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FAITES 


PENDANT  LES  ANNÉES  1868  ET  1869. 


GRAND  CERCLE  MÉRIDIEN  DE  SECRET AN-EICHENS. 


Nous  avons  donné  (t.  XIX,  p.  43)  une  description  de  l'instrument  et  de  son 
installation;  nous  nous  bornerons  à  en  rappeler  les  principales  conditions. 

L'objectif  a  o™,  a36  d'ouverture  libre  et  3",  852  de  distance  focale. 

La  longueur  de  Taxe  de  rotation  (entre  les  coussinets)  est  de  i",498.  I^s 
tourillons  ont  o",i20  de  diamètre.  La  partie  travaillée  par  laquelle  ils  reposent 
sur  les  coussinets  a  o™,i4o  de  longueur.  Le  tourillon  Est  se  prolonge  par  un 
cylindre  de  o",  ^^7  de  longueur  portant  à  son  extrémité  le  cercle  divisé.  I^s 
deux  tourillons  sont  égaux  en  diamètre  :  on  s*est  assuré,  à  l'aide  d'un  niveau 
très-sensible,  qu'il  n'existe  dans  leur  forme  aucune  erreur  supérieure  à  -^{^  de 
millimètre. 

Les  coussinets  sont  en  bronze.  Chacun  d'eux  reçoit  son  tourillon  sur  deux 
segments  d'une  surface  cylindrique  interrompue  à  la  partie  inférieure. 

Les  coussinets  eux-mêmes  sont  portés  sur  deux  plaques  massives  en  bronze, 
qu'on  peut  mouvoir  latéralement,  après  avoir  enlevé  les  vis  verticales  qui  les 
serrent.  Et  comme  l'une  des  plaques  est  légèrement  taillée  en  coin,  on  trouve 
dans  cette  double  disposition  le  moyen  de  rectifier  l'inclinaison  et  l'azimut  de 
l'axe.  Pour  diminuer  la  charge  des  coussinets,  on  a  appliqué  à  l'axe  un  système 
de  contre-poids. 

Le  système  oculaire  comprend  : 

1^  Un  système  de  fils  verticaux  fixes  et  un  fil  vertical  mobile  à  l'aide  d'une 
vis  micrométrique.  Un  tour  de  cette  vis  est  égal,  à  l'équateur,  à  3*,  9926. 

Observations,-'  Tome  XXIV.  ' 


2*  OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.  —   1808-1869. 

2^  Deux  fils  horizontaux  fixes  et  un  système  de  trois  couples  de  fils  hori- 
zontaux invariablement  liés  ensemble  et  se  mouvant  à  l'aide  d'une  seconde  vis 
micrométrique. 

L'oculaire  lui-même  est  mobile,  dans  le  sens  horizontal  et  dans  le  sens  ver- 
tical, au  moyen  de  deux  plaques  à  coulisses  menées  par  des  vis  à  triple  filet. 
Des  graduations  tracées  sur  le  bord  de  ces  plarjues  correspondent  aux  divisions 
des  tambours  des  deux  vis  qui  donnent  les  positions  du  fil  mobile  d'ascension 
droite  et  du  couple  moyen  de  distance  polaire.  On  peut  donc  toujours  amener 
l'oculaire  à  la  position  dans  laquelle  ces  fils  se  trouvent  au  milieu  de  la  partie 
visible  du  champ. 

Le  mode  d'éclairage  du  micromètre  de  la  Lunette  permet  d'obtenir  à  volonté 
un  réticule  de  fils  noirs  sur  champ  éclairé,  ou  des  fils  brillants  sur  champ 
obscur.  La  lumière  est  fournie  par  une  lanterné  à  gaz  fixée  sur  le  bord  extérieur 
du  pilier  Ouest;  elle  rencontre  d'abord  un  diaphragme  rectangulaire,  d'ouver- 
ture variable  à  la  volonté  de  l'observateur,  et  traverse  ensuite  un  tul^e  muni 
de  deux  lentilles  convergentes  qui  forment  une  image  lumineuse  à  l'intérieur 
du  cône  Ouest  de  l'axe.  Si  le  champ  doit  être  éclairé,  un  très-petit  prisme  cen- 
tral reçoit  la  lumière  et  la  renvoie  sur  toute  l'étendue  du  réticule.  Si  l'obser- 
vateur  veut  éclairer  les  fils,  il  pousse  un  bouton  placé  près  de  l'oculaire  ;  une 
tige  fait  tourner  dans  le  cube  une  plaque  annulaire  portant  quatre  prismes,  qui 
envoient  alors  la  lumière  à  quatre  autres  prismes  fixés  dans  la  boîte  même  du 
micromètre  en  avant  des  fils,  et  ceux-ci  la  réfléchissent  à  leur  tour  sur  les  fils. 

Pendant  les  observations  du  Soleil,  il  est  nécessaire  de  diaphragmer  l'objectif 
et  de  préserver  les  autres  parties  de  l'instrument  de  l'action  directe  des  rayons 
solaires.  Le  parasoleil  est  un  écran  très-léger,  formé  d'un  cadre  en  lames  de 
aiton  sur  lequel  est  tendue  une  étoffe  de  soie;  il  s'adapte  directement  sur  la 
boîte  de  l'objectif.  Son  orifice  central  peut  recevoir  divers  diaphragmes  d'ou- 
/erture  différente. 


A  l'extrémité  libre  du  tourillon  Est  de  l'instrument  se  trouve  fixé  le  Cercle 
destiné  à  la  mesure  des  distances  polaires.  Ce  Cercle  a  un  mètre  de  diamètre; 
il  est  en  bronze.  I-.e  limbe,  les  douze  rayons  et  le  moyeu  ont  été  fondus  d'une 
seule  pièce. 

Une  lame  d'argent  de  o'",oo7  ^^  largeur  est  incrustée  sur  la  face  extérieure 
du  limbe  et  porte  la  graduation.  Les  divisions  sont  espacées  de  5'  en  5^;  des 
traits  plus  longs  distinguent  les  i5^;  d'autres,  plus  longs  encore,  les  degrés.  On 
a  chiffré  les  divisions  de  degré  en  degré 


GRAND  CERCLE  MÉRIDIEN  SECRETAN-EICHENS.  —  DESCRIPTION.  3  * 

L'index  consiste  en  un  microscope  à  long  foyer,  muni  d'un  fil  et  placé  dans 
une  position  telle,  qu'il  marque  sensiblement  o^^o'  lorsque  la  Lunette  esr  dirigée 
vers  le  pôle  Nord.  Le  sens  de  la  chifFraison  est  tel,  que  les  lectures  croissent 
avec  les  distances  polaires. 

Les  microscopes,  au  noml^re  de  six,  sont  portés  perpendiculairement  au 
mur  et  au  plan  du  Cercle  par  des  supports  à  patins  fixés  par  deux  boulons  (*). 
La  longueur  du  tube  en  bronze  du  microscope  et  celle  du  pied  en  fonte  sont 
dans  un  rapport  tel,  que  malgré  les  variations  de  température  la  distance  de 
l'objectif  au  mur  reste  constante.  Deux  puissants  ressorts,  agissant  sur  l'ex- 
trémité Ouest  de  l'axe,  pressent  et  maintiennent  la  face  terminale  plane  du  tou- 
rillon Est  en  contact  avec  un  butoir  fixe  en  fonte  de  fer.  On  a  pu  ainsi  obtenir 
une  valeur  des  tours  de  vis  peu  variable. 

I-iCs  divisions  du  Cercle,  sous  chaque  microscope,  sont  éclairées  au  moyen 
d'une  lampe  à  gaz  placée  à  la  hauteur  du  centre  et  à  la  distance  de  i",  5o. 
Les  rayons  lumineux,  rendus  convergents  par  une  lentille,  sont  réfléchis  par 
un  système  de  six  prismes  vers  des  réflecteurs  à  surface  annulaire  portés  par  les 
supports  des  microscopes,  et  de  là  vers  la  graduation.  Un  prisme  plus  gros, 
porté  comme  les  six  autres  par  le  butoir  fixe  du  tourillon  Est,  renvoie  la  lumière 
vers  le  microscope  index. 

Un  second  Cercle  (en  fonte),  de  i",20  de  diamètre,  est  fixé  à  l'intérieur  des 
piliers  sur  le  cône  Est  de  Taxe  de  rotation.  Il  se  termine  par  une  couronne 
plate,  qui  s'engage  entre  les  mâchoires  d'une  pince  fixe  servant  au  calage  de 
Tinstrument.  Cette  pince  est  munie  d'une  vis  de  rappel  que  peut  manœuvrer, 
soit  l'observateur  ayant  l'œil  à  la  Lunette  pour  amener  l'astre  dans  un  point 
déterminé  du  champ,  soit  l'assistant  qui  fait  les  lectures  au  Cercle  pour  caler 
la  Lunette. 

Ce  Cercle  a  reçu,  en  1866,  une  division  grossière  et  les  organes  nécessaires 
pour  servir  à  caler  l'instrument  dans  une  direction  donnée. 

Les  deux  Cercles,  l'un  de  bronze,  l'autre  de  fonte,  étant  fixés  sur  l'axe  de 
l'instrument  à  des  distances  égales  du  coussinet  intermédiaire,  et  très-petites 
eu  égard  à  la  grosseur  du  tourillon,  on  voit  que  Tinfluence  qu'ils  peuvent  avoir 
pour  fléchir  l'axe  est  tout  à  fait  insensible. 

On  s'est  assuré  par  des  expériences  directes,  au  moyen  d'un  collimateur,  que 


(*)  L'index  étant  sur  o*,  les  microscopes  se  trouvent  au-dessus  des  divisions  3o^  90',  i5o**,  aicy",  170* 
et  33o». 
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la  pince,  lorsqu'elle  est  serrée,  n'exerce  sur  le  Cercle  aucune  pression  qui  puisse 
altérer  la  direction  azimutale  de  l'instrument. 

Le  grand  Cercle  méridien  a  été  pourvu  de  deux  collimateurs  horizontaux 
pour  la  détermination  de  la  flexion  de  Taxe  optique  et  de  la  correction  de 
coUimation  du  fil  moyen. 

Le  défaut  d'espace,  surtout  dn  côté  du  Nord,  n'a  pas  permis  d'employer 
comme  collimateurs  des  objectifs  de  long  foyer,  et  a  forcé  de  recourir  à  deux 
télescopes  newtoniens  à  miroirs  argentés  de  o™,io  d'ouverture  et  de  o™,6o  de 
longueur  focale.  On  a  cherché  à  compenser  ce  désavantage  en  donnant  à  ces 
appareils  une  grande  stabilité  au  moins  en  azimut,  les  observations  pour  la 
détermination  de  la  ligne  de  collimation  étant  les  seules  que  l'on  ait  à  faire 
d'une  manière  régulière  et  suivie.  Pour  la  mesure  de  la  flexion  de  l'axe  optique, 
on  a  dû  prendre  des  précautions  particulières. 

Le  tube  en  bronze  de  ces  télescopes  est  embrassé  vers  le  milieu  de  sa  longueur 
par  un  collier  pourvu  de  deux  bras  en  fonte  de  fer,  formant  un  axe  de  o™,  78 
de  long  qui  se  termine  par  deux  tourillons.  Ceux-ci  reposent  sur  des  coussinets 
solidement  vissés  sur  des  supports  scellés  dans  les  embrasures  des  fenêtres  Sud 
et  Nord  de  l'instrument  méridien.  Vers  l'une  des  extrémités  de  cet  axe,  et  per- 
pendiculairement à  sa  direction,  est  fixé  im  levier  portant,  à  0°*,  34  de  l'axe,  une 
vis  qui  appuie  contre  un  butoir  scellé  dans  le  mur.  On  peut,  au  moyen  de  cette 
vis,  régler  l'inclinaison  de  l'axe  optique  des  télescopes  :  on  les  règle  en  azimut, 
une  fois  pour  toutes,  par  le  mouvement  des  coussinets. 

Chacun  de  ces  télescopes  est  pourvu  d'un  micromètre  portant  deux  fils  en 
croix,  l'un  fixe,  l'aulre  mobile.  Dans  le  collimateur  Sud,  c'est  le  fil  verticjil  qui 
est  entraîné  par  la  vis;  dans  le  collimateur  Nord,  c'est  le  fil  horizontal.  Le 
parallélisme  des  fils  et  la  mise  au  point  s'obtiennent  à  l'aide  de  vis  de  rappel, 
en  pointant  sur  les  iils  de  la  Lunette. 

Le  pointé  des  fils  l'un  sur  l'autre  et  le  pointé  des  fils  mobiles  de  la  Lunette 
sur  chacun  d'eux  sont  facilités  par  une  disposition  qui  a  pour  but  d'éclairer  les 
fils  des  deux  télescopes  et  de  les  faire  apparaître  brillants  sur  champ  obscur.  La 
lumière  est  fournie  par  des  becs  de  gaz  placés  latéralement  sur  le  prolongement 
des  microscopes  oculaires.  En  travers  de  l'œilleton  de  l'oculaire  est  adaptée 
à  charnière  une  petite  lame  métallique  noircie  de  o",ooi  de  largeur,  parallèle 
au  fil  que  l'on  veut  rendre  brillant.  Par-  suite  de  l'interposition  de  cette  lame 
opaque,  la  lumière  n'arrive  sur  le  fil  que  latéralement,  et  il  apparaît  fortement 
illuminé.  La  symétrie  de  l'éclairage  fait,  en  outre,  que  la  position  de  l'axe  du 
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fil  brillant  ne  difFère  pas  de  celle  du  fil  obscur.  Tous  les  pointés  se  font,  d'après 
cela,  en  projetant  un  fil  obscur  sur  l'image  brillante  d'un  fil,  ce  qui  leur  donne 
un  haut  degré  de  précision. 

Pour  pointer  les  deux  collimateurs  l'un  sur  l'autre,  on  place  la  Lunette  ver- 
ticalement, on  ouvre  les  deux  fenêtres  du  cube  et  l'on  repousse  de  côté  le  cha- 
riot de  l'appareil  intérieur  d'éclairage.  L'espace  est  alors  complètement  libre 
d'un  collimateur  à  l'autre.  On  pointe  le  fil  vertical  mobile  du  collimateur  Nord 
sur  le  fil  vertical  fixe  du  collimateur  Sud,  si  l'on  veut  déterminer  la  correction 
de  collimation  de  l'axe  optique.  Pour  la  flexion,  on  pointe  le  fil  mobile  hori- 
zontal du  télescope  Sud  sur  le  fil  fixe  du  télescope  Nord. 

La  détermination  de  la  correction  de  collimation  du  fil  moyen  se  fait  le  mardi 
de  chaque  semaine,  en  même  temps  que  celle  de  la  position  des  fils  de  la 
Lunette. 

Dans  les  déterminations  de  la  flexion,  on  est  parvenu  à  donner  aux  colli- 
mateurs la  stabilité  nécessaire,  en  attachant  solidement  les  leviers  aux  butoirs 
et  en  suspendant  des  poids  assez  lourds  aux  extrémités  de  l'axe.  De  plus,  on 
a  pris  la  précaution  de  n'opérer  que  la  nuit,  toutes  les  ouvertures  fermées, 
pour  éviter  les  erreurs  de  réfraction  et  les  effets  des  trépidations  du  sol. 

Les  deux  fils  horizontaux  des  collimateurs  étant  amenés  à  la  position  de 
coïncidence  déterminée  par  dix  pointés,  l'observateur  tourne  la  Lunette  vers  le 
collimateur  Sud  et  fait  dix  fois  le  pointé  de  l'un  des  fils  du  couple  moyen 
(réticule  de  déclinaison)  sur  le  fil  de  ce  collimateur,  en  même  temps  qu'un 
assistant  lit  les  microscopes  du  Cercle.  Il  répète  cette  opération  pour  le  col- 
limateur Nord,  puis  de  nouveau  pour  le  collimateur  Sud,  après  quoi  il  s'assure 
par  dix  nouveaux  pointés  que  la  position  de  coïncidence  des  fils  n'a  pas  changé. 
La  coïncidence  rétablie,  on  reprend  l'opération  en  entier  en  pointant  deux  fois 
sur  le  collimateur  Nord  et  une  fois  sur  le  collimateur  Sud. 

La  différence  des  lectures  corrigées  Nord  moins  Sud,  diminuée  de  i8o", 
donne  le  double  de  la  correction  de  flexion  de  l'axe  optique  dans  la  position 
horizontale.  Le  signe  -\-  de  cette  correction  correspond  au  cas  oii  la  flexion 
physique  de  la  moitié  de  la  Lunette  qui  porte  l'objectif  l'emporte  sur  relie  de 
la  moitié  qui  porte  le  micromètre. 

Observations  des  temps  des  passages.  —  Ascensions  droites. 

Les  fils  verticaux  fixes  se  trouvent  disposés  de  l'Ouest  à  l'Est  dan*^  l'ordre 
suivant,    et   leurs   distances    équatoriales    à    la    moyenne   des    fils   centraux 
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sont  : 


m       t 

Fil   c —  1 .59,87 

»     b —   1 .4^» 93 

»     a —   1.29*90 

»     I —  I.  9»93 

»     II —  0.53,94 

»     m —  o.38,9^ 

»     IV —  0.24,99 

»     V —  o.  12,0a 


m       • 

Fil  C -f-   1.59,79 

»     B -h  1.42,81 

»     A -h   I  •  29 ,  88 

»     X -h  I.  9,91 

»      IX -h  0.53,95 

»      VIII -h  0.38,95 

»      Vil 4-   0.24,97 

»      VI -f-  0.12,00 


On  observe  aux  six  fils  du  milieu  les  étoiles,  les  petites  planètes,  les  bords 
des  planètes  principales  quand  on  n'en  peut  observer  qu'un.  On  n'observe 
pas  généralement  le  passage  au  fil  moyen,  pour  avoir  le  temps  de  pointer 
l'astre  en  distance  polaire. 

Lorsqu'on  doit  observer  les  deux  l)ords  d'un  astre,  trop  peu  éloignés  Tun  de 
l'autre  pour  qu'on  puisse  les  prendre  successivement  aux  mêmes  fils,  comme 
pour  Vénus  ou  Mars  en  opposition,  on  observe  le  i*^  Bord,  par  exemple,  aux 
six  fils  extrêmes  c,  b,  a,  et  A,  B,  C,  et  le  2®  Bord  aux  fils  du  groupe  moyen, 
de  manière  que  les  ol)servations  soient  faites  toujours  à  des  fils  symétriques 
par  rapport  au  méridien. 

S'il  s'agit  de  la  Lune,  la  nécessité  de  pointer  l'un  des  bords  en  distance 
polaire,  au  moment  du  passage  du  centre  au  méridien,  ne  permet  d'observer 
le  passage  du  i®^  ou  du  2"  Bord  qu'à  six  fils  symétriques  au  plus.  Ces  passages 
sont  seuls  employés  lorsqu'on  a  pu  les  ol)server. 

Les  deux  bords  du  Soleil  ne  peuvent  être  observés  de  part  et  d'autre  du 
méridien,  toujours  à  cause  de  l'oliligadon  de  pointer  les  deux  Bords  supérieur 
et  inférieur  en  distance  polaire.  On  observe  le  i**"  Bord  aux  sept  ou  huit  premiers 
fils  et  le  a"  aux  sept  ou  huit  derniers.  Les  observations  sont  réduites  fil  à  fil,  à 
l'aide  des  distances  à  la  moyenne  des  dix  (ils  centraux,  données  ci-dessus. 

Il  en  est  de  même  dans  tous  les  cas  d'observations  incomplètes. 

Mous  avons  fait  choix,  dès  i854?  d'un  grand  nombre  d'étoiles  fondamentales 
destinées  à  servir  de  terme  de  comparaison,  soit  en  ascension  droite,  soit  en 
distance  polaire,  et  qui  sont  observées  avec  suite.  Elles  sont  réparties  dans 
les  différentes  heures  et  à  toutes  les  distances  du  pôle,  autant  qu'elles  peuvent 
s'élever  au-dessus  de  l'horizon  de  Paris.  Donnons  leurs  positions  au  commen- 
cement de  l'année  1868,  en  y  comprenant  dès  à  présent  les  distances  polaires. 
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Le  présent  volume  contenant  non-seulement  les  observations  de  1868,  mais 
aussi  celles  de  1869,  ^^  ^^^  positions  moyennes  des  étoiles  fondamentales  cal- 
culées ayant  été  conservées  les  mêmes  pendant  les  deux  années,  nous  ne  repro- 
duirons pas  les  positions  moyennes  au  commencement  de  1869. 

Les  étoiles  fondamentales  sont  au  nombre  de  3o6.  Pour  36  d'entre  elles,  les 
anciennes  fondamentales  de  Maskelyne,  les  ascensions  droites  moyennes  adoptées, 
résultent  du  Catalogue  donné  dans  le  Chapitre  X  du  IP  volume  des  Annales. 
Pour  les  autres  étoiles,  ainsi  que  pour  les  distances  polaires  des  précédentes, 
nous  avons  puisé  aux  meilleures  sources,  et  notamment  dans  les  Catalogues  de 
Greenwich.  Au  reste,  la  correction  de  ces  positions  doit  résulter  de  nos  obser- 
vations elles-mêmes  et  de  leur  discussion.  (Elle  est  donnée  plus  loin.) 

Sous  le  titre  :  Vcmation  annuelle,'  nous  donnons  la  variation  de  la  position, 
ascension  droite  ou  distance  polaire,  en  une  année  tropique  à  partir  de  1868,0. 

Lorsque  Fétoile  est  calculée  dans  le  Nautical  Abnanac  de  1868,  nous  ajoutons, 
sous  le  titre  :  Correction  du  Ncouical^  le  changement  qui  doit  être  apporté  à 
la  position  donnée  dans  cette  éphéméride  pour  qu'elle  coïncide  avec  celle  que 
nous  adoptons. 

Coordonnées  moyennes  tie  3o6  étoiles  fondamentales  pour  1868,0. 


Ascension 
droite. 


Variation    Correction 
annuelle,      do  Naut. 


b      m     •  •  I 

21  a  Andromède o.  i.34|ioo  +3,086    4-o,o35 

11  p  Cassiopée o.  a.  9,117  +  3,i58 

88  7  Pégase o.  6.!i6,4i8  +  3,o8i    +o,o32 

io3B.A.C.Sculpt..  0.^1.22,917  +2,988 

12  Baleine 0.23.17,997  +3,069    — o,i53 

i3      Baleine 0.28.27,162  +  3,o84 

i3o  (Piazzi)O* o.3o.33,687  +3,089 

18  a  Cassiopée o.33.   1,966  +  3,36i     —0,004 

16  p  Baleine 0.36.57,667  +  3,oi3    +0,029 

24  1  Cassiopée 0.41*  7)7ii  +  3,678 

189  (Piazzi)  0* 0.41.27,192  +  3,i3o 

63  ^  Poissons 0.41.60,077  +  3,io5 

35  V  Andromède 0.42.32,369  +3,279 

27  7  Cassiopée 0.48.46,822  +  3,56i 

71  s  Poissons 0.56.  6,642  +  3,  no    —0,048 

3o  fft  Cassiopée 0.69.30,468  +3,937 

43  p  Andromède i.  2.20,914  +  3,338 

I  a  Pet. Ourse  (Polaire).  1.10.37,023  +19,913       0,000 

37  ^  Cassiopée 1.17.12,306  +3,865 

45  0*  Baleine 1.17.25,614  +2,997    +0,040 


Distance 
polaire. 

6i!38'.i8",6i 
31.34.42,93 
75.33.  1,67 

123.44.  6,92 
94.4i.i3,3o 

94.19.12,14 

ii6.29.4itOo 

34 . 1 1 . 1 3 , 67 

108.42.42,04 
32.63.  6,89 

85.23.56,64 
83.  8.  3,26 
49.38.26,86 
29.69.66,42 
82.49.17,11 

35.43.43,71 
55.  4.46,84 
1.23.39,33 
30.27.  7,56 
98.51.55,81 


Variation    Correction 
annuelle,     du  Naut. 


9,90     +  0,33 
9»85 

—  0,09 


20,  o3 

9,96 
9,95 

9,87 

9:78 

9»8i 
9.82 

9>»5 

8,54 
9167 
9;69 
9»6i 
9»46 

7,84 

9»M 
9,ia     — 

8,87 

8,70 


—  0,07 


0,27 
~  o,5i 


0,67 


0,14 
0,17 
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Coordonnées  moyennes  de  3o6  étoUes  fondamentales  pour  1 868,0.  (Suite.) 


Ascension 
droite. 

Il     m     » 
99  «  Poissons i.a4.25,3o7 


106  V  Poissons 1 .  34 .  33 

54      Andromède 1.35.24 

110  0  Poissons 1.38.25 

c  Sculpteur 1.39.28 

6  p  Bélier 1.47. 21 

i3  a  Bélier 1.59.44 

fA  Fourneau 2.  7 .  5 

67  Baleine 2.10.23 

68  0  Baleine 2.12.41 


73  Ç*  Baleine 

123  (Piazzi)  II 

86  7  Baleine 

4i      Bélier 

48  8  Bélier 


92  a  Baleine 

t  Persée 

26  f>  Persée  (Algol) 

67  ^  Bélier 

12      Éridan 


33  a  Persée  . . 
2  S  Taureau 


18  c  Éridan 
39  ^  Persée 
23  $  Éridan. 


25  1  Taureau 
44  ç  Persée.. 

34  7'  Éridan . . 

35  \  Taureau 
40  0^  Éridan.  < 


54  7  Taureau 

74  e  Taureau 

87  a  Taureau  (Aldébaran) 

52  u' Éridan  {1 433  B.A.C.) 

53  Éridan 

1  tt'  Orion 

3  i  Cocher 

10  ^  Girafe 

2  e  Lièvre  

i3  a  Cocher  (La  Chèvre). 


2.21.  8 
2 . 28 . 5u 
2.36.27 
2.42*1 3 
2.5i .40 

2.55.22 
2 . 59 . 32 
2.59.35 
3.  4.  5 

3.  6.27 

3.14.54 
3.20.  0 
3.26.43 
3.33.32 
3.36.55 

3.39.38 
3.45.50 
3. 5 1.52 
3 . 53 . 22 

4.  9.11 

4.12. 17 

4 . 20. 54 
4.28.20 
4.30.25 
4.32.  8 

4.42.40 
4.48.23 

4.51.41 
4.59.52 

5.  6.56 


718 
i85 
542 
086 

060 
208 
5oi 
981 
o53 

53i 
348 
727 
i54 
095 

820 
863 

232 
069 
893 

689 
985 
076 
039 

747 

45o 

434 
240 

121 
9*4 

on 
705 

9^7 
36 1 

272 

740 

947 
i5i 

423 

537 


Variation 
annuelle. 


3*198 


-h  3 

-f-  3 

-f  3 

-+-  a 

3 
3 

2 

-h  2 
3 


-h  3 
3 
3 

+  3 
-h  3 

4-  3 

4 
3 

-h  3 

-h  2 


4 
3 

-+-  2 


4- 


4-  2 


3 
3 
2 
3 
2 

3 
3 
3 
2 
2 


3 
3 
5 

4-  2 
+  4 


H- 


4- 


407 

495 
435 

332 

745 


Correction 
dn  Naut. 


4-0,001 
— o,o56 


114 

723 

161 
818 


298  —0,007 

366  4-0,026 

642 

987  4-0,  o3o 

028 

180  — o,o34 

^79 

101  4-0,019 

5l2 

418 


4-0, o35 


4-0,007 


4-0,008 


128 
291 

875 

419 
547 

247 
242 
825 
238 
872 


552  4-0,011 

756 

795  -4-o,o34 

3i5 

764 


4-0,069 
4-0,016 


256 

895  —0,075 

307 

539  4-0,084 

422  -fo,o42 


Distance 
polaire. 

o        I         r 
75.20.     7 

85.10.54 

39.58.38 

81 .30.29 

ii5.42.46 

69 . 50 . 1 7 
67.  9.47 

121.20.41 
97.   1.54 

93.34.43 

82,  7.59 
83.44.43 
87.19.20 
63.17.  9 
69 . 1 1 . 20 

86.25.48 
40.53.34 
49.33.16 
70.46.28 
119.30.33 

4o. 36.41 
80.43.45 

99.54.24 

42.38.1 5 

100.12.43 

66 . 1 8 . 20 
58.3o.4o 
io3.53.  9 
77.53.  6 
97.5i.36 

74.41.37 

71.  6.53 

73.45.31 

i2o.5o.  6 

io4.33.5o 

83. 16. 18 
57.  2.46 
29.45.18 

112.33.  o 
44*  8.23 


Variation    Correction 
annuelle,     du  Naut. 


,88 

-18, 

,5o 

-18, 

,32 

-18, 

,20 

-18. 

i7a 

-18, 

,88 

->7, 

,71 

—17, 

,47 

-16, 

,99 

-16, 

,3i 

-.6, 

.43 

-16, 

,45 

-17, 

772 

-i5, 

,45 

-i5, 

,9^ 

-14, 

,68 

-14, 

,78 

-14, 

,98 

-14, 

,78 

-i3, 

,83 

-14, 

,14 

-i3, 

,78 

-12, 

»97 

—  li, 

,00 

—  II, 

,14 

—12, 

,06 

— n, 

,33 

— «i, 

,73 

-10, 

-37 

—  10, 

,88 

-  5, 

,63 

-  9. 

,•' 

-  8, 

,40 

7, 

,o5 

—  7, 

,36 

-  7, 

,44 

-6, 

.57 

-  6, 

.«7 

-5, 

,35 

-5, 

,45 

-  4, 

o5 

38 

64 
62 

34 

64 

14 
88 

20 

18 


—  o,3i 
4-1,32 


—  0,4/ 


0,11 


0,01 

0,57 
0,14 


71 

36 

32 

24 
22 

79 

23 

97 
76 
56 

35 
3o 
38 
10 
69 

36 

23 
,23 

93 

40 

ï9 
85 

38 

91 

47 


47    4-  0,38 
,04 

53    —  o,  19 
5o 

89 


—  0.02 


0,60 


0,33 


-  0,87 
4-  0,28 


I  ,i3 

1,32 

0,28 


GRAND  CERCLE  MÉRIDIEN.  ~  RÉDUCTION  DES  OBSERVATIONS. 
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Coordonnées  moyennes  de  3o6  étoiles  fondamentales  pour  18689O.  (Suite.) 


Ascension 
droite. 

h     m     • 
5.   8.11,667 


Variation    Correction 
annuelle,      du  Naut. 


19  p  Orion  (Rigel) 

i5  \  Cocher 5.  9.5i 

11:1  P  Taureau 5.17.66 

a4  7  Orion 5. 18.  3 

34  9  Orion 5.25. i5 

1 1  a  Lièvre 5.26.54 

46  c  Orion 5.29.30 

5o  Ç  Orion 5.34.  5 

a  Colombe 5 .  34  •  52 

58  flt  Orion 5.48.  I 


34  P  Cocher . . 
37  e  Cocher.. 
67  V  Orion . . . 
7  1}  Gémeaux 
1 3  fA  Gémeaux 


2  p  Grand  Chien 

24  7  Gémeaux 

5j  (Hévél.)  Céphée. 
9  a  Gr.  Chien  (Sinus). 

2210  B.A.C.  Girafe. 


5 . 49 • 5o 
5.50.43 
6.  o.  2 
6.  6.54 
6.r4.58 

6.16.53 
6.3o.  5 
6.37.40 
6.39.20 
6.40.45 


34  0  Gémeaux 6.44.  5 

21  c  Grand  Chien 6.53.26 

3o5  (Piazzi)  VI....  6.55.  6 

43  Ç  Gémeaux 6.56. 16 

23  7  Grand  Chien 6.57.47 

25  9  Grand  Chien 7.  3.  i 

55  J  Gémeaux 7. 12. 14 

3  p  Petit  Chien 7. 19.59 

2320  B.A.C.  SSÏJJ-  7.ao.i8 

66  a  Gémeaux  (centre)  (')  7 .26. 10 

10  a  Pet.  Chien  (  Procyon)  7.32.23 

78  p  Gémeaux  (Pollux) .  7.37.14 

7  Ç  Navire 7.43.44 

9      Navire 7.45.39 

6      Écrevisse 7.55.24 


428 
9*4 

19a 

845 


4 
3 


4- 


588  H-  2 

974  4-  3 

977  4-  3 

290  -h  2 

533  4-  3 


715 

178 

125 

526 

5l2 

33o 
180 
253 
o3i 
663 

139 
35 1 

969 
686 

25 1 

489 

320 

56a 
63o 
169 

444 
io3 

693 

56i 

617 


-4-  4 

4 

3 

3 

-+-  3 

4-  2 
-h  3 
-h3o 
-h  2 
4-  8 

4-  3 
4-  a 
3 
3 

2 

2 
3 

4-  3 
4-75 
3 

3 
3 

2 

4-  a 
4-  3 


4- 


880     4-0,016 

2l3 

787 
217 

064 


4-0,012 


—  0,002 


646  4-0,024 

042  4-0,042 

027 

176  —0,075 

246  —0,001 


404 
090 
426 
62a 
633 

642 
468 
292 
646 

847 


—0,009 


4-0,  o35 


4-0,011 

0,000 

4-0,  o38 


960 

358    4-0,040 

8ai 

563 

716    4-0,023 

439 

59a    +o,oa6 

258 

069 

84o    —0,060 


i46 
682 
525 

778 
699 


4-0,045 
4-0,001 


4-0,110 


Distance 
polaire. 

0      t       * 
98.21.23,52 

5o.   1.17,98 

61.30.26,48 

83.46.21,58 

90.23.58,55 

107.55.  7,98 
91.17.20,02 
92.  o.56,o3 

124.  8.47,04 
82.37.13,09 


Variation    Correction 
annuelle,     du  Naut. 


-  4,49 

-  3,73 

-  3,47 

-  3,65 

-  »»99 
~  a, 90 

-         2;65 

-  2,26 

-  2,21 

-  1,06 


—  0,55 

—  0,01 

—  o,o5 

—  o  i5 


0,10 


4-  2.53 
—  0,35 


45.  4* II, 40  —  0,87 

52.47.58,20  —  0,75 

75.13.  6,96  4-  0,02    4-  0,04 

67.27.28,76  4-  0,6a 

67.25.18,19  4-  1,43     —  0,17 

107.53.34,50  4-  1,49 

73.29.26,61  4-  2,66    4-  0,01 

2.45.31,57  4-  3,39    —  o,38 

106.32.12,41  4-  4,62    —  2,82 

12. 5i .40,70  4-  3,47 


55.52.58,54  +  3,88 

118.47.39,98  4-  4,63 

60.26.37,77  4-  5,43 

69.14.19,52  4-  4,88 

105.26.25,09  +  5,01 


116.11.  8,57 

67.46.38,97 

81.26.47,99 

0.59.31,11 

57.49.31,34 

84. a6. 19,00 
61.39.27,81 

ii4.3i.49»7o 
io3. 32.56,46 

61. 5o. 18, 48 


—  0,81 


0,12 


5,43 
4-f,a3 
6,83 
6,73 
7,44 


8,89 
8,3i 
4-  8,75 
-H  9,a3 
4-  9,73 


4-  0,09 

4-  0,48 

—  0,76 
0,00 

4-  i,3o 


(')  Le  centre  est  distant  de  chacune  des  deux  composantes  de  o',24  en  ascension  droite  et  de  o*,72  en 
distance  polaire.  L*étoile  a'  est  la  plus  voisine  du  pôle. 

ObserveUions,  —  ToMB  XXIV.  ^ 


*  OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.  —  11169-1869. 

Coordonnées  moyennes  de  3o6  étoiles  fondamenudes  pour  1 868,0.  ^  Suite.) 


i5  p  Navire... 

ly  p  Écrevisse. 

33  3]  Écrevisse. 

4  J  Hydre  .  . . 

2  Boussole.. 


Il    c 

9  « 
65  2 


76 


Hydre 

Grande  Oarse 

Écrevisse 

3097  B.Â.C.  Lynx, 
Écrevisse 


83      Écrevisse 

40  z  Lynx 

3o  a  Hydre 

i5  9  Grande  Ourse. . . . 
14  0  Lion 


1 7  e  Lion 

24  fA  Lion 

29  tr  Lion 

40  u'  Hydre 

32  2  Lion  (Régulus) 

33  >  Grande  Oarse 

4 1  7'  Lion 

a  Machine  pneumat. . 

47  p  Lion 

37      Sextant 

53  /  Lion 

V  Hydre 

48  p  Grande  Ourse 

5o  a  Grande  Ourse 

63  X  I^ion 

52  ^  Grande  Ourse 

1 1  p  Coupe 

68  S  Lion 

53  S  Grande  Ourse 

1 2  S  Coupe 


83      Lion 

I  \  Dragon 

3928  B.A.C.  Hydre 
20     Coupe < 


91  u  Lion 


Ascension 

Variation 

Correction 

IHstanee 

Variation 

Correction 

droite. 

annaelle. 

du  Naut. 

polaire. 

annuelle. 

du  fiant. 

h      ra     s 

S.  1.55,396 

4-  2,555 

• 
4-0,027 

ii3'.55'.3i',3i 

4-10,10 

—  o'45 

8.  9.21,400 

-h  3,260 

80.24.35,40 

+10,76 

8.25.  4i^74 

4-  3,480 

—  0,012 

69.  6.45,68 

+iï,9" 

—  o,oi 

8.30.39, 853 

+  3,179 

83. 5o. 15,67 

4-12,23 

8.38.17,476 

-h  a, 409 

122.42.45,38 

4-12,77 

8.39.47,097 

4-  3,184 

4-0, o32 

83.  5.55,65 

4-12,91 

+  0,16 

8.5o.  9,395 

4-  4,i4a 

4-0,048 

41.26.32,80 

4-i3,83 

+  0,08 

8. 5i. 15,910 

4-  3,289 

77.37.59,42 

4-13,67 

8.58.  7,708 

4-  3,848 

5i.  1.20,47 

4-14,09 

9.  0.35,855 

4-  3,259 

78.48.  8,26 

-l-i4,ai 

9.11.36,559. 

4-  3,357 

40,034 

71.44*13,54 

4-i5,o3 

+  0,7a 

9.13.  o,463 

4-  3,675 

55.  3.  6,07 

4-14,96 

9.ai.  5,989 

4-  a, 949 

— o,oo3 

98.  5.16,81 

4-i5,39 

+  0,06 

9.a4-  0,362 

4-  4,o57 

—0,354 

37.43.23,12 

+  16, i5 

+  0,27 

9.34.  6,124 

4-  3,207 

79.30.30,92 

4-16,16 

9.38.21,266 

4-  3,420 

4-0,024 

65.37.10,47 

4-16, 36 

+  0,34 

9.45.15,034 

-h  3,423 

63. 22. 22, 60 

4-16,75 

9.53.14,185 

4-  3,177 

4-0,022 

81.19.25,96 

-l-î7,o9 

H-   0,21 

9.58.42,087 

-+-  a, 924 

102.25.29,59 

4-17,^1 

10.   1.20,364 

4-  3,2o3 

—  0,008 

77.23.19,95 

4-17,4» 

+   0,09 

10.  9.  7,566 

4-  3,65o 

46.25.39,57 

-M7,8o 

10. 12.41 |534 

4-  3,3i8 

4-0,045 

69.29.31,29 

4-18,04 

+    0,33 

10.21.  7,074 

-+-  2,743 

120. 23. 5i, 83 

4-18,26 

10.25.51,578 

H-  3,166 

4-0,021 

80.  0.54,40 

4-18,40 

—  o,i3 

1(5.39.13,171 

4-  3,128 

82.55.56,00 

4-18,88 

10.42.18,909 

4-  3,159 

—0,069 

78.45.25,14 

-l-i8,9î» 

—  0,04 

10.43.  6,680 

4-  2,953 

io5. 30.14,59 

4-18,76 

10.53.51,566 

4-  3,672 

32.54.39,04 

4-19, î»o 

10.55. 33, 63i 

4-  3,768 

-0,007 

27.32. 14 )08 

-hi9,35 

—  0,12 

10.58.12,352 

-h  3,099 

— o,o5o 

81.57.  3,76 

4-19,39 

—  0,44 

11.  2.14,043 

4-  3,407 

44. 47-  9>^fi 

+  "9,49 

11.  5.10,263 

4-  2,946 

112.  6. 18, 83 

419,59 

11.  7.  5,124 

4-  3,2o3 

-4-0,016 

68.45. i3,3o 

+  i9»67 

+  0,11 

11.11.  8,411 

4-  3,218 

57.43.39,14 

+20,16 

11.12.44,^54 

4-  2,995 

+0,041 

104.  3.53,o5 

+  19,45 

-  0,17 

11.20.   4|2KI 

4-  3,o35 

86.16.  4,43 

+  19,58 

11.23.32,229 

4-  3,649 

19.56.27,61 

+  19,86 

11.26.31,142 

4-  2,941 

121 .  7.36,75 

+  19.87 

11.28.  49S94 

4-  a,900 

122.  7.58,42 

+19,03 

11.30.11,367 

4-  3,071 

— o,o54 

90.  5.43,84 

+  19,86 

+   1,41 

GRAND  CERCLE  BfÉRlDIEN.  —  RÉDUCTION  DES  OBSERVATIONS. 

Coordonnées  moyennes  de  3o6  étoiles  fondamentales  pour  1868,0.  (Suite.) 


ii« 


ÂseeDsion 
drAtte. 


Variation   Correction 
annuelle,      du  Nant. 


Distance         Variation     Correction 
polaire.  annuelle,     du  Naut. 


94  P  Lion 

5  p  Vierge 

j83o  Groombridge. 
64  7  Grande  Ourse 

8  it  Vierge 

9  0  Vierge 

a  c  Corbeau 

i5  u  Vierge 

4i65  B.A.C.  SSSSî- 

7  9  Corbeau 

9  p  Corbeau r... 

a3      Chevelure 

a5  /  Vierge 

^9  7'  Vierge 

434aB.A.C.SïS;(-). 

77  i  Grande  Ourse 

43  9  Vierge 

la  a  Chiens  de  chasse.. . 

5i  0  Vierge 

43  p  Chevelure 

61      Vierge 

67  a  Vierge  (l'Épi) 

79  V  Grande  Ourse 

79  Ç  Vierge 

a5     Chiens  de  chasse. .  « 

8a  m  Vierge 

85  n  Grande  Ourse ..... 

8  n  Bouvier 

93  T  Vierge 

5  0  Centaure 

II  a  Dragon 

98  x  Vierge 

16  a  Bouvier  (Arcturus). 

100  >  Vierge 

aS  p  Bouvier 


1.42.19,469  -h  3,o65 

1.43.49^139  +  3,ia5 

1.45. ai, 801  +  3,483 

1.46. 5a, 558  +  3,19a 

1.54.  6,467  H-  3,075 

i.58.a9,o9o  4-  3, 060 


+0,017 


-f-o,oa4 


a.  3.ao,375  -f-  3,076    -H),oa6 

a.i3.  9,108  4-  3,066    —0,007 

a. 14. 19, 307  —  o,ia6 

a.a3.  a, 674  4-  3,io5 


a.a7.a7,34a 
a. a8. 16,990 
a.a9.59,565 
a.34.58,3ai 
a.48.ii,5ia 

a. 48.1a, 793 
a.48.57,a53 
a. 49. 5o, 885 
3.  3.  7,o63 
3.  5.4a, 58i 


-h  3,i3a 
-h  3,oi3 
-h  3,o85 
3,o37 
o,3a7 


4-0,097 


—0,019 


H-  a, 66a 
4-  3,oao 
4-  a, 817 
-h  3,100 
+-  a, 809 


-4-0,  o3o 
+0,074 


3.ii.3o,a33  -h  3,ia8 

3.18.14,466  +  3,i5o    +o,o3o 

3.i8.36,56i  +  a, 434 

3.27.58,  i85  -+-  3,o53    4-0,057 


3. 3i. 34,913    4-  a, 680 


3.34.4i>iai 

3.4a.ao,ai4 
3. 48. a3, 97a 
3.54.55,779 
3.58.55,471 

4.  0.49,019 
4.  5.5i,446 
4.  9.38,435 
4.ii.58,a35 
4.a6.  8,398 


^-  3,139 

H  a, 373  4-0, o3o 

-f-  a, 858  4-0,017 

3,048  4-0, oa9 

3,5o7 


4-  i,6ao 
4-  3,193 
4-  a, 733 
4-  3,a36 
4-  a, 587 


4-0,006 


-0,077 


74.41.a4 
87.a9.31 

5i.ao.  4 
35.34.17 
8a. 38.59 

80. 3a.  1 
111.53.  7 

89.55.59 

1.34.  6 

105.46.48 

lia. 39. 59 

66.38.35 

95.  6.19 

90.43.31 

5.5a. II 

33.19.a4 
85.53.  5 
5o.58.  5 
94. 5o.  I 
61. a7.  7 

107.34.34 

100.a8.17 

34. a3.  4 

89.55.11 

53.   1.58 

98.  a. 10 
40.  1.36 
70.56.aa 
87.48.55 
ia5.43.i4 

a4.59.33 

99-39a9 

70.  7.44 

ioa.45.43 

59.  a. 5a 


,l5 

4-ao, 

,oa 

4-ao, 

,o3 

4-a5, 

|04 

4-ao, 

>ia 

4-ao, 

,97 

4-ao, 

,56 

4-ao, 

,00 

-+-ao, 

,aa 

4-"9, 

,59 

-+-ao, 

,5i 

+  19, 

,64 

+«9» 

,56 

-hl9i 

,oa 

-+-"9, 

,i5 

4-'9, 

,75 

-I-19, 

,5o 

-^-^9, 

,3a 

4-»9, 

,>a 

4-19, 

,5a 

4-18, 

,a8 

4-ao, 

,ai 

4-i8, 

,83 

-+-18, 

,70 

4-18, 

,66 

4-18, 

,79 

-H18, 

,84 

4-18, 

,37 

4-18, 

,43 

-4-17, 

,79 

4-18, 

,a3 

+17. 

,45 

4->7, 

,70 

4-18, 

,3a 

4-16, 

,16 

4-i5, 

10 

—  o,ab 

3o 

7« 

o3 

—  o,ic» 

09 

o3 

o5 

4-  0,01 

o5 

4-  0,76 

94 

II 

98 

—  o,3a 

90 

97 

86 

—  1,07 

61 

67 

68 

53 

—  o,o3 

34 

4-  o,a2 

34 

i3 

94 

-  0,37 

9» 

53 

4-  0,40 

48 

37 

11 

-  0,70 

ai 

—  0,09 

65 

-  0,78 

06 

33 

06 

91 

-  0,07 

80 

99 

4-  0,16 

(')  Étoile  double.  Le  compagnon,  marqué  4339  dans  le  B.A.C,  précède  de  7%5o  et  est  plus  boréal 


de  18'. 


:i. 


12 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.  —  1868-1869. 


Coordonnées  moyennes  de  3o6  étoiles  fondamentales  jyour  1 868,0.  (Suite.) 


3o  Ç  Bouvier 

36  f  '  Bouvier 

8  a'  Balance 

9  a'Balance 

i5  S' Balance 

ai2  (Piazzi)XIV.  . 

7  p  Petite  Ourse 

ao      Balance 

42  6  Bouvier 

43  ^  Bouvier 

27  p  Balance 

49  ^  Bouvier 

2  n  Couronne 

32  Ç  Balance 

1 3  7  Petite  Ourse 

12  t  Dragon 

5  2  Couronne 

43  X  Balance 

24  a  Serpent 

45  >  Balance 

16  ç  Petite  Ourse 

7  $  Scorpion 

49      Balance 

8  P'  Scorpion 

1 4  *'  Scorpion 

1  9  Ophiuchus 

17  (7*  Couronne 

20  (7  Scorpion 

21  a  Scorpion  (Ântarès). 
14  v}  Dragon 

10  >  Ophiuchus 

27  p  Hercule 

23  T  Scorpion. 

40  t,  Hercule 

26  s  Scorpion 

27  X  Ophiuchus 

58  e  Hercule 

22  (  Petite  Ourse 

35  Y}  Ophiuchus 

36  A'  Ophiuchus 


AfloensioD 

VarUUoD 

Correction 

Distance 

VariaUon 

Correction 

droite. 

annuelle. 

da  Naut. 

polaire. 

annuelle. 

du  Naut. 

b     m     • 

• 

0      t      » 

«■  '- 

4.34.50,841 

4- 

2,861 

c 

75.4a. i3, 77 

4-i5 

,66 

g 

4.39.13,297 

4- 

2,620 

4-0, o33 

62.22.  5,06 

4-i5, 

41 

-h 

0,22 

4.43.23,330 

H- 

3,3o5 

105.26.47, 3o 

-l-i5 

M 

4.43.34,754 

-h 

3,3o6 

4-0, o3o 

105.29.28,48 

+i5 

,22 

— 

0,69 

4.49-36,4« 

4-  3,243 

100. 52. 3o, 00 

4-14 

,82 

4.49.45,393 

4- 

3,482 

110.49.  3,66 

4-16 

,53 

4.5i.  7,290 

— 

0,252 

—0,068 

15.18.19,09 

4-14 

,75 

— 

0,16 

4.56.20,949 

4- 

3,495 

114.45.40,44 

4-14 

,44 

4.56.58,470 

-h 

2,261 

49.    5.l5,22 

4-14 

,42 

4.58.47)469 

4- 

2,571 

-1-0, o33 

62.32.  9,76 

4-14 

,26 

— 

0,02 

5.  9.54,396 

4- 

3,219 

4-0,075 

98.53.38,02 

4-i3 

.57 

— 

0,01 

5.10.10,994 

4- 

a,4ai 

56.11.27,66 

4-i3 

.04 

5.17.45,150 

4- 

ai479 

59.14*  3,o3 

4-13, 

,26 

5.20.48,942 

-h 

3,373 

io6.i5.i5,4i 

4-12 

,89 

5.20.57,893 

— 

o,i3o 

17.41.45,79 

-I-12 

»77 

5.22.  0,012 

H- 

1,335 

30.34.13,92 

H-ia 

*7^ 

9 

5.29.  5,958 

4- 

2,538 

4-0,043 

62.50.21,79 

-fl2 

,35 

-h 

0,10 

5.34.20,725 

-h 

3,445 

109.14.54,36 

4-12 

,01 

5.37.45,993 

+ 

î»,949 

4-0, o33 

83.  9.25,21 

4-1 1 

,61 

— 

0.33 

5.45.40,594 

-h 

3,471 

109.46.11,25 

4-1 1 

ii> 

5.48.50,255 

— 

2,278 

4-0, 100 

11.48.  3,19 

4-10 

,86 

4- 

0,44 

5.52.31,909 

-h 

3,535 

112.14*36,29 

-+-10 

,61 

5.52.55,546 

-h 

3,36o 

106.  8.31,69 

4-II 

,01 

5.57.45,898 

4- 

3,477 

-ho,o5o 

109.26.29,48 

-f  10 

.22 

0.36 

6.  4.19,644 

4-  3,477 

109.  6.54,26 

+  9 

,75 

6.  7.25,766 

4- 

3,i36 

4-0,  o53 

93.21.  7,46 

4-9 

,58 

0,43 

6.  9.'43,9a5 

-1- 

2,243 

55.48.19,20 

4-9 

,35 

6.i3.io,i38 

4- 

3,634 

ii5.i6.2i,88 

4-9, 

,00 

6.21.19,016 

4- 

3,666 

4-0,016 

fi6.  8.10,98 

-1-  8 

,4i 

4 

0,  i5 

6.22.13, 057 

4- 

0,823 

-0,144 

28.11. 10,53 

4-  8 

,22 

— 

0,09 

6.24.15,569 

4- 

3,024 

87.43.28,17 

4-  8 

."9 

6.24.32,746 

H- 

2,574 

68.13.12,57 

4-  8 

>ia 

6.27.40,109 

4- 

3,723 

117.56.19,30 

4-  7 

,87 

6.36.i8,7o5 

4- 

2,263 

4-0,069 

58.  9.21,81 

+  6, 

,7^ 

— 

0,66 

6.41.37,081 

4- 

3,873 

124.  3.  5,63 

4-  7- 

,06 

6.51.25, 196 

4- 

2,834 

-0,074 

80.25.  2,36 

-h  5, 

,89 

— 

0,77 

6.55.i4,33o 

+ 

2,292 

58.52.38,49 

4-  5 

,55 

6.59.36,321 

— 

6,394 

4-0,278 

7.45.  0,72 

4-5, 

,21 

4- 

0,14 

7.  2.48,555 

4- 

3,434 

io5.33.3o,33 

4-  4 

,84 

7.  7.13,964 

4- 

3,685 

116.24.21,87 

-h  5, 

J8 

GRAND  GERCXB  MÉRIDIEN.  —  RÉDUCTION  DES  OBSERVATIONS. 

Coordonnées  moyennes  de  3o6  étoiles  fondamentales  pour  1868,0.  (Suite.) 


i3 


Ascension  Variation    Correction 

droite.  annuelle,     du  Naut. 


Distance         Variation    Correction 
polaire.  annuelle,     dn  Naut. 


3o      Scorpion 

as  Ç  Dragon 

64  a  Hercule 

65  9  Hercule 

67  ïT  Hercule 

4a  0  Ophiuchus 

7a  w  Hercule 

45  d  Ophiacbos 

35  >  Scorpion 

a3  p  Dragon 

55  oc  Ophiuchus 

60  p  Ophiuchus 

86  /A  Hercule 

64  V  Ophiuchus 

33  7  Dragon 

70  p^  Ophiuchus 

i3  |a' Sagittaire 

19  ^  Sagittaire 

58  1}  Serpent 

a3  ^  Petite  Ourse 

ao  c  Sagittaire 

3  a  Lyre(Véga) 

10  p  Lyre 

34  9  Sagittaire 

14  7  Lyre 

38  C  Sagittaire 

16  \  Aigle 

17  Ç  Aigle 

41  ir  Sagittaire 

a5  61  Aigle 

57  9  Dragon 

Si  b  Aigle 

3o  9  Aigle 

6  p*  Cygne 

5a  ^'Sagittaire 

39  X  Aigle 

61  9  Dragon 

5o  7  Aigle 

18  9  Cygne 

■7  X  Cygne 


7- 
7 

7' 


8.  6 
8.a4 
8.37 
9.36 


7.io.a7 

7.13.54 
7 . I 5 . 43 
7.18.55 
7-a4-39 

7.a7.a7 

7.a8.48 
7.36.56 
7. 41. 17 
7.51.45 
7.53.32 

7.58.46 

8.  5.5a 
8.1a. 3a 
8.]4.a8 
8.14.55 

8.i5.a4 
8.3a.a8 
8.45.1a 

8.47.  4 
8.54.  o 

8.54.1a 

8.59.14 
8.59.ao 

9.  1.54 
9.»*-37 

9.ia.3i 
9.18.40 
9.18.50 
9.a5.a3 
9.a8.4o 

9-a9-47 
9.3a. 36 

9.39.58 

9.40.51 

9.4t.a5 


a8i 
3oa 
5a6 

r37 
oaa 

43 1 
845 
557 

614 
5io 

858 

1^4 
5ia 
888 

459 

594 
i53 
3ia 
868 
4o5 


4ia  4- 

808 

7aa 

499 
067 


3*.  681 


-h 


o 

a 
a 
a 


3 

-h  a 
+  3 
-h  4 
-f-  I 

-f-  a 
a 
a 
3 

-H  I 

3 
3 
3 
3 

"9 

3 

-h  a 
H-  a 
+  3 

a 


3 
3 


5o4 
663 

434  H-  a 
588  4-  3 

"9» 


i3o 

744 
5ii 

883 
aa8 

391 

49» 
996 
ooa 

o38 


o 
a 

3 

-h  a 
4-  3 

-f-  3 

—  o 

+  a 

-h  I 

■h  a 


983 
o3i 
aia 
7a5 

M4 

8ao 
i85 
75a 
570 
814 

o36 
865 
oa5 

417 
657 

a3i 
it5 
85a 
876 
a75 


116. ai. II 

,      M.  7-19 
-H),o5o    75.a7.a4 

65.  o.ia 

53.  a.aa 

ii4.5i.5i 
57. ai. 36 

119.44.41 

ia7.  o.  I 

37.35.59 

77.ao.a9 
85.aa.3o 
6a. la.  I 

99-45.17 
38.a9.40 

87. a8.  1 
m.  5.a4 
119. 5a. 53 

9a . 55 . 5o 
3.a3.4i 

ia4.a6.38 
5i.ao.i5 
56.47.ao 

116.a7.a7 
57.a9.a1 

lao.  3.56 
95.  4«4o 

-ho,oa8  7^.19.49 
iii.i3.47 

-ho,oa6    •78.38.a6 

aa.34* i4 
78. ao.  5 

-ho,o4i    87.  8.45 

6a. 18.56 

-1-0,073    ri5.io.i7 


i6a 
73a 

457 
087 


678  -1-0,077 

a4a 

8a  I 

070 

35i  -ho,oa5 

781  4-0,044 

959 

34a  -|-o,oa3 

3oi 

393  -1-0,017 

oa8 

585  -f  0,066 

839 

loa 

391 


0,000 


-ho,o59 
-I- 0,0a  3 


-ho,o4a 


97.19.  5 

ao. 33.49 
79.4a.aa 

45.11.a4 
56.34*37 


,60 

+  5, 

,68 

-H  4, 

.74 

+  4, 

,04 

4-  4, 

,87 

4-4, 

,i5 

+  4, 

.a6 

-1-4, 

.70 

+  3, 

,3i 

4- a, 

,64 

4-  a, 

.77 

-t-a, 

,«4 

-t-  «, 

,3i 

4-  a. 

,66 

+  0, 

,5a 

+  0, 

,53 

4-  1, 

.95 

-  0, 

,04 

-  «. 

,43 

—  0, 

,63 

-  », 

,73 

-  ». 

,43 

-  3, 

,68 

-   3, 

.48 

-  4, 

.54 

-  4, 

.9» 

-  4, 

,55 

-  5, 

,46 

-  5, 

,96 

-  5, 

.a« 

-6, 

,56 

-6, 

.49 

-  7. 

,41 

-  6, 

M 

—  7, 

,63 

-  7. 

,88 

-  7. 

,06 

-  6, 

,65 

-  8, 

,98 

-  8, 

,81 

-  8. 

7a 

36 

4a 
54 

27 

o3 

«9 

77 
60 

84 


a6 
5i 

04 
56 

37 

aa 
II 

90 
00 

66 

67 
o5 
06 

34 
18 

3i 

39 
86 

3o 
57 

65 
o5 

47 
55 

14 


-  o,38 


-  o,a3 


-  o,o3 


o,o5 


94 
85 

38  -f-  0,0a 

86 

61  —  0,17 


-   o,83 


0,08 


+   0,44 
—  0,0a 


0,18 
0,0a 


0,36 
0,41 


—  0,09 


ir 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.  ~  1868-1860. 


Coordonnées  moyennes  de  3o6  étoiles  fondamenudes  pour  1 868,0.  (Suite,) 


Ascension 
droite. 


n 


53  a  Âiglo 19.44*20 

6q  P  Aigle 19-48.49 

6a  r  Sagittaire 19.54.32 

X  Petite  Ourse 19.56.  i5 

65  0  Aigle ao.  4-^9 


5  se'  Capricorne 

6  en}  Capricorne 

9  p' Capricorne 

37  7  Cygne 

1 1  p  Capricorne 


20.10.19 
20.10.43 
20. 13.35 
20.17.29 
20.21 .19 


9  2  Dauphin 2o.33.3o 

5o  a  Cygne 20. 36. 55 

16  4*- Capricorne ao.38.i6 

3      Verseau 20.40.46 

53  <  Cygne 20.40.52 


6  /i  Verseau 

32      Petit  Renard 

6i'     Cygne 

61'     Cygne 

64  Ç  Cygne 


20.45.31 
20.48.56 
21.  0.58 
21.   I.  o 

ai.  7->9 


65  T  Cygne 21 .  9.31 

67  ff  Cygne 21.12.14 

5  2  Céphée 2i.i5.25 

34  Ç  Capricorne 21.19.  7 

22  p  Verseau 21.24.36 

8  p  Céphée 21.26.56 

40  7  Capricorne 21.32.46 

8  s  Pégase 21 .37.42 

49  ^  Capricorne 21.39.45 

7  Grue 21.45.56 

16      Pégase ai. 47.  3 

34  a  Verseau 21.59.  o 

33  t  Verseau 21.59. 18 

21  X,  Céphée 22.  6.16 

43  0  Verseau 22.  9.51 

48  7  Verseau 22.14.50 

27  ^'Céphée 22.24. 16 

62  n  Verseau 22.28.34 

42  Ç  Pégase 22.34.52 

44  >»  Pégase 22.36.48 


534 

687 

137 

544 
5o4 

712 

677 
5oo 

521 

592 

43o 

9»7 
438 

102 

19a 


Variation  Correction 

annuelle.  duNaut. 

*  * 

-h  2,928  -H>,o44 

-h  2,946  H-o,o3o 
-H  3,699 

—58, 713  0,000 
3,098 


-H),  047 


4-  3,33o 
H-  3,333 
-r  3,376 

-f-  2,l52 

3,4a7 


-f-  a, 789 

-h  2,043 

-f-  3,563 
4-  3,168 
2,4a5 


-ho, 060 


-H>,o43 


927  H-  3,241 

006  -h  2,554  —0,046 

670  -h  a, 675  -+-0,068 

a7o  4-  a, 680 

094  4-  a, 548  4-0, o36 

377  +  2,392 

021  -h  2,353 

662  4-  1,438  4-0,022 

575  4-  3,438 

447  +  3,i63  4-0,029 

814  4-  0,801  -fo,o3o 

447  -H  3,335 

160  -h  2,948  +0,009 

061  4-  3,3i8 

o38  4-  3,667 

445  4-  2,726  4-0,027 

149  4-  3,o83  4-0;o39 

206  4-  3,246 

838  4-  a, 074 

931  4-  3,171  —0,023 

269  '{-  3,102 

441  -f  a, 216 

274  4-  3,o83  — o,025 

644  4-  a, 987  4-0, 02a 

998  4-  a,8o3 


Distance 
polaire. 

8r.28'.4i',48 

83.55.15,23 

118.  4.26,74 

I.  5.14,78 

91.12.38,88 

i02.54.5o,3o 

102.57.  6,49 

io5.ii.44)3o 

5o.  9.51,62 

108.14.51,44 

74.33.  5,i69 
45.11.24,37 
115.44*35, 4a 
95.30. 32,56 
56.3i.22,o5 

99.28.34,68 
62.26.34,35 
51.53.54,29 
51.54.  2,24 
60.18.47,70 

52.30.58,55 

5i.  9.26,50 

27.58.23,91 

112.58.51,33 

96-  9-  0,97 

20.  1.  6,90 
107.15.24,88 

80.43.43,80 
106.43.28,94 
127.59.  5,70 

64.41.41,91 
90.57.35,93 

io4.3o.3i,o4 
32.26.56,21 

98.26.21,84 

92.  3.  3,38 
32. i5. 35, 80 

90-47. 49»oi 
79.51.24,41 

60.28.  6,57 


o,i3 
4-  0,09 

~  0,22 


Variation    Correction 
annuelle,     du  Naut. 


-  9»»9 

-  8,68 

-  9»ôa 

-  9»73 

-  10, 36 


o»79 
0,82 

1,07 

1,34 
1,59 

2,45 
2,68 
2,61 

a, 90 
3,26 

3,a4 
3,48 

7,44 
7,23 

4,56 


—  0,26 


—  0,16 


0,02 


—  0,27 
4-  0,67 


—  0,22 


5,24 

4,89 

5, 10    4-  0,08 

5,34 

5,62    —  0,16 


5,71 
6,o3 
6,3i 
6,i3 
6,59 

6,77 
7,3i 

7,28 

7,61 

7,76 

8,00 
8,3i 
8,4a 
8,69 
8,71 


0,26 
o,  i5 


o,o3 
o,5i 


—  0,06 


—  0,02 

—   0,12 


GRAND  CERCLE  MÉRIDIEN.  —  RÉDUCTION  DES  OBSERVATIONS. 


,5* 


Coordonnées  moyennes  de  3o6  étoiles  fondamentales  pour  1 868,0.  (Suite.) 


Ascension 
droite. 


Variation 
annuelle. 


Correction 
da  Naut. 


h     m     •  • 

73  \  Verseau 32.45.43,4^9  +  S^iag 

76  ^  Verseau aa.47.38,34o  -4-3,189         ^ 

a4  a  Poiss.  aust. (Fomal.)  aa.Ôo.ai^oaS  +  3,33o    +0,044 

53  p  Pégase 213.57.22,687  +2,899 

54  a  Pégase 22.58.11,212  +2,983    +0,042 

88  c' Verseau 23.  2.24,325  +  3, 208 

6  7  Poissons 23.10.19,332.+  3, 108    +0,020 

68  u  Pégase 23.18.47,616  +  2,986 

8x  Poissons 23.20.  9,998  +  3,076    +o,o63 

17  1  Andromède 23.31.40,076  +  2,9110 

17  i  Poissons 23.33.  9,742  +  3,o85    +0,047 

35  7  Céphée 23.33.57,107  +2,401    +0,049 

J  Sculpteur 23.42.2,881  +  3,i38    +o,i38 

28  w  Poissons 23.52.31,967  +3,077    —0,076 

3o      Poissons 23.55.11,295  +3,077 

2      Baleine 23.56.58,5oi  +3,077 


Distance 
polaire. 

O        f        ■ 

98.16.52,17 

106. 3i .18,10 

120.19.15,76 

62.37.56,81 

75.30.16,09 

iii.53.i5,5o 
87.26.19,23 
67.19.20,07 
89.28.  0,53 
47.27.44,20 

85.  5.20, 38 
i3.  6.15,42 
118. 5i. 35, 41 
83.52.  2,90 
96.44*51,97 


Variation    Correction 
annuelle,     du  Naut. 


9,o5 
9,08 

8,96 
9»46 
9,3o 

9>49 
9,57 

9,76 
9M 
9,93 

9,47 
20,08 

9i«9 

9,93 
20,01 


0,53 
o,5i 

0,4c 
+  0,48 


—  0,07 


o,  12 
0,21 
0,07 


108.  4-i3|8o    —20,06 


Plusieurs  des  étoiles  du  tableau  précédent  y  ont  été  inscrites  parce  qu'elles 
sont  remarquables  par  la  grandeur  de  leur  mouvement  propre  ^  comme  la 
1 83o*  Groombridge  ;  par  la  variabilité  de  ce  mouvement,  comme  Sirius  ;  par  la 
variabilité  de  leur  éclat,  comme  0  Baleine  ;  par  leur  constitution  multiple,  comme 
la  61 '^  du  Cygne,  y  de  la  Vierge,  p  d'Ophiuchus,  Ç  de  la  Grande  Ourse,  etc.  Du 
moment  qu'on  les  suit  avec  attention,  elles  peuvent  figurer  parmi  les  fondamen- 
tales horaires  ou  polaires,  dès  qu'elles  ont  été  suffisamment  observées. 

Les  ascensions  droites  données  ci-dessus  ont  dû  être  rectifiées,  pour  le  plus 
grand  nombre,  d'après  nos  observations  elles-mêmes.  Voici  le  tableau  des 
modifications  ainsi  apportées  au  Catalogue  provisoire,  ainsi  que  les  nouvelles 
valeurs  qui  en  résultent  pour  les  corrections  du  Nautical  Almanac. 


Corrections 

apportées 

au  Catalogue 

provisoire. 

• 
a  I   a  Andromède —  0,01 

11  ^  Cassiopée —0,24 

88  y  Pégase —  0,02 

1 2  Baleine -^0,11 

i3       Baleine ,....     +0,02 


Corrections 

appliquées 

an  Nautical 

Almanac. 

• 
+  o,o3 

+  0,01 
~  0,04 


Corrections 

apportées 

au  Catalogue 

provisoire. 

• 

18  a  Cassiopée —0,04 

16  p  Baleine +  o,o5 

189      (Piazzi)œ 4-0,37 

35  V  Andromède +  0,06 

27  7  Cassiopée —  O7 19 


Corrections 

appliquées 

au  Nautical 

Almanac. 


a 
0,04 

0,08 


i6* 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.  •-  1868-1069. 


Corrections 

■pporlées 

au  Catalogne 

proTisoire. 

• 

43  p  Andromède —  0,09 

I  a  Pet.  Ourse  (Polaire) .  -+-  1,00 

37  9  Cassiopée —  0,07 

99  >ï  Poissons -f-  0,0a 

io6  V  Poissons -f-  0,07 

54      Andromède —0,18 

1 10  0  Poissons —  o,o3 

e  Sculpteur —  o, 3o 

6  p  Bélier ~+-  o,o3 

i3  a  Bélier —  o,o3 

f*  Fourneau -1-0,10 

67  Baleine -h  0,01 

68  0  Baleine —  o,  3o 

73  Ç'  Baleine 4-  o,oa 

ia3  (Piazzi)II»» -h  o,3o 

41      Bélier —  o,o5 

48  (  Bélier —  0,06 

ga  a  Baleine -h  o,o3 

a6  p  Persée  (Algol ) -f-  0,06 

la      Éridan —  o,o3 

33  a  Persée -f-  0,0a 

a  Ç  Taureau 4-  0,06 

18  I  Éridan --  o,3a 

39  9  Persée -h  o,  la 

a3  9  Éridan —  o,ai 

a5  1}  Taureau -f-  o,oa 

44  Ç  Persée —  0,06 

34  y  Éridan -f-  0,06 

35  i  Taureau -f-  0,04 

40  0'  Éridan — -  0,08 

54  7  Taureau —  0,01 

74  «  Taureau —  o,o3 

87  a  Taureau  (Aldébaran).  —  o,o3 

53      Éridan -0,09 

1  ir'Orion —  o,i5 

3  t  Cocher -f-  0,04 

10  p  Girafe -h  0,09 

a  e  Lièvre +  0,09 

i3  a  Cocher  (la  Chèvre) . .  —  0,06 

19  p  Orion  (Rigel) -h  o,o5 

i5  >  Cocher -h  0,06 

a4  7  Orion —  o,o5 

34  i  Orion —  0,0a 

1 1  a  Lièvre —  o  ,04 

46  i  Orion —  0,01 


Corrections 

appliquées 

au  Nautical 

Almanac. 


-h   1,00 


o,oa 
-h  0,01 


4-  o,oa 
0,00 


-h  0,04 
—   0,01 


4-  0,07 


-H  o,o3 


-h  o,o3 
H-  0,09 


-h  0,04 
—  0,01 


—  0,04 

4-  0,17 

—  o,oa 
4-  0,07 


—  o,oa 

—  o,oa 
o,o3 


5o  Ç  Orion 

a  Colombe 

58  a  Orion 

34  p  Cocher 

37  0  Cocher 

67  V  Orion 

7  n  Grémeaux 

i3  fi  Gémeaux 

a  p  Grand  Chien 

a4  7  Grémeaux 

9  a  Grand  Chien  (Sinus). 

34  0  Grémeaux 

ai  c  Grand  Chien 

a3  7  Grand  Chien 

55  9  Gémeaux 

3  p  Petit  Chien 

66  a  Gémeaux  (centre). . . 

10  a  Petit  Chien  (Procyon). 
78  p  Gémeaux  (Pollux). . . 

7  5  Navire —  o,o5 

9      Navire —0,04 

6      Ëcrevisse —  o,aa 

i5  p  Navire —  0,01 

17  p  Écrevisse —  o,  la 

33  1}  Écrevisse +  0,0a 

4  9  Hydre 4-  o,  la 

11  c  Hydre —  0,06 

9  c  Grande  Ourse 4-0,06 

3097  B.A.C.  Lynx..     —  o,aa 
76  X  Écrevisse —  ô,  u 

83      Écrevisse 4-0,09 

40  a  Lynx —  o,  10 

3o  a  Hydre 4-  0,06 

a5  0  Grande  Ourse 4-  o,  i3 

14  0  Lion 4-  0,08 

17  «  Lion —  o,o3 

a4  fA  Lion —  0,01 

a9  TT  Lion , . . .  --  o,o3 

40  w'  Hydre —  o,a4 

3a  a  Lion  (Régulus) 4-  o,oa 

33  X  Grande  Ourse —  0,08 

41  7'  Lion —  0,08 

a  Mach.  pneumatique. .     —  0,16 

47  p  Lion —  o,o5 

37      Sextant 4-  o,o3 


Corrections 

Corrections 

apportées 

appliquées 

au  Catalogue 

au  Nautical 

proTisoire. 

Almanac. 

—  o,oa 

a 

—  o,o5 

—  0,  i3 

4-  0,01 

4-  0,01 

4-  0,07 

—  o,o3 

—  o,oa 

—  P,o3 

4-  o,o3 

—  o,o5 

~  0,02 

-  0,07 

—  o,o3 

—  0,0a 

—  o,a3 

—  0,19 

4-  o,oa 

-  0,04 

0,00 

—  o,o3 

—  0,01 

—  0,08 

—  o,o5 

—  o,i4 

4-  o,o3 

—  o,o3 

4-  o,o5 

4"  0,09 

—  0,01 

—  0,01 

o,  II 

0,02 
0,01 

o,o3 
0,11 


4-  0,12 
-h  0,06 


0,22 


—  0,01 

—  0,01 
4-  0,01 

—  0,04 

—  o,o3 
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Corrections 
apportées 

au  Catalogue 
provisoire. 


53  /  Lion 

V  Hydre 

5o  oc  Grande  Ourse. 

63  X  Lion 

52  4^  Grande  Ourse . 


11  ^  Coupe 

68  9  Lion 

53  Ç  Grande  Ourse 

12  9  Coupe 

83      Lion 


I  >  Dragon 

39!i8  B.A.C.  Hydre. 

91  u  Lion 

1 83o  { Groombridge) . 
64  7  Grande  Ourse 


8  it  Vierge.. 

9  0  Vierge.. 
2  c  Corbeau. 

i5  u  Vierge.. 
7  9  Corbeau 


9  p  Corbeau 

a3      Chevelure. . . . 

a5  /  Vierge 

ag  7'  Vierge 

77  c  Grande  Ourse 


43  S  Vierge 

la  a  Chiens  de  chasse... 

5i  ô  Vierge 

43  p  Chevelure 

61      Vierçe 


67  a  Vierge  (rÉpi).... 
79  V  Grande  Ourse .... 

79  K  Vierge 

a5      Chiens  de  chasse. . 
8a  m  Vierge 


8  >}  Bouvier 

II  oc  Dragon. 

98  X  Vierge  . 

100  X  Vierge. 

3o  C  Bouvier 


9  a' Balance 

i5  Ç^ Balance 

aia      PiazziXIV.. 

7  p  Petite  Ourse. 
ao      Balance 


o,  10 

+  O; 

—  o, 
o, 

—  o 


-+- 


o 
o 
o 
o 
o 


—  o 

—  o 
4-  o 

—  o 
o 


—  o 

—  o 
H-  o 
-h  o 

—  o 

H-  o 

—  o 

—  o 

H-  o 

—  o 

H-  o 

4-  o 

~  o 

-f-  o 

—  o 


o 

—  o 

—  o 
+  o 

o 


—  o 

—  o 

—  o 
~  o 

—  o 

H-  o 
o 
o 

—  o 
o 


II 

07 

o3 


09 

i5 
o5 
43 
oa 
16 

07 

33 
CI 

08 
02 

CI 

04 

01 

06 

38 

06 
66 
08 
06 
oa 

o5 
oa 
04 
08 
oa 

o3 
i5 
08 
73 
04 

oa 

o4 
oa 
oa 
10 

02 
o5 
3i 

^4 
02 


Corrections 

appliquées 

au  Nautical 

Almanac. 


o,o3 


—  0,08 

—  0,0a 


o,o3 
0,06 


—  0,04 
0,04 


-f-  0,04 
-r  o,o5 


-h  0,16 


o,o4 


0y05 
-h  o,o3 


-f-  0,06 


—  0,02 


0,00 


o,o5 


—  o,3i 


Corrections 

apportées 

au  Catalogue 

provisoire. 

t 

4a  p  Bouvier —  0,09 

43  ^^  Bouvier —  0,10 

a7  p  Balance —  o,o3 

49  J  Bouvier —  0,12 

2  m  Couronne —0,14 

32  C'  Balance —  0,04 

i3  7  Petite  Ourse —  o,25 

12  i  Dragon —  0,25 

5  a  Couronne —  o, 02 

43  X  Balance —  0,06 

24  oc  Serpent 4-  o,o3 

45  X  Balance —  o,  la 

16  Ç  Petite  Ourse —  o,a5 

49      Balance —  o,i3 

14  v' Scorpion —  0,04 

ai  a  Scorpion  (Ântarès)  .  +0^04 

14  1  Dragon —0,40 

10  X  Ophiuchus ~  o,i3 

27  p  Hercule —  0,01 

a3  T  Scorpion +0,01 

40  C  Hercule —  0,09 

a7  X  Ophiuchus -+-  0,04 

a2  f  Petite  Ourse ~  0,67 

35  m  Ophiuchus —  0,01 

36  A'Ophiuchus —  o,  i3 

22  1;  Dragon —  o, 28 

64  «  Hercule —  0,01 

65  S  Hercule +0,02 

67  TT  Hercule —0,11 

42  0  Ophiuchus —  o,o3 

72  w  Hercule —  0,07 

45  (i  Ophiuchus +  0,07 

23  p  Dragon —  0,04 

60  p  Ophiuchus +  o, 25 

64  V  Ophiuchil^ —  0,02 

33  7  Dragon —  0,01 

70  p^  Ophiuchus -h  0,04 

1 3  /*'  Sagittaire -h  0,01 

19  S  Sagittaire 4-  o,o3 

58  ri  Serpent —  0,08 

23  S  Petite  Ourse —  o,32 

3  a  Lyre  ( V^a) —  0,06 

10  f' Lyre -h  0,0a 

34  ff  Sagittaire ~  o,  i3 

14  7  Lyre —0,10 


Corrections 

appliquées 

au  Nautical 

Almanac. 


—  0,07 
o,o5 


-h  0,0a 

-h  0,06 
—  o,i5 


0,06 
—  0.54 


0,02 
o,o3 
0,39 


0,04 


o,o5 


0,02 


0,01 
-h  0,08 


—  0,32 
0,00 
0,04 
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i8 


OBSBRYATIOIYS  MÉRIDIENNES.  -*-  IMS-IMO. 


38  K  Sagittaire. . . 

16  >  Aigle 

17  Ç  Aigle 

4i  9r  Sagittaire... 
25  &>  Aigle 

57  J  Dragon 

6  P' Cygne 

52  À' Sagittaire .. . 

39  X  Aigle 

18  S  Cygne 

53  a  Aigle 

62  c  Sagittaire . . . 

>  Petite  Ourse. 
65  Ô  Aigle 

5  a*  Capricorne. . 

6  a* Capricorne. . 
9  p* Capricorne. . 

37  7  Cygne 

1 1  p  Capricorne. . 
9  a  Dauphin .  . . . 

5o  a  Cygne 

16  ^!'  Capricorne. . 

3      Verseau .  . . . 

32      Petit  Renard 

6i*     Cygne 

61*     Cygne 

65  T  Cygne 

67  c  Cygne 

22  p  Verseau  . . . . 
8  p  Céphée 


Corrections 

Corrections 

apportées 

appliquées 

au  Catalogue 

au  Nautical 

prOTisoire. 

Almanac. 

• 
H-  o,i5 

—  0,09 

• 

4-  0,07 

4-  0,10 

4-  o,i5 

—  0,02 

4-  0,01 

—  0,08 

—  0,04 

+  0,09 

4-  0,16 

—  0,02 

—  0,12 

—  0,02 

4-  0,02 

4-  0,12 

—  i,5o 

—  i,5o 

4-  0,06 

4-  0,06 

4-  0,04 

4-  0,09 

4-  0,08 

—  0,14 

4-  0,12 

4-  0,18 

—  o,o5 

-  0,07 

~  o,o3 

4-  0,12 

4-  o,i5 

4-  0,01 

-  0,04 

4-  o,i5 

4-  0,22 

4-  0,04 

—  0,12 

—  0,16 

4-  o,o3 

4-  0,06 

—  0,08 

—  o,o5 

Corrections 
apportées 

an  Catalogue 
proTisoire. 

• 

40  7  Capricorne 4-  0,01 

8  t  Pégase —  0,02 

49  9  Capricorne 4-  0*02 

16  Pégase —  0,10 

34  a  Verseau 4-  0,01 

33  i  Verseau 4-0,08 

21  Ç  Céphée —  o,38 

43  0  Verseau 4-  o  ,o3 

48  7  Verseau —  0,04 

62  »!  Verseau 4-0,04 

42  1;  Pégase 4-  0,02 

44  Tfi  Pégase ~  o,o3 

73  >  Verseau 4- o,i3 

76  S  Verseau 4-0,11 

24  a  Poisson  austral 4-  0,01 

53  p  Pégase —0,07 

54  a  Pégase —  0,04 

88  c'  Verseau —  o,o5 

6  7  Poissons --  o  ,02 

68  V  Pégase —  o,o5 

8  X  Poissons —  o  ,08 

17  t   Andromède —  0,06 

17  t  Poissons —  0,10 

35  7  Céphée 4-  o,  10 

S  Sculpteur —  o,  16 

28  b)  Poissons +  0,01 

3o      Poissons 4-  0,04 

2      Baleine 4-0,02 


Corrections 
appliquées 
au  Nautical 
Almanac. 


—  0,01 


—  0,07 
4-  o,o5 


4-  0,01 

4-  0,02 
0,04 


4-  o,o5 


0,00 


0,00 


—  0,0a 


o,o5 
o,i5 
0,02 


-  0,07 


Les  constantes  employées  dans  la  réduction  des  observations  ont  été  déter- 
minées comme  il  suit  :  la  coUimation,  à  l'aide  des  collimateurs  installés  en  i865; 
Vn  par  les  observations  des  circompolaires,  Vm  par  la  comparaison  des  observa- 
tions faites  au  Grand  Cercle  méridien  et  à  la  Luuette  de  Gambey.  Nous  donnons 
ici  les  valeurs  de  ces  constantes. 


4868. 


Limites. 


m 


n 


c  —  X 


Janv.    I  à  Janv.   2  9  Bi.... 

Janv.  i5  O ^  Janv.  21  $  Persée . 

Janv.  24  c  Bélier à  Janv.  3i  10899  Lai 


1 

—  0,4 

• 
4-  0,92 

1 
—  0,45 

—  0,4 

4-  1,02 

-  0,43 

-  0,4 

4-  i,i3 

—  0,41 

Fév.     3  Aldébaran à  Avril    2  c  Cocher. 


—  0,4       4-  1,16       —  0,41 


GRAND  CERCLE  MÉRIDIEN.  —  AÉDOCTION  DES  OBSERVATIONS. 


»9* 


1869. 


Limites. 


m 


n 


c  —  X 


Avril   2  Castor à  Avril  20  Psyché. 


Mai      I  Régulus à  Mai     i3  p  Lion . . 

Mai    i5  J  Lion allai    20  x  Vierge 

Mai    25  /Vierge à  Mai    27  a  Bélier. 


Juin     I  L'Ëpi à  Juin     4  49  Balance 

Juin     5  Pbocea à  Juin    19  Âstrée  . . . . 

Juin   20  n  Couronne à  Juin    3o  Régulus . . . 


Juin.    2  >  Ophiuchus à  Juill.  3i  \  Petite  Ourse.. . 

Juin.  3i  a  Orion à  Août  i4  Thalia 


Août  18  b>  Aigle à  Sept.  3o  a  Couronne. 

Oct.     4  9 à  Oct.   29  V  Poissons. . 

Nov.    6  7  Verseau à  Nov.  3o  C 

Dec.    9  1}  Taureau à  Dec.   12  Angélina . . . 


1869 

Janv.   9  9  Orion à  Fév.     i  n  Écrevisse, 

Fév.     5  1  Écrevisse à  Mars    5  0  Lion 


Mars  24  à  Avril  6  O-  • 

Avril    8  p  Coupe à  Avril  14  Rigel 

Avril  20 , à  Mai  5  . .  • . 

Mai    10 

Mai    19 à  Juin 


5  ... 


Juin  2  E'  Balance à  Juin 

Juin  6  Polaire à  Juin  8  a  Bélier.  . 

Juin  9O à  Juin  16  tt  Hercule. 

Juin  25  p  Scorpion à  Juill.  14  Véga.  . . . 


Juill.  i5  X  Ophiuchus à  Juill.  i5  ^  Lyre 

Juill.  16  C à  Juill.  23  Junon.. 

Juill.  26  iQ  Serpent à  Août    6  Cybèle 


Août  19  X  Âigle à  Août  21  0  Verseau. 

Août  23  $  Aigle à  Août  24  C 

Août  25  7  Aigle à  Août  28  Astrée  . . . 

Août  3i  3  Verseau à  Oct.     i  Elpis 


Oct.     6  37409  Lai à  Oct.   12  u  Poissons. 

Oct.   26  Polaire à  Nov.  12  Véga 

Nov.  20  Arctnnis à  Dec.  10  p  Persée. . . 

Dec.  1 1  Polaire à  Dec.  i5  1  Taureau . 

Dec.  29  0'  Éridan à  Dec.  29  ^  Gémeaux 


1 

—  0,4 

1 
-h  i,ai 

-  o'43 

—  0,4 

—  0,4 

—  0,4 

H-  i,a5 
4-  1,39 
-h  i,3o 

-  0,43 

-  0,43 

-  0,43 

—  0,6 

—  0,6 

—  0,6 

-h  i,3o 
4-  1,25 
+  1,18 

—  o,5o 

—  o,5o  ' 

—  o,56 

-  0,6 

—  0,6 

-h  1,26 
-h  1,12 

—  o,56 

—  o,56 

—  0,3 

4-  0,94 

—  0,55 

—  0,3 

4-  0,80 

—  0,53 

~  0,1 

4-  0,68 

—  0,49 

-  0,1 

4-  0,70 

-  0,43 

H-  0,2 

4-  0,74 

—  0,41 

—  0,1 

4-  0,95 

—  0,4a 

—  0,1 

-h  1,08 

-  0,46 

—  0,2 

—  0,2 

4-  1,^9 
4-1,19 

-  0,46 

—  0,53 

-  0,1 
-f-  0,1 

4-  0,98 
4-  0,77 

—  0,53 

-  0,54 

—  0,4 

—  0,4 

—  0,4 

—  0,4 

4-  o,85 
4-  0,93 
-+-  0,61 
-h  o,83 

-  0,54 

-  0,54 

-  0,43 

-  0,43 

-  0,4 

-  0,4 

-  0,4 

4-  1,00 
4-  1,16 
4-  0,90 

—  0,47 

—  0,47 
~  o,5i 

—  0,4 

—  0,3 

—  0,2 
0,0 

4-  0,79 
4-  0,93 

4-  1,17 
4-  o,83 

—  o,5o 

—  o,5o 

—  o,5o 

—  o,5o 

-h  0,1 
-»-  0,1 

4-  0,84 
4-  0,64 

—  0,44 

-  0,44 

-h  0,2 

4-  0,70 

—  o,36 

-H  0,2 
4-  0,6 

4-  0,94 
4-  0,85 

—  o,36 

—  o,38 

3. 

20*  OBSERVAHOISS  méridiennes.  -  1868-1869. 

L'ensemble  des  observations  de  passages  faites  au  grand  instrument  méridien 
comprend  les  pages  d'ordre  pair  de  2  à  i  :22,  année  1868,  et  162  à  262,  année  1869. 

Ltdi  première  colonne  des  tableaux  renferme  la  désignation  de  l'astre  observé. 
Les  usages  en  cette  matière  sont  parfaitement  connus. 

Le  nombre  de  Flamsteed  ou  la  lettre  de  Bayer,  ajoutés  au  nom  de  la  constel- 
lation, désignent  les  principales  étoiles,  suivant  l'usage.  Toutefois  a  Cocher, 
/3  Orion,  oc  Gémeaux, . . .  ont  aussi  été  désignées  par  les  noms  usités,  la  Chèvre, 
Rigel ,  Castor, 

1783  Lai.  Andromède  désigne  l'étoile  1783  dans  le  Catalogue  de  I^andc, 
publié  par  la  British  Association. 

3299  B.A.C.  Lion  désigne  l'étoile  3299  dans  le  Catalogue  de  Baily,  publié 
par  la  British  Association, 

*C0  = -j-  18^42'  désigne  une  étoile  dont  l'observateur  n'a  pas  reconnu  le 
nom  et  dont  il  a  complété  la  désignation  par  l'indication  approchée  de  la  décli- 
naison. 

Les  renvois  au  Catalogue  de  Greenwich,  au  Catalogue  de  Piazzi,  au  Catalogue 
de  Weisse,  au  Catalogue  d'Argelander-OEltzen,...,  ont  un  sens  bien  connu. 

Les  étoiles  auxquelles  on  compare  la  Lune,  soit  dans  le  but  d'obtenir  des 
données  pour  la  recherche  des  longitudes  terrestres,  soit  pour  la  détermination 
de  la  parallaxe  lunaire,  sont  celles  qui  sont  indiquées  dans  le  Nautical  Aimanac. 
Il  en  est  de  même  des  étoiles  qu'on  observe  en  même  temps  que  Mars,  dans  le 
but  de  déterminer  la  parallaxe  de  celte  planète. 

Les  passages  inférieurs  des  circompolaires  sont  indiqués  par  les  lettres  PI. 

I^  deuxième  colonne,  intitulée  C,  présente  la  grandeur  des  étoiles  estimée 
au  moment  de  leur  observation. 

Dans  la  troisième  colonne,  on  trouve,  sous  le  titre  Ob*^,  les  initiales  du  nom 
de  l'astronome  par  lequel  a  été  faite  chacune  des  observations. 

La  signification  de  ces  initiales  est  donnée  aux  pages  i  et  161. 

Lorsque  les  initiales  de  deux  noms  sont  inscrites  à  la  fois  en  regard  de  la 
même  observation,  le  premier  observateur  est  celui  qui  a  observé  le  passage  et 
fait  le  pointé  en  distance  polaire;  le  second  est  celui  qui  a  fait  la  lecture  des 
microscopes. 

Le  nombre  N  des  fils  auxquels  l'observation  a  été  faite  est  inscrit  dans  la 
quatrième  colonne. 

La  cinquième  colonne  contient,  sous  le  titre  Passage  observé,  l'heure  du  pas- 
sage auyî/  moyen  en  temps  de  la  pendule. 

Une  première  correction  à  faire  à  ce  nombre  dépend  de  la  situation  de  la 
Lunette;  et  si  l'on  veut  en  même  temps  le  corriger  de  l'effet  de  l'aberration 
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diurne,  on  devra  ajouter  à  l'heure  du  passage  observé  la  quantité 

!PS. 
PI* 

Dans  la  pratique,  on  a  appliqué  la  correction 

dz  n  tangCDdb  (c  —  x)  sëcCD  —  (c —  x) 

On  a  rendu  ainsi  très-petite,  dans  la  plupart  des  cas,  la  partie  qui  dépend  de 
la  coUimation  et  de  l'aberration. 

Quant  à  la  constante  m  -h  c  ^  x.^  que  l'on  a  négligée,  elle  ne  peut,  d'après 
notre  mode  de  réduction,  avoir  d'influence  dans  le  calcul  des  ascensions  droites 
apparentes.  La  Lune  est  le  seul  astre  pour  lequel  on  ait  dû  en  tenir  compte  dans 
le  calcul  des  temps  moyens. 

En  ajoutant  à  l'heure  du  passage  observé  la  correction  dépendant  de  la  situa- 
tion de  la  Lunette,  on  a  formé  l'heure  T  du  passage  conûgé.  Cette  correction 
étant  toujours  peu  •  considérable ,  on  n'a  inscrit  dans  la  sixième  colonne  T 
que  les  secondes  :  les  heures  et  les  minutes  se  retrouveront  aisément  à  l'aide 
de  celles  du  passage  observé. 

La  septième  colonne,  intitulée  •)!•«,  présente,  en  se  bornant  aux  secondes,  les 
ascensions  droites  calculées  des  étoiles  fondamentales  horaires;  ces  étoiles  sont 
celles  du  tableau  général  des  3o6  fondamentales,  dont  la  distance  polaire  sur- 
passe 4o  degrés  et  dont  les  positions  étaient  déjà  bien  connues. 

Pour  calculer  la  position  apparente  d'une  des  étoiles  données  dans  le  Nautical 
Jlmanac,  on  a  pris  la  position  déduite  de  cette  éphéméride,  à  laquelle  on  a 
ajouté  la  correction  rapportée  dans  le  tableau  pages  i5-i8\)u,  au  défaut  de  ce 
tableau,  dans  celui  des  pages  7-1 5.* 

A  l'égard  des  étoiles  qui  ne  sont  pas  comprises  dans  le  Nautical  Almanac,  on 
a  fait  usage  des  formules  connues  pour  obtenir  les  ascensions  droites  apparentes 
aux  époques  des  observations.  On  a  employé  les  valeurs  des  constantes  A,  R, 
C,  D,  données  dans  le  Nautical  Almanac  pour  chaque  jour  de  l'année  et  pour 
minuit  moyen  de  Greenwich. 

En  retranchant  de  chaque  ascension  droite  calculée  X^  la  valeur  correspon- 
dante de  T,  on  a  obtenu  une  correction  de  la  pendule  qui  se  trouve  inscrite  sous 
le  titre  C^  dans  la  huitième  colonne. 

Ayant  ainsi  une  valeur  de  la  correction  de  la  pendule  correspondant  à  chaque 
fondamentale  observée,  on  a  partagé  les  observations  de  fondamentales  en 
groupes  embrassant  chacun  un  intervalle  de  quelques  heures,  et  comprenant 
une  série  d'observations  dues  à  un  même  astronome;  on  a  calculé,  d'une  part, 
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la  moyenne  des  heures  des  passages  des  étoiles  du  groupe  (à  un  dixième  d'heure 
près),  d'autre  part  la  moyenne  des  valeurs  de  C^,  et  l'on  a  obtenu  de  cette  ma- 
nière la  correction  moyenne  correspondant  à  l'heure  moyenne  du  groupe.  De 
la  série  de  ces  corrections  moyennes  on  a  conclu  les  valeurs  du  mouvement 
horaire  de  la  pendule  pendant  les  intervalles,  et  par  suite  on  a  pu  calculer  la 
correction  moyenne  de  la  pendule  relative  à  chaque  astre  observé;  elle  est 
inscrite  dans  la  neuvième  colonne  sous  le  titre  C'^. 

Lorsque  le  même  astronome  a  pu  effectuer  des  observations  durant  toute  une 
période  de  beau  temps,  le  mouvement  horaire  a  aussi  été  déduit  par  la  compas- 
raison  des  corrections  de  la  pendule  obtenues  dans  deux  journées  successives. 
Souvent  les  deux  méthodes  ont  été  employées  simultanément.  La  moyenne  des 
deux  déterminations  a  été  acceptée  alors  comme  valeur  définitive  du  mouvement 
horaire  de  la  pendule. 

Cela  fait,  pour  avoir  l'ascension  droite  apparente  de  l'astre  conclue  de  l'ob- 
servation, laquelle  forme  la  dixième  et  dernière  colonne,  il  a  suffi  d'ajouter 
la  correction  C^  de  la  pendule  à  l'heure  T  du  passage  prise  dans  la  sixième 
colonne.  L'ascension  droite  ainsi  obtenue  est  celle  de  l'objet  déterminé  au 
moment  de  l'observation;  et,  par  conséquent,  s'il  s'agit  d'un  astre  observé  par 
un  de  ses  bords,  c'est  l'ascension  droite  de  ce  bord  à  l'instant  du  passage  du 
bord  lui-même  au  méridien. 

Toutes  les  fois  qu'im  groupe  de  fondamentales,  employé  au  calcul  de  l'état 
de  la  pendule,  s'est  trouvé  comprendre  moins  de  quatre  étoiles,  on  s'est  abstenu 
de  former  les  valeurs  de  C^  correspondant  à  ces  étoiles,  et  l'on  n'a  pas  conclu 
leurs  ascensions  droites  apparentes.  Dans  les  autres  cas,  la  comparaison  de  l'as- 
cension droite  calculée  avec  l'ascension  droite  observée  a  fourni,  pour  chaque 
fondamentale,  une  correction  de  la  position  moyenne  inscrite  dans  notre  Cata- 
logue provisoire. 

La  marche  que  nous  venons  d'indiquer  pour  la  détermination  des  ascensions 
droites  suppose  que  l'ensemble  des  positions  des  étoiles  provisoirement  adop- 
tées ne  contienne  pas  d'erreurs  systématiques,  et,  en  outre,  que  la  position 
d'aucune  étoile  ne  soit  assez  erronée  pour  vicier  notablement  les  moyennes  par 
lesquelles  on  établit  l'état  de  la  pendule. 

La  première  condition,  savoir  :  que  l'ensemble  des  positions  provisoires  des 
étoiles  ne  contienne  point  d'erreurs  systématiques,  est  remplie.  Cela  résulte  du 
travail  que  nous  avons  exposé  dans  le  tome  II  de  nos  Mémoires,  Recherches 
astronomiques.  Chapitre  X,  et  notamment  dans  la  troisième  Section  de  ce  Cha- 
pitre, page  293.  Cela  résulte  en  outre  de  la  discussion  des  observations  de  i856. 
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Les  corrections  individaelles  des  positions  des  étoiles  fondamentales,  déduites 
des  observations  de  1868  et  1869,  sont  en  général  minimes. 

Observerions  des  distances  polaires.  —  Le  pointé  des  astres  en  distance  polaire 
se  fait  à  Taide  d'un  réticule  composé  de  deux  fils  fixes  et  de  trois  groupes  de 
deux  fils  horizontaux  portés  par  une  même  plaque  mobile  au  moyen  d'une  vis 
micrométrique.  Le  pas  de  cette  vis  est  le  même  que  celui  de  la  vis  horizontale 
et  vaut  i' —  o'^jOiS,  d'après  un  grand  nombre  d'observations  de  la  Polaire  faites 
dans  toute  l'étendue  verticale  du  champ. 

La  tête  de  cette  vis  est  munie  d'un  tambour  divisé  en  60  parties  (*)  ;  mais  la 
lecture  des  divisions  serait  souvent  impossible  pendant  l'observation,  soit  à  cause 
du  peu  de  temps  consacré  aux  pointés,  soit  à  cause  de  la  faiblesse  de  l'astre  qui 
exige  que  l'observateur  se  place  dans  une  obscurité  complète.  On  a  donc  fixé 
sur  la  plaque  antérieure  du  micromètre  un  stylet  à  bouton  et  à  ressort,  dont  la 
pointe  traverse  une  petite  douille  pleine  d'encre  grasse  et  vient  marquer  un 
point  noir  sur  le  tambour  d'argent  lorsqu'on  presse  le  bouton  avec  le  doigt. 
Ce  mode  de  pointage  permet  de  faire  environ  cinq  pointés  de  l'astre  de  part  et 
d'autre  et  à  très-petite  distance  du  méridien.  La  distance  du  pointeur  à  l'index, 
déterminée  par  des  mesures  répétées,  est  de  9^,34. 

Au  moment  où  l'astre  se  présente  dans  le  champ  de  la  Lunette,  l'observateur 
agit  au  moyen  d'une  longue  manette  sur  la  vis  de  rappel  de  la  pince  de  calage, 
pour  amener  l'astre  ou  la  partie  qu'il  veut  observer  entre  les  deux  fils  du  couple 
moyen  du  réticule  de  déclinaison,  placés  au  milieu  du  champ  par  20*  de  la  vis 
micrométrique.  Dès  lors  l'instrument  reste  immobile,  et  l'assistant,  dans  les 
observations  de  nuit,  peut  faire  les  lectures  des  microscopes  du  Cercle. 

Tous  les  pointés  se  font  ensuite  à  l'aide  de  la  vis  micrométrique.  I^s  étoiles 
et  les  petites  planètes  se  pointent  entre  les  fils  du  couple  moyen,  à  égale  distance 
de  chacun  d'eux. 

Lorsqu'il  s'agit  d'un  astre  dont  le  diamètre  est  sensible,  on  amène  le  bord  que 
Ton  doit  observer  en  contact  avec  l'un  des  fils  du  groupe  moyen.  Il  est  facile, 
par  des  pointés  alternatifs,  d'observer  les  deux  bords  d'une  planète. 

Enfin,  pour  le  Soleil  et  pour  la  Lune(**),  les  pointés  des  bords  se  font,  pour  le 
supérieur,  avec  le  fil  inférieur  du  groupe  supérieur;  pour  l'inférieur,  avec  le  fil 
supérieur  du  groupe  inférieur,  en  désignant  les  groupes  par  la  position  qu'ils 


(*)  Les  divisions  vont  en  croissant  quand  les  fils  se  rapprochent  de  la  tête  de  vis  oa  quand  la  distance 
polaire  diminue. 

{**)  MM.  IxBwy  et  Périgaud  observent  dans  tous  les  cas  entre  les  deux  fils  du  couple  moyen. 
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paraissent  occuper,  la  Lunette  étant  tournée  vers  le  Sud .  On  note  les  époques 
de  tous  ces  pointés. 

Les  distances  des  fils  se  déterminent  à  l'aide  de  deux  fils  fixes  horizontaux 
portés  par  la  même  plaque  sur  laquelle  sont  tendus  les  fils  fixes  du  réticule 
vertical .  Voici  le  tableau  des  valeurs  de  ces  distances  : 

Distance  Distance  des  fils 

au  couple  moyen,    de  chaque  couple. 

Couple  supérieur 9-59,3  12,6 

))        moyen d  >  2t ,  4 

))        inférieur 9*58»9  12,6 

L'inclinaison  de  ces  différents  groupes  de  fils  a  été  déterminée  par  les  obser- 
vations, soit  de  la  Polaire,  soit  plus  simplement  d'étoiles  équatoriales ,  faites 
dans  toule  l'étendue  du  champ.  Ces  déterminations  ont  fait  voir  que  les  fils  sont 
parfaitement  rectilignes,  malgré  leur  grande  longueur.  L'inclinaison  des  trois 
couples  a  été  très-approximativement  trouvée  égale  à  -h  10'  pendant  les  deux 
années. 

L'extension  toujours  croissante  des  observations  astronomiques  impose  aux 
astronomes  l'obligation  de  ménager  leurs  forces  en  se  partageant  le  travail  et  en 
se  bornant  au  strict  nécessaire.  Telle  est  la  raison  qui  a  engagé  les  deux  grands 
Observatoires  d'Angleterre  et  de  France  à  s'entendre  pour  l'observation  des 
planètes.  Voici  les  différents  articles  de  la  convention,  qui  ne  concerne  pas  la 
Lune. 

«  L'Observatoire  de  Paris  observe  les  astres  mobiles  depuis  la  pleine  Lune 
jusqu'à  la  nouvelle  Lune.  Les  astronomes  de  Greenwich,  faisant  de  la  Lune  un 
des  objets  principaux  de  leurs  études,  se  sont  réservé  l'observation  des  planètes 
depuis  la  nouvelle  jusqu'à  la  pleine  Lune,  ce  qui  leur  rend  moins  pénible  ce 
travail  d'observation  de  la  Lune  lorsque  cet  astre  passe  dans  la  seconde  partie 
de  la  nuit. 

»  Les  planètes  nouvelles  seront  suivies  dans  les  deux  premières  oppositions 
aussi  loin  que  possible.  Quant  aux  oppositions  ultérieures,  on  les  observe  depuis 
i3  heures  jusqu'à  10  heures,  temps  moyen. 

»  L'observation  de  Mars  commence  à  3  heures  du  matin  et  est  poursuivie 
jusqu'à  la  quadrature,  afin  qu'on  puisse  en  déduire  la  masse  de  la  Terre. 

»  Les  observations  de  Jupiter  et  de  Saturne  auront  lieu  provisoirement  depuis 
i4  heures  jusqu'à  8  ou  9  heures,  tant  qu'on  ne  trouvera  pas  utile  d'en  modifier 
la  durée. 


GRAND  CERCLE  MÉRIDIEN.  —  REDUCTION  DES  OBSERVATIONS.  aS* 

»  Uranus  et  Neptune  s'observeront  comme  les  astéroïdes,  depuis  i3  heures 
jusqu'à  lo  heures. 

»  Pour  épargner  toute  recherche  au  lecteur,  le  tableau  complet  des  observa- 
tions faites  tant  à  Greenwich  qu'à  Paris  sera  inscrit  dans  les  volumes  publiés 
chaque  année  par  les  deux  Observatoires.  En  outre,  aussitôt  qu'un  astéroïde 
aura  cessé  d'être  observé,  les  positions  obtenues  en  seront  données  dans  le  Bul- 
leùn^de  l' Observatoire  de  Paris  et  dans  les  autres  publications  astronomiques.  » 

Nous  avons  exposé  (t.  XIX,  p,  58  et  suiv.)  la  méthode  employée  par 
MM.  Wolf,  Barbier  et  Stephan  pour  la  détermination  des  erreurs  de  division 
du  Cercle;  les  résultats  sont  donnés  dans  chacun  des  tomes  XIX  et  XX. 

Réduction  des  observations,  —  L'ensemble  de  la  réduction  des  observations 
comprend  les  pages  d'ordre  impair  de  3  à  i:23,  année  18G8,  et  ië3  à  253, 
année  1869. 

La  première  colonne  des  tableaux  renferme  le  nom  ou  la  désignation  de  l'astre 
observé.  On  s'est  conformé  aux  mêmes  règles  que  pour  les  observations  de 
passage. 

*A  =  2*^49™  56*  indique  une  étoile  dont  l'observateur  n'a  pas  reconnu  le  nom 
et  dont  il  a  complété  la  désignation  par  la  valeur  approchée  de  l'ascension  droite. 

Les  indications  BS  et  BI  désignent  le  bord  supérieur  et  le  bord  inférieur  d'un 
astrç,  tels  qu'on  les  verrait  à  l'œil  nu  et  non  dans  la  Jeunette.  Le  nombre  positif 
ou  négatif  qui  suit  quelquefois  le  nom  d'une  étoile  est  celui  des  minutes  écoulées 
entre  l'observation  et  le  passage  au  méridien  ;  il  est  affecté  du  signe  -f-  ou  du 
signe  — ,  selon  que  l'observation  a  suivi  ou  précédé  le  passage.  Peur  le  Soleil  et 
les  planètes,  on  a  donné  de  même  le  nombre  de  minutes  après  ou  avant  le  pas- 
sage du  centre;  mais  pour  la  Lune  les  nombres  précédés  ilu  signe  +  indiquent 
les  minutes  après  le  passage  du  i*""  Bord,  et  les  nombres  précédés  du  signe  —  les 
minutes  avant  le  passage  du  2*  Bord. 

Les  deux  colonnes  suivantes  contiennent  :  l'une  la  hauteur  du  baromètre, 
l'autre  la  température  extérieure  0';  la  hauteur  du  baromètre  est  réduite  à  la 
température  6'  (*). 

On  trouve  dans  la  quatrième  colonne,  sous  le  titre  lecture,  la  moyenne  des 
lectures  faites  aux  microscopes  observés. 

Sous  le  titre  Microm.,  on  inscrit  dans  la  cinquième  colonne  la  lecture  faite  au 


(*)  La  bautear  du  baromètre  est  exprimée  en  mèlres;  la  première  décimale  étant  toujours  un  y,  on 
a  inscrit  o'^^y  en  tète  de  la  colonne,  et  Ton  n*a  placé  dans  la  colonne  même  que  !eà  décimales  suivantes. 

Observations.  —  Tous  XXIY-  ^1 
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micromètre,  de  laquelle  on  retranche  la  distance  de  l'index  au  pointeur  quand' 
on  s'est  servi  de  ce  dernier. 

Pour  obtenir  la  Lecture  corrigée  L^ ,  dont  les  minutes  et  secondes  sont  inscrites 
dans  la  sixième  colonne,  on  a  appliqué  à  la  lecture  des  microscopes  diverses 
corrections. 

La  première  est  relative  à  la  lecture  micrométrique  ;  elle  est  égale  à 

—  (i'—  g",  i3)  (Microm.  —  20'). 

Dans  le  cas  oii  le  pointé  a  été  fait,  soit  sous  un  fil  quelconque,  soit,  entre  les  fils, 
au  couple  supérieur  ou  au  couple  inférieur,  on  corrige  préalablement  la  lecture 
micrométrique  de  la  distance  correspondante.  On  se  sert  pour  cela  des  valeurs 
données  page  23*. 

\a  deuxième  est  relative  aux  erreurs  des  divisions  dont  le  tableau  est  donné 
à  la  page  62  du  tome  XIX. 

La  troisième  correction  est  relative  aux  valeurs  des  tours  des  microscopes. 
Ces  valeurs  sont  données  dans  le  tableau  suivant  : 

1868.    Janvier i  =  i  -|-o,o6 

Février \  =  i  4-  0,08 

Mars,  Avril  et  Mai i  =-  i  -f-  o,  1 1 

Juin  et  Mai  (jusqu'au  i4) i  =  i4-o,i3 

Juillet 1  =  I  4-  o,  16 

Août,  Septembre  et  Octobre i  =  i  -I-  0,08 

Novembre  et  Décembre 1  =  1  -+-0,12 

■ 

1860.    Janvier,  Février  et  Mars i  =  i-f-  o,o5 

Avril  et  Mai i  =  i   -4-  o  ,o4 

Juin  I  à  Juin  7 i  =  1   +  o ,  09 

Juin  9  à  Juin  16 1  =  i    +0904 

Juin  17  a  Décembre  3i i  =  i    4-  o,o5 

La  quatrième  correction  est  la  réduction  au  méridien  :  on  l'effectue  au  moyen 
de  la  formule 

R  =  =b6o«~sini''sin2(D./'±6o*.^^sinM''sin2(©(cos«(D  — g^  j  J^' 

dans  laquelle  t  représente  le  nombre  de  minutes  qui  sépare  l'observation  du 
passage  au  méridien. 

Le  second  terme  ne  donne,  lorsque  t  est  peu  considérable,  qu'une  correction 
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insensible  qu'on  néglige.  Pour  la  Polaire,  par  exemple,  ce  second  terme  n*est 
appréciable  que  dans  le  cas  où  t  est  supérieur  à  So™. 

La  cinquième  correction,  relative  à  l'inclinaison  du  Hl  par  rapport  auquel  on 
observe,  s'effectue  au  moyen  de  la  formule 

!PS, 
p  ' 

dans  laquelle  i  est  l'inclinaison  dont  la  valeur  est  donnée  page  ^4^,  t  ayant 
d'ailleurs  la  même  signification  que  ci-dessus,  mais  devant  être  considéré  comme 
positif  ou  comme  négatif,  suivant  que  l'observation  a  été  faite  après  ou  avant 
le  passage  au  méridien. 

La  sixième  correction  dépend  de  la  personne  qui  a  fait  l'observation  et  du 
signe  de  la  distance  zénithale.  Elle  tient  à  ce  que  l'observation  se  faisant  entre 
deux  fils  parallèles  distants  de  i2'^,4>  l'observateur,  au  lieu  d'amener  l'image 
au  milieu  de  cet  intervalle,  l'amène  tantôt  trop  haut,  tantôt  trop  bas. 

L'étude  de  la  correction  personnelle  à  chaque  observateur  a  été  faite  en  poin- 
tant un  même  astre  alternativement  sous  le  fil  supérieur,  entre  les  deux  fils  et 
sous  le  fil  inférieur,  et  faisant  la  différence  ^(S  H-  l)  —  M. 

On  a  trouvé  ainsi  les  valeurs  suivantes  des  corrections  à  appliquer  aux  lec- 
tures Eûtes  entre  les  fils,  l'objectif  étant  dirigé  vers  le  Sud  : 

ff 
Observateur  IVIL 0,0 

»  LF 4-0,2 

»  Pr -h  o,a 

Les  observateurs  Gr.  et  GL,  n'ayant  pas  déterminé  leur  équation  personnelle, 
n'ont,  dans  aucun  cas,  comparé  les  observations  faites  objectif  au  sud  avec  les 
observations  faites  objectif  au  nord. 

En  changeant  les  signes,  on  aura  les  corrections  aux  lectures  faites  entre  les 
fils,  l'objectif  étant  dirigé  vers  le  Nord. 

Enfin  la  septième  dépend  de  la  flexion  de  la  Lunette.  Elle  a  pour  expression 

/"étant  la  valeur  de  la  flexion  à  Thorizon  et  z  la  distance  zénithale  apparente  de 
l'astre  observé.  On  a  trouvé  par  plusieurs  observations  faites  en  1866,  à  l'aide 
des  collimateurs  nouvellement  installés,  /=  —  0^,77. 

La  septième  colonne  contient  la  réfraction,  regardée  comme  positive  ou  comme 
négative,  selon  que  l'astre  passe  au  méridien,  au  Sud  ou  au  Nord  du  zénith.  La 
distance  zénithale  apparente  de  l'astre,  la  hauteur  du  baromètre  et  la  tempé- 

4. 
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rature  extérieure  sont  les  trois  arguments  du  calcul  de  la  réfraction.  On  a  £adt 
usage  des  Tables  construites  par  M.  Caillet,  d'après  les  formules  de  la  Mécanique 
céleste. 

Pour  pouvoir  conclure  la  distance  au  pôle  Nord  de  chacun  des  astres  obser- 
vés, il  reste  à  connaître  la  correction  de  collimation  polaire  de  l'instrument, 
c'est-à-dire  le  complément  de  la  lecture  qui  répondrait  au  pointé  de  la  Lunette 
sur  le  pôle  Nord. 

Soient  C  cette  correction,  L^.  la  lecture  corrigée  obtenue  plus  haut  pour  le 
passage  d'un  astre,  $  la  distance  polaire  apparente  de  cet  astre,  p  la  réfraction 
affectée  du  signe  que  nous  lui  avons  attribué  selon  que  l'astre  passe  au  Sud  ou 
au  Nord  du  zénith.  On  a  la  relation 


C  =  «-(U  +  p), 


ou 


C  =  36oO  — «  — (L,-hp), 


selon  que  l'astre  est  passé  au-dessus  ou  au-dessous  du  pôle. 

On  a  rectifié,  d'après  les  observations  faites  dans  les  années  précédentes,  les 
distances  polaires  données  dans  le  Catalogue  provisoire  pour  un  grand  nombre 
des  3o6  fondamentales;  nous  rapportons  ici  ces  corrections,  en  inscrivant  en 
regard  la  correction  du  Nautical  qui  en  résulte  : 


'1 1  a  Andromède 

1 1  p  Cassiopée 

88  7  Pégase 

12  Baleine 

i3      Baleine —  o,4 

i3o  (Piazzi)  0" —  2,4 

1 8  a  Cassiopée —0,1 

189  (Piazzi)  O»- -  1,5 

63  S  Poissons —  1,6 

71  t  Poissons —  0,6 

3o  p  Cassiopée —  ^  »  i 

43  3  Andromède +0,8 

I  a  Petite  Ourse  (Polaire)  -h  0,2 

37  è  Cassiopée ~o,5 

45  e'  Baleine —  0,8 

99  n  Poissons +0,1 

106  V  Poissons —  1,5 

54      Andromède -h  1,6 

no  0  Poissons —  1,0 

c  Sculpteur +  a»2 


Corrections 

Corrections 

apportées 

au  Catalogue 

provisoire. 

appliquées 

au  Nautical 

Almanac. 

m 
-    0,1 

-f   0,2 

-    0,7 

~    0,2 

—  0,3 

-    0,4 

—  0,5 

■4-  0,2 


-h  o,i 


0,1 
0,6 


-  0,2 

—  0,2 


Corrections 

apportées 

au  Catalogue 

provisoire. 

6  p  Bélier -h  0*4 

1 3  se  Bélier —  0|4 

p  Fourneau —  1,0 

67  Baleine —  o>7 

68  0  Baleine -^  1,2 

73  S' Baleine —  o,3 

123  (Piazzi)  II*- -  i,3 

86  7  Baleine —  1,2 

41      Bélier —  i,3 

48  I  Bélier -f-  i,3 

92  a  Baleine —  1,0 

26  p  Persée  (Algol) H-  i,5 

57  S  Bélier —  o,5 

33  a  Persée —  0,2 

2  Ç  Taureau -h  0,2 

23  ^  Éridan -l-o,4 

25  n  Taureau —  o,3 

44  Ç  Persée —  o,5 

35  \  Taureau —  0,2 

40  0*  Ëridan -f-0,2 


Corrections 

appliquées 

au  Nautical 

Almanac. 


-  0,1 

—  0,3 


—  Oi7 

-  1,3 


—  1,0 

-h  0,1 

—  0,5 


-h  0,1 
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Corrections 

apportées 

•o  Catalogne 

provisoire. 


54  7  Taureau —  o 

74  «  Taureau •  -ho 

87  a  Taureau  (Âldébaran).  —  o 

53      Éridan 4-  i 

1  ir"  OrioD —  o 

3  i  Cocher —  o 

10  p  Girafe —  o 

a  t  LièTre 4-  o 

i3  a  Cocher  (la  Chèvre).,  -h  o 

1 12  p  Taureau —  o 

24  7  Orion —  o 

34  i  OrioD —  o 

1 1  a  Lièvre H-  o 

46  f  Orion —  o 

5o  Ç  Orion —  2 

58  a  Orion —  o 

34  p  Cocher --  o 

37  0  Cocher 4-1 

67  V  Orion —  o 

7  lï  Gémeaux —  o 

i3  p  Crémeaux —  o 

2  p  Grand  Chien —  o 

24  7  Gémeaux +  o 

5i  (Hév.)  Céphée...  H-  o 

9  a  Grand  Chien  (Sirius) .  +  1 

34  0  Gémeaux —  o 

21  c  Grand  Chien +  o 

43  Ç  Gémeaux +  o 

23  7  Grand  Chien +  o 

55  è  Gémeaux —  o 

3  p  Petit  Chien -h  i 

66  a  Gémeaux  (Castor)...  ~  o 

10  X  Petit  Chien  (Procyon)  -h  2 

78  p  Gémeaux  (Pollux)...  —  o 

9      Navire H-  2 

6      Ëcrevisse —  i 

i5  p  Navire H-  o 

17  p  Écrevisae —  o 

33  19  Ëcrevisse —  o 

4  9  Hydre H-  o 

3097  B.Â.C.  Lynx. . .  —  o 

76  X  Ëcrerisse 4-0 

83      Écrevisee —  i 

4o  a  Lynx —  i 

3o  a  Hydre —  o 


7 
6 

I 

3 

2 

9 

2 

8 
1 
6 

7 
7 
7 
4 
5 

3 
6 
6 

2 
2 

1 

9 
5 

3 

6 


7 
3 

4 
5 

3 
6 
o 
3 

7 

I 
6 
5 
3 
8 

3 

2 
o 
8 
3 


Corrections 

appliquées 

au  Nantical 

Almanac 


0,3 
0,2 


-h  0,2 

—  0,5 

—  0,2 

—  0,6 


—  0,8 
4-  0,6 

—  0,3 


—  0,6 


—  0,2 


—  0,3 

4-  0,5 

—  0,1 

-    1,2 


—  0,1 


0,5 

—  0,4 


—  0,1 
4-  1,2 

—  0,3 


+  0,2 
4-  0,2 

—  0,3 


—  0,3 


-  0,2 


25  9  Grande  Ourse 

14  0  Lion 

17  c  Lion 

24  fA  Lion 

29  9r  Lion 

40  v' Hydre 

32  a  Lion  (Régulus) 

33  >  Grande  Ourse 

4 1  7'  Lion 

a  Machine  pneumatique 

47  p  Lion 

37      Sextant 

53  /  Lion 

V  Hydre 

5o  a  Grande  Ourse 

63  xLîon 

52  ^  Grande  Ourse 

1 1  p  Coupe 

68  <^  Lion 

53  i  Grande  Ourse 

12  S  Coupe 

83      Lion 

1  X  Dragon 

3928  B.Â.C. Hydre.. 
91  u  Lion 

94  P  Lion 

5  p  Vierge 

64  7  Grande  Ourse 

8  tr  Vierge 

9  0  Vierge 

2  t  Corbeau 

i5  >î  Vierge 

7  9  Corbeau 

9  p  Corbeau 

23      Chevelure 

25  /  Vierge 

29  7'  Vierge 

77  c  Grande  Ourse 

43  9  Vierge 

5i  0  Vierge 

43  p  Chevelure 

25     Chiens  de  chasse. . . . 

82  m  Vierge 

85  m  Grande  Ourse 

8  n  Bouvier 


Corrections 

Corrections 

apportées 

au  Catalogue 

provisoire. 

appliquées 

au  Nautical 

Almanac. 

-  oU 

-  o'i 

—  0,1 

-  0,4 

-  0,1 

—  0,4 

-0,5 

-  0,3 

4-  2,5 

—  0,1 

0,0 

4-  0,4 

—  0,4 

-  0,1 

-  2,9 

-  0,1 

—  0,2 

—  0,9 

4-  0,2 

4-  0,2 

-  1,3 

—  0,3 

—  0,4 

—  0,1 

-0.5 

—  0,4 

4-  2,5 

—  0,5 

-  0,4 

4-  3,5 

—  0,2 

-  0,4 

4-  0,2 

—  0,8 

4-  3,3 

—  1,0 

4-  0,4 

4-  0,2 

-  0,1 

-   i,a 

—  0,2 

—  0,3 

—  0,3 

—  1,0 

4-  0,2 

4-  0,2 

—  0,3 

4-  0,5 

4-  0,2 

-  0,4 

-  0,7 

4-  1.0 

—  5,0 

-h  0,6 

—  0,5 

-  0,7 

-  ',0 

—  0,4 

—  0,2 

—  0,3 

—  0,6 

-  1,8 

4-  0,3 

~  0,4 

—  0,4 

-0,5 

3o* 
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5  9  Centaure 

98  X  Vierge i . . 

100  >  Vierge 

3o  Ç  Bouvier 

36  «*  Bouvier 

9  a}  Balance 

7  p  Petite  Ourse 

ao      Balance 

4a  p  Bouvier 

27  p  Balance 

49  ^  Bouvier 

1  n  Couronne 

3a  K  Balance 

i3  7  Petite  Ourse 

43  X  Balance 

a4  a  Serpent 

45  >  Balance 

16  2;  Petite  Ourse 

8  P'  Scorpion 

14  V*  Scorpion 

I  S  Ophiuchus 

ao  0*  Scorpion 

ai  a  Scorpion  (An tarés).. 

10  >  Ophiuchus 

a7  p  Hercule 

a3  T  Scorpion 

40  Ç  Hercule 

a6  c  Scorpion 

a7  X  Ophiuchus 

aa  f  Petite  Ourse 

35  n  Ophiuchus 

36  Â'Ophiuchus 

aa  1;  Dragon 

65  ^  Hercule 

67  TT  Hercule 

4a  0  Ophiuchus 

7a  «v  Hercule 

45  d  Ophiuchus 

a3  p  Dragon 

55  CL  Ophiuchus 

86  f*  Hercule 

64  V  Ophiuchus 

33  7  Dragon  

70  p^  Ophiuchus 

i3  ft  Sagittaire 


Corrections 

Corrections 

apportées 

appliquées 

au  Catalogue 

au  Nautical 

provisoire. 

Almanac. 

-sU 

-  o»7 

—  0,5 

~  0,1 

• 

-  0,9 

-  0,7 

-+-  0,3 

-  0,4 

—  1,0 

—  i,a 

-  0,7 

—  0,4 

-  o,a 

-  o,a 

+  0,4 

—  0,8 

-  i,a 

1 

4-  0,6 

-h  0,3 

-  0,1 

-  0,4 

-h  0,3 

—  0,6 

-  o,a 

+  0,3 

—  0,1 

H-  0,1 

—  0,1 

—  0,5 

-H  1,7 

—  o,a 

—  0,1 

-4-  0,9 

+  »,9 

4-  1,6 

4-   1,0 

4-  0,3 

~  a,o 

-+-  0,3 

—  0,5. 

—  0,3 

—  o,a 

-f-  0,4 

4-  0,3 

4-  1,1 

-  o»7 

4-  a,o 

1 

4-  r,8 

4-  1,6 

-1-  a,o 

-   »,7 

—  0,3 

—  0,3 

—  o,a 

-  o,a 

—  0,6 

—  0,6 

-   i,a 

-  0,2 

-  0,4 

—  0,5 

4-  0,3 

-  0,5 

Corrections 

apportées 

au  Catalogne 

proTÎsoire. 

19  ^  Sagittaire —  1,1 

58  m  Serpent ;.  —  0,7 

a3  J  Petite  Ourse —  0,6 

ao  s  Sagittaire +  a,5 

3  a  Lyre(Véga) -  o,3 

10  p  Lyre —  0,9 

34  (T  Sagittaire 4*-o,3 

14  7  Lyre 4-  i,4 

17  Ç  Aigle 4-  o,a 

41  'K  Sagittaire +  a,o 

a5  «>)  Aigle —  Oy6 

57  9  Dragon —  o,a 

3o  $  Aigle 4-0,3 

6  p' Cygne 4-  o,3 

5a  ^'Sagittaire 4-  a,o 

39  X  Aigle 4-  0,9 

5o  7  Aigle .1 —  o,a 

18  j  Cygne —  0,7 

53  a  Aigle —  o,3 

60  p  Aigle —  0,3 

6a  c  Sagittaire 4-o,a 

X  Petite  Ourse —  o,a 

5  a' Capricorne —  o,5 

6  a 'Capricorne —  o,3 

9  P'Capricorne 4-  0,8 

37  7  Cygne 4-  o,a 

1 1  p  Capricorne +o,5 

9  a  Dauphin 4-  0,9 

5o  a  Cygne 4- 0,1 

6  f*  Verseau -f-  i,a 

3a      Petit  Renard +0,4 

61'     Cygne —  0,6 

61'     Cygne —0,8 

64  Ç  Cygne —  o,a 

65  T  Cygne 4-a,o 

67  d  Cygne 4-  o,3 

5  a  Céphée — o,5 

34  ^  Capricorne 4-  i  ,4 

8  p  Céphée —  0,4 

40  7  Capricorne -h  o,a 

8  c  Pégase —  o,5 

16      Pégase —  0,3 

34  a  Verseau —  o,3 

33  i  Verseau 4-  o,5 

ai  Ç  Céphée —  0,7 


Correctioiis 

appliquées 

au  Nautical 

Âlmanac. 


—  0,5 
4-  o,i 

—  0,9 

0,0 

—  0,6 

—  0,1 
î,6 


—  0,3 

—  0,2 

—  0,1 


—  0,4 

—  0,6 


4-  0,3 
4-  0,1 


4-  0,1 
4-  0,1 

—  0,4 


—  0,4 

-  0,7 


—  o»7 

—  0,3 

—  0,8 
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CorrectioBs 

apportées 

an  Catalogue 

provisoire. 

48  7  Verseau -h  o*  3 

62  «I  Verseau +0,1 

42  Ç  Pégase *. -h  o,a 

44  n  Pégase -    0,4 

76  ^  Verseau -I- 0,9 


24  OL  Poisson  austral 

53  p  Pégase 

54  oc  Pégase 

88  c*  Verseau 

6  7  Poissons 


0,8 
-h  0,6 
—  0,6 

-+-  2,3 

-  0,7 


Corrections 

appliquées 

an  Nautical 

Aimanac. 


-f  0,1 
+  0,1 


+  0,3 

—  0,1 

-  0,2 


68  u  Pégase 

8  X  Poissons... 

17  i  Andromède. 

17  (  Poissons... 

^  Sculpteur. . 


3o      Poissons 
2      Baleine. 


Corrections 

apportées 

au  Catalogue 

proyisoi^. 

—  0,3 

—  0,3 
-H  0,2 

—  0,4 
1,9 


-  0,2 


0,6 


Corrections 
appliquées 

au  riantical 
Aimanac. 


•+-  0,2 
—  0,5 


A  l'aide  de  ces  données  et  de  celles  des  pages  7^-1 5^,  on  a  calculé,  aux  époques 
des  observations  y  les  positions  apparentes  de  celles  des  étoiles  fondamentales 
dont  les  distances  polaires  étaient  déjà  bien  connues,  en  suivant  une  marche 
analogue  à  celle  qui  a  été  expliquée  pour  les  ascensions  droites.  Substituant  ces 
distances  9  dans  la  formule  précédente,  on  a  conclu  la  valeur  de  la  correction 
de  coUimation  polaire  correspondant  à  chacune  des  observations  des  étoiles 
fondamentales.  Les  valeurs  de  ces  corrections  de  coUimation  sont  inscrites  dans 
la  huUième  colonne,  soit  qu'on  les  ait  déduites  des  passages  supérieurs  ou  des 
passages  inférieurs  des  fondamentales  considérées. 

Cela  posé,  on  a  partagé  les  observations  en  groupes,  comprenant  en  général 
un  petit  nombre  d'heures  pendant  lesquelles,  l'observateur  étant  toujours  le 
même,  on  pouvait  supposer  que  la  correction  de  coUimation  n'avait  pas  varié. 

Prenant  d'ailleurs  la  moyenne  des  corrections  de  coUimation  comprises  dans 
un  groupe,  et  correspondant  aux  passages  supérieurs  des  étoiles,  on  a  obtenu  pour 
ce  groupe  un  nombre  moyen  qu'on  a  dû  considérer  comme  la  valeur  exacte  de 
la  correction  de  coUimation  polaire,  en  supposant  que  les  erreurs  résultant,  soit 
de  l'observation,  soit  des  données  admises  pour  les  distances  des  étoiles  au  pôle, 
se  compensent  les  unes  les  autres. 

En  ajoutant  la  correction  de  coUimation  à  la  lecture  corrigée  L<.,  augmentée 
de  la  réfraction,  on  a  conclu,  dans  le  cas  des  passages  supérieurs,  les  distances 
polaires  apparentes  qui  sont  inscrites  dans  la  neuvième  colonne.  Cette  distance 
au  pôle  est  celle  du  point  observé  de  l'astre  :  elle  se  rapporte  à  l'instant  même 
où  l'observation  a  été  faite,  excepté  lorsque  l'astre  observé  est  le  Soleil.  Dans 
ce  cas,  vu  la  nécessité  de  rapporter  les  observations  des  deux  bords  au  même 
moment,  on  a  n^mené  chacune  d'elles  à  l'heure  du  passage  du  centre  au  mé- 
ridien. 
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On  s'est  dispensé  de  remplir  la  dernière  colonne  pour  les  passages  inférieurs. 
Leurs  conséquences  seront  discutées  à  part. 

On  n'a  point  conclu  les  distances  polaires  apparentes  des  fondamentales 
lorsque  le  groupe  de  ces  étoiles,  employé  au  calcul  de  la  correction  moyenne 
de  coUimation,  s'est  trouvé  en  comprendre  moins  de  quatre. 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY. 

L'objectif  de  la  Lunette  méridienne  a  o",i5  d'ouverture  libre  et  2™,4o  de 
distance  focale.  Le  système  oculaire,  refait  en  entier  sur  un  nouveau  plan 
en  i855,  comprend  un  micromètre  portant  un  réticule  de  huit  fils  d'araignée 
fixes,  et  en  outre  un  fil  mobile,  parallèlement  au  méridien,  au  moyen  d'une 
vis  micrométrique.  L'oculaire  grossit  i5o  fois;  le  porte-oculaire  est  mobile  au 
moyen  d'une  vis  à  triple  filet. 

La  longueur  de  l'axe  de  rotation  est  de  i"*,446-  L^s  tourillons  sont  en  acier 
fondu  et  ont  o"*,o45  de  diamètre;  l'un  d'eux  est  percé,  suivant  son  axe,  d'un 
trou  de  o",oa5  de  diamètre  servant  à  introduire  la  lumière  nécessaire  pour 
éclairer  l'intérieur  de  la  Lunette. 

La  tête  de  la  vis  du  micromètre  est,  par  rapport  à  la  Lunette,  placée  du  même 
côté  que  le  tourillon  percé.  Suivant  que  l'un  et  l'autre  sont  à  l'Est  ou  à  l'Ouest, 
la  Lunette  est  dite  dans  la  position  directe  ou  dans  la  position  inverse. 

Les  coussinets  sont,  depuis  i855,  en  bronze  et  fondus  d'une  seule  pièce;  ils 
sont  fixes  et  ne  présentent  aucun  moyen  de  correction  pour  l'azimut  et  l'incli- 
naison. On  les  règle,  lorsqu'il  est  nécessaire,  au  moyen  d'un  rodage  facile;  mais 
cette  opération  est  fort  rare.  Elle  n'a  été  effectuée  ni  en  1868  ni  en  1869. 

Le  niveau,  dont  toutes  les  parties  sont  très-rigides,  s'applique  par  des  crochets 
sur  le  milieu  des  parties  frottantes  des  tourillons. 

La  Mire  méridienne  consiste  en  un  objectif  de  grande  longueur  focale,  au 
foyer  duquel  sont  placés  deux  fils  en  croix.  C'est  un  long  collimateur. 

Nivellement  de  Vaxe.  —  Une  partie  du  niveau  est  équivalente  à  i",  83  en  arc 
ou  à  0%  122  en  temps.  Cette  détermination  date  de  l'année  i854.  Elle  a  été 
reprise  au  commencement  de  l'année  1864  :  on  est  parvenu  au  même  résultat. 

On  procède  au  nivellement  en  appliquant  le  niveau  sur  les  tourillons  dans  des 
positions  où  le  sens  de  la  graduation  est  successivement  renversé.  Soient  O  la 
somme  des  deux  lectures  faites  dans  la  position  pour  laquelle  les  divisions  vont 
en  croissant  vers  l'Ouest;  E  la  somme  des  deux  lectures  quand  les  divisions 
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croissent  vers  l'Est;  i  rinclinaison  mesurée  par  ces  déterminations  : 

,•  =  il^  (O  —  E)  =  o%o3o5  (O  —  E). 

L'inclinaison  est  positive  quand  le  côté  occidental  de  Taxe  de  rotation  est  le 
plus  élevé;  elle  est  négative  dans  le  cas  contraire. 

L'inclinaison  i  ainsi  obtenue  ne  coïnciderait  avec  l'inclinaison  de  l'axe  que  si 
les  tourillons  supposés  cylindriques  étaient  parfaitement  égaux  entre  eux. 

Les  tourillons  sont  cylindriques  :  on  s'en  aperçoit  à  ce  que  le  résultat  du 
nivellement  ne  varie  pas,  lorsque  pour  une  même  position  directe  ou  inverse 
de  l'instrument  on  change  l'inclinaison  de  la  Lunette  à  l'horizon.  La  discussion 
des  passages  des  étoiles  fondamentales  observés  en  1 8 56  et  i857  dans  les  deux 
positions  directe  et  inverse  de  l'instrument  a  conduit  au  même  résultat  ;  et  il  en 
est  de  même  d'une  étude  directe  du  mouvement  de  rotation  des  tourillons  faite 
dans  l'hiver  de  iBSg-iBôo  par  M.  Villarceau  [Annales ^  Mémoires,  t.  VII). 

On  reconnaît,  au  contraire,  en  pratiquant  le  nivellement  dans  les  deux  posi- 
tions de  l'instrument,  que  le  résultat  immédiat  obtenu  comme  ci-dessus  dans  la 
position  directe  surpasse  de  o*,o84  celui  qu'on  trouve  dans  la  position  inverse. 
11  en  résulte  que  la  véritable  inclinaison  j3  de  l'axe  est  donnée  par  la  formule 


(3  =  o*,o3o5  (O  —  E)  qpo%oai 


Lun.  dir. 
Lun.  inv. 


Dans  la  pratique  on  ne  calcule  pas  l'inclinaison  elle-même,  mais  bien  jSsin^, 
ff  étant  la  latitude  de  l'Observatoire;  c'est  cette  quantité,  calculée  par  la  formule 


jSsinf  =  o',oa3o  (O  —  E)  qp  o*,oi6 


Lun.  dir. 
Lun.  inv. 


que  nous  donnons  dans  le  tableau  suivant,  où  nous  présentons  la  moyenne  des 
résultats  correspondant  aux  périodes  pendant  lesquelles  l'inclinaison  de  l'axe  a 
pu  être  considérée  comme  constante. 


1868 


Nombre 
Posit.    ^sinf.    dedéterm. 


Janv.Si  à 
Fév.  la  à 
Fév.  28  à 
iuill.So  à 
Août  6  à 
Oct.  7  à 
Oct.  i3  à 
Oct.  23  à 
Dec.  lo  à 


Fév.  lo... 
Fév.  aa. . . 
MarsSo... 
Août  6... 
Août  7... 
Oct.  10... 
Oct.  aa... 
Oct.  ag... 
Dec.  3o... 


D 

I 

D 

I 

D 

D 

I 

D 

I 


m 

-H),5oi 

+0,417 
-1-0,541 

-H),765 

4-0, 8a6 

-H),764 
+o,68a 
-1-0,741 
-+-0,466 


a 
6 
6 
5 

a 

4 

7 

4 

7 


Janv.  4 
Fév.  a 
Fév.  17 
Mars  8 
Mars  3 1 
Avr.  la 
Mai  3 
Juin  1 
Juin  a5. 


i869 

à  Janv.aS... 
à  Fév.  i3... 
à  Mars  6... 
à  Marsag... 
à  Avr.  la... 
à  Mai  I... 
à  Mai  a4... 
à  Juin    a... 


Nombre 
Posit.    ^sin^.    dedéterm. 


Observations.  —  Tome  XXIV. 


D  +0,548 

I  -H),4ai 

D  H-o,523 

I  H-o,434 

D  -ho, 484 

I  +0,463 

D  +0,570 

I  +0,433 

D  +0,591 

5 


8 
5 
6 

7 
8 

14 
10 

a 

I 
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Micromètre.  —  Positions  et  distances  des  ^  fixes.  —  Fil  moyen. 

La  tête  de  vis  qui  conduit  le  fil  mobile  est  divisée  en  centièmes  de  tour  :  un 
tambour  sert  à  compter  les  tours. 

La  valeur  d'un  tour  de  vis  est,  dans  Téquateur,  de  3*,  8707;  on  l'a  déterminée 
par  l'observation  des  passages  de  la  Polaire  au  fil  mobile  amené  successivement 
dans  diverses  positions  et  dans  toute  l'étendue  du  champ  de  la  Lunette. 

Les  passages  des  étoiles  s'observent  aux  fils  fixes  du  réticule;  en  amenant  le 
fil  mobile  à  leur  contact,  on  reconnaît  qu'ils  sont  tous  parallèles  à  ce  dernier,  et 
par  conséquent  parallèles  entre  eux.  Il  suffit  d'établir  ce  contact  successivement 
à  droite  et  à  gauche  de  chacun  des  fils  pour  en  obtenir  la  position  relativement 
à  la  monture  du  micromètre  et  en  tours  de  la  vis  micrométrique  ;  la  moyenne 
des  lectures  des  tours  et  fractions  de  tour  de  la  vis  donne  la  position  de  l'axe 
d'un  fil  fixe. 

En  prenant  la  moyenne  des  positions  des  fils  fixes,  on  obtient  la  position  Vj^ 
du  fil  fictif  que  l'on  nomme  fil  moyen  :  cette  position  est  donnée  à  la  page 
suivante.  La  comparaison  de  cette  position  avec  les  positions  individuelles  des 
fils  fournit  la  distance  du  fil  moyen  aux  fils  fixes. 

Les  distances  respectives  de  chacun  des  huit  fils  à  leur  moyenne  sont  : 

Fill.       Fiin.       Fiiffl.      Filiv:      Fil  V.     Fil  VI.      Fil  VII.     FilVHI. 

1868 -+-45,388  4-3i,363  +18,519  -h6,o88  —6,007  — 18,563  — 3i,5i5  —45,273 

1869  jusqu'au  ao  Juin...    -+-45,36o  -l-3i,367  4-i8,523  +6,090  —6,004  — 18,564  —  3i,5o5  — 45,a68 
1869  après  le  ao  Juin...    +45,459  +3i,348  +i8,5o4  +6,070  —6,000  —18,579  — 3i,5i7  —45,287 

Comme  on  le  voit,  il  n'y  a  pas  de  fil  milieu  ;  les  huit  fils  sont  placés  deux  à 
deux  à  égale  distance  de  leur  moyenne.  Cet  arrangement  n'a  pas  eu  pour  objet 
principal  de  donner  plus  de  précision  aux  moyennes  en  augmentant  le  nombre 
des  fils;  mais  il  offre  des  facilités  particulières  pour  la  comparaison  des  équations 
personnelles. 

Nous  donnons  ci-après  le  tableau  des  pointés  de  la  croisée  des  fils  de  la  Mire. 
La  moyenne  du  nombre  des  pointés  est  de  10  environ  pour  chaque  détermi- 
nation. Nous  ne  rapportons  pas  la  détermination  de  chaque  jour,  mais  seu- 
lement les  moyennes  relatives  aux  jours  pendant  lesquels  le  pointé  a  paru 
constant,  en  indiquant  le  nombre  N  de  pointés  dont  est  déduite  chaque  moyenne. 

On  détermine  la  position  ç^  du  fil  mobile,  pour  laquelle  la  coUimation  est 
nulle,  en  pointant  sur  la  Mire  dans  les  positions  directe  et  inverse  de  l'instru- 
ment. 

Soient  M  la  lecture  pour  le  pointé  fait  dans  la  position  directe;  M' la  lecture 
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pour  le  pointé  fieiit  dans  la  position  inçene  : 


35* 


I/o  =  i  (M  H- M'). 


La  dernière  colonne  de  notre  tableau  contient  les  valeurs  de  9o  ainsi  conclues 
de  chaque  retournement  de  la  Lunette. 

Soient  encore  v^  la  position  du  fil  moyen  fictif,  c  la  coUimation  de  ce  fil, 
i=  a*,  8707  la  valeur  d'un  tour  de  la  vis  micrométrique.  I^a  coUimation  c  a 
pour  expression 


c  = 


±:k(if^  —  u^) 


Lun.  dir. 
Lun.  Idv. 


C^est  ce  qu'on  voit  facilement  en  remarquant  que  les  tours  de  la  vis  micromé- 
trique vont  en  croissant  lorsque  le  fil  mobile  se  rapproche  de  la  tête  de  vis,  et 
qu'on  est  convenu  de  considérer  la  coUimation  comme  positive  lorsque  le  pro- 
longement de  l'axe  optique,  du  côté  de  l'objectif,  s'écarte  à  l'Est  du  plan  per- 
pendiculaire à  l'axe  de  rotation. 

Nous  donnons  à  la  suite  des  observations  de  la  Mire  le  tableau  des  valeurs 
de  c  ainsi  conclues. 


1868  Posit.  Azimut.  N. 

Fév.  10  à  Fév.  la...  D  16,064  a 

Fév.  la  à  Fév.  aa...  I  17,193  6 

Fév.  aa  à  Mars  3o. . .  D  i6,o3a  6 

Juin. 3o  à  Août   6...  I  i7,a89  5 

Août  6  à  Août  7...  D  15,953  a 

Cet.    7 I  17,268  1 

Cet.    7  à  Oct.  i3...  D  15,991  5 

Cet.  i3  à  Oct.  aa...  I  i7,a6o  3 

Oct.  aa  à  Oct.  ag...  D  16,998  4 


•  • 


i6,6a8 
i6,6ia 

i5,6a6 

i6,63o 
16,626 
16,629 


1869 


Posit.    Azimut.    N. 


•'«• 


Dec.  10 
Jany.  4 
Fév.  2 
Fév.  17 
Mars  8 
Mars  3i 
Avril  12 
Avril  19 
Mai  3 
Juin  I 
Juin  a5, 
Juin  a5. 


à  Janv.  4... 
à  Fév.  a... 
à  Fév.  17... 
à  Mars  8... 
à  Mars3i... 
à  Avril la... 
à  Avril  14... 
à  Mai  3... 
à  Juin  I... 
à  Juin    a... 


I 

D 

I 

D 

I 

D 

I 

I 

D 

I 

I 

D 


17,464 
1 5,738 

17,565 

1 5,663 

17,605 

15,570 

17,621 

17,667 

1 5,600 

17,644 
17,645 
1 5,640 


7 

9 
6 

6 

8 

7 
3 

9 
II 

2 

I 

1 


16,625 
16,612 

16,614 
16,634 
16,637 

16,643 

16, 633 
16,622 

16,642 


CollimaUon  du  fil  moyen  dans  la  position  directe  de  l'instrument. 


v^  employé. 

1868  Fév.   10  à  Mars 3o i6,*6i5 

Juill.  3o  à  Août  7 16,616 

Oct.     7  à  Oct.  29 16, 63a 

Dec.    10  à  Fév.    a  1869...  16,625 

1869  Fév.     2  à  Juin    a i6,6a7 


•'#-«'«• 


c. 


16,622 

—  0,007 

—  0,020 

16,616 

0,000 

0,000 

16,616 

-h  0,016 

-h  0,046 

16,623 

-h  0,002 

4-  0,006 

i6,6aa 

4-  o,oo5 

-H  0,014 

5. 
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Détermination  de  V azimut  de  la  Lunette  et  de  la  Mire  et  des  constantes  qui  en 
d^endent.  —  Obsen^ations  des  circompolaires. 
Soient  : 

X  Tascension  droite  vraie  et  connue  d'une  circompolaire  ; 

(D  sa  déclinaison; 

/    le  temps  du  passage  de  cette  étoile  au  fil  mobile  dans  la  position  où  la  col- 

Umation  est  nulle  (temps  observé  à  la  pendule); 
Cp  la  correction  de  la  pendule; 
a    l'azimut  de  la  Lunette  ; 
jS    l'inclinaison  de  l'axe  ; 
9    la  latitude  de  Paris; 
X  =  o*,oi36  le  coefficient  de  l'aberration  diurne  pour  cette  latitude. 

On  a  l'équation 

^  coscO  ^       cosOE)       ^  coscî) 

dans  laquelle  les  signes  supérieurs  appartiennent  aux  passages  au-dessus  du  pôle, 
et  les  signes  inférieurs  aux  passages  au-dessous  du  pôle. 
On  la  transforme  en  cette  autre 

(i)  .«o  =  «  4-  Cp  -f-  m  ±1  n  ungCD  ip  — —j 

en  posant 

i  m^=^'{-  a  sin  9  -h  P  cosç, 

(2)  j 

I  /*  =  —  a cosç  4-  p  sînç. 

Soient  en  second  lieu  : 

a/  et  (©'  l'ascension  droite  et  la  déclinaison  d'une  étoile  horaire; 

t'    le  temps  du  passage  de  cette  étoile  au  fil  moyen  fictif  du  réticule  (temps  de 

la  pendule); 
Cp  la  correction  correspondante  de  la  pendule  sidérale; 
c     la  coUimation  du  fil  moyen  fictif  du  réticule. 

On  a  la  seconde  équation 

(3)  JU'  =  ^'  -h  Cp-h  m  -h  »  tang(D'-f- 


cos  cO' 


La  différence  C^—  C^  étant  connue  par  le  mouvement  diurne  de  la  pendule, 
les  deux  équations  (i)  et  (3)  déterminent  C^h-  m  et  n;  après  quoi,  ]3  étant  connu, 
les  formules  (2)  font  connaître  a  et  m. 
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Dans  la  pratique,  une  étoile  horaire  et  une  circompolaire  donnent  les  formules 


(A)  C;-Hm  =  JU'-(l'+»l.ng(D'-Hl=^) 


J 


(B)  C,,  -H  *î»  =  C^-h  m  —  (mouv.  hor.  de  C^)  («'—  «), 

(C)  n  8in(E)  =  ±[X—  (t+Cj,-h  m)]  cos®  H-  o%oi4         |  J^'  ?"J*" 


Pass.  inf. 


(D)  a  =  j3tang(p  — --^=  1,144^  —  1,519/1, 

OOsf 


(E) 


m  =  asin^  +  ^cosf  =  o,753a  +0, 658(3, 
ou  m  =  —5 n  tangQ  =  i,5iq3 —  i,i44''* 

COSf  * 


Si  l'on  ne  connaît  point  /»,  on  le  néglige  d'abord  dans  Téquation  (A).  On  en 
conclura  des  valeurs  approchées  de  (^  +  m  et  C^  H-  m,  et,  par  suite,  de  n,  au 
moyen  de  Téqùation  (C).  Revenant  à  l'équation  (A),  on  corrigera,  s'il  y  a  lieu, 
la  première  valeur  employée  pour  C^  +  m,  puis  on  reprendra  le  calcul  de  m. 

Lorsque  n^  c  et  la  déclinaison  (Q'  ne  seront  pas  très-grandes,  et  que  (D,  au 
contraire,  sera  voisine  de  90®,  on  pourra  employer  les  formules  simplifiées  sui- 
vantes: 

(B)  Cp  H-  m  =  JU' —  [^'-f-  c  —  o»,  014]  —  [mouv.  hor.  de  C^]  (t' —  /), 

(C)  n  =±[X-(ï-HC,H-m)]co8(D-Ho>,4  )  p^".  j J 
(E)                      m  =  i»5i9|3  —  iyi44''* 

Pour  utiliser  les  observations  de  la  Mire,  il  nous  faut  examiner  comment 
l'aadmut  de  la  Mire  est  lié  à  celui  de  la  Lunette  méridienne.  L'axe  optique  de  la 
Mire  est  la  droite  qui  joint  le  centre  optique  de  son  objectif  avec  la  croisée  des 
fils  de  la  plaque  de  Mire  placée  au  foyer  de  cet  objectif.  La  déviation  azimutale 
de  la  Mire  est  l'angle  formé  par  son  axe  optique  avec  le  méridien  ;  on  prend  cet 
angle  positivement  quand  le  côté  méridional  de  l'axe  optique  dévie  vers  l'Est. 
Appelons-le  A. 

La  déviation  azimutale  a  de  la  Lunette  méridienne  est  l'angle  formé  par  l'axe 
optique  de  coUimation  nulle  avec  le  côté  austral  du  méridien,  lorsque  la  Lunette 
est  dirigée  horizontalement  vers  le  Sud.  Cet  angle  ne  varie  pas  avec  la  position 
directe  ou  inverse  de  la  Lunette. 

En  désignant  par  M  les  lectures  correspondant  aux  pointés  faits  sur  la  Mire 
dans  l'une  ou  l'autre  position  de  l'instrument,  ou  a  entre  les  deux  déviations  A 
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et  a  la  relation 

(F)  a  =  Azpk{i^,-M)       Po8.  jj;;- 

Lorsqu'on  a  déterminé,  au  moyen  des  passages  de  la  Polaire,  la  valeur  de  a, 
on  peut  conclure  par  l'équation  (F)  la  valeur  de  A.  Or,  lorsqu'on  examine 
pour  un  grand  nombre  de  jours  consécutifs  les  valeurs  de  A  ainsi  calculées,  on 
aperçoit  qu'elles  concordent  moins  bien  entre  elles  que  les  valeurs  observées 
de  M  :  anomalie  apparente  qui  ne  peut  tenir  qu'à  la  stabilité  en  azimut  de  la 
Lunette  méridienne  et  surtout  de  la  Mire,  et  à  ce  que  les  résultats  tirés  d'une 
observation  de  la  Mire  sont  supérieurs  à  ceux  auxquels  conduit  une  observation 
de  la  Polaire.  On  voit  dès  lors  qu'il  conviendra  d'employer  les  observations  de 
la  Polaire  à  la  détermination  d'une  valeur  moyenne  de  l'azimut  A  de  la  Mire 
pendant  tout  le  temps  où  cet  azimut  semblera  demeurer  constant..  L'observa- 
tion de  la  Mire  donnera  ensuite,  par  l'équation  (F),  la  valeur  de  l'azimut  a  de 
la  Lunette  méridienne  avec  précision. 

Nous  avons  raisonné  comme  si  l'ascension  droite  calculée  de  la  circompolaire 
était  suffisamment  exacte  :  et  il  en  est  ainsi  de  a,  d  et  X  Petite  Ourse.  Toutefois, 
après  avoir  réduit  les  observations  d'une  année  avec  une  valeur  supposée  de 
l'ascension  droite  de  a  de  la  Petite  Ourse  par  exemple,  on  pourra  en  déduire  la 
correction  &X  de  cette  ascension  droite.  Considérons  une  série  d'observations 
des  passages  supérieurs  et  inférieurs  de  letoile,  pendant  lesquels  l'azimut  de 
la  Mire  puisse  être  regardé  comme  constant.  Soient  (Acosç),  et  (Acosç),-  les 
Valeurs  de  Acos^  tirées  respectivement  de  l'ensemble  des  passages  supérieurs 
et  de  l'ensemble  des  passages  inférieurs.  On  aura,  d'après  cette  série, 

^      '  2COt(î) 

Nous  donnons  ci -après  l'ensemble  des  observations  de  la  Polaire  et  des 
observations  de  d^  etX  Petite  Ourse  employé  en  1868  et  en  1869  ^  ^^  détermi- 
nation de  l'état  de  l'instrument.  Ces  étoiles  ont  été  observées  au  fil  mobile. 
La  position  de  ce  fil,  au  moment  d'un  pointé,  étant  définie  par  la  lecture 
micrométrique  et  par  la  valeur  du  tour  de  vis,  la  réduction  au  fil  i^o  se  fait  par 
la  formule  connue. 

La  quatrième  colonne  de  notre  tableau  présente  sous  le  titre  /o  les  temps 
des  passages  de  la  Polaire  par  le  fil  Vq  sans  collimation  (temps  de  la  pendule). 
En  y  ajoutant  la  correction  Cp  +  /w,  déduite  de  la  considération  des  étoiles 
horaires  équatoriales,  on  conclut  le  temps  sidéral  du  passage,  dont  les  secondes 
seulement  sont  comprises  dans  la  cinquième  colonne  /^. 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBET.  —  RÉDUCTION  DES  OB8ERVATIOI9S.  Sg' 

X  étant  l'ascension  droite  calculée  de  la  circompolaire,  la  sixième  colonne 
contient  la  différence  d=  (x  --  ig)  selon  qu'il  s'agit  d'un  passage  supérieur  ou 
d'un  passage  inférieur.  Les  ascensions  droites  de  a,  cf  et  X  Petite  Ourse  ont  été 
tirées  des  éphémérides  du  NauUcal  Abnanac^  auxquelles  on  a  appliqué  les  cor- 
rections suivantes  : 


La  Polaire 

d  Petite  Ourse, 
X  Petite  Ourse. 


1 
1,00 

—  0,32 

—  i,5o 


Les  nombres  de  la  sixième  colonne  étant  multipliés  par  le  cosinus  de  la 
déclinaison  de  l'étoile  ont  donné  la  valeur  du  coefficient  /i  —  x  ;  et ,  en  ajou- 
tant X  =  o*,oi49  on  a  conclu  la  valeur  du  coefficient  n,  qui  se  trouve  dans  la 
septième  colonne. 

Enfin  la  constante  Acosf  de  la  Mire  a  été  calculée  par  la  formule 


A  cos(y  =  J3  sincf  —  n±h  0059  (1^0  —^  M) 


Lun.  dir. 
Lun.  inv. 


Toutes  les  quantités  contenues  dans  le  second  membre  nous  sont  connues. 
La  huitième  colonne  du  tableau  présente  les  valeurs  de  Acosf). 

Observations  de  a  y  i  etX  Petite  Oune,  valeurs  de  n  et  de  la  constante  de  la  Mire. 


Position 

Aoosv 

Jour. 

delà 

■"^^^^^^^^^^^^^^^ 

I 

1d68. 

Lunette. 

Étoile. 

'. 

', 

d:(^-0 

n 

P08.  dir. 

Pos.inv. 

h      m     • 

s 

• 

1 

t 

Fév.  10 

D 

^1 

6.13.36,0 

5a,3 

-hii,8 

4-0,713 

4-0,828 

§ 

17 

I 

>I 

7.54.44,1 

5,5 

-h36,3 

-1-0,703 

4-0,806 

ao 

I 

^I 

6.i3.3a,o 

55,4 

■4-12,1 

4-0,731 

4-0,778 

aa 

I 

ïl 

7.54.41,1 

5,9 

H-34,4 

4-0,668 

4-0,841 

a8 

D 

>I 

7.54.37,9 

11,3 

-4-35,6 

4-0,691 

4-0,951 

Mars  10 

D 

XI 

7.54.50,6 

a4>8 

H-39,6 

4-0,767 

4-0,875 

12 

D 

XI 

7.54.51,1 

!i5,6 

4-39,5 

4-0,765 

-1-0,877 

Jaill.  3o 

I 

iS 

18.14.29,9 

47,3 

-Hi9>4 

4-1,161 

4-0,875 

3i 

I 

xs 

19.55.50, a 

7,3 

-1-64,6 

4-1,235 

4-0,801 

Août    4 

I 

xs 

19.55.52,5 

8.1 

4-61,8 

4-1,181 

4-0, 855 

7 

D 

xs 

19.55.54,7 

9,1 

4-59,3 

-|-i,i35 

4-0,943 

Oct.     7 

D 

oS 

i.io.ai,! 

17,2 

4-41,7 

4-1,027 

4-0,948 

8 

D 

aS 

i.io.ao,o 

16,0 

4-43,0 

-Hi,o58 

4-0,917 

9 

D 

9S 

i8.i3.25,9 

ai, 9 

4-17,8 

4-1,066 

4-0,923 

10 

D 

9S 

i8.i3.a5,3 

21,4 

4-17,9 

4-1,071 

4-0,904 

K 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.  —  1860-1869. 


Observ.  de  a^d  et\  Petite  Ourse,  valeurs  de  net  de  la  constante  de  la  Mire.  (Suite.) 


Jour. 

Position 
delà 

ACO87 

186S. 

Lunette. 

Étoile. 

'• 

', 

d=(^-/J 

n 

P08.  dir. 

Pos.inY. 

Oct.    10 

D 

«S 

b      m     1 
1.10.21,2 

17,4 

+41*8 

s 

4-1,029 

s 

4-0,946 

s 

i3 

I 

oS 

I.10.l5,2 

12,2 

•+-47,» 

4-1,160 

4-0,708 

10 

I 

aS 

i.io.20,4 

16,6 

-l-4a,6 

4-i,o48 

4-0,820 

22 

D 

aS 

1.10.21,6 

18,2 

H-4o,9 

4-1,007 

4-0,932 

27 

D 

oS 

1.10.20,8 

18,8 

+39,6 

4-0,976 

4-0,963 

*9 

D 

«S 

1.10.19,3 

17,3 

-4-40,7 

4-1,002 

4-0,937 

Dec.   la 

I 

ocS 

1.10.12,0 

5,9 

4-30,7 

-1-0,757 

4-1, agS 

i6 

I 

aS 

1.10.49,9 

0,8 

■4-32,8 

4-0,807 

4-1,245 

28 

I 

^I 

6.13.55,1 

32,5 

-hi4,6 

4-0,881 

4-1,17» 

1869 

Janv.   9 

D 

^I 

6.13.40,2 

32,0 

4-14,1 

4-0,849 

4-1,375 

11 

D 

$\ 

6.14.27,9 

3i,6 

-+-i3,6 

4-0,819 

-+-i,4o5 

12 

D 

9\ 

6.14.21,4 

3i,i 

+13, 0 

4-0,784 

-hi,44o 

22 

D 

SI 

6.14.26,5 

3i,5 

4-12,3 

4-0,742 

4-1,482 

25 

D 

n 

6.i5.i3,7 

33,0 

4-13,3 

4-0,801 

4-1, 4a3 

Fév.     2 

I 

«s 

1.10.19,9 

19,6 

4-32,0 

4-0,782 

4-1,400 

5 

I 

^i 

6.14.16,4 

35,7 

4-i3,9 

4-0,337 

4-1, 35i 

6 

I 

aS 

1.  9-48,8 

"a,7 

-1-35,5 

4-0,873 

4-1, 3i5 

12 

I 

^I 

6.14.36,0 

38,8 

-hi5,i 

4-0,905 

4-1,283 

i3 

I 

^I 

6.i4.a9,8 

38,9 

4-14,9 

4-0,893 

-hi,295 

20 

D 

^I 

6 . I 3 . 5o , 5 

4i,9 

-f-i5,9 

4-0,953 

4-1,398 

Mars    3 

D 

XI 

7.54.32,4 

28,5 

-^47,5 

4-0,917 

4-1,434 

25 

1 

«n 

6.14.34,4 

5o,9 

-f-i3,6 

4-0,820 

4-1,457 

ag 

I 

^i 

6.14.38,0 

52,1 

-hi3,3 

4-0,801 

4-1 ,47^ 

Avril    I 

D 

^i 

6. 14.38,8 

53,3 

4-i3,4 

4-0,809 

4-1,476 

2 

D 

n 

6.14.40,5 

53,6 

-+-i3,4 

4-0,809 

4-1,478 

5 

D 

91 

6.14.46,7 

54,4 

-hi3,i 

4-0,791 

4-1,49» 

5 

D 

al 

13.10.46,1 

53,6 

4-32,3 

40,799 

4-1,488 

12 

1 

ol 

11.10.47,7 

60,4 

4-38,6 

4-0,952 

4-1,395 

Avril  i3 

I 

ol 

13.10.48,0 

»,5 

4-40,5 

4-0,998 

4-1,349 

19 

I 

al 

13.10.39,1 

1,8 

4-38,9 

40,959 

4-1,474 

22 

I 

al 

i3. 10.35,0 

4,0 

H-4o,3 

4-0,993 

4-1,440 

24 

1 

al 

13.10.29,4 

3,4 

439,1 

4-0,964 

4-1,469 

28 

I 

al 

i3.io.25,7 

8,3 

-l-4a,5 

4-1,047 

4-1,386 

a9 

I 

al 

[3.10.23,7 

8,2 

4-4a,a 

4-1.039 

4-1,394 

3o 

I 

al 

i3. 10.23,7 

8,7 

-^4a,3 

4-1,042 

4-1,391 

Mai      I 

I 

al 

i3. 10.24)9 

9,5 

4-4», 6 

4-1,049 

4-1,384 

19 

D 

al 

i3.i[.i4,o 

i5,9 

H- 39, 5 

4-0,973 

-hi,529 

M 

D 

al 

i3.ii.  7,0 

i9i* 

4-39,4 

4-0,971 

4-1, 53i 

Juin     1 

I 

al 

i3. 10.53,4 

22,0 

4-36,3 

4-0,896 

4-1.466 

2 

I 

al 

i3.io.5i,4 

20,1 

-1-33,8 

4-o,835 

4-1,527 

LimETTE  MÉRIDIENNE.  ~  RÉDUCTION  DES  OBSERVATIONS.  4i* 

On  remarquera  que  la  valeur  de  Acos^  ainsi  calculée  diffère  un  peu  suivant 
qu'on  la  conclut  des  observations  faites  dans  la  position  directe  ou  dans  la  posi  - 
tion  inverse  de  la  Lunette  méridienne.  On  a  trouvé  en  moyenne  : 


2 


I  » 

-[(Acos^)^ —  (Acosy)^]  =  —  0,046 

=  —0,049 

=  — 0,086 

=  —0,077 

=  — 0,043 

=  —  o ,  oa4 


1868  Fév.  10  à  1868  MarsSo, 
»  Juill.3o  à  »  Août  6, 
»      Oct.     7  a     »      Oct.   29, 

1868  Dec.     9  à  1869  Janv.aS, 

1869  Févr.  3  à  »  Mar8  3i, 
»      Avril     là      »      Juin     a. 


Dans  le  mois  de  juillet  18629  une  recherche  attentive  a  été  faite  de  la  cause 
qui  amenait  ainsi  à  des  valeurs  différentes  de  la  constante  Acosf  de  la  Mire, 
suivant  que  la  Lunette  était  directe  ou  inverse.  Il  a  été  reconnu  qu'aucune 
inégalité,  soit  des  tourillons,  soit  des  coussinets,  ne  pouvait  produire  )ce  résultat. 
En  retournant  la  Lunette  en  présence  de  deux  collimateurs  placés  l'un  au  Nord, 
l'autre  au  Sud,  on  a  obtenu  la  même  valeur  de  la  coUimation  ainsi  déterminée 
à  l'horizon,  ce  qui  montrait  que  l'azimut  de  la  Lunette  n'éprouvait  pas  de 
changement  dans  l'acte  du  retournement,  et  qu'ainsi  la  coUimation  horizontale 
était  bien  déterminée. 

Plaçant  enfin  un  collimateur  au  zénith,  on  a  trouvé  que  la  valeur  de  la  coUi- 
mation,  dans  la  position  verticale  de  la  Lunette,  différait  de  la  valeur  de  la 
ccdlimation  dans  la  position  horizontale,  et  que  l'écart  des  deux  déterminations 
était  tout  juste  ce  qu'il  fallait  pour  rendre  compte  des  différences  signalées  dans 
la  valeur  de  Acosf.  Beaucoup  de  Lunettes  méridiennes,  grandes  ou  petites, 
sont  sans  doute  dans  le  même  cas. 

En  supposant  que  la  variation  de  coUimation  soit  proportionnelle  au  cosinus 
de  la  distance  zénithale,  ce  qui  est  une  hypothèse  sans  doute  très-suffisante,  on 
aperçoit  aisément  qu'il  revient  au  même  d'appliquer  une  correction  à  l'incli- 
naison obtenue  par  l'emploi  du  niveau.  Cette  correction  étant  déterminée  par 
la  condition  que  les  valeurs  de  A  cos^ ,  obtenues  dans  les  positions  directe  et 
inverse  de  la  Lunette,  soient  égales  entre  elles,  on  trouve 

â  (^  siny) = ±  i  [(A  C0S9), — (A  cos^tu]     j  L^^;  Jj"; 

C'est  cette  correction  qui  a  été  employée  dans  la  réduction  des  observa- 
tions. 

Observations.  —  Tomb  XXIV.  6 


4a''  OBSERVATIONS  MERIDIENNES.  ^  >868-t869. 

De  ce  qui  précède,  on  a  conclu  le  tableau  suivant  des  valeurs  constantes  m,  n 
et  c  —  X  : 


J868. 


1869. 


Position 

Limites. 

de  la  Lunette. 

m 

n 

e  —  X 

Janv.3i  à  Fév.  lo 

Dir. 

■^  0,17 

-4-  0*64 

—  o,o3 

Fév.  la  à  Fév.  aa 

Inv. 

-h  o,i3 

-+-  Oi7o 

-h  0,01 

Fév.  a8  à  MarsSo 

Dir. 

-f-  o,i5 

-+•  0,74 

—  o,o3 

Juin.  3o  à  Août   4 

Inv. 

-h  o,a8 

H-  1,19 

—  OjOI 

Août  7 

Dir. 

-f.  o,a7 

-h  i,i4 

—  «,0I 

Oct.    7  à  Oct.  10 

Dir. 

•+-  0,18 

-h  i,o4 

-f-  o,o3 

Oct.  i3  à  Oct.  ao 

Inv. 

-h  o,a9 

-1-1,10 

—  0,06 

Oct.  aa  à  Oct.  ag 

Dir. 

-^  0,17 

-h   1,00 

-h  o,o3 

Dec.    9  à  Dec.  a8 

Inv. 

-h  o,ao 

-+-0,78 

—  0,01 

Janv.  9  à  Janv.aS 

Dir. 

-h  0,04 

-h  0,80 

—  0,01 

Fév.    a  à  Fév.  i3 

Inv. 

—  o,o5 

-h  0,86 

~  0,04 

Fév.  ao  à  Mars  3 

Dir. 

—  0,10 

H-  0,94 

-h  0,01 

Mars  1 1  à  Mars  ag 

Inv. 

—  0,0a 

-H  0,8a 

—  o,o3 

Avril   I  à  Avril  5 

Dir. 

-h  o,o3 

4-  0,79 

0,00 

Avril  la  à  Avril  i3 

Inv. 

—  o,o3 

+  0,88 

—  o,o3 

Avril  19  à  Mai     i 

Inv. 

—  o,i3 

+  0,97 

—  o,o3 

Mai    19  à  Mai   24 

Dir. 

—  o,o5 

4-  1,01 

0,00 

Juin     I  à  Juin    a 

Inv. 

—  0,10 

-h  0,90 

—  o,o3 

En  1869,  un  assez  grand  nombre  d'observations  de  circompolaires ,  autres 
que  a,  d  et  X  Petite  Ourse,  ont  été  faites  par  M.  Périgaud;  le  résultat  de  ces 
observations  est  présenté  dans  le  tableau  suivant. 

Sous  le  titre  T,  nous  donnons  les  minutes  et  les  secondes  du  passage  corrigé 
des  erreurs  dépendant  de  la  situation  de  Tinstrument. 

Dans  la  colonne  «lu^,  on  trouve  les  secondes  de  Tascension  droite  calculée,  et 
dans  la  colonne  Xo  —  J^c  1^  différence  entre  la  position  observée  et  la  position 
calculée. 


Dates. 
1869. 

Passage 
observé. 

Position 

delà 
Lunette. 

Passage 

auftl 

sans  collim. 

T 

C. 

Asc.  droite 

apparente 

conclue. 

1 

^. 

X.^— A 

a4o  B.A.G.  Petite  Ourse. 

Avril    5 

Dir. 

b      m     • 

ia.48.ii,a 

m     • 

47-43, a 

-H  7,5 

0.47.50,7 

51*3 

—0,6 

la 

Inv. 

ia.48.i3,o 

47-39,0 

-f  ia,9 

0.47-51 ,9 

5i,9 

0,0 

i3 

Inv. 

ia.48.i3,3 

47.39,3 

H-i4,7 

0.47*54,0 

5a,  I 

4-1,9 

«9 

Inv. 

ia.48.  6,7 

47. 3a, 6 

-f-aa,9 

•0.47.55,5 

53,6 

+i,9 

aa 

Inv. 

ia.47.59,8 

47.a5,7 

-+-a9,a 

0.47.54,9 

54,3 

-H>,6 

a8 

Inv. 

ia.47*50|a 

47.16,1 

4-4a,8 

0*47.58,9 

56,3 

Moy. 

-+-a,6 
4-1,» 

LUNETTE  MÉRnHENKE.  —  RÉDUCTION  DES  OBSERVATIONS. 


43* 


Position       Passage 
Dates.      Passage       de  la  au  fil 

1809.      observé.    Lunette,    sans  coUim. 


CL 


Âsc.  droite 

apparente 

conclue. 


^0— *•. 


Mai    a4 
Juin     1 


FéT.     2 


I 
I 


S 


Dir. 
Inv. 


Inv. 


1235  B.A.C.  Petite  Ourse. 

h      m     s  m     t  s 

i5.56.  5,0        55.52,6        +id,5 
i5.55.48,3        55.37,4        +29,1 

1662  B.A.C.  Petite  Ourse. 


b      m     8 

3.56.  5,1 
3.56.  6,5 


5*8 
6,6 

Moy. 


-0,7 
— o>' 
—0,4 


5.20.20,1        20.26,8        +1,0         5.20.27,8        25,8        -}-x,o 


Janv.  22 

25 

Fév.     2 

5 

6 

12 

i3 

20 


S 
S 
S 

s 
s 
s 
s 
s 


5i  (Hévélius)  Cépfaée. 

Dir.  6.35.11,5  38.27,9 

Dir.  6.38.57,6  39.i4fO 

Inv.  6.38. 14,9  38.32,5 

Inv.  6.37.54,9  38.12,5 

Inv.  6.37.45,6  38.  3,2 

Inv.  6.38.  8,5  38.26, 1 

Inv.  6.38.  3,0  38. 20, 7 

Inv.  6.37.15,5  37.34,8 


4)9 
-40,8 

-h  1,3 

+19,5 

-»-25,6 

-h  3,0 

-»-  9»a 
-h5i,4 


6.38.32,8 
6.38.33,2 
6.38.33,8 
6.38.31, 9 
6.38.28,8 
6.38.29,1 
6.38.29,9 
6.38.26,2 


3o,o 

29>7 

28,3 

27,7 
^7,4 
a5,9 

25,7 
21,8 


4-2,8 
4-3,5 
4-5,5 
4-3,8 

4-1,4 

4-3,2 

4-4,2 

4-4,4 


2320  B.A.C.  Petite  Ourse. 

Moy. 

4-3,6 

ianv. 

22 

S 

Dir. 

7.21.4^,6       22.28,1        4-5,0 

7.22.33,1 

28,3 

4-4,8 

25 

S 

Dir. 

7.21.25,3       22.10,8       — 40,7 

7.22.30,1 

27,9 

-4-2,2 

Fév. 

5 

s 

Inv. 

7.21.24,6       22.i3,6       4-19,6 

7.22.33,2 

24,5 

H-7,7 

6 

s 

Inv. 

7.21.18,1        22.  7,1        4*25,8 

7.22.32,9 

24,1 

4-8,8 

20 

s 

Dir. 

7.20.39,8        21.33,5        4-5i,6 
4i65  B.A.C.  Petite  Ourse. 

7.22.25,1 

i5,i 

Moy. 

0,0 

4-6,7 

Avril 

5 

s 

Dir. 

I2.i4.i3,3        14.41,7        4-  7,5 

12.14  49)2 

49»  3 

—0,1 

12 

s 

Inv. 

12. i4*  1,8        i4-33,5       4-ia,9 

i2.i4«46,4 

47,7 

-1,3 

i3 

s 

Inv. 

12.13.57,8        14*29,5       -1-14,6 

12. 14. 44,1 

47,4 

-3,3 

ï9 

s 

Inv. 

12.13.48,6        14.23,6       -4-22,9 

i2.i4*4^«5 

45,4 

4-0,1 

22 

s 

Inv. 

12.13.39,9        14.14,9        -Hi9'2 

12.14.44,1 

44,3 

-0,2 

M 

s 

Inv. 

12.13.37,1         14.12,1        4-34,2 
5i4o  B.A.C  Petite  Ourse. 

12.14.46,3 

43,5 
Moy. 

4-2,8 
-0,3 

Mai 

«9 

s 

Dir. 

i5.2o.3i,8        20.57,0        4-  2,3 

15.20.59,3 

60,1 

—0,8 

H 

s 

Dir. 

i5. 20. 17,1        20.42,3        4-12,4 

i5.2o.54,7 

59,3 

-4,6 

Juin 

2 

s 

Inv. 

i5.2o.  2,4        20.24,9        4-29,0 
7184  B.A.C.  Petite  Ourse. 

i5. 20. 53,9 

57,2 
Moy. 

-3,3 
-2,9 

Fév. 

5 

I 

Inv. 

8.23.59,4       23.19,»       +19,9 

20.23.39,1 

47, S 

-8,4 

6 

I 

Inv. 

8.23.57,3       23.17,1        4-26,2 

20.23.43,3 

47,6 

-4,3 

Mars 

3 

I 

Dir. 

8.23.39,3        22.55,6        4-56,2 

2o.25.5i,8 

56,1 

-4,3 

Moy.        —5,7 

6. 
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Dates.      Passade 


Position       Passage 
de  la  au  61 


1869.      observé.   Lunette,    sans  collim. 


Avril    5 


75o4  B.A.C.  Petite  Ourse. 


Fév.  20 

Dir. 

a6 

Dir. 

Mars    3 

Dir. 

ï9 

Inv. 

25 

Inv. 

Avril    5 

Dir. 

h      m     s 

9.a4.a4,o 
9.24.48,5 
9.24.20,7 
9.25.  8,1 
9.25.  3,6 
9.25.15, 8 


24.  8,2 
24.32,7 

24-  4i9 
24.54,3 

24.49,8 

25.    2,5 


-1-52,1 

+56,4 
-4-10,3 
-fi6,5 

7,6 


Dir. 
Inv. 


785i  B.A.C.  Petite  Ourse. 

10.23.16.0  23.  5,8        +  7,6 

10.23.59.1  23.46,6        -h29,o 

8213  B.A.C.  Petite  Ourse. 


Avril    5 

Dir. 

11.27.43,9 

27,30,2 

-h  7,6 

i3 

Inv. 

11.27.41,0 

27.25,8 

-hi4,6 

19 

Inv. 

11.27.34,3 

27.17,6 

-h22,9 

22 

Idv. 

11.27.27,1 

27.10,4 

-1-29,1 

a4 

I 

Inv. 

11.27.23,9 

27.  7,2 

+34,1 

28 

Inv. 

11.27.17,3 

27.  0,6 

+4-^,7 

Asc.  droite 
apparente 
conclue. 


h      ■     s 
21.25.    0,3 

21 .24.59,8 

21.25.    1,3 

21.25.    4}6 

21.25.  6,3 
21.25.10,1 


22.23. i3, 4 
22.23. l5, 6 


23.27.37,8 

23.27.40}4 
23.27.40,5 
23.27.39,5 
23.27.41,3 
23.27.43,3 


*. 


1,5 
3,0 

5,7 

7,1 
10,0 


Moy. 

12,8 
16,3 

Moy. 


^o-^. 


-i',8 
-a,7 
-1.7 

—0,8 
4-0,1 


-4-0,6 
~o,7 


0,0 


37,6 

4-0,2 

39,0 

4-r,4 

40,6 

-0,1 

41,0 

-1,5 

41  >6 

-0,3 

4a.6 

-1-0,7 

Moy. 

4-0,2 

Les  positions  moyennes  pour  1869,0,  à  l'aide  desquelles  on  a  calculé  les  posi- 
tions théoriques,  sont  données  dans  le  tableau  suivant  : 


Ascension  droite. 

Distance  polaire 

240  B.A.C.  Petite  Ourse 

h     m     s 
0.48.20,90 

o         /        m 
1.40.49,2 

1235                »                

3.56.17,23 

4.47-4o,i 

1662                »                

5.20.17,85 

4*52.44,5 

5i  (Hévélius)  Céphée 

6.38.40,82 

2.45.38,7 

2320  B.A.C.  Petite  Ourse 

7.21.33,70 

0.59.38,1 

4i65                »                

[2.14.19,18 

1.34.26,2 

5i4o                n                

i5.20.36, 16 

2.16.  5,6 

7184                »                

20.24.28,61 

1.16.  8,9 

7504                »                

21.25.16,46 

3 . 3o . 36 , 3 

785l                    n                    .... 

22.23.20,06 

4.33.10,6 

8213               »               

23.27.50,11 

3.24.56,2 

I^es  observations  faites  à  la  Lunette  méridienne  de  Gambey  comprennent  les 
pages  125  à  i4i  pour  1868  et  255  à  264  pour  1869. 

Les  tableaux  qui  commencent  aux  pages  i25  et  255  sont  entièrement  con- 
formes à  ceux  des  pages  2  et  suivantes. 
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CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 

On  a*  continué  à  faire  usage  du  Cercle  mural  de  Gambey,  dont  le  système 
oculaire  et  les  microscopes  ont  été  changés  en  1860.  Le  baromètre  et  le  thermo- 
mètre extérieurs  sont  restés  les  mêmes. 

Le  réticule  est  formé  de  quatre  fils  verticaux  et  de  deux  horizontaux,  dont 
Tun  est  fixe  et  l'autre  mobile.  Les  distances  des  fils  verticaux  au  fil  moyen 
fictif,  déterminées  par  les  passages  de  la  Polaire  et  de  d  Petite  Ourse,  sont  : 

4-1 5%  509,       -H  5%  389,       —5%  194,      —  i5%7ii, 

et  rétendue  totale  du  champ  est  de  67*,  5. 

Le  pas  de  la  vis  micrométrique  qui  fait  mouvoir  le  fil  mobile  a  été  étudié 
dans  toute  la  longueur  de  la  vis,  soit  par  des  observations  nadirales,  soit  par 
des  pointés  de  la  Polaire.  On  a  reconnu  ainsi  que  le  pas  varie  d'une  extré- 
mité à  Tautre,  et  que  dans  la  partie  moyenne  de  la  vis,  la  seule  qui  soit  jamais 
employée,  la  valeur  d'un  tour  est  61'', 1 5.  C'est  la  même  valeur  qui  avait  été 
enaployée  dans  la  réduction  des  observations  antérieures. 

Le  pointé  des  étoiles  se  fait  toujours  sous  le  fil  fixe,  à  moins  de  circonstances 
exceptionnelles.  Le  fil  mobile  sert  au  pointé  des  étoiles  qui  passent  dans  le 
champ  en  même  temps  que  Tastre  principal  et  à  petite  distance  de  celui-ci  ;  il 
est  aussi  employé  pour  l'observation  des  circompolaires,  dont  on  fait  généra- 
lement dix  pointés  aux  environs  du  méridien,  en  notant  l'époque  de  chacun 
d'eux;  pour  l'observation  de  l'un  des  bords  du  Soleil,  et  enfin  pour  celle  des 
planètes  dont  le  disque  est  trop  grand  pour  que  la  bissection  présente  une 
garantie  suffisante  d'exactitude,  par  exemple  quand  on  observe  Jupiter  en  oppo- 
sition. Dans  ce  cas,  on  amène  la  Lunette  et  le  fil  mobile  à  des  positions  telles, 
que  la  planète  parcoure  le  cbamp  en  restant  tangente  aux  deux  fils  parallèles. 

L'origine  de  la  course  du  fil  mobile,  c'est-à-dire  la  division  que  marque  le 
tambour  de  la  vis  quand  ce  fil  coïncide  avec  le  fil  fixe,  est  fréquemment  déter- 
minée, soit  par  superposition,  soit  par  l'observation  des  contacts  supérieur  et 

inférieur  des  deux  fils. 

« 

On  se  dispense  de  noter  l'heure  de  l'observation,  si  celle-ci  est  faite  au  milieu 
de  l'intervalle  du  deuxième  au  troisième  fil  du  réticule,  lorsqu'il  s'agit  d'étoiles 
qui  ne  sont  pas  très-voisines  du  pôle  ou  de  planètes  autres  que  la  Lune.  Dans 
le  cas  où  une  cause  quelconque  s'oppose  à  ce  que  l'on  observe  ainsi  près  du 
méridien,  on  note  l'heure  donnée  par  la  pendule  méridienne.  Enfin,  dans  les 
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observations  des  circompolaires,  de  la  Lune  et  des  deux  bords  du  Soleil,  on 
note  toujours  l'heure. 

On  a  donné,  dans  le  tome  XII,  une  étude  faite,  par  M.  Yvon  Villarceau,  des 
divisions  du  Cercle  de  Gambey  de  cinq  en  cinq  degrés.  Elle  montre  qu'en  faisant 
abstraction  des  erreurs  des  divisions  on  ne  commettra ,  dans  la  réduction  des 
observations,  que  des  erreurs  très-minimes.  Au  surplus,  les  positions  moyennes 
qu'on  obtiendra  pourront  être  ultérieurement  corrigées  de  ces  erreurs. 

La  mesure  de  la  valeur  des  tours  de  vis  des  microscopes  a  été  effectuée  régu- 
lièrement au  commencement  et  à  la  fin  de  chaque  série  d'observations,  que  l'on 
a  réduite  avec  la  moyenne  des  deux  valeurs  ainsi  obtenues. 

L'ensemble  de  la  réduction  des  observations  faites  au  Cercle  mural  de  Gambey 
comprend  les  pages  i43  à  i6o  pour  1868  et  265  à  378  pour  1869. 

Lsi  première  colonne  des  tableaux  qui  commencent  aux  pages  i43  et  265  ren- 
ferme le  nom  ou  la  désignation  de  l'astre  observé.  On  s'est  conformé  aux  mêmes 
règles  que  pour  le  grand  Cercle  méridien. 

La  deuxième  colonne,  intitulée  G^,  présente  la  grandeur  des  étoiles,  estimée 
au  moment  de  leur  observation. 

Les  lettres  italiques  a,  ^,  c,  placées  entre  parenthèses  dans  la  troisième 
colonne,  font  connaître  quels  sont  les  couples  de  microscopes  dont  on  a  lu  les 
indications,  lorsqu'ils  n'ont  pas  été  observés  tous  les  six.  Nommons  A,  pour  un 
instant,  Textrémité  nord  du  diamètre  horizontal  du  Cercle,  et  prenons  à  partir 
du  point  A,  sur  la  demi-circonférence  supérieure,  deux  arcs  AB  et  AC,  l'un 
de  60**  et  l'autre  de  lao**.  Nous  désignons  par  la  lettre  a  les  microscopes  placés 
aux  extrémités  du  diamètre  horizontal  et  portant  les  n®*  i  et  2;  par  la  lettre  b 
les  microscopes  n^  3  et  4>  placés  aux  extrémités  du  diamètre  qui  aboutit  en  B; 
enfin  par  la  lettre  c  les  microscopes  n**  5  et  6,  placés  aux  extrémités  du  dia- 
mètre qui  aboutit  en  C. 

La  quatrième  colonne  renferme  la  température  6  du  Cercle,  ou  plutôt  la 
moyenne  des  thermomètres  du  Cercle  dont  on  a  fait  la  lecture. 

Les  deux  colonnes  suivantes  contiennent  :  l'une  la  hauteur  du  baromètre, 
l'autre  la  température  extérieure  9';  la  hauteur  du  baromètre  est  réduite  à  la 
température  $'  (*). 

On  trouve  dans  la  septième  colonne,  sous  le  titre  de  Lecture^  la  moyenne  des 
lectures  faites  aux  microscopes  observés. 


(*)  La  hauteur  du  baromètre  est  exprimée  en  mètres;  la  première  décimale  étant  toujours  un  7,  on 
a  inscrit  o™,7  en  tAte  de  la  colonne,  et  Ton  n'a  placé  dans  la  colonne  même  que  les  déoimalea  suivantes. 
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Pour  obtenir  la  Lecture  corrigée  he^  dont  les  secondes  sont  inscrites  dans  la 
huitième  colonne,  on  a  appliqué  à  cette  moyenne  diverses  corrections  en  ayant 
égard;  i^  à  la  température  du  Cercle;  a^  aux  microscopes  lus;  3°  au  temps  écoulé 
entre  le  passage  au  méridien  et  l'observation;  4^  à  l'inclinaison  des  fils. 

La  première  de  ces  corrections  est  relative  aux  variations  qu'éprouvent  avec 
la  température  les  valeurs  des  tours  de  vis  des  microscopes.  Les  éléments  né- 
cessaires au  calcul  de  cette  réduction  sont  donnés  à  la  page  précédente. 

La  deuxième  correction,  que  nous  appellerons  m,  est  relative  an  cas  où  Ton 
n'a  lu  qu'une  partie  des  microscopes.  Supposons  qu'à  une  époque  voisine  d'une 
observation  incomplète  on  en  ait  fait  une  autre  dans  laquelle  les  six  microscopes 
aient  été  lus.  Soit,  dans  cette  dernière  observation,  X^  la  moyenne  des  deux 
lectures  faites  aux  microscopes  du  groupe  a  ;  soient  de  même  X^  et  \  1^  moyennes 
correspondant  au  groupe  b  et  au  groupe  c;  soit  encore  X  la  moyenne  de  X^,  X^,  X«., 
et  enfin  nommons  a,  j3,  y  les  différences  X  —  X«,  X  —  X«,  X  —  X^.  Si,  dans  l'obser- 
vation incomplète  qu'il  s'agit  de  corriger,  on  n'a  lu  que  les  deux  microscopes  du 
groupe  a,  la  correction  à  appliquer  à  la  moyenne  des  deux  lectures  sera  m:=a. 
Pareillement,  si  l'on  a  lu  les  quatre  microscopes  formant  les  groupes  a  et  6,  ia 

correction  de  la  moyenne  des  quatre  lectures  sera  m  =  ^ — - ,  et  ainsi  des  autres 

cas.  En  réalité,  les  différences  a,  j3,  y  ont  été  conclues,  non  d'une  seule,  mais 
autant  que  possible  de  plusieurs  observations  complètes,  faites  dans  le  voisinage 
de  celle  qu'on  voulait  corriger. 

La  troisième  correction  est  la  réduction  au  méridien  ;  on  l'effectue  au  moyen 
des  formules  p.  a6*,  en  ayant  soin  d'en  changer  les  signes. 

La  quatrième  correction,  relative  à  l'inclinaison  du  fil  par  rapport  auquel  on 
observe,  s'effectue  au  moyen  de  la  formule 

I  =  ±:  900^  tangi  cosOD.  e, 

i  représentant  l'inclinaison  du  fil. 
Les  valeurs  adoptées  de  1  sont  : 

En  1S68.  En  4869. 

Fil  mobile. .... .  —  i8\o  —  19^6 

La  neuvième  colonne  contient  la  réfraction,  regardée  comme  positive  ou 
comme  négative,  selon  que  l'astre  passe  au  méridien,  au  sud  ou  au  nord  du 
zénith. 

Pour  pouvoir  conclure  la  distance  au  pôle  nord  de  chacun  des  astres  observés, 
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il  reste  à  connaître  la  collimation  polaire  de  Tinstrument,  c'est-à-dire  la  lecture 
qui  répondrait  au  pointé  de  la  Lunette  sur  le  pôle  nord. 

Soient  C  cette  collimation,  L^  1^^  lecture  corrigée  obtenue  plus  haut  pour  le 
passage  d'un  astre,  9  la  distance  polaire  apparente  de  cet  astre,  p  la  réfraction 
affectée  du  signe  que  nous  lui  avons  attribué  selon  que  l'astre  passe  au  sud  ou 
au  nord  du  zénith.  On  a  la  relation 

en  prenant,  dans  le  second  membre,  le  signe  +  ou  le  signe  — ,  selon  que  l'astre 
est  passé  au-dessus  ou  au-dessous  du  pôle. 

Prenant  ensuite  la  moyenne  des  collimations  comprises  dans  un  groupe,  on 
a  obtenu  pour  ce  groupe  un  nombre  moyen  qu'on  a  dû  considérer  comme  la 
valeur  exacte  de  la  collimation  polaire,  en  supposant  que  les  erreurs  résultant, 
soit  de  l'observation,  soit  des  données  admises  pour  les  distances  des  étoiles  au 
pôle,  se  compensent  les  unes  les  autres. 

En  ajoutant  à  la  collimation  la  réfraction  affectée  de  son  signe  et  retranchant 
de  la  lecture  corrigée  L^,  on  a  conclu  les  distances  polaires  apparentes  qui  sont 
inscrites  dans  la  onzième  et  dernière  colonne. 
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CONCLUES   DES   OBSERVATIONS. 

Ascensions  dmites. 

La  discussion  des  observations  a  conduit  aux  ascensions  droites  apparentes 
des  étoiles.  Nous  allons  en  conclure  les  positions  moyennes,  en  nous  bornant 
ici  aux  étoiles  fondamentales. 

Considérons  d'abord  les  étoiles  horaires  employées  à  la  recherche  de  l'état  de 
la  pendule,  a  Andromède,  7  Pégase,  le  a  janvier  1868  (p.  2),  par  exemple.  Si 
ces  étoiles  font  partie  d'un  groupe  horaire  observé  et  assez  nombreux,  comme 
il  a  été  expliqué  plus  haut,  on  en  conclura  les  corrections  de  leurs  positions 
moyennes  en  retranchant  de  l'ascension  droite  apparente  conclue  l'ascension 
droite  apparente  calculée,  etc.  On  trouve  ainsi,  le  i"  janvier,  —  o*,  10  et  —  o*,o5 
pour  les  corrections  respectives  des  ascensions  droites  moyennes  attribuées 
(p.  7*-i  5*)  à  a  Andromède  et  à  7  Pégase.  On  arriverait  au  même  résultat  en  retran- 
chant de  la  correction  moyenne  C^  de  la  pendule  la  correction  particulière  Cp 
fournie  par  chaque  étoile.  Il  faut  de  plus,  pour  les  étoiles  indiquées  (p.  i5*-i8*), 
avoir  égard  aux  modifications  apportées  au  Catalogue  provisoire,  afin  que  les 
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corrections  trouvées  s'appliquent  toujours  à  ce  Catalogue,  pris  comme  terme  fixe 
de  comparaison. 

Pour  les  étoiles  fondamentales  qui  n'ont  pas  servi  à  déterminer  l'état  de  la 
pendule,  on  a  calculé  leurs  ascensions  droites  apparentes,  aux  époques  des 
observations,  par  les  formules  connues,  en  partant  des  ascensions  droites 
moyennes  provisoirement  adoptées.  En  comparant  les  résultats  aux  ascensions 
droites  apparentes  observées,  inscrites  dans  la  dernière  colonne  des  tableaux, 
on  en  a  conclu  la  correction  des  positions  moyennes. 

La  correction  de  l'ascension  droite  de  la  Polaire  a  été  conclue  de  la  com- 
paraison de  19  observations  de  passages  supérieurs  avec  un  même  nombre 
d'observations  de  passages  inférieurs  faites  respectivement  à  douze  heures  d'in- 
tervalle de  chacune  des  premières.  Le  nombre  de'  comparaisons  a  été  de  10 
en  1868  et  de  4  en  i^^;  on  a  trouvé  : 

îJli=-[(c-f-/i)i  — {c-hn),]8éc(D  =  -|-  i*,2a  en  1868, 

=  —  o,i3  en  1869, 

de  sorte  qu'en  tenant  compte  de  la  correction  -h  i*,oo,  appliquée  à  l'ascension 
droite  donnée  par  le  NauiiccU  Almanac,  on  a  pour  l'ascension  droite  moyenne  de 
la  Polaire,  à  l'époque  1868,0,  i*'io'»39%24,  et  à  l'époque  1869,0  i''io"'57%8i. 
On  trouve,  p.  379  à  390,  le  tableau  des  corrections  des  ascensions  droites 
provisoirement  admises  et  les  ascensions  droites  qui  en  résultent,  d'après  l'en- 
semble des  observations  faites  en  1 868  et  1 869  au  grand  Cercle  méridien  et  à 
la  Lunette  méridienne  de  Gambey. 

Distances  polaires. 

Si,  comme  pour  les  observations  de  passages,  nous  commençons  par  les  étoiles 
qui  ont  servi  à  déterminer  l'état  du  Cercle,  nous  obtiendrons  la  correction  de 
leurs  distances  polaires  en  retranchant  la  distance  calculée  de  la  distance  conclue 
de  l'observation.  Le  2  janvier  1868  (p.  3),  par  exemple,  la  distance  calculée 
pour  y  Pégase  étant  75**  33' o*,  5,  et  la  distance  observée  étant  76**  33' 1", 6, 
la  correction  de  la  distance  de  cette  étoile  est  + 1  ",  i .  On  arriverait  au  même 
résultat  en  retranchant  de  la  correction  de  coUimation  moyenne  celle  qui  a  été 
déduite  de  l'observation  de  l'étoile.  On  réunira,  pour  chacune  des  étoiles,  les 
déterminations  faites  pendant  toute  l'année,  et,  pour  obtenir  les  corrections  du 
Catalogue  provisoire,  on  aura  égard  aux  modifications  apportées  à  ce  Catalogue 
pour  les  étoiles  indiquées  p.  38*-3o\ 

On  a  comparé  de  même  les  positions  calculées  des  étoiles  fondamentales  aux 

observations.  —  Tomb  XXIV.  7 
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positions  observées  à  Taide  du  Cercle  de  Gambey.  Les  positions  conclues  et 
données  p.  5179  et  suivantes  résultent  de  la  combinaison  des  corrections  déduites 
des  observations  faites  au  grand  instrument  méridien  et  au  Cercle  de  Gambey. 

SOLEIL.  —  Ascensions  droites  et  distances  polaires  du  centre, 

CONCLUES  DES   OBSERVATIONS.  —  DEMI-DIAMÈTRE. 

Ascensions  droites  du  centre  du  Soleil. 

Dans  le  cas  d'une  observation  complète  du  Soleil ,  pour  avoir  l'ascension  droite 
du  centre,  inscrite  dans  la  troisième  colonne  des  tableaux,  p.  391  et  suivantes,  on 
a  pris  la  moyenne  arithmétique  des  ascensions  droites  des  bords  prises  dans  la 
réduction  générale  des  observations. 

Si  l'un  seulement  des  deux  bords  a  été  observé,  on  a  ajouté  à  l'ascension  droite 
prise  dans  la  réduction  générale,  ou  l'on  en  a  retranché,  suivant  que  le  bord 
observé  était  le  premier  ou  le  second,  le  demi-diamètre  apparent  du  Soleil  cal- 
culé dans  l'hypothèse  d'un  diamètre  égal  à  3a' 3",  4  '^  ï^i  distance  i  de  la  Terre, 
et  corrigé  de  la  demi-différence  entre  le  diamètre  horizontal  observé  du  Soleil 
et  le  diamètre  adopté  dans  nos  réductions. 

Sous  le  titre  Correction  du  Nauticcd  (Tables  Le  Verrier),  la  quatrième  colonne 
donne  l'excès  de  l'ascension  droite  observée  sur  l'ascension  droite  calculée  au 
moyen  du  Nautical  Almanac^  d'après  les  Tables  du  Soleil  insérées  dans  le  tome  lY 
de  nos  Annales.  Lorsqu'on  voudra  conclure  la  correction  moyenne  résultant  d'un 
groupe  d'observations  voisines,  il  faudra  connaître  la  valeur  de  l'exactitude  de 
chacune  d'elles.  Nous  l'avons  estimée  en  supposant  qu'elle  dépende  uniquement 
du  nombre  des  fils  auxquels  les  deux  bords  du  Soleil  ont  été  observés  et  du 
nombre  des  étoiles  propres  à  déterminer  l'état  de  la  pendule.  Le  nombre  qui 
représente  cette  valeur  de  l'observation  est  inscrit  dans  la  sixième  colonne  :  il 
s'élève  à  Yunité  lorsque  les  deux  bords  du  Soleil  ont  été  observés  chacun  à  5  fils 
et  que  le  nombre  des  étoiles  de  comparaison  est  de  dix  ou  au-dessus. 

La  valeur  du  diamètre  horizontal  du  Soleil,  résultant  des  observations  faites 
en  1868  au  grand  Cercle  méridien,  est  de  S^'S'V^o^  celle  qui  résulterait  des 
observations  faites  en  1869  ^^  ^^  ^^'  ^'j  ^^' 

Distances  polaires  du  centre  du  Soleil. 

Les  distances  polaires  du  bord  supérieur  et  du  bord  inférieur  du  Soleil^  don-- 
nées  dans  la  réduction  générale  des  observations,  doivent  être  diminuées»  en 
premier  heu  de  la  parallaxe  de  haoteur  de  cet  astre.  On  a  admis,,  pour  la  valeur 
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de  la  parallaxe  horizontale  équatoriale,  à  la  distance  i  du  Soleil  à  la  Terre,  le 
nombre  8'',94. 

Pour  avoir  la  distance  polaire  du  centre,  dans  le  cas  d'une  observation  com- 
plète, on  a  simplement  pris  la  moyenne  arithmétique  des  distances  polaires  des 
deux  bords  telles  qu'elles  sont  données  dans  la  réduction  générale  des  obser- 
vations. 

Si  l'un  seulement  des  deux  bords  a  été  observé,  on  a  ajouté  à  la  distance 
polaire  prise  dans  la  réduction  générale,  ou  bien  on  en  a  retranché,  suivant  que 
le  bord  observé  était  le  bord  supérieur  ou  le  bord  inférieur,  le  demi-diamètre 
apparent  du  Soleil,  calculé  dans  l'hypothèse  d'un  diamètre  égal  à  3:i'i'',8  à  la 
distance  i  de  la  Terre,  et  corrigé  de  la  demi-différence  entre  le  diamètre  vertical 
observé  et  le  diamètre  adopté  dans  nos  réductions. 

Les  distances  polaires  ainsi  conclues  des  observations  sont,  à  leur  tour,  com- 
parées avec  les  distances  polaires  conclues  du  Nautical  Abnanac  (Tables  Le  Ver- 
rier). La  valeur  de  chaque  comparaison  est  représentée  par  un  nombre  qui 
s'élève  à  l'unité  lorsque  la  collimation  est  déduite  de  quatre  étoiles  conve- 
nables. 

La  valeur  du  diamètre  vertical  du  Soleil,  résultant  des  observations  faites 
en  1868  au  grand  Cercle  méridien,  est  de  32'4''ii3;  celle  qui  résulterait  des 
observations  faites  en  1869  est  de  33'6'',09. 

Corrections  des  Tables  du  Soleil  en  ascension  droite  et  en  distance  polaire. 

Les  Tables  du  Soleil  sont  assez  précises  pour  qu'on  puisse,  sans  erreur  sen 
sible,  supposer  pendant  vingt  jours  les  erreurs  proportionnelles  au  temps.  Cette 
considération  permet  de  remplacer  plusieurs  des  corrections  par  leur  valeur 
moyenne,  et  d'obtenir  des  résultats  plus  précis  et  d'une  discussion  plus  facile. 
Les  corrections  moyennes  ainsi  formées  sont  rapportées  à  la  page  294.  On  a 
tenu  compte  de  la  valeur  de  chaque  correction  individuelle,  et  l'on  donne  la 
valeur  de  la  correction  moyenne  correspondante. 


LUNK  —  Ascensions  droites  et  distances  polaires  du  centre, 

CONCLUES  des  OBSERVATIONS. 

La  marche  suivie  pour  conclure  les  ascensions  droites  et  les  dislances  polaires 
do  centre  de  la  Lune,  données  p.  sgS  et  suivantes,  a  été  exposée  dans  le 
tome  I^  des  Observations,  p.  xxv  du  Préambule.  Nous  renverrons  à  cet  exposé, 
et  nous  nous  bornerons  à  rappeler  la  signification  des  diverses  quantités* 
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T^  temps  moyen  est  celui  du  passage  au  méridien  du  bord  de  la  Lune  ob- 
servé. L'ascension  droite  géocentrique  du  centre  de  la  Lune  est  rapportée  à 
cette  époque  t^  et  il  en  est  de  même  de  la  distance  polaire  géocentrique  de  la 
Lune. 

Lorsque  la  Lune  n'a  pas  été  observée  en  ascension  droite,  on  a  calculé  la 
distance  polaire  géocentrique  pour  le  temps  même  de  l'observation  en  distance 
polaire,  et  l'on  a  donné  le  terres  moyen  correspondant. 

P  est  la  parallaxe  horizontale  équatoriale  pour  le  temps  de  l'observation. 

k  est  la  différence  d'ascension  droite  du  centre  et  du  bord  de  la  Lune  pour 
un  observateur  placé  au  centre  de  la  Terre. 

p  est  la  parallaxe  de  hauteur. 

n[i'  est  la  variation  de  la  distance  polaire  pendant  le  temps  qui  s'écoule  entre 
l'observation  en  ascension  droite  et  l'observation  en  distance  polaire. 

Entin  d  désigne  le  demi-diamètre  apparent  de  la  Lune,  vue  du  centre  de  la 
Terre.  On  l'obtient  en  multipliant  la  parallaxe  horizontale  P  par  le  nombre 
o,273ii3. 

Les  observations  de  distances  polaires,  faites  lorsque  le  centre  de  la  Lune 
n'est  pas  au  méridien,  ont  été  corrigées,  dans  la  réduction  générale,  de  l'erreur 
qui  en  résulte. 

Les  ascensions  droites  et  les  distances  polaires  conclues  des  observations  ont 
été  comparées  aux  éphémérides  du  Nautical  Almanac, 


PLANETES.  —  Ascensions  droites  et  distances  polaires  du  centre 

ET  comparaison   AVEC   LES  TABLES. 

Lorsque  le  bord  d'une  planète  a  été  observé,  on  doit  ajouter  ou  retrancher  à 
l'observation  la  demi-durée  du  passage  s'il  s'agit  d'une  observation  à  la  Lunette, 
le  demi-diamètre  apparent  s  il  s'agit  d'une  observation  au  Cercle.  Ces  éléments 
de  réduction  ont  été  tirés  du  Nautical  Almanac. 

Dans  quelques  cas,  l'observateur  a  mentionné  qu'il  avait  observé  le  centre  de 
la  planète.  On  a  considéré  le  milieu  de  la  flèche  de  la  partie  éclairée  du  disque 
comme  étant  le  point  ainsi  déterminé.  11  en  résulte  une  correction  dont  on  a  tenu 
compte  toutes  les  fois  qu'elle  a  pu  influer  sur  les  dixièmes  de  seconde  d'arc. 

Les  distances  polaires  ont  été  corrigées  de  l'effet  de  la  parallaxe. 

Les  positions  conclues  des  observations  ont  été  comparées  avec  celles  qu'on 
déduit  des  éphémérides  du  Nautical  Almanac  (Tables  Le  Verrier  pour  Mercure, 
Vénus  et  Mars).  Une  place  a  été  laissée  en  blanc,  où  l'on  pourra  inscrire  ulté- 
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rieurement  la  comparaison  des  positions  des  autres  planètes  avec  celles  qu'on 
déduirait  d'autres  Tables. 

Les  positions  des  petites  planètes  ont  été  comparées  aux  éphémérides  du 
Namical  Almanacj  du  Bertiner  Jahrbuch  et  d'autres  recueils  astronomiques. 
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1868. 


MÉTÉOROLOGIE. 

Le  service  météorologique  de  l'Observatoire  se  compose  de  deux  parties  : 
Le  service  français  f  comprenant  :  i®  l'observation  et  l'examen  des  variations 
de  l'état  atmosphérique  de  Paris;  2^  l'étude  du  climat  de  la  France  à  l'aide  des 
observations  météorologiques  entreprises  dans  les  Écoles  normales  primaires; 
3^  l'étude  de  la  marche  des  orages  à  l'aide  de  documents  transmis  par  les  Ck>m- 
missions  météorologiques  instituées  dans  chaque  département. 

Le  service  international,  renfermant  :  i^  l'étude  des  mouvements  généraux  de 
l'atmosphère  au  moyen  des  observations  adressées  télégraphiquement  des  divers 
points  de  l'Europe,  et  la  discussion  quotidienne  de  la  situation  atmosphérique 
en  vue  des  avertissements  transmis  chaque  jour  de  l'Observatoire  de  Paris  aux 
ports  de  l'Europe;  2^  l'étude  de  la  marche  des  tempêtes  d'après  l'ensemble  des 
observations  météorologiques  recueillies  à  la  mer. 


SERVICE  FRANÇAIS. 

I.  —  Variations  de  l'état  atmosphériqub  db  Paris. 

Météorologie. 

Les  observations  météorologiques  ont  été  faites  régulièrement,  le  dimanche 
excepté,  à  cf^  du  matin,  midi,  3^,  6^,  ^  du  soir  et  minuit.  Ces  observations  sont 
imprimées  p.  C.  %  et  suivantes.  D'après  les  notations  adoptées  dans  les  Annales 
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de  V  Observatoire,  les  signes  représentatUb  de  la  force  du  vent  sont  : 

o calme  ou  presque  nul,  3.  •••*«..•     fort, 

I faible,  4  ••*•••••  •     très-fort. 

3 •     assez  fort. 

Les  autres  termes  n*ont  besoin  d'aucune  explication  spéciale.  La  cuvette  du 
baromètre  est  à  69  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer. 

Pour  suivre  avec  exactitude,  et  jusque  dans  ses  moindres  accidents,  la  marche 
diurne  du  thermomètre,  des  mesures  faites  d'heure  en  heure,  et  même  plus 
souvent,  seraient  indispensables;  mais,  si  les  observations  ont  seulement  pour 
but  le  calcul  de  la  température  moyenne  du  jour,  le  nombre  des  mesures  peut 
être  beaucoup  réduit.  La  variation  moyenne  diurne  du  thermomètre  est,  en 
effet,  représentée  avec  une  assez  grande  exactitude  par  une  fonction  trigono- 
métrique  dont  la  quadrature  s'obtient  par  des  procédés  abrégés,  en  ne  tenant 
compte  que  d'un  petit  nombre  d'ordonnées  convenablement  choisies. 

Dans  V Atlas  météorologique  de  1866  et  puis  dans  les  Annales  de  l'Obserpaioire 
!  Observations,  tome  XXIII,  1867),  M.  Rayet  a,  par  exemple,  montré  que,  à  la 
moyenne  des  24  observations  horaires,  on  peut,  sans  erreur  sensible,  substituer 
la  moyenne  arithmétique  des  4  observations  de  g^  du  matin,  midi,  9^  du  soir  et 
minuit.  Les  moyennes  annuelles  diffèrent  de  quantités  négligeables;  en  été,  la 
moyenne  des  4  observations  a  une  tendance  à  être  trop  élevée  d'environ  i  dixième 
de  degré,  et,  en  hiver,  elle  est  un  peu  trop  faible. 

Au  mode  de  calcul  précédent,  M.  Rayet  a  encore  démontré  que  l'on  pouvait 
substituer  le  suivant,  qui,  s'il  exige  une  hypothèse  particulière  sur  la  loi  de  la 
variation  diurne  de  la  température,  fait  intervenir  toutes  les  observations. 

En  admettant  que  la  variation  diurne  du  thermomètre  peut  être  représentée 
par  une  fonction  trigonométrique,  sinus  et  cosinus,  de  l'arc  et  du  double  de  l'arc 
horaire  qui  répond  à  l'intervalle  des  observations,  et  en  désignant  alors  par  : 

7|  la  demi-somme  des  observations  de  3^  et  6^  du  soir, 

Ct  ))  midi  et  9**  du  soir, 

Cl  »  9**  du  matin  et  minuit, 

la  température  moyenne  du  jour  est  donnée  par  la  formule 

[A]  ©  =x 0,5  (ai  +  <y,)  —  o,35î8  (a,  —  a.). 

I^  comparaison  pour  les  quatre  statioos  de  li&lxMuie^  Prague,  Munich  ei 
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Leithy  outre  la  moyenne  des  ^4  observations  horaires  et  les  résultats  obtenus 
par  l'emploi  de  la  formule  [A]y  a  d'ailleurs  montré  quô  les  températures  calculées 
par  cette  formule  devaient  subir  les  corrections  moyennes  suivantes  : 


o 

Janyier +0,11 

Février -4-  0,09 

filars 4-0,00 

Avril —  0,16 

Mai —  Of^S 

Juin i —  o,3i 

Juillet —  0,29 

Août —  o,i5 

Septembre —0,14 

Octobre +  0,08 

Novembre 4-0,14 

Décembre 4-  0, i3 

Moyenne —  0,07 


Avant  d'employer  ces  divers  modes  de  calcul  à  la  détermination  de  la  moyenne 
annuelle^  iious  donnerons  d'abord,  poui"  chaque  moià  de  ratifiée  et  ()our  Tàfinée 
entière,  la  température  moyetine  àiiic  lieUfes  des  observations  r 


TEMPÉRATURE  MOYENNE 


Mois. 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Jain 

Jaillet 

Août 

Septembre.  ..< 

Octobre 

Novembre .  • . . 
Décembre 

Moyennes. 


ig'^M^ 

•  Midi. 

à  3' 8. 

à  S"  S. 

à  9"  S. 

à  Minuit 

0 
o,i5 

1^,83 

a*55 

i*7a 

1^44 

0 
i,i5 

4,95 

7,95 

8,98 

7,10 

6,04 

5,a7 

6,57 

9»>i 

9»9a 

8,68 

7,a6 

6,0a 

10,11 

ia,7a 

i3,56 

la, 44 

10,67 

9,»6 

18,33 

ao,8a 

ai, 8a 

ao,a5 

17,53 

i5,6a 

18,75 

ai,5o 

aa,79 

ai  ,96 

18, 8a 

16,16 

ao,56 

a3,70 

a5,a4 

a3,a6 

ao,5o 

18,87 

18,59 

ai  ,04 

ai,  5a 

ao,87 

18, a8 

16,78 

16,88 

ao,54 

ai,  «9 

19,38 

16,96 

i5,33 

9.60 

ta, 38 

ia,7i 

11,14 

9i79 

8,96 

4,07 

5,55 

6,08 

S,a8 

4,5o 

4,01 

7,8a 

9,58 

10, ai 

9,08 

8,64 

8, ai 

11,37       13,89 


ï4,7i 


i3,43 


11,70 


10,47 


Ce  tableau  nous  permet  de  donner  la  température  moyenne  de  chaque  mois 
de  Tannée,  déduite  soit  des  4  observations  de  g''  du  matin,  midi,  g^  du  soir  et 
minuit,  soit  de  l'emploi  de  la  formule  [A].  Dans  ce  dernier  cas,  nous  avons  tenu 
compte  des  corrections  indiquées  au  tableau  ci-dessus. 
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Tableau  de  la  température  mensuelle  moyenne. 


Moyenne  dee  4  observations.    Formule  [A]. 


Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Moyennes. 


1,44 

i,i5 

6,o5 

6,10 

7,î»4 

7,i3 

10,67 

10, 4a 

18,09 

i7,9« 

iS,8i 

i8,65 

ao,9i 

ao,86 

18,67 

18, 5a 

17,43 

17,13 

10,18 

10, o5 

4,54 

4,65 

8,58 

8,60 

11,88 


",77 


Nous  donnons  encore,  dans  le  tableau  suivant,  la  température  moyenne  de 
chaque  jour,  les  dimanches  exceptés,  déduite  des  4  observations  de  9^  du  matin, 
midi,  g^  du  soir  et  minuit  : 

Températures  moyennes  diurnes. 


Dure 

;.     Janv. 

Fév. 

Bfars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

1 

0 

B 

0 
9, a 

0 

0 
8,5 

i3*,5 

19*8 

0 
i5,a 

19' 8 

i7',6 

0 
ia,5 

0 
> 

0 

3,1 

2 

—8,8 

» 

9,4 

io,9 

17,4 

18,8 

16.4 

B 

18, a 

ia,6 

7,7 

8,» 

3 

-7:1 

7,5 

10,1 

ia,6 

B 

ia,7 

i5,6 

a3,4 

'9>9 

11,4 

10,3 

8,6 

4 

-7,8 

3,8 

9, a 

i5,a 

B 

16,0 

14,9 

ao,7 

a2,o 

B 

10,7 

11,4 

5 

» 

4.5 

8,9 

B 

i3,9 

16,5 

B 

ai, 3 

a2,3 

ia,i 

6,0 

«3,7 

6 

-5.6 

5,7 

6,5 

i3,4 

xa,9 

ao,a 

'7," 

aa,3 

)) 

ia,4 

a, 7 

» 

7 

-6,3 

3,9 

8,4. 

i3,8 

i5,9 

B 

18,0 

aa,i 

aa,4 

10,8 

a,8 

iï,7 

8 

-a,o 

5,4 

B 

10,3 

»9i3 

i3,7 

ao,5 

aa,5 

au,  3 

9.'^ 

B 

11,4 

9 

-1,3 

» 

6,0 

4,8 

14,9 

i3,8 

B 

B 

19'4 

9, a 

»,9 

8,9 

10 

-i,a 

4,5 

4,9 

4,3 

B 

i5,8 

aa,i 

a3,8 

19,3 

11,3 

3,6 

6,0 

II 

-1,6 

6,8 

7,1 

4,8 

14,3 

17,0 

a3,4 

ai,i 

I9i7 

B 

5,5 

9,8 

la 

» 

4,a 

7,4 

B 

i5,7 

17,8 

B 

i9»5 

19,3 

i3,8 

5,6 

'7,4 

i3 

4,7 

3,9 

9, a 

4,4 

i5,3 

19,5 

ai, 5 

16,7 

B 

i3,4 

3,5 

» 

14 

7,0 

5,7 

11,4 

7,7 

17,1 

B 

ai, 9 

18,5 

i5,3 

ia,7 

4,6 

ii,r 

i5 

8,8 

4,9 

B 

7,0 

19, a 

21,8 

aa,8 

ao,7 

B 

10,5 

» 

11,5 

16 

4,4 

» 

7,5 

9.4 

19,3 

aa,3 

a3,8 

B 

16,7 

B 

0.3 

9iO 
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Températures  moyennes  diurnes.  (Suite.) 

Jours.     Janv.      Fév.     Mars.     Avril.     Mai.     Juin.    Juillet.    Août.     Sept.      Oct.        Nov.      Dec. 


'7 
i8 

«9 
ao 

21 
21 
23 

24 
25 

26 

a? 
28 

29 

3o 

3i 


8,2 
8,4 

4.1 

«.« 
a,3 

-0,8 

» 
2,0 

5,8 
4,0 
4,6 
4,0 


3,6 

3,4 
5,0 

3,a 

6,1 

6,7 

6,7 

9i9 

9,a 

8,7 
8,1 

10,4 

» 

» 


6,8 

5,2 
4,a 
71» 


10,2 


9 
6,8 
3,4 
4,0 
5,1 
8,2 

6,4 

5,9 
8,3 


o 
11,0 

«o,9 

» 

11,0 
i3,o 
16,3 

12,3 

12,6 
12,0 

» 

".7 
11,4 

i3,5 

14,0 

» 


o 


22,0 
23,6 
18,1 
17,0 
18,6 
17,2 

» 

20,1 
20,2 
22,5 
23,2 

19, a 


22,7 

25,6 

ï»4,i 

» 

16,8 

16,3 

18,1 

21,5 

ao,9 

22,2 

» 
16,2 
16,4 


24,0 
24,0 

» 

23,0 

a4,5 

27,5 

23,4 
20,3 

a4,3 

23,1 
22,3 

16,4 

18,4 
18,3 


6,8 

7, a 
6,5 

7,4 
7»a 

4,9 

5,9 
5,6 

5,3 
8,3 

5,2 

4,0 

» 
18,8 


16,0 
16,0 
i3,9 

> 
i5,6 
14,0 

14,7 
14,3 

14,7 
i5,5 

B 

i4,8 
16,6 
14,8 

» 


«".7 

» 

5,9 

5,2 

6,4 
5,8 

7,3 


11,1 


12,5 
8,3 
8,1 

8,7 

9i7 
9)8 


3,2 

3,2 

—  0,2 

-f  0,8 
1 
10,3 
5,5 

3,7 
6,1 

5,9 
3,6 

» 


Décades. 

1  — 5,01 

2  5,5o 

3  3,53 


Moyennes  par  décades. 


5,56 
4,52 
8,22 


7,92  10,42  i5,4o  16,37  17,47  21,99  20, 38  11,28 
7,33  8,27  18,29  21,35  23, o5  18,27  16,70  10,46 
6,48     12,98    19,75     18,55    21,85     16, i3     i5,oo      8,77 


8*3 

9.0 
6,7 

B 
B 

10,0 

6,8 
9,2 
5,8 
6,0 

B 

8,8 

9i«> 
5,5 

3,8 


5,71      9,29 
3,21      9,10 

4,81      7,21 


4,55      8,5i 


Moyennes  mensuelles, 
1,54      6,04      7,22     10, 65     17,93     18,66    20,87     18,67     17,41     «>,09 

Moyenne  de  tannée 1 1%84 

o 

Températures  extrêmes 22  juiUet  33,2 

7  janvier      —11,0 

Variation  extrême 44*2 


La  température  moyenne  de  1868  est  supérieure  de  1^,08  à  la  température 
moyenne  normale. 

Après  un  mois  de  janvier  un  peu  plus  froid  que  la  moyenne,  quoique  les  vents 
de  la  région  polaire  n'aient  pas  été  prédominants,  on  a,  en  efFet,  un  mois  de 
février  et  un  mois  de  mars  pendant  lesquels  le  vent  a  soufflé  du  sud-ouest  avec 
jine  persistance  remarquable,  et  pendant  lesquels  le  thermomètre  s'est  par  con- 
séquent maintenu  à  une  température  élevée.  En  avril,  mai,  juin  et  juillet,  les 
Tents  des  régions  nord-ouest  ou  nord-est  ont,  au  contraire,  été  plus  fréquents 

Observations.  —  Tomb  XXIV.  B 
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que  les  veiits  du  sud-ouest;  le  ciel  a  été  relativement  beau,  et,  les  rayons  du 
Soleil  ayant  a^i  librement  pour  échauffer  l'atmosphère,  la  température  s'est 
trouvée  au-dessus  de  la  moyenne.  Avec  le  mois  d'août,  on  retrouve  la  prédomi- 
uî^nce  des  vents  du  sud-ouest;  le  nombre  des  jours  très-nuageux  ou  couverts 
est  grand  et  le  thermomètre  descend  au-dessous  de  la  moyenne  normale.  En 
septembre,  il  y  a  un  grand  nombre  de  beaux  jours  et  la  température  remonte. 
En  octobre  et  novembre,  les  vents  polaires  sont  assez  nombreux;  le  ciel  est 
également  très-couvert,  et  par  suite  la  température  peu  élevée.  En  décembre,  le 
vent  souffle  constamment  du  sud-ouest;  il  n'y  a  plus  aucun  beau  jour:  le  climat 
de  Paris  devient  tout  à  fait  océanien,  et  la  température  présente  sur  la  moyenne 
l'excès  considérable  de  4**,  85. 

Le  thermomètre  est  pour  la  dernière  fois  descendu  au-dessous  de  zéro 
(— o®,2)  dans  la  nuit  du  lo  au  ii  avril;  les  gelées  ( —  o"*,!)  ont  recommencé 
le  1 1  novembre. 

Nous  joindrons  enfin  à  tous  les  nombres  précédents  le  tableau  des  moyennes 
mensuelles  de  i868,  déduites  des  maxima  et  minima  de  chaque  jour  et  des  tem- 
pératures normales  correspondantes,  calculées  par  la  même  méthode  à  l'aide  des 
observations  des  45  années  comprises  de  i8i6  à  i86o.  Ces  nombres  sont  rigou- 
reusement comparables. 

Tableau  des  températures  moyennes  déduites  des  maxima  et  minima. 

Mois. 


Janvier. . . . 
Février. .. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet.... 

Août 

Septembre 
Octobre. . . 
Novembre. 
Décembre. 


Moyennes. 


1816-1860 

0 

4,o5 

6,5o 

10, la 

i4,o5 

17, 3o 

18,87 

18,62 

15,70 

ii,3o 

6,85 

3,68 

10,78 

1868. 

Excès  de  1868. 

1^89 

—  0^42 

5,65 

•+■  1,60 

7,3o 

H-  0,80 

10,48 

-+-  o,36 

17,81 

4-  3,76 

18, 5o 

H-  i,ao 

21, o3 

-h  2,16 

18,47 

—  o,i5 

'7,54 

-h  1,84 

10,42 

—  0,88 

4,66 

—  2,19 

8,53 

+  4,85 

11,86 

-+-  1,08 

Ainsi  on  trouve,  pour  la  température  moyenne  antuielle  : 

Par  la  formule  [A] «1,76 

Par  les  moyennes  de  quatre  observations 1 1 ,  88 

Par  les  moyennes  des  maxima  et  minima 11 ,86 
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Des  résumés-  précédents,  il  confient  de  rapprocher  le  tableau  du  nombre  des 
jours  de  chaque  mois  pendant  lesquels  a  soufflé  chacun  des  seize  vents  prin- 
cipaux. 

Tableau  du  nombre  des  jours  pendant  lesquels  a  soufflé  chaque  vent. 

NO  NNO  N  NNE  NE  ENE   E   ESE  SE  SSE    S    SSO  SO  OSO   0  ONO   Variable. 


Janvier 

a 

G 

a 

3 

4 

1 

G 

1 

1 

a 

4 

3 

3 

a 

G 

3 

G 

Février 

4 

I 

G 

G 

G 

I 

G 

G 

G 

G 

4 

4 

3 

4 

5 

3 

G 

Mars 

1 

1 

1 

I 

a 

G 

G 

G 

G 

I 

3 

I 

7 

a 

5 

5 

I 

Avril 

8 

G 

1 

G 

a 

a 

3 

G 

G 

1 

I 

a 

4 

a 

4 

G 

0 

Mai 

I 

3 

3 

'X 

4 

I 

3 

a 

G 

a 

a 

G 

4 

a 

I 

I 

G 

Juin 

•      4 

2 

I 

3 

5 

I 

1 

G 

G 

G 

G 

I 

a 

3 

a 

4 

I 

Juillet 

I 

G 

3 

a 

3 

3 

4 

a 

a 

G 

G 

0 

o 

1 

6 

a 

a 

Août 

I 

G 

G 

G 

1 

3 

I 

G 

a 

I 

a 

5 

3 

3 

6 

3 

G 

Septembre . . 

G 

G 

G 

1 

5 

a 

G 

a 

a 

a 

a 

4 

5 

a 

a 

1 

G 

Octobre 

3 

G 

G 

2 

G 

o 

G 

G 

G 

G 

3 

4 

9 

3 

4 

1 

a 

Novembre. . . , 

6 

G 

G 

G 

5 

5 

1 

1 

I 

a 

a 

a 

1 

a 

G 

a 

G 

Décembre. . . . 

I 

G 

G 

G 

I 

G 

G 

1 

3 

3 

3 

6 

II 

a 

G 

G 

G 

3a   7  II  f4  32  ig  i3   g  ii  14  26  29  5a  a8  35  a5     6 

Si  nous  englobons  les  vents  de  MO,  NNO,...,  ESE  sous  le  nom  commun  de 
vents  polaires,  et  ceux  de  SE,  SSE,...,  ONO  sous  le  nom  de  vents  équatoriaux^ 
nous  arrivons,  pour  le  nombre  de  jours  où  ces  deux  vents  ont  soufflé,  aux 
résultats  qui  suivent  : 


Mois. 

Janvier 

Février 

Mars , 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre . . . 

Octobre 

Novembre .  . . 
Décembre  .  .. 


Courant  polaire. 

Courant  équatorial. 

i3 

18 

6 

23 

6 

a4 

16 

14 

»9 

12 

17 

la 

18 

11 

6 

a5 

IG 

ao 

5 

^4 

18 

la 

3 

a8 

137 


aa3 


Les  vents  polaires  ont  été  dominants  pendant  les  quatre  mois  d'avril,  mai, 
juin  et  juillet;  les  vents  équatoriaux  ont  été  presque  constants  pendant  les  autres 
mois.  La  prédominance  des  vents  polaires  pendant  les  mois  du  printemps  et  de 
Tété,  jointe  à  la  fréquence  des  vents  de  sud-ouest  pendant  la  période  de  Tau- 

8. 
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tomne  et  de  rhîver,  a  eu,  comme  les  tableatac  précédents  l*oDt  montré,  pour 
conséquence  d'élever  la  température  de  1868  beaucoup  au-dessus  de  la  moyenne. 
Du  tableau  des  vents  nous  rapprocherons  ici  les  résumés  de  Tétat  du  ciel 
pendant  chaque  mois. 

État  du  ciel  pendant  chaque  mois. 


MOIS. 

Janvier 

Février ..... 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre .  . 

Octobre 

Novembre. . . 
Décembre.... 


NOMBRE 

DB 

JOURS 

reins. 

.   Peu  nuag^. 

Nuag*. 

s-nuag*. 

Couverts. 

De  plu 

3 

1 

I 

il 

i5 

«9 

3 

4 

3 

6 

i3 

10 

a 

2 

7 

5 

i5 

14 

5 

I 

4 

8 

12 

>7 

5 

7 

7 

6 

6 

7 

8 

G 

10 

3 

3 

5 

4 

7 

6 

7 

7 

10 

3 

8 

5 

8 

7 

i3 

II 

a 

3 

5 

9 

6 

4 

5 

4 

4 

14 

i5 

3 

I 

3 

8 

i5 

14 

0 

2 

4 

II 

14 

26 

5i 

46 

57 

%'X 

i3o 

i56 

liCS  plus  beaux  mois  sont  juin  et  septembre;  les  mois  de  janvier,  février,  mars, 
octobre,  novembre  et  décembre  sont  remarquables  par  le  grand  nombre  de  leurs 
jours  couverts.  Depuis  longtemps  on  n'avait  rencontré  une  année  où  le  caractère 
différent  des  mois  d'été  et  d'hiver  fût  aussi  tranché. 

Nous  joignons  encore  aux  données  précédentes  le  résumé  des  observations 
pluviométriques  faites  en  1 868  dans  la  cour  et  sur  la  terrasse,  et  la  comparaison 
de  ces  nombres  avec  la  moyenne  normale. 

^  «       Résumé  des  observations  pluviométriques. 

GOCR. 


1868 .     Excès  sur  la  moyenne. 


Janvier . . . 
Février.  .. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet.  . . . 

Août 

Septembre 
Octobre. . . 
Novembre. 
Décembre. 


mm 

48, 18 

mm 
-+-      8,34 

6,84 

—   29,20 

21, 3i 

—    18,06 

80, 2â 

4-  36,36 

a4,46 

-  27,96 

41, 83 

-  12,54 

I9»93 

—  3o,86 

74,73 

-h  20,89 

5o,53 

-    9,o5 

75, 3i 

4-  25,71 

20,46 

-  32,17 

74,94 

+  3i,99 

TERRASSE. 

1868. 

Excès  sur  la  moyenne 

mm 

mm 

44,67 

H-  10,99 

7,43 

—   22,82 

22,39 

-    11,49 

77,74 

-f-   39,37 

23,34 

-  a4.99 

42,70 

-    7,94 

18,74 

—  3o,2i 

69,18 

4-  23, i5 

49,63 

—     4,9a 

74, 5o 

-f-  31.59 

'9,^9 

-  25,58 

69,00 

-h  32,38 

538,77 


-  36,55 


5i8,6i 


-h    9.53 
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La  quantité  de  pluie  recueillie  en  1868  au  pluviomètre  de  la  terrasse  est  très- 
voisine  de  la  quantité  normale;  le  pluviomètre  de  la  cour,  sans  doute  à  cause 
d'obstacles  qui  en  sont  voisins,  a  donné  une  quantité  d*eau  qui  paraît  un  peu 
trop  faible. 

Nous  réunissons  dans  le  tableau  suivant,  pour  chaque  mois,  les  moyennes 
des  hauteurs  barométriques  observées  chaque  jour,  dimanches  exceptés,  à  9^  du 
matin,  midi,  3^,  G**,  g**  du  soir  et  minuit,  ainsi  que  les  maxima  et  minima  observés 
dans  ces  mêmes  mois. 


Tableau  des  hauteurs  barométriques  moyennes, 

HAUTBVIIS  BAROMÉTRIQUES  MOYENNES 

MOIS.  -^ -^— "-^^^^-^ 

A  g'' M.      Midi.         3' S.         6'' S.         g**  S.  Minuit. 

nm  Dnu  Bin  niu  nm  nini 

Janvier 757,43      757,^6  766,84      757,1a      766,99  7571»' 

Février 763,35      762,87  761,86      761,9a      762,17  762,61 

Mars 759,13      758,61  757,99      758,18      758, 5o  758,5a 

Avril 756,61       756,41  755,98      756,o5      756,48  766,57 

liai 757,19      767,22  766,68      766,67      766,88  766,80 

Juin 760,36      760,07  769,47      769,40      760,00  760,33 

Juillet 757, a7      767,18  766,31      766,36      767,11  767,19 

Août 766,08      766,34  766, a7      766,04      766,71  766,68 

Septembre 763,64      753, 3i  762,76      75a, 74      753,3a  753, 3i 

Octobre 757,87      767,66  767,3a      767,67      767,96  767,86 

Novembre 757, ag      757,0a  766,61      766,94      757, i3  766,93 

Décembre 761,07      750,6a  760,16      760,19      760,33  760,46 

Moyenne  annuelle.     767, a7      766,96  766,43      766,61      766,88  766,96 


HACTBUBS 


Maxima. 

Minima 

nn 

mm 

768.9* 

7*9, > 3 

774,38 

745,88 

767.79 

74a,99 

766,67 

737,61 

766,31 

760,80 

764*73 

761,60 

76a, 96 

749, 6i 

763,98 

745,41 

764,96 

744,68 

768,40 

745.68 

770.53 

741,64 

766.69 

733,16 

En  appliquant  à  ces  nombres  la  formule  [A] ,  on  obtient  la  moyenne  annuelle  n 


Tr=  756"",  86. 


Pression  maximum. 
Pression  minimum. 


Écart 


774,38 
733,16 

41, aa 


Moyenne  normale  des  pressions  à  midi  (1864-1867). 
Moyenne  des  pressions  à  midi  en  1 868 


Différence. 


766, a8 
756,96 

0.68 


Les  mois  où  la  pression  a  été  la  plus  haute  sont  février  et  juin  ;  ceux  où  elle  a 
été  la  plus  basse,  septembre  et  décembre. 
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II.  —  Climat  d£  la  France. 

Pendant  l'année  1868,  le  service  des  observations  météorologiques  des  Écoles 
normales  a  été  maintenu  avec  soin  dans  l'étal  où  il  avait  été  organisé  en  1866, 
et  rien  n'a  été  négligé  pour  donner  aux  observations  la  régularité  et  l'exactitude 
(U'^sirables. 

Les  trente-six  Écoles  d'Alençon,  Albertville,  Amiens,  Auch,  Besançon,  Bourg, 
(laen,  Carcassonne,  Charleville,  Chartres,  Colmar,  Commercy,  Foix,  Gap,  1-aval, 
Lescar,  Lons-le-Saimier,  le  Mans,  Melun,  Mende,  Metz,  Mirecourt,  Montauban, 
Montpellier,  Napoléon -Vendée,  Nîmes,  Parthenay,  Perpignan,  le  Puy,  Privas, 
Rodez,  Toulouse,  Troyes,  Versailles,  Vesoul,  Villefranche  ont  fait,  sans  inter- 
ruption aucunt*,  les  six  observations  trihoraires  de  6**  du  matin  à  9^  du  soir.  Un 
résumé  de  leur  travail  a  été  préparé  par  les  soins  de  M.  Rayet  et  publié  dans 
V Atlas  météorologique  de  i8(38. 

Les  Ecoles  d'Aix,  Blois,  Carcassonne,  Foix,  Grenoble,  Montbrison,  Montpel- 
lier, Perpignan  se  sont,  en  outre,  volontairement  imposé  l'obligation  de  fermer, 
à  l'aide  des  observations  de  minuit  et  3**  du  matin,  le  cercle  des  observations 
trihoraires,  et  ont  ainsi  donné  à  leur  travail  une  importance  scientifique  capitale. 
C'est,  en  effet,  dans  la  discussion  sévère  de  leurs  observations  que  Ton  pouira 
trouver  les  éléments  des  corrections  à  apporter  aux  moyennes  diurnes  lorsqu'on 
est  obligé  de  les  calculer  à  l'aide  de  mesures  faites  pendant  la  journée  seule- 
ment. 

Dans  les  autres  Écoles  normales,  les  observations  ont  malheureusement  été 
interrompues  pendant  la  durée  des  vacances  scolaires,  et  la  discussion  des  résul- 
tats obtenus  est  très-difficile,  sinon  impossible. 

ni.   —   ÉtVDE   DBS  ORAGEii. 

L'étude  des  orages,  organisée  en  1 865,  a  été  poursuivie  en  1868  sur  les  mêmes 
bases  que  précédemment.  Le  détail  de  cette  organisation  a  été  exposé  dans  le 
tome  XXI  des  Annales  de  l'Observatoire;  il  est  inutile  d'y  revenir  ici. 

M.  Fron,  spécialement  chargé  depuis  i865  de  l'étude  des  orages,  a  discuté, 
dans  Y  Atlas  météorologique  de  1H68,  la  marche  de  28  des  principaux  orages. 

Les  cartes  des  orages  en  France  ont  été,  autant  qu'on  l'a  pu,  complétées  avec 
des  renseignements  venus  de  l'étranger;  aussi  quelques-uns  de  ces  météores 
ont-ils  pu  être  suivis  dans  le  Luxembourg,  en  Hollande  et  jusqu'en  Norvège, 
grâce  aux  documents  adressés  par  M.  Colnet  d'Huart,  secrétaire  de  la  Société 
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des  Sciences  de  Luxembourg;  par  M.  Buys-Ballot,  directeur  de  Tlnstitut  météo- 
rologique d'Utrecht,  et  par  M.  Mohn,  directeur  de  l'Observatoire  de  ('.hristiania. 
Les  orages  a  grêle  et  les  zones  où  ils  sévissant  avec  une  intensiié  particulière 
ont  enfin  été  l'objet  d'une  étude  spéciale  de  la  part  des  Commissions  météoro- 
logiques départementales  de  TAllier,  du  Loiret,  de  l'Oise,  de  la  Seine-Inférieure, 
de  la  Gironde,  de  la  Somme  et  de  la  Moselle. 


SERVICE  INTERNATIONAL 

I.  —  ÉtUDB  DBS  MOUVEMENTS  GÉNÉRAUX  DE   l/ ATMOSPHÈRE. 

Le  service  des  avertissements  météorologiques  aux  ports  de  la  France  et  de 
l'étranger  a  été  maintenu  avec  soin  et  amélioré  dans  quelques-unes  de  ses  |)ar- 
ties;  c'est  ainsi  qu'il  est  devenu  semi-diurne  par  l'organisation  d'un  service  du 
soir,  et  qu'on  a  cherché  à  limiter  les  prévisions  à  l'annonce  du  commencement 
des  gros  temps,  de  leur  persistance  et  de  leur  fin. 

MM.  Rayet,  Sonrel,  Fron  et  Baille  ont  tour  à  tour  pris  part  à  ce  service. 

n.  —   ËtUDB  de  la  MARCHE  DBS  TEMPÊTES. 

La  construction  de  V Atlas  des  mouvements  généraux  de  l  atmosphère  (année 
1864),  que  l'Observatoire  poursuivait  depuis  i865  et  que  diverses  difficultés 
ont  successivement  entravée,  s'est  enfin  trouvée  terminée,  et,  au  commencement 
de  1868,  a  paru  un  premier  fascicule,  comprenant  : 

1**  Cent  quarante- trois  cartes^  construites  par  MM.  Sonrel  et  Vincent,  donnant 
l'état  général  de  l'atmosphère  depuis  le  i"  juin  jusqu'au  qi  octobre  1864  ; 

2^  Soixante  et  onze  cartes^  construites  par  MM.  Baille  et  Vincent,  et  donnant 
l'état  général  de  l'atmosphère  depuis  le  22  octobre  jusqu'au  3i  décembre  1864. 

Le  travail  embrasse  la  surface  de  l'Atlantique  nord  à  paitir  des  Antilles,  du 
golfe  du  Mexique  et  des  côtes  est  de  l'Amérique;  il  s'étend  jusqu'aux  îles  du 
cap  Vert  et  au  Sénégal;  il  comprend,  en  outre,  la  surface  entière  de  l'Europe 
et  la  Méditerranée.  On  peut  donc,  sur  ces  caries,  suivre  le  développement  des 
tempêtes  depuis  le  moment  où  elles  apparaissent  sur  les  côtes  d'Amérique  jus- 
qu'à leur  disparition  dans  le  centre  de  la  Russie. 

Les  documents  qui  ont  servi  à  la  construction  des  cartes  sont  empruntés  : 
pour  l'Europe,  201  Bulletin  international:  pour  l'Atlantique  et  la  Méditerranée, 
aux  journaux  de  bord  des  bâtiments  français  ou  étrangers.  La  Marine  nationale 
française  nous  a  envoyé  5i  registres  d'observations.  La  Marine  marchande  nous 
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a  donné  238  feuilles  de  navires  particuliers.  L'amiral  Fitz-Roy  nous  a  envoyé  les 
feuilles  de  32  navires  anglais,  ainsi  que  des  séries  d'observations  faites  dans 
les  colonies  anglaises. 

La  construction  des  cartes  relatives  à  1 865  a  été  continuée  avec  activité  par 
M.  Baille,  et  la  plupart  d'entre  elles  pourront  être  publiées  en  1869. 

OBSERVATIONS   MAGNÉTIQUES. 

Déclinaison.  —  Les  variations  de  la  déclinaison  ont  été  régulièrement  suivies, 
pendant  Tannée  1868,  à  Taide  d'une  boussole  à  réflexion  de  Gauss,  installée 
dans  le  grand  pavillon  magnétique  du  jardin,  et  d'une  boussole  de  variation  de 
Gambey,  placée  à  l'extrémité  nord  de  la  grande  galerie  de  la  méridienne  de 
l'Observatoire.  Des  comparaisons  fréquentes  entre  les  deux  instruments  ont 
montré  que  les  moyennes  des  observations  faites  à  l'un  ou  l'autre  de  ces  appa- 
reils étaient  concordantes.  Ces  deux  instruments  ont  déjà  été  décrits  dans  les 
Annales. 

Les  observations  ont  été  faites  à  9**  du  matin,  midi,  4**  du  soir  et  9**  du  soir 
jusqu'au  i^*"  juin;  elles  sont  imprimées  pages  G.  28  et  suivantes. 

Nous  résumons  ici  les  mesures  de  la  déclinaison  : 

Déclinaisons  moyennes. 

A  9»»  M.  A  midi.  A  4*"  S.  A  g»"  S. 

Janvier 18.^2,9             i8.a5,5             i8.a4>a             18.21,7 

Février ai, 8  a5,3  a3,7                  ai,o 

Mars 19,6  a6,o  a4,8                   19,4 

Avril 18,6  a7,i  a4,8                   18, 5 

Mai ao,o  a5,3  a4,o                   ao,8 

Juin 19,7  a5,3  a4ia 

Juillet 16,5  aa,3      *  a3,5 

Août 16,5  a4,o  ao,4 

Septembre i5,i  a4,o  ao,o 

Octobre 18,1  a3,i  19,9 

Novembre 17, a  ao,7  18,7 

Décembre 16,4  19, 5  17,5 

Moyennes...  18. 18, 5  i8.a4,o  i8.aa,i 

Ges  observations,  comparées  à  celles  de  1867,  montrent  que,  pendant  Tan- 
née 1868,  la  déclinaison  a  diminué  de  7^,0  environ. 
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Inclinaison.  —  L'inclinaison  de  Taiguille  aimantée  a  été  régulièrement  observée 
aux  mêmes  heures  que  la  déclinaison  avec  une  boussole  d'inclinaison  de  Gambey , 
décrite  dans  le  tome  XIX  des  Annales  de  l'Observatoire.  Ces  observations  sont 
imprimées  page  C.28  et  suivantes. 

Le  tableau  suivant  résume  les  observations  d'inclinaison  faites  en  1868. 


Inclinaisons  moyennes. 


Janvier . . . 
Février. . . 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet..... 

Août 

Septembre, 
Octobre. . . 
Novembre. 
Décembre. 


Moyennes... 


à  g'' M. 

O  I 

65. 46» 5 

46,4 

45.9 
46,1 

44i4 
44,4 
44,6 
45.6 
45,5 
45,8 
45, a 

43,7 

65.45,3 


à  Midi. 

65.46,1 
46, a 
45,8 
45,5 
43,8 
44,0 

44,1 
44,3 
44.0 
45,8 
45,0 
43,3 

65.44,8 


à  4' S. 

o         t 

65.46, 1 
45,8 

44,9 
44,6 

43,4 
43.6 

43,5 

43,8 

44. a 
45,3 
44,3 
43,3 

65.44,4 


à  9' S. 

65".  46*,  a 

46, a 

45,9 
45,5 

43,7 


La  comparaison  de  ces  nombres  avec  les  résultats  de  Tannée  précédente  donne 
une  diminution  de  2% 8  dans  l'inclinaison. 

Pendant  la  première  partie  de  Tannée,  il  a,  en  outre,  été  fait  un  certain 
nombre  de  mesures  de  Tinclinaison  absolue,  en  opérant  soit  dans  le  méridien 
ma^étique,  soit  par  la  méthode  des  azimuts  rectangulaires.  Les  résultats  obtenus 
sont  les  suivants  : 


1868.  Mars  ai 
Mars  ai 
Mars  a3 
Mtirs  a4 
Avril  10 
Avril  14 
Avril  17 
Avril  a5 
Mai  I 
Mai      I 


i'»oo"soir 65.45,4 

3.00     »  47,0 

1.00     »  49,0 

a. 00     A  48,7 

a. 00     0  43,0 

3.00     »  44,0 

a.i5     9  47,0 

a. 00     9  43,0 

1.00     »  44, a 

a. 00     »  4i,4 

Moyenne 65.45,3 


Intensité.  —  L'intensité  de  la  composante  horizontale  de  la  force  magnétique 

Obseivations,  ^  Tomb  XXIV.  9 
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terrestre  a  été  mesurée  par  la  méthode  des  oscillations,  à  9**  du  matin  et  9^  du 
soir  depuis  le  i**^  janvier  jusqu'au  i*^*^  juin,  et  à  9**  du  matin  seulement  du  i**^juin 
au  3i  décembre.  L'inclinaison  ayant  été  observée  au  même  instant,  nous  avons 
pu  calculer  la  grandeur  de  la  force  magnétique  totale.  Ces  intensités  sont  expri- 
mées en  unités  de  Gauss.  Les  résultats  sont  imprimés  page  C.a8  et  suivantes. 
Les  observations  sont  résumées  dans  le  tableau  suivant  : 


Intensités  magnétiques  moyennes. 


A  9»»  M. 


Ag'^S. 


Intensité  horizontale.    Intensité  totale. 


Intensité  horizontale.    Intensité  totale. 


Janvi^ 

Février 

Mars 

Avril 

Mai :.... 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Movennes . . . 


1^9447 
I ,9393 

1 ,9380 

1,9369 

I ,9350 

»,937« 

«,9377 
1,9369 

«,9457 
I ,9309 

1,9369 

1,9426 

1,9385 


4,7406 
4,7221 
4,7216 

4,7»95 
4,7093 

4,7i58 

4,7168 

4,7'75 
4,7380 
4,7o5i 

4.7»7« 
4 , 7*62 

4,7208 


I ,9456 

1,9399 
1,9392 

1,9389 

I ,9365 


4,7433 

4,7*67 

4,7*44 
4,7222 

4,7120 


En  dehors  des  expériences  diurnes  régulières,  il  a  été  fait,  dans  le  courant 
de  Tannée,  sept  mesures  de  l'intensité  horizontale  absolue  par  la  méthode  des 
déviations  due  à  Gauss.  L'inclinaison  ayant  été  observée  au  commencement  et  à 
la  fin  de  l'expérience,  on  a  pu  chaque  fois  calculer  l'intensité  totale. 

Les  résultats  obtenus  sont  les  suivants  : 

Intensité  magnétique  absolue. 


Commencement 

Fin 

Intensité 

Intensité 

de 

de 

horizontale 

totale 

Dates. 

l'expérience. 

l'expérience. 

absolue. 

absolue. 

Janvier  16 

i»'35"  S. 

2"3o"  S. 

i;937o 

4 , 7229 

»        17 

2 .  5o    S. 

3 .  5o    S. 

i,93o5 

4 , 7oa5 

»        24 

i.3o    S. 

3.00    S. 

1 ,9^68 

4,6955 

»            25 

2.3o    s. 

4 .  00    S. 

1,9296 

4,7017 

»        27 

12. 5o    S. 

2.20    S. 

ï ,9*75 

4,6948 

»        28 

1.45   S. 

3.i5    S. 

i,93«7 

4,7066 

»        29 

1.40    S. 

Movennes 

3.10    S. 
\ 

1,9312 
I . q3o6 

4, 7032 
4.7030 
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1869. 

SERVICE  FRANÇAIS. 
I.  —  Variations  de  l'état  atmosphérique  de  Paris. 

Météorologie. 

\jes  observations  météorologiques  ont  été  faites  régulièrement,  le  dimanche 
excepté,  à  9**  du  matin,  midi,  3**,  6**,  9**  du  soir  et  minuit.  Ces  observations  sont 
imprimées  page  C.48  et  suivantes. 

Nous  donnerons  d'abord,  pour  chaque  mois  de  Tannée  et  pour  Tannée  entière, 
la  température  moyenne  aux  heures  des  observations. 


TEMPERATURE   MOYENNE 


Mois.  à  9"  M. 

o 

Janvier 1,00 

Février 7,76 

Mars 3,09 

Avril ia,68 

Mai i4)^ 

Juin 14  >9^ 

JuilJet aOyoS 

Août 17124 

Septembre iG,i3 

Octobre 9,44 

Novembre 7,5i 

Décembre ^2,17 

Moyennes 10,61 


à  Midi. 

4^3 

9»99 

4,84 

i5,88 

'   16,41 
16,98 

23,17 

20,11 

I2«3o 

8,95 

3,73 

«î»,99 


à  3»*  S.        à  G»»  S.        à  9»"  S.        à  Minuit. 


5,23 

10,95 

5,68 

17.18 
16,77 
«7,45 

M,  84 
21,18 
20, 58 
i3,ii 

9,07 
3,80 


4,08 
10,61 

4,69 
i5,65 
i5,52 
16,23 
24,  o3 
20,23 
18, 38 
10,92 

7,72 
3,44 


13,82  12,63 


3,32 

IM 

3,46 

12,83 

l3,22 
14,07 

20,40 

«7,47 
16,35 

9,80 

7,i5 

3,27 

«o»77 


2,85 

6,83 

2,86 

10,94 

11,61 

ïi,93 

«7,9» 
i5,62 

14,98 

8,71 
7,00 

a,84 
9i5i 


Ce  tableau  nous  permet  de  donner  la  température  moyenne  de  chaque  mois 
de  Tannée,  déduite  soit  des  4  observations  de  9^  du  matin,  midi,  9^  du  soir  et 
minuit,  sôit  de  Temploi  de  la  formule  [A].  Dans  ce  dernier  cas,  nous  avons  tenu 
compte  des  corrections  indiquées  au  tableau  de  la  page  55^. 
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Tableau  de  la  température  mensuelle  moyenne. 


Moyenne  des  4  observations.     Formule  [A]. 


Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre .  . . . 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Moyennes 


3,10 

3,i5 

8,11 

8,56 

3,56 

3,67 

i3,o8 

i3,o4 

i3,87 

13,59 

i4,48 

14,09 

20,39 

ao,44 

17,61 

17,48 

16,68 

16,59 

10,06 

9»93 

7,65 

7.69 

3,01 

a, 84 

'o,97 


10,91 


Nous  donnerons  encore,  dans  le  tableau  suivant,  la  température  moyenne  de 
chaque  jour,  les  dimanches  exceptés,  déduite  des  4  observations  de  9**  du  matin, 
midi,  9**  du  soir  et  minuit. 

Températures  moyennes  diurnes. 


)urs. 

Janv. 

Fév. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

1 

0 
» 

0 
11,1 

0 
8,8 

4> 

0 

io°6 

i5°6 

0 
» 

14,7 

14*1 

0 
8,8 

0 
^.9 

2 

7i9 

7,3 

5,6 

» 

» 

i3,5 

i5,3 

16,3 

14,4 

14,7 

10,6 

0)5 

3 

» 

8,4 

1,6 

7,7 

» 

i5,6 

i5,8 

18,3 

14,2 

B 

4,5 

—  0,8 

4 

5,4 

11,2 

a, 8 

» 

» 

16,1 

» 

22,0 

B 

14,5 

II, a 

—  1,2 

5 

8,1 

9,5 

7,3 

7,6 

iî*,9 

18,7 

22,0 

17,5 

B 

1^,9 

10,1 

Q 

6 

9,6 

8,5 

4,8 

10,8 

» 

B 

» 

16,4 

16,7 

12,8 

8,a 

-   1,3 

7 

11,1 

» 

0 

i3,o 

i5,5 

22,8 

20,2 

i5,3 

>9,« 

i3,8 

B 

a, 3 

8 

9>4 

10,8 

1,5 

i3,3 

■  3,3 

19,7 

22,1 

B 

ï9,> 

17,0 

9,3 

3,6 

9 

7,6 

B 

0,8 

i5,5 

» 

i5,4 

18,6 

18,4 

ao,9 

17,8 

io,5 

3,1 

10 

» 

10,6 

a,5 

i5,6 

i4,3 

12,5 

19,6 

«4,7 

16,7 

B 

4,9 

4,0 

II 

1,4 

12,1 

a, 2 

)» 

14, a 

10,9 

» 

14,0 

16,3 

i3,i 

3,0 

6,6 

12 

1,3 

9,8 

3,1 

i5,9 

i4,4 

«9,4 

24,1 

i5,5 

B 

i3,7 

2,0 

» 

i3 

-1,4 

5,5 

a,4 

19,  > 

i3,8 

» 

21 ,2 

18,5 

14,9 

17,» 

» 

6,6 

14 

1,0 

» 

» 

18,3 

16,5 

16,0 

«7,1 

16,1 

'7,i 

10,9 

B 

8,0 

i5 

6,8 

7,« 

i,a 

i3,3 

17,5 

l3,2 

20,3 

B 

t4,7 

12,5 

12,5 

7,9 

16 

6,0 

5,3 

i,a 

10,1 

» 

i',7 

23,4 

16,5 

14,6 

i3,4 

11,1 

8,8 

»7 

)» 

7,» 

2,5 

8,9 

» 

«1,9 

a4,6 

i5,3 

16,0 

B  • 

«o,9 

7,9 
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Températures  moyennes  diurnes,  (Suite.) 


Jours. 

Janv. 

Fév. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

18 

0 

4,4 

0 
7,4 

0 

6,4 

0 

i3*a 

0 
11,3 

0 

0 
i5,i 

ao,7 

0 

8,9 

0 
9,<> 

0 
10,4 

«9 

-1.6 

7,1 

6,9 

6,6 

">,9 

11,8 

a3,3 

i5,a 

B 

7.4 

7,6 

n 

10 

-1,3 

» 

3,4 

11,0 

ïa,9 

» 

19,5 

16,4 

i3,3 

4,8 

4,1 

6,0 

ai 

—0,5 

» 

» 

la, 5 

10,1 

10,7 

ao,7 

16,4 

12,4 

7.8 

B 

5,4 

aa 

-a, 7 

5,5 

4.7 

14,4 

11,3 

i3,5 

a5,4 

» 

i3,3 

8,5 

a,6 

4,5 

a3 

-5,8 

4, a 

3,8 

17,6 

» 

14,5 

aa,5 

i5,9 

14,2 

8,7 

4,4 

a, 6 

îM 

» 

5,1 

a, 9 

i3,7 

i3,6 

16,4 

16,9 

18,9 

16,7 

B 

5,1 

1,6 

a5 

-6,5 

7,0 

4,a 

0 

16,6 

i5,i 

B 

aa  5 

ï9,> 

8,0 

5,6 

-  1,5 

a6 

~4,i 

9, a 

5,5 

i3,6 

14,8 

i5,4 

ao,3 

a3,8 

» 

5,9 

7.8 

» 

27 

0,5 

8,8 

1,6 

16,8 

16,5 

» 

19,6 

a4,i 

17,5 

0 

11,1 

•>-,7 

a8 

5,3 

n 

9 

18,3 

16,6 

i5,8 

aa,3 

a3,3 

17,0 

» 

» 

—    1,0 

29 

8,6 

» 

1,6 

16,3 

10,8 

i3,4 

18,5 

» 

ai, 5 

B 

6,4 

-  2,7 

3o 

7.4 

j> 

1,8 

i3,3 

» 

14,8 

aa,a 

i5,5 

18,1 

—  o,a 

6,8 

3,5 

3i 

» 

» 

4,9 

B 

10,6 

B 

"9.7 

i5,a 

B 

» 

» 

■2,7 

Décades. 


Moyennes  par  tiécades. 


I  8,44      9,67     3,97     11,01     14,00     16,10     18, 65     17,36     16,97       (4,70      8,68         1,46 

a  1,84      7,6g     3,a6     ia,9o     14, 3o     i3,a7     ai, 61     i5,84     i5,95       ii,3i       7,60         7,77 

3  o,a4      6,63    3,44     i5,i7     i3,43     14, 4o    ao,8i     19,51     16,64        6,45      6,aa        0,54 


Moyennes  menotte  lie  s, 
3.19.      8,58    3,56     i3,ii     13,87     M>72    ao,4a     17, 58     16, 53       11, aa      7,55 


2,99 


Moyenne  de  l'année 1 1**,  10 

o 

«,        ,  ^        l  a3  et  a5  janvier ...       —7,7 

Températures  extrêmes  1         .  .„ 

f  aa  juillet 3o,g 

yanation  extrême 38,6 


La  température  moyenne  de  1869  est  supérieure  de  0*^,04  à  la  température 
moyenne  normale. 

Les  mois  de  janvier  et  de  février,  caractérisés  par  la  prédominance  des  vents 
équatoriaux,  ont  une  température  moyenne  supérieure  à  la  normale;  dans  le 
second  de  ces  mois,  où  les  vents  de  sud-ouest  ont  presque  soufflé  seuls,  l'excès 
s'élève  jusqu'à  3®,  80.  Avec  le  mois  de  mars,  on  observe  un  retour  brusque  des 
vents  polaires,  et  la  température  s'abaisse  à  2*^,82  au-dessous  de  la  normale. 
En  avril,  la  température  se  surélève  de  nouveau.  Le  mois  de  mai  est  dans  des 
conditions  voisines  de  la  normale;  mais  juin  est  froid  (3^,80  au-dessous  de  la 
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moyenne).  Enfin  les  derniers  mois  sont,  au  point  de  vue  de  la  marche  du 
thermomètre,  dans  des  conditions  peu  différentes  de  la  moyenne  des  années 
précédentes. 

Mars,  mai  et  novembre  sont  les  seuls  mois  dans  lesquels  la  quantité  de  pluie 
soit  supérieure  à  la  moyenne  normale. 

Les  jours  de  gelée  sont  au  nombre  de  42. 

Le  thermomètre  est  pour  la  dernière  fois  descendu  au-dessous  de  zéro  le 
28  mars;  les  gelées  ont  recommencé  le  28  octobre. 

Nous  joindrons  enfin  à  tous  les  nombres  précédents  le  tableau  des  moyennes 
mensuelles  de  1869,  déduites  des  maxima  et  minima  de  chaque  jour  et  des  tem- 
pératures normales  correspondantes,  calculées  par  la  même  méthode  à  l'aide  des 
observations  des  45  années  comprises  de  18 16  à  1860.  Ces  nombres  sont  rigou- 
reusement comparables. 

Tableau  des  températures  moyennes  déduites  des  maxima  et  minima. 


Mois.  1816-1860. 

o 

Janvier a,3i 

Février 4>o5 

Mars 6,5o 

Avril 10,1a 

Mai 14, o5 

Juin i7)3o 

Juillet 18,87 

Août 18,6a 

Septembre <  5 ,70 

Octobre 1 1 ,  3o 

Novembre 6, 85 

Décembre 3,68 

Moyennes 10,78 


1869. 

Excès  de  1869. 

0 
3,1a 

4- 

0*^,81 

7,85 

-h 

3,80 

3,67 

— 

a, 83 

ia,66 

H- 

a,54 

i3,58 

— 

0,47 

i4i5o 

— 

a, 80 

ao,i9 

-h 

1,32 

17,45 

— 

1,17 

16, 5i 

-h 

0,81 

10,37 

— 

0,93 

7,>i 

+ 

o,a6 

a, 87 

— 

0,81 

10, 8a 


0,04 


Ainsi  on  trouve,  pour  la  température  moyenne  annuelle  : 

o 

Par  la  formule  [A] 10,91 

Par  la  moyenne  de  4  observations 10,97 

Par  la  moyenne  des  maxima  et  minima 10 ,8a 


Des  résumés  précédents  il  convient  de  rapprocher  le  tableau  des  nombres  de 
jours  de  chaque  mois  pendant  lesquels  a  soufflé  chacun  des  seize  vents  prin- 
cipaux. 
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Tableau  du  nombre  des  jours  pendant  lesquels  a  soufflé  chaque  vent, 

NO  NNO  N  NNE  NE  ENE   E    ESE  SE  SSE    S    SSO  SO  OSO   0  ONG    Variable. 


Janvier 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

3 

3 

2 

4 

5 

3 

I 

3 

0 

0 

Février 

I 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

I  . 

2 

8 

4 

1 

3 

4 

I 

Mars 

4 

1 

3 

5 

4 

I 

2 

0 

1 

0 

1 

1 

2 

1 

3 

•1 

0 

Avril 

4 

a 

I 

2 

1 

0 

3 

2 

I 

1 

4 

5 

1 

1 

2 

0 

0 

Mai 

a 

0 

2 

I 

2 

2 

1 

2 

2 

I 

3 

4 

5 

2 

1 

1 

0 

Juin 

a 

a 

0 

5 

4 

1 

2 

1 

2 

1 

I 

0 

•3 

I 

•À 

2 

1 

Juillet 

4 

3 

3 

2 

3 

I 

3 

* 

2 

0 

I 

0 

2 

2 

2 

1 

I 

I 

Août 

3 

0 

a 

3 

5 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

I 

3 

2 

0 

4 

0 

Septembre . . . 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

I 

0 

1 

3 

2 

2 

7 

7 

2 

I 

1 

Octobre 

6 

I 

0 

0 

1 

0 

3 

2 

2 

0 

I 

3 

4 

1 

3 

3 

1 

Novembre 

3 

3 

I 

0 

1 

0 

0 

0 

I 

0 

1 

2 

4 

5 

3 

6 

0 

Décembre 

n 

•À 

2 

I 

1 

0 

2 

3 

1 

1 

2 

5 

2 

3 

1 

2 

1 

3i     16     14     22     22      9    26     16     16     II     21     38    40     27     24     26  6 

Si  nous  englobons  les  vents  de  NO,  NNO,...,  ESE  sous  le  nom  commun  de 
vents  polaires,  et  ceux  de  SE,  SSE,...,  ONO  sous  le  nom  de  vents  équatoriaux^ 
nous  arrivons,  pour  le  nombre  de  jours  où  ces  deux  vents  ont  soufflé,  aux 
résultats  qui  suivent  : 


Mois. 


Janvier.  . . 
Février.-. . 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet.... 

Août 

Septembre 
Octobre .  . 
Novembre . 
Décembre. 


Courant  (>olaire. 

Courant  équatorial. 

10 

21 

3 

24 

20 

11 

i5 

i5 

12 

•9 

17 

12 

21 

9 

20 

II 

4 

25 

i3 

«7 

8 

22 

i3 

«7 

i56 

2o3 

Les  vents  équatoriaux  ont  été  dominants  pendant  les  sept  mois  de  janvier, 
février,  mai,  septembre,  octobre,  novembre  et  décembre;  les  vents  polaires  ont, 
au  contraire,  dominé  dans  les  mois  de  mars,  juin,  juillet  et  août.  Cette  réparti- 
tion des  vents,  dans  son  ensemble  assez  voisine  de  la  répartition  normale,  a  eu, 
comme  les  tableaux  précédents  l'ont  fait  voir,  pour  conséquence  de  donner  à  la 
température  moyenne  de  1869  ^"^  valeur  trés-rapprochée  de  la  température 
normale;  cependant  il  faut  noter  que  les  vents  équatoriaux,  qui  ont  soufflé 
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d'une  manière  constante  en  février,  ont  surélevé  d'une  manière  anormale  la 
température  de  ce  mois,  tandis  que  la  prédominance  des  vents  polaires  en  mars 
a  abaissé  d'une  quantité  presque  égale  la  température  de  ce  mois. 

Du  tableau  des  vents  nous  rapprocherons  ici  les  résumés  de  l'état  du  ciel 
pendant  chaque  mois. 

État  du  ciel  pendant  chaque  mois. 


MOIS. 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août. 

Septembre.  , 

Octobre 

Novembre. . . 
Décembre. . . 


NOMBRE 

DB 

JOURS 

ereins. 

Peu  nuag*. 

Nuag'. 

s-nuag'. 

Couverts. 

De  plui< 

5 

4 

3 

9 

10 

17 

3 

4 

5 

5 

II 

10 

G 

3 

4 

6 

18 

18 

8 

6 

5 

4 

7 

12 

2 

1 

3 

II 

14 

21 

4 

G 

6 

5 

9 

10 

i3 

4 

G 

4 

4 

6 

7 

7 

5 

8 

4 

8 

1 

6 

8 

8 

6 

10 

5 

4 

2 

lO 

10 

14 

3 

3 

O 

5 

«9 

16 

I 

4 

4 

7 

i5 

23 

53 

52 

5i 

82 

127 

i65 

IjCS  plus  beaux  mois  sont  avril,  juin,  juillet  et  août;  les  mois  de  mars,  mai, 
novembre  et  décembre  sont  remarquables  par  le  grand  nombre  des  jours  cou- 
verts ou  de  pluie. 

Nous  joindrons  encore  aux  données  précédentes  le  résumé  des  observations 
pluviométriques  faites  en  1 869  dans  la  cour  et  sur  la  terrasse,  et  la  comparaison 
de  ces  nombres  avec  la  moyenne  normale. 

Résumé  des  observations  pluviométriques. 


COUR. 


1 869 .     Excès  sur  la  moyenne. 


Janvier .  . . 
Février.  . . 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 
Octobre. . . 
Novembre. 
Décembre. 


mm 

32,97 

mm 
-      6,87 

7,55 

-  î»8,49 

58,29 

-4-  18,02 

32,07 

—   11,82 

104,46 

-h  52,04 

24,7a 

—  29,65 

39,93 

—   10,86 

11,11 

-  4a, 73 

5o,8o 

-    8,78 

3o,65 

—  18,95 

59,30 

-^    6,67 

39,93 

—     3,02 

TERRASSE. 

1 869 .     Excès  sur  la  moyenne. 

mm  mm 

3i,o6 

6,80 

53,46 

33,79 

io5,84 

a4,98 
39,36 
11,27 

49,98 
3o,8i 

55,99 
33,74 


491,78 


—  83,54 


477,08 


—  2,62 

—  23,45 
+  19,58 

—  4,58 
-h  57,51 

—  25,66 

—  9,59 

—  34,76 

—  4,57 

—  12,10 
■4-  II, la 

—  2,88 

—  32,oo 
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1869  ^^^  ""^  année  sèche,  et  la  quantité  de  pluie  recueillie  au  pluviomètre  de 
la  terrasse  est  inférieure  de  32  millimètres  à  la  moyenne  normale.  Le  printemps 
a  été  assez  pluvieux,  mais  Tété  s'est  trouvé  fort  sec.  Le  pluviomètre  de  la  cour, 
sans  doute  à  cause  d'obstacles  qui  en  sont  voisins,  a  donné  une  quantité  d'eau 
qui  parait  trop  faible. 

Nous  réunissons  dans  le  tableau  suivant,  pour  chaque  mois,  les  moyennes  des 
hauteurs  barométriques  observées  chaque  jour,  les  dimanches  exceptés,  à  9^  du 
matin,  midi,  3^,  6**,  g^  du  soir  et  minuit,  ainsi  que  les  maxima  et  minima  observés 
dans  ces  mêmes  mois. 

Tableau  des  hauteurs  harométriques  moyennes. 


HAUTEURS  BAROMÉTRIQUES  MOYENNES  HAUTEURS 


MOIS. 


Ag"*!!.      Midi.         3"  S.         G"*  S.         g**  S.        Minuit.         Maxima.    Minima 


DB 


Janvier 760,96  760,8a  760,46  760,67  760,66  760,16  77>,9a  74o,5a 

Février 7^*94  759»68  759,^5  759»8'  760,21  760,21  77o»i5  741,89 

Mars 749»90  749»86  760,28  749.68  749»97  749»56  763,22  735,02 

Avril 757,46  767,16  766,22  766,16  766,47  766,23  766,69  733,80 


761,66  761,31  760,62  760,74  761,38  761,66  761,94  ^738,77 

Juin 769,26  768,98  768,66  768,40  769,06  769,04  766,91  744' 14 

Juillet 759,18  758,78  768,31  768,24  768,11  768,99  766,48  762,40 

Août. 760,68  760,21  759,60  759>7o  760,29  760,44  766,69  749,76 

Septembre 766,21  766,66  764,74  754,64  764,98  766,31  767,24  739,76 

Octobre 758,92  768,46  768,01  768,60  768,76  768,63  767,86  743, 3i 

Novembre 757,21  766,91  766,60  766,90  766,78  766,72  770,66  739,20 

Décembre 763,46  763,04  762,74  762,83  762,87  762,76  767,04  741,37 

Moyenne  annuelle.     767,06  766,73  766,28  766,36  766,62  766,63 

En  appliquant  à  ces  nombres  la  formule  [A],  on  obtient  la  moyenne  annuelle  n 


«  =  756"",  64. 

Pression  maximum 771 ,9^ 

Pression  minimum 733, 80 

Écart 38,12 

Moyenne  normale  des  pressions  à  midi  (  1 864  - 1 868  ) 766 ,  33 

Moyenne  des  pressions  à  midi  en  1869 756,73 

Différence 0,40 

Les  mois  où  le  baromètre  a  été  le  plus  bas  sont  mars,  mai  et  décembre  ;  ceux 
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où  la  pression  atmosphérique  a  été  la  plus  grande  sont  janvier,  juin,  juillet  et 
août. 

n.  —  Climat  de  la  Francb. 

Les  observations  météorologiques  organisées  en  1866  dans  les  Écoles  nor- 
males primaires  ont  été,  en  1869,  continuées  avec  exactitude  et  régularité  dans 
le  plus  grand  nombre  d'entre  elles.  Les  instruments  détériorés  ou  cassés  ont  été 
remplacés  dans  le  plus  bref  délai  possible,  de  manière  que  les  services  ne  pré- 
sentent que  des  lacunes  fort  courtes. 

Quelques  Écoles,  en  petit  nombre,  ont  cru  pouvoir  interrompre  les  observa- 
tions pendant  les  congés  scolaires  de  Pâques  et  du  mois  de  septembre.  Ces 
lacunes  enlèvent  aux  observations  toute  leur  importance  et  sont  infiniment 
rej,'ret  tables. 

Dans  V  Atlas  météorologique  de  1868,  M.  Ray  et  a  présenté  le  résumé  des  obser- 
vations faites  en  1868-1869  dans  les  34  Écoles  d'Albertville,  Amiens,  Auch, 
Besançon,  Bourg,  Carcassonne,  Châlons-sur-Marne,  Chartres,  Clermont-Ferrand, 
Commercy,  Évreux,  Foix,  Gap,  Lamballe,  Laval,  Loches,  I^ns-le-Saulnier,  le 
Mans,'Mende,  Metz,  Mirecourt,  Montauban,  Montpellier,  Nîmes,  Orléans, 
Parthenry,  Perpignan,  le  Puy,  Rodez,  Rouen,  Toulouse,  Troyes,  Versailles  et 
Villefranche,  où  les  séries  n'offrent  pas  de  lacunes. 

m.  —  Étdob  des  orages. 

L'étude  des  orages  a  été  poursuivie  sur  le  même  plan  que  pendant  les  années 
précédentes.  Les  Commissions  météorologiques  départementales  ont  procédé  à 
une  première  discussion  des  très -nombreuses  observations  qui  leur  ont  été 
transmises;  l'ensemble  de  tous  ces  documents  a  ensuite  été  coordonné  à  l'Ob- 
servatoire par  M.  Fron,  de  manière  à  construire  les  cartes  générales  des  orages 
les  plus  importants. 

V Atlas  météorologique  de  1869,  dont  la  publication  s'est  trouvée  retardée 
jusqu'en  1874,  renferme  34  cartes  d'orages,  choisies  parmi  les  plus  intéressantes 
des  diverses  périodes  orageuses,  et  réparties  entre  les  diverses  saisons  :  3  se 
rapportent  aux  orages  de  l'hiver,  i5  à  ceux  du  printemps,  6  à  ceux  de  Tété. 
L'activité  des  phénomènes  électriques  s'étant  considérablement  ralentie  à  partir 
du  mois  d'août,  aucime  carte  n'a  été  dressée  pour  ce  mois  ni  pour  les  mois 
d'automne. 

Les  diverses  périodes  orageuses  dans  lesquelles  rentrent  ces  orages  ont  été 
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soigneusement  étudiées  par  M.  Fron,  qui,  dans  l'introduction  à  VAtku,  montre 
comment  elles  se  lient  aux  mouvements  généraux  de  l'atmosphère. 


SERVICE  INTERNATIONAL. 
L  —  Étude  des  mouvements  câpréBAUx  de  l'atmosphère. 

L'étude  des  mouvements  généraux  de  l'atmosphère,  en  vue  des  avertissements 
du  temps  et  des  dépêches  météorologiques  à  transmettre  aux  ports  de  France  et 
de  l'étranger,  a  été  continuée  sur  les  mêmes  bases  qu'en  1868.  Le  service,  resté 
semi-diurne,  a  été  fait  alternativement  par  MM.  Rayet,  Fron  et  Baille. 

II.  —  Étude  de  la  marche  des  TEMPlh'ES. 

La  construction  des  cartes  météorologiques  de  Y  Atlas  des  mouvements  géné- 
raux de  Vatmosphére  a  été  poussée  avec  activité  par  M.  Baille,  et  l'Observatoire 
en  a  publié  dans  le  courant  de  l'année  quatre  fascicules,  comprenant  les 
365  cartes  de  l'année  i865. 

TjCS  cartes  de  i865,  fondées  sur  un  nombre  d'observations  beaucoup  plus 
grand  que  celles  de  1 864  ^t  aussi  sur  des  documents  plus  exacts,  présentent  un 
degré  de  précision  que  les  premières  n'avaient  pu  atteindre.  Le  nombre  total 
des  feuilles  d'observations  à  la  mer  reçues  à  l'Observatoire  et  dépouillées  pour 
Y  Atlas  de  i865  est  de  688,  qui  se  répartissent  ainsi  :  Marine  militaire  française, 
168;  Marine  de  commerce  française,  4^0;  Marine  anglaise,  60;  Postes  fixes  des 
colonies  anglaises,  10;  Marine  hollandaise,  5o. 


OBSERVATIONS 


DE 


PASSAGES  ET  DE  DISTANCES  POLAIRES 


FAITES 


AU  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN 

EN  1868. 


Les  signes  abréviatifs  employés  dans  la  colonne  Ob',  représentent 

ML MM.  M.  Lœwy; 

LF L.  Folain; 

Pr Périgaud; 

A André; 

Gr Gmey; 

GL G.  Leveau. 
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OBSERVATIONS 


DES 


PASSAGES  FAITES  AU  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN, 


EN  1868. 


G*^    Grandeur  estimée  des  étoiles. 

Ob'  Désignation  de  Taslronome  qui  a  fait  l'observation.  Lorsque  deux  astronomes  sont  désignés,  le  premier 

est  celui  qui  a  fait  Tobservation  du  passage  et  le  pointé  en  distance  polaire,  le  second  est  celui  qui 

a  fait  la  lecture  des  microscopes  du  Cercle. 
N     Nombre  des  fils  auxquels  le  passage  a  été  observé. 

T     Secondes  du  passage,  corrigé,  en  raison  de  la  situation  de  la  Lunette  et  de  l'aberration  diurne. 
«Ko,  Secondes  de  l'ascension  droite  calculée  des  étoiles  fondamentales. 
C^    Correction  de  la  pendule,  fournie  par  chaque  étoile  fondamentale. 
C'^  Correction  moyenne  de  la  pendule  applicable  à  chaque  observation. 

Sous  le  titre  «  Passage  observé  »,  la  cinquième  colonne  contient  l'heure  du  passage  de  l'astre  à  la 

moyenne  des  dix  fils  en  temps  de  la  pendule. 


G^  Ob^  N 


Janvier  1. 

Ç  Hercule 

a  Hercule 

Janvier  2. 

O  l'^Bord 

O  a'Bord 

a  Andromède 

7  Pégase 

C  l'^Bord 

$  Poissons 

Neptune 

1783  Lai.  Andromède..      6 

Polaire "*. 

ri  Poissons 


Passage 
obsenré.  T 

JANVIER  1868. 

ti      m      0  0 


J.. 


pr     lu     16.35.43,07     43,56     16, 85 
pr       8     17.  8.  2,65      a, 86     36,07 


pp  6  18.47.59,57  59,11 

Pr  6  18. 5o. ai, 72  21,26 

LF  8  o.  0.59,52  59,95 

LP  8  o.  5.51,96  52,18 

LF  6  0.26.32,44  32,44 

LF  6  0.41.16,07  16,18 

LF  8  0.47.11,06  11,11 

LF  6  0.54.51,97  52,73 

LF  20  1.10.16,00  35,7 

LF  6  i.23.5i,5o  5i,73 


33,79 
a5,97 

49»  78 


6,2 
25,36 


"p 


C. 


+33,29 
4-33,21 

4  33,25 

-f-33,25 

4-33,84     433,74 

-4-33,79    4-33,74 

-t-33,74 

4-33,60    +33,74 

4-33,74 

+33,74 


Asc.  droite 
app.  conclue. 


m 


18.48.32,36 

i8.5o.54i5i 

o.  1.33,69 

o.  6.25,92 

0.27.  6,18 

o.4i*49>92 
0.47.44)85 

0.55.26,47 


+33,63     +33,74      1.24.25,47 


OBSERVATIONS 


DBS 


DISTANCES  POLAIRES  FAITES  AU  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN, 


EN  1868. 


Les  lettres  BS  ou  Bl  placées  à  la  suite  du  nom  d*un  astre,  dans  la  première  colonne,  désignent  le  bord 
supérieur  ou  inférieur,  tel  qu'on  le  voit  à  Tceil  nu  et  non  dans  la  Lunette.  Les  lettres  PI  indiquent  le 
passage  au-dessous  du  pôle. 

Le  nombre  placé  à  la  suite  du  nom  d'un  astre,  autre  que  la  Lune,  est  celui  des  minutes  écoulées  entre  le 
passage  au  méridien  et  l'observation;  il  est  affecté  du  signe  +  ou  du  signe  —  selon  que  Tobeervation  a 
suivi  ou  précédé  le  passage.  Pour  la  Lunp,  ce  nombre  indique,  lorsqu'il  a  le  signe  +,  les  minutes  après 
le  passage  du  i*  Bord ,  et,  lorsqu'il  a  le  signe  —,  les  minutes  avant  le  passage  du  a'  Bord. 

La  seconde  colonne  contient  le  baromètre  réduit  à  la  température  extérieure;  cette  température  est 
inscrite  dans  la  troisième  colonne. 

Sous  le  titre  «  Lecture  »,  la  quatrième  colonne  contient  la  moyenne  des  lectures  faites  aux  six  microscopes. 

La  cinquième  colonne  contient  la  lecture  au  micromètre  de  la  Lunette. 

La  sixième  colonne  contient,  sous  le  titre  L^,  les  minutes  et  secondes  de  la  lecture  corrigée  en  ayant 
égard  :  i"*  aux  erreurs  de  la  graduation;  2"  à  la  valeur  des  tours  de  vis  des  microscopes;  V"  à  l'intervalle, 
réduit  en  minutes  et  secondes,  entre  la  position  occupée  par  la  Lunette  dans  le  pointé,  et  celle  qu'elle  eût 
occupée  si  ce  pointé  eût  été  fait  entre  les  fils  du  couple  moyen  placé  par  ao*.  o''  ,0  de  la  vis  micrométrique  ; 
4"*  à  la  flexion  de  la  Lunette;  5**  à  l'erreur  personnelle  à  chaque  observateur;  6®  au  temps  écoulé  entre  le 
passage  au  méridien  et  l'observation;  /"  à  l'inclinaison  des  fils. 

L'avantrdemière  colonne  contient  les  corrections  de  collimation  fournies  par  les  étoiles  fondamentales; 
elles  ont  servi  à  calculer  la  correction  moyenne. 

La  distance  apparente  au  pôle  nord  est  égale  à  la  somme  de  la  correction  moyenne  de  collimation  et  de 
la  lecture  corrigée  augmentée  de  la  réfraction. 


Bar.     0' 


Janvier  1.  o">,7 

ç  Hercule 678 

a  Hercule 577 

Janvier  2. 

GBI  —  o",i3 586 

©BS-f  r,îi8 

7  Pégase 566 

CBI-hi-,07 568 

ê  Poissons 

Neptune 

1783  L.  Andromède. 

n  Poissons 


-9, a 
-8,8 


■7ia 


-6,7 


Lecture.       Microm. 
JANYIER  1868. 


Réfr. 


o        t       a               t       p  f       H                 t       n 

58.  9. 3a, a  ao.   1,5  9.3a,i  -ho. 19,1 

75.17.14,9  ao.  8,7  a7.  7,4  4-0.421,6 

iia.55.5o,o  i4*i6,5  71.33,0  +3.  9,6 

iia.55.5o,o  a6.49>o  38. 59, a  -f3.  3,8 

75.3a.5i,a  ao.  3,3  3a.49>4  +o.4a,3 

90.4^.41,7  ao.  6,0  42.37,6  -hi.ia,6 

83.  7.40,9  ao.  3,1  7.38,8  -ho. 55, 8 

86.36.  9,8  ao.  3,o  36.  7,9  -hi.  3,o 

43.ao.ai,7  ao.  3,i  ao.19,6  -ho.  a, 4 


Correct, 
de  coll. 


--3o,9 
—  31 ,1 


3i,a 
^9,7 


DÎBt.  appar. 
an  pôle  nord. 


113.14. Il ,6 
I  ia.41 .3-2, a 

75.33.  1,6 
90.43.ao,ff 
oi .  o •  4 , ^ 
86.36.40,8 
43.19.50,9 


75.19.59,1    ao.  a, 6    19.58,0    -1-0. 4a, a    -  3o,a      75. ao.  10,1 


I. 


4 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


Janvier  2. 

2970  Lai.  Poissons 6.7 

3578  Lai.  Persée 6 

a  Bélier 

4160  Lai.  Andromède..       7 
4448  Lai.  Andromède..      9 

4663  Lai.  Persée 8 

5099  Lai.  Bélier 7 

)^-(J)  =  -hi8'»42' 8 

Algol  

6o33  Lai.  Bélier 8 

6489  Lai.  Persée 

6706  Lai.  Persée 

Ç  Persée 

>  Taureau 

7613  Lai.  Persée 

î^.(D  =  4-35M8',i 

8160  Lai.  Persée 

*(î)  =  -h35°44',4  ....      9 

8529  Lai.  Cocher 

1  TT*  Orion 

7  Orion 

i  Orion 

io5i5  Lai.  Orion 8 

>|.(D  =  — o*a6',4 9 

Janvier  15. 
O  l'^^Bord 

0  a*  Bord 

a  Cygne 

Ç Cygne 

9  l'^Bord 

Janvier  17. 

41  Bélier 

s  Bélier 

Algol 

6469  Lai.  Persée 

6877  Lai.  Taureau 

*ï  Taureau 

7206  Lai.  Persée 

7613  Lai.  Persée 

7  Taureau 

Aldébaran 

1  tt'  Orion 

9604  Lai.  Cocher 

X  Cocher 

Janvier  20. 

7  Dragon 

Véga 

Janvier  21. 

O  i"Bord 

O  a«Bord 

S  Taureau 

J  Persée 

Janvier  24. 

e  Bélier 

Algol 

5933  Lai.  Persée 6 


Passage 

Asc.  droite 

Ob^ 

N 

observé. 

T 

X, 

c. 

Cp 

app.  conclue. 

JANVIER  1868. 

h     m     1 

1 

1 

b      01     • 

LF 

8 

i.3o.  5,47 

5,63 

4-33,74 

1.30.39,37 

LF 

6 

1.49.37,12 

37,93 

• 

0 

4-33,74 

I  .50.11,67 

LF 

8 

1.59.10,43 

10,79 

44, 5o 

-h33,7i 

4-33,74 

1.59.44,53 

LF 

6 

2.  8.  9,44 

10,17 

4-33,74 

2.    8.43,91 

LF 

6 

2.17.47,15 

47,86 

4-33,74 

2.18.21,60 

LF 

6 

2.24.14,94 

15,59 

4-33,74 

2.24.49,33 

LF 

8 

2.37.49,29 

49,54 

4-33,74 

2.38.23,28 

LF 

8 

2.49.22,20 

î*a,49 

4-33,74 

2.49.56,23 

LF 

6 

2.59.    1,67 

2,3l 

36,20 

4-33,89 

4-33,74 

2.59.36,05 

LF 

8 

3.  8.42,11 

4^,46 

4-33,74 

3.  9.16,20 

GL 

6 

3.24.19,60 

20,22 

4-34, o3 

3.24.54,23 

GL 

6 

3.31.59,07 

59,65 

4-34,04 

3.32.33,69 

GL 

8 

3.45.16,66 

17,15 

5i,27 

4-34,12 

GL 

8 

3.52.48,63 

48,82 

22,86 

-+-34,04 

GL 

8 

3.59.15,48 

16,07 

-1-34,09 

3.59.50,16 

GL 

5 

4.  7.18,76 

19,32 

-1-34,10 

4.  7.53,42 

GL 

6 

4.14-56,52 

57,08 

4-34,12 

4.i5.3i,2o 

GL 

6 

4.16.39,27 

39,83 

4-34, i3 

4.17-13,96 

GL 

6 

4.24.53,17 

53,71 

4-34,14 

4.25.27,85 

GL 

8 

4.42.  7,08 

7,18 

41,43 

■4-34,25 

GL 

8 

5.17.29,78 

29,88 

4,o5 

+34,17 

GL 

6 

5.24.42,53 

42,52 

16,75 

4-34,23 

GL 

6 

5.27.51,20 

5i,i9 

4-34,26 

5.28.25,45 

GL 

6 

5.30.29,88 

29,87 

-^34,26 

5.3i.  4,i3 

Pr 

6 

i9'44.a4,i4 

23,72 

-1-52, 08 

19.45.15,80 

Pr 

6 

19.46.44,47 

44,  o5 

4-52, 08 

19.47.36,13 

Pr 

8 

20. 36.  i,3o 

2,14 

54,26 

4-52,12 

Pr 

2 

21.  6.25,18 

25,70 

«7,74 

4-52,04 

Pr 

8 

21. 38. 3o, 86 

3o,55 

4-52, 08 

21.39.22,03 

GL 

6 

2.41.18,85 

19,31 

i3,48 

4-54,17 

4-54,22 

2.42.13,53 

GL 

6 

2.50.45,78 

46,14 

40,39 

4-54,25 

4-54, a2 

2.51.40, 36 

GL 

10 

2.58.41 ,o3 

41,76 

35,97 

4-54,21 

4-54,24 

2.59.36,00 

GL 

10 

3.23.21,96 

22,58 

4-54,27 

3.24.16,85 

GL 

8 

3.36.  8,38 

8,79 

4-54,28 

3.37.  3,07 

GL 

9 

3.38.44,38 

44,79 

39,10 

4-54, 3i 

4-54, a8 

3.39.39,07 

GL 

6 

3.47.  4,4a 

5,o3 

4-54, 3o 

3.47-59,33 

GL 

8 

3. 58. 55, 08 

55,76 

4-54, 3i 

3.59.50,07 

GL 

10 

4.II.23, 10 

23,36 

17,69 

-+-54,33 

GL 

10 

4.27.26,92 

27,20 

21,66 

4-54,46 

GL 

6 

4.41.46,93 

47,  o5 

41,35 

4-54, 3o 

GL 

8 

4.56.18,24 

18,87 

4-54,38 

4.57.13,25 

GL 

6 

5.  8.57,48 

58,21 

4-54,39 

5.  9.52,60 

Pr     10     17.52.32,57    33,59    3o,55    -1-56,96 
Pr     10     18.31.28,77    29,48    26,44    4-56,96 


Pr 
Pp 

GL 
GL 

LF 
LF 
LF 


6  20.  9.55,19  54,79 

6  20.12.14,40  14,00 

10  3.19.  3,90  4,16     1,40   4-57,24 

6  3.32.34,98  35,88    33,10    4-57,22 


+56,96    20.10.51,75 
+56,96    20.13.10,96 


8  2.50.40,33  40,75  40,29  4-59,54  4-59,70 
6  2.58.35,32  36, 16  35,84  4-59,68  4-59,70 
6      3.  5.11,69     12,57  4-59,70 


2.51.40,45 
2.59.35,86 
3.  6.12,27 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 
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Bar.     9' 

Janvier  2.  o",7  .   „ 

2970  Lai.  Poissons..      569  —8,0 
3578  Lai.  Persée... 

a  Bélier 

4160  L.  Androirède. 

4443  L.  Andromède. 

4663  Lai.  Persée...      567  -8,3 

5099  Lai.  Bélier 

♦  B  =  a**  49"  56*... 
Algol 

6o33  Lai.  Bélier....       570  —8,7 

6489  Lai.  Persée... 

6706  Lai.  Persée...      569  —8,9 

ÇPersée 

l  Taureau  

7618  Lai.  Pers(^e. .. 

♦  iR  =4"  7"  53' 

8160  Lai.  Persée... 

^  Si  ^^  4  '7   i4»** 

8529  Lai.  Cocher. . .       571  —9,2 

1  n*  OrioD 

7  Orion 

^  Orion 571  —9,2 

io5i5  Lai.  Orion. . . 

Janvier  15. 

0  BI  —  o*",i3 6094-11,6 

OBS-f-i-,i5 

3  Cygne 614     ii,4 

Ç  Cygne 

9  Bï 6i5     11,3 

Janvier  17. 

4 1  Bélier 597      7,8 

f  Bélier 

Algol 

6469  Lai.  P.Tsée...      595      9,0 
6877  Lai.  Taureau. . 

3}  Taureau 

7206  Lai.  Persée. . . 
7613  Lai.  Persée. .. 

7  Taureau 593      9 , 8 

Aldébaran 595      9,7 

1  TT*  Orion 

95o4  Lai.  Cocher. ..       595      9,3 
>  Cocher 

Janvier  20. 

p  Ophiuchus 532      i  ,0 

7  Dragon 

Véga 534      2,3 

Janvier  21. 

OBI— o»,i5 53i       4,2 

O  BS-hi^iS 

Ç  Taureau 5o8  +3,4 

9  Persée 

Janvier  24. 

«Bélier 63;  —1,9 

Algol 

5933  Lai.  Persée... 


Lecture.      Microni. 
JANVIER  1868. 


Correct.     DîBt.  oppar. 

Réfr.        de  coll.     au  pôle  nord. 


0       »       tt 

»     p 

/           H 

78.35.32,7 

20.  3,9 

35.29, 

41.26.58,1 

20.  3,0 

26.56, 

67.  9-49»^ 

20.  3,7 

9-46, 

44.46.53,4 

20.   1,6 

46.52, 

45.38.21,6 

20.  2,6 

38 .20, 

48.46.21,5 

20.  3,1 

46.19, 

73.32.12,7 

20.  2,4 

32.11, 

71.17.59,6 

20.  3,0 

17.57, 

49.33.37,9 

20.   1,1 

33.37, 

67.21.35,9 

20.   1,0 

21.36, 

50.33.46,1 

20.34,2 

33.12, 

52. 5i.  5,0 

19.53,5 

5l.l2, 

58. 30.42,0 

19.51,4 

3o.5i, 

77.52  40,9 

19.46,3 

52.55, 

52.20.  9,7 

21 .20,4 

1 8 .  5o , 

54.12.   1,3 

19.57,1 

12.  5, 

54.16.55,9 

19.55,4 

17.   1, 

54.16.55,9 

21.  5,9 

i5.5o, 

55.29.  ^>4 

19.53,9 

29.  8, 

83. i5. 53,9 

19.55,4 

15.59, 

83.45.53,9 

19.53,3 

46.  1, 

90.23.10,5 

19.47,6 

23.24, 

90.23.10,5 

a2.  9,8 

21.  2, 

90.23.10,5 

17.82,5 

a5.39, 

iii.i2.i5,8 

i5.5i,9 

26.23, 

iii.i2.i5,8 

a8.22,9 

53. 5i, 

45.11.44)^ 

ao.  0,8 

11.44, 

60.18.54,1 

20.  2,6 

18.53, 

io5.44*55,2 

20.  2,1 

44.53, 

63.17.  7,1 

19.54,3 

17.14, 

69.11 .i4}3 

i9-5i,9 

11.23, 

49.33.38,0 

20.  0,7 

33.38,( 

54.59.35,0 

19.58,0 

59.37, 

66.18.10,3 

«9-49»7 

18.21, 

66.18.10,3 

19.45,6 

18.25, 

55.18.54,4 

20.10,9 

18.43, 

52.18.56,5 

20.  8,0 

18.49, 

74.41.34,5 

20.  0,0 

41.35, 

73.45.28,8 

19.57,1 

45.32, 

83.15.55,8 

19.51,5 

16.  4, 

54.15.14,9 

20.   1,1 

i5.i4, 

5o.   1.28,6 

19.48,2 

1.41, 

85.21.58,1 

20.   3,3 

21.56, 

38.3o.i3,9 

20.  4,> 

3o.io,i 

5i.2o.32,3 

20.   2,5 

20. 3o, 

109.59.14,3 

i5.i6,7 

i3.56,l 

109.59.14,3 

a?. 49,^ 

4i.23,< 

80.43.23,8 

19.53,2 

43.31, 

42.38.22,5 

19.47,3 

38.35, 

69.11.16,5 

19.59,6 

11.18, 

49.33.32,0 

20.  0,7 

33.32, 

47.59.45,5 

20.   1,0 

59.45, 

1» 

-1-0.47,6 

78.35.46,7 

» 

-ho.  0,3 

w 

41.26.26,4 

6 

-fo.3o,4 

— a9,ï 

67.  9.46,9 

7 

4-0.  3,9 

44.46.26,5 

I 

H-o.  4,9 

45,37.54,9 

0 

-fo.  8,3 

48.45.57,2 

4 

-1-0.39,5 

73.32.20,8 

,6 

4-0.36,2 

71.18.   3,7 

8 

-ho.  9,2 

— 3o,i 

49.33.16,9 

0 

-ho.3o,7 

67.21,36,6 

8 

-ho. 10,3 

5o. 32. 55,2 

6 

-ho. 12,9 

52. 50.57 ,6 

3 

4-0.19,5 

-28,1 

58. 30.42 ,9 

5 

4-0.46,6 

—28,2 

77.53.14,2 

,a 

4-0.12,3 

52.i8.3i,6 

2 

4-0.14,5 

54.11.51,8 

1 

4-0.14,6 

54.16.47,8 

8 

4-0.14,5 

54.15.37,4 

»9 

-ho. 16,0 

55.28.57,0 

I 

-ho. 56, 5 

—27,4 

83. 16.27,7 

,5 

4-0.57,4 

-27,8 

83.46.3i,o 

.5 

4-1.12, 4 

-a7,9 

90.24.  9,0 

6 

4-1.12,3 

90.21.47,0 

3 

-hi .12,5 

90.26.23,9 

3 

4-2.40,5 

III. 28.31 ,9 

3 

-h2.36,o 

110.55.55,4 

.7 

4-0.  4,1 

-3i,9 

1 

-ho. 20, 2 

~3i,8 

4 

-ha.  1,7 

105.46.23,2 

I 

4-0.23,9 

-28,4 

63.17.  8,8 

7 

-h0.3l,2 

—29,0 

69.11.25,7 

0 

-ho.  8,6 

-3o,3 

49.33.17,4 

4 

-ho. 14,4 

54.59.22,6 

6 

4-0.27,4 

66.18.19,8 

8 

4-0.27,4 

-28,9 

66.18.24.0 

9 

4-0.14,7 

55.18.29,4 

1 

4-0.11 ,5 

52.i8.3i,4 

6 

4-0. 38,6 

-29,3 

74.41.45,0 

3 

4-0.37,3 

—  3o,2 

73.45.40,4 

9 

-ho. 52, 7 

—28,5 

83.16.28,4 

,3 

-ho.i3,6 

54.14.58,7 

a 

4-0.  9,1 

5o.   1.21,1 

0 

4-0. 58,1 

-27,4 

6 

—0.  2,8 

—2^,9 

6 

-ho. 10,7 

—27,2 

8 

4-2.33,2 

110.16.   3,2 

6 

-ha. 29,0 

109.43.25,8 

8 

-ho. 48, 7 

2^,9 

7 

4-0.   1,5 

—25,0 

3 

-ho. 32, 6 

-2i,6 

69.11 .26,5 

3 

4-0.  9,0 

— V.5, 1 

49.33.16,9 

I 

4-0.  7,3 

47.59.28,0 
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Janvier  24. 

65o2  Lai.  Persée 

S  Persée 

6g58  Lai .  Persée 

7137  Lai.  Persée 

732a  Lai.  Persée 

7535  Lai.  Persée 

8i58  Lai.  Persée 

«  Taureau 

8545  Lai.  Persée 

8701  Lai.  Persée 

8839  Lai .  Persée 

8981  Lai.  Persée 

i  Cocher 

9483  Lai.  Cocher 

9643  Lai.  Cocher 

X  Cocher .' 

p  Taureau 

S  Orion 

Ç  Orion 

10983  Lai.  Cocher 

11329  Lai.  Orion 

67  V  Orion 

11927  Lai.  Orion 

^  Petite  Ourse  PI 

7  Gémeaux 

12940  Lai.  Licorne. . .. 

B  Gémeaux 

3o5  (Piazzi)  VI 

13899  Lai.  Petit  Chien. 

5  Gémeaux 

6  Écrevissc 

Janvier  26. 

a  Ophiuchus Pr 

f*  Hercule pp 

7  Dragon Pr 

Véga Pr 

Janvier  27. 

O  l'^Bord pp 

O  a'  Bord pp 

Janvier  28. 

a  Ophiuchus Pp 

fx  Hercule pp 

7  Dragon pp 

9  Petite  Ourse pp 

Véga .^ pp 

Janvier  29^ 

O  i"  Bord pp 

O  ^'  Bord pp 

9  i^'Bord pp 

a  Pégase pp 

&>  Poissons Pp 

a  Andromède pp 

(C  I"  Bord pp 

Polaire pr 

^  Baleine pp 


Passage 

Asc.  dpoite 

G^ 

Ob'. 

N 

observé. 

T 

A, 

C. 

c; 

app.  conclue. 

JANVIER  1868. 

il      m      r 

s 

9 

b      m     • 

LF 

6 

3.24.39,07 

40,01 

• 

0 

+59,70 

3.25,39,71 

LF 

8 

3.32.32,24 

33,27 

33,  o3 

-+-59,76 

+59,70 

3.33.32,97 

6.7 

LF 

6 

3.39.  2,5o 

3,41 

+59,70 

3.40.  3,11 

9 

LF 

6 

3.44*39,62 

40,47 

+59,70 

3.45.40,17 

6 

LF 

6 

3. 5o. 56,85 

57,87 

+59,70 

3.51.57,57 

8.9 

LF 

6 

3.57.15,05 

15,95 

+59,70 

3.58.i5,65 

8 

LF 

6 

4.14.48,65 

49,58 

+59,70 

4.15.49,28 

LF 

8 

4.19.55,20 

55,57 

55,35 

+59,78 

+59,70 

4.20.55,27 

7 

LF 

6 

4.25. i5, 52 

16,48 

+59,70 

4.26.16,18 

7 

LF 

6 

4.3o. 12,10 

l3,02 

+59,70 

4.31.12,72 

7 

LF 

6 

4.34.57,60 

58, 5i 

+59,70 

4.35.58,21 

6 

LF 

6 

4.40.14,70 

15,76 

+59,70 

4.41.15,46 

8 

LF 

8 

4.47*4,59 

25,24 

24,93 

+59,69 

+59,70 

4.48.24,94 

7 

LF 

6 

4.56.  3,17 

4,11 

+59,70 

4.57.  3,81 

8 

LF 

6 

5.  0.54,20 

55,14 

+59,70 

5.  1.54,84 

LF 

8 

5.  8.51,95 

52,77 

+59,70 

5.  9-52,47 

LF 

8 

5.16.57,60 

58, 16 

57,90 

+59,74 

+59,70 

5.17.57,86 

GL 

7 

5.24.16,56 

16,55 

16,68 

-1-60,1 3 

GL 

10 

5.33.  6,76 

6,72 

6,84 

-1-60,12 

GL 

10 

5.41.  2,69 

3,45 

-|-6o,i3 

5.42.  3,58 

GL 

6 

5.5i.  3,o5 

3,06 

-h6o,ii 

5.52.  3,17 

GL 

10 

5.59.  2,65 

a, 94 

3,09 

4-60, i5 

GL 

10 

6.  7.48,97 

49,  o5 

+60,09 

6.  8.49:»4 

GL 

20 

6.13.47,4 

35,7 

37,0 

GL 

10 

6.29.  5,74 

6,06 

6,21 

4-6o,i5 

-1-60,06 

6.3o.  6,12 

GL 

10 

6.35.41,71 

41,79 

-|-6o,o5 

6.36.41,84 

GL 

10 

6.43.  5,74 

6,4a 

6,38 

+59,96 

+60,04 

6.44.  6,46 

GL 

8 

6.54.  7,49 

8,07 

-f-6o,o3 

6.55.  8,10 

GL 

8 

7.  2.26,41 

26,53 

+60,02 

7.   3.26,55 

GL 

8 

7.11.14,99 

i5,4a 

i5,38 

+59,96 

4-60,00 

7.12.15,42 

GL 

10 

7.54.25,04 

a5,59 

25,57 

+59,98 

+59,94 

7.55.25,53 

10  17.28.45,46  45,73  47,29  -h  1,56 

8  17.41.14,09  14,66  16,27  +   1,61 

6  17.53.27,91  29,07 

8  18.32.24,25  25, o5  26,56  -h  i,5i 


6    20. 36.  0,00    59,59 
6    20,38.17,70     17,29 


4-  1,56    20. 36.   i,i5 
4-  1,56    20.38. 18, 85 


10 
10 

8 
20 

6 

6 

6 

8 

10 

4 
10 

6 
20 
10 


5,06 
5,16 


17.28.42,00  42,27  47,33 

17.41.10,60  11,16  16,32 

17.53.24,27  25,43  3o,77 

18.14.20,2  32,7  37,7 

18.32.20,49  21,29  26,60    4-  5,3i 


20. 44- 12,97  (2,57 

20.46.3o,3o  29,90 

22.45.23,83  23,64 

22.58.  4,5i      4,79     10, i3 

23.52.25,69  25,81     3i,io 

o.   1.27,43  28,00    33,41 
o.u.  7,95      7,92 

i.ip.  5,4  35,5      42,2 

1.17.19,72  19,53    24,93 


4-  5,27  20.44.17,84 

4-  5,27  20.46.35,17 

4-  5,33  22.45.28,97 

4-  5,34    4-  5>33  22.58.10,12 

4-  5,29    4-  5,36  23.52.31,17 

4-  5,41     +  5,36  o.  1,33,36 

4-  5,36  o. 11.13,28 

4-5,40    4-5,39  1.17.24,92 
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Correct.     Dist.  appar. 
L^  Réfr.     de  coll.    aup61enord. 


Bar.      6' 


Lecture.       Microm. 
JANTIBR  1868. 


Janvier  24. 

l  Taureau 

65oa  Lai.  Persée.  . . 

^Persée 

6958  Lai.  Persée. .. 
7137  LaL  Persée.  .. 
7322  Lai.  Persée. . . 
7535  Lai.  Persée. . . 
8i58  Lai.  Persée.  .. 

c  Taureau 

8545  Lai.  Persée. . . 
8701  Lai.  Persée.  . . 
8839  ^1-  Persée. . . 
8981  Lai.  Persée. . . 

t  Cocher 

9483  Lai.  Cocher. . . 
9643  Lai.  Cocher. . . 

X  Cocher 

P  Taureau 

^  OrioD 

ç  Orion 

10983  Lai.  Cocher. . 
Il 3^9  Lai.  Orion... 

67  »  Orion 

11927  Lai.  Orion... 

7  Gémeaux 

12940  Lai.  Licorne.. 

9  Gémeaux 

3o5  (Piazzi)  VI 

13899  L.  Pet.  Chien. 
9  Gémeaux 

6  Écre^'sse 

JaiiTier  26. 

se  Ophiucbus 

fit  Hercule 

7  Dragon 

Véga 

Janvier  27. 

OBI  —  o"  12 

OBS-hi-,i5 

Janvier  28. 

a  Ophiucbus 

ft  Eercule 

7  Dragon 


o",7      o 
639  —0,7 


637  -4-0,3 


63o  —1,5 


629  —1,7 
628  —1,3 


623  —0,5 


619  -1,1 


616  -1-0,1 
6o5  —1,3 

674      0,8 


676      2,2 


80.43.28 
45.38.53 
42.38.33 

46.27.  5 
49-  4.37 
42.55.56 
47.  5.i3 
45.57.  o 
71.  6.5i 
45.  4*10 
46.10  19 

46.28.  7 
41.29.50 
57.  2.56 
45.27.26 
45.26.31 
5o.  1.38 
61 .3o.36 
90.23.25 
92.  0.12 

52.44«i5 
89.26.52 

75.i2.5i 

85. 40.  9 

73.29.17 
85.55.46 
55.53.11 
60.26.51 
83.42.29 

67.46.34 
6i.5o.25 

77 -a®-  9 
62.12.  5 
38.3o.ir 
5i.2o.33 


5 

2 
3 
6 

4 
8 
o 

9 
6 

8 

5 

5 

4 

9 

2 

o 
6 
I 

9 
8 

2 

9 

8 

1 

3 
8 
8 
3 
3 
o 
2 


Véga 

Janvier  29. 
O  BI  —  o",  12. . 

OBS-hi-,08.. 

9  BI 

a  Pégase 

u  Poissons 


3 
4 

4 

2 

3 

2 
I 
I 
1 


19.59 

19.59 

19.59 

19.58 

20.  2 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

19.58 

20.  2 

20.  3 

20.   4 

20.  3 
19.57 

19-49 
19.41 

19- M 
19.57 

19.56 

i9-^i 
19.58 

20.  I 

I9-M 
19.53 

19.58 


5  20.  o 

I  20.  I 

1  20.  o 

4  20.  3 


C  BI  -h  l",02 


676      4|6    108.33.24,8  15.19 

a7-48 

637      4f^      77.20.11,3  20.  I 

62.12.  7,2  20.  2 

38. 3o. 11,3  19.55 

649      4t8      5i.20.36,8  20.  5 

656      6,1     108.  2.23,5  15.37 

108.  2.23,5  28.  8 

670      6,6      99.24.49,3  20.  5 

75.30.  4,4  20.  2 

673      6,0      83. 5i  .4^,0  20.  4 

680      5,7      92.14.54,1  20.  8 


d*  Baleine 680      5,7      98.51.0,2    20.2 

41  Bélier 686      4,3      63.17.17,7    20.7 


f9 

43.30, 

A 

38.54, 

^9 

38.34, 

,8 

V.  7, 

,0 

4.36, 

>9 

55.53, 

»o 

^'  9) 

,1 

56.57, 

>9 

6.49, 

,5 

4.  8, 

,4 

10. 18, 

,5 

28.  7, 

,1 

29.50, 

,5 

2.56, 

,5 

27.28, 

,3 

26.29, 

.3 

1.36, 

,3 

3o.33, 

,1 

a3.24. 

,8 

0.16, 

i9 

44.î»5, 

,8 

27.11, 

,7 

12.58, 

»7 

40.12, 

,8 

29.21, 

,8 

55.55, 

.7 

53.13, 

,0 

26.51, 

,5 

42.35, 

,5 

46.41, 

,5 

50.28, 

,8 

20.  9, 

,6 

12.  5, 

,6 

3o.ii, 

,5 

20. 3o, 

,8 

48.  4, 

>9 

i5.35,i 

,0 

20.11, 

>9 

12.  5, 

.5 

3o.i2, 

,a 

20.32, 

,4 

16.46, 

ii 

44.14» 

ï» 

^.44, 

,8 

3o.  2, 

,8 

51.38, 

>9 

14.43, 

,7 

52.57, 

,6 

17.11, 

0  -t-o.5o 
9  4-0.  4 

1  4-0.  I 
8  +0.  5 

6  4-0.  8 
8  -H>.   I 

8  H-o.  6 

9  4-0.  5 

7  -1-0.35 
6  +0.  4 
3  -f-o.  5 

2  H-o.  5 

6  4-0.  o 

2  -ho.  17 
9  +0.  4 

7  4"0.  4 

3  +0.  9 
7  4-0.22 

4  -f-i.io 

0  -I-1.14 
9  4-0.12 

6  -hi.  8 
3  4-0.41 

2  -1-0.59 

3  -J-0.38 

7  4-1.  o 

8  4h).i6 
7  4-0.21 

9  4-0.55 
2  -|-o.3o 

5  4-0. 23 

7  40.44 

1  +0.23 

2  — o.  2 

8  4-0.10 

2  4-2.25 

o  -Î-2.2I 

4  4-0.43 

9  4-0.23 

5  — o.  2 

4  40.10 

o  -1-2.20 

3  4-2.16 

8  -hi.36 

9  40.40 

6  40-55 

8  -4-1. 14 

9  +1.34 

7  -Ho. 24 


4 
8 

6 

6 

5 

9 
3 

1 

1 

2 
3 

7 
4 
4 
6 
6 
5 

7 
8 

9 
5 

3 

1 


5 

4 
o 

3 

7 

4 


3 

7 
o 

7 
1 


25,6 
23,6 


23,8 


-23,8 


24,1 
23,8 
23,6 


—22,2 


22,1 


-a3,4 


—22,7 
-23,5 


5 

4 
8 

9 

I 
4 

7 
o 

8    - 


25,6 

«6,4 

a4,7 
25,9 


26,2 
26,3 
a5,4 


80.43.56 
45.38.35 
42.38.11 

46.26.49 
49-  4.ao 
42.55. 3i 

47.  4«5i 
45.56.38 
71.  7.  o 

45.  3.48 

46.  9.59 
46.27.48 
41.29.26 
57.  2.49 
45.27.  9 
45.26.  9 
5o.  1.21 
6i.3o.32 
90.24.12 
92.  1.  7 
52.44. i5 
89.27.56 
75.13. 16 
85.40.48 

73.29.36 
85.56.33 
55.53.  6 
60. 26.50 
83.43.  8 
67.46.48 
61. 50.28 

77.20.28 
62.12.  2 

38.29.42 
5i.20.i6 

108. 5o.  3 
108.17.30 

77.20.28 
62.12.  2 
38.29.43 


8    —26,8      5i.20.i6 


27,8 
27,0 


108.18.39 

107.46.  4 

99.25.54 

75.30.17 

83.52.  7,2 


92.15.33 


4  --a5,7      98.54*  5 

5  —26,2      63.17.11 


o 
3 
3 
o 

7 
3 

7 
6 

4 
4 

2 
5 
6 

2 
1 

9 
4 
o 

2 

9 
4 

9 
4 


8 
I 
8 
o 
6 
6 
5 


9 
8 


7 

8 

6 
4 


8 


r 

o 
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G^   Ob'.  N 


8 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
8 
6 


Janvier  29. 

c  délier LF 

Algol LF 

^Bélier lf 

6o6o  Lai.  Persée. .....  7.8    lf 

6229  Lai.  Persée 7      lf 

6379  Lai.  Persée 8      lf 

6533  Lai .  Persée  (la  i  "•) .  7.8    lf 

6668  Lai.  Persée 7.8    lf 

7234  Lai.  Persée 9      lf 

7464  Lai.  Persée 6.7    lf 

7773  Lai.  Persée 8.9    lf 

7  Taureau lf 

c  Taureau lf 

8545  Lai.  Persée 7      lf 

8735  Lai.  Persée 7      lf 

8894  Lai.  Cocher 7      lf 

i  Cocher lf 

9381  Lai.  Cocher 7   lf 

9554  Lai.  Cocher 9   lf 

P  Taureau lf 

1II25  Lai.  Orion gl 

1 1329  Lai.  Orion gl    10 

V  OrioD GL      8 

n  Gémeaux gl    10 

9  Petite  Ourse  PI gl    20 

7  Gémeaux gl    10 

12940  Lai.  Licorne ....  gl      8 

9  Gémeaux gl    10 

3o5  (Piazzi)  VI gl    10 

13950  Lai.  Petit  Chien.  gl    10 

9  Gémeaux gl    10 

P  Petit  Chien gl      6 

Procyon gl    10 

i5i4o  Lai.  Petit  Chien.  gl      8 

i5^4o  Lai-  Petit  Chien.  gl    10 

6  Ecrevisse gl    10 

>  Petite  Ourse  PI gl    20 

yi  Ecrevisse gl    10 

4  J  Hydre gl     6 

Janvier  30. 

P  Baleine pr 

c  Poissons Pr 

C  i^'Bord pp 

Polaire pr 

0'  Baleine pr 

fi  Hercule pr 

Janvier  31. 

P  Baleine pr 

c  Poissons Pr 

Polaire pr    20 

0*  Baleine pr     10 

V  Poissons Pr 

C  I*'  Bord Pr 

c  Bélier lf 

Algol LF 

5  Bélier lf 

^060  Lai.  Persée 8     lf 


10 
6 
6 
20 
10 
10 

8 

10 


10 
6 
8 
8 
8 
6 


Passage 
observé.  T 

JANVIER  1868. 


C. 


Asc.  droite 
app.  conclue. 


b  m  i 
2.51.34 
2.59.29 
3.  3.59 
3.10.34 
3.i6.ft9 
3.21.27 
3.26.33 

3.31.22 

3.49-  a 
3.56.27 

.  4.47 
.12.11 
.20.49 
.26.  9 

.32.10 

.37.45 

.48.18 

.53.5i 
.59.25 
5. 17.51 
5.45.30 
5.51.57 
5.59.56 

6.  6.49 

6.14.44 
6.29.59 

6.36.35 
6.43.59 
6.55.  I 

7.  4.43 
7.12.  8 

7-19-54 
7.32.18 

7.39.55 

7.48.16 

7.55.19 

7.55.56 

8.24.59 

8.30.34 

0.36.50 
0.55. 58 
0.59.59 
i.io.  3 
1.17.18 
I7.4'*  8 

0.36.50 
0.55.57 
i.io.  2 
I. 17.18 
1.34.26 
i.5o.2o 

2.51.32 

a. 59.27 
3.  3.57 
3. 10.32 


1»' 

34, 

y^l 

3o, 

,45 

59, 

,49 

35, 

,85 

3o, 

,35 

a8, 

,00 

33, 

,22 

a3. 

,97 

3, 

,32 

28, 

,5o 

48, 

,58 

", 

,^7 

49, 

,58 

10, 

,37 

", 

,3o 

46, 

,60 

«9, 

,04 

5i, 

,i5 

26, 

,62 

52, 

,08 

3q, 

,48 

57, 

,89 

57, 

,08 

49  > 

,8 

33, 

,98 

60, 

,95 

36, 

,83 

60, 

,57 

a, 

,95 

44, 

,96 

9, 

,40 

54, 

M 

18, 

,61 

55, 

,07 

16, 

,02 

«9, 

," 

18, 

,ia 

59, 

,88 

35, 

,95 

5o, 

,67 

58, 

,40 

59, 

,5 

33, 

,87 

18, 

,9ï 

9, 

,17 

49, 

,9a 

58, 

,1 

3», 

,10 

17, 

,^8 

26, 

,71 

20, 

,63 

33, 

,75 

28, 

,79 

58, 

,7a 

33, 

62 

04 

82 

40 

9a 

28 

89 

ï9 
86 

33 

44 
88 

64 
54 

25 

i5 

25 

87 
20 

«9 
II 

49 
18 

52 

I 

3o 

o3 

5i 

i5 

06 

39 
56 

35 
7» 

25 

57 
5 

52 

00 

54 
81 

44 
6 

69 

47 


2 

91 
38 

84 

04 

58 

16 

64 


40,22 

35,74 
5,3i 


17,55 
55,29 


3,07 
55,58 

37,8 
6,20 

6,37 


i5,39 

0,55 

24,63 


a5,59 
22,2 
5,45 
41, 14 


9 
5,60 
-h  5,70 

5,49 


4- 


-4- 


5,67 
5,65 


-h 
24,87  +  5,62  -♦- 

-h 

■+- 

57,85  -h  5,66  4- 


-♦-  5,89 
6,06 


4-  5,90 
-h  5,86 


6,00 
-^  5,99 


6,02 


-f-  5,93 

4-  6,14 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4-6 


4- 


4- 


4- 


4- 


63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
90 

91 
9a 
9a 
93 
94 
95 
95 
96 
97 
98 

99 
00 

00 

01 

02 

02 

04 
o5 


56,75    4-  6,21 
5,07    4-  6,26 


4i,3 

a4,9i 
16,37 


L      ni 

2.5i.4o 
2.59.35 

3.  4.  5 
3. 10.41 
3.16.36 
3.21.33 
3.26.39 
3.31.28 

3.49.  9 
3.56.33 

4.  4-54 
4. 12. 17 
4.20.55 
4.26.16 
4.32.16 
4.37.51 
4.48.24 
4.53.57 
4.59.31 
5.17.57 
5.45.36 
5.52.  3 
6.  o.  3 

6.  6.55 

6.3o.  6 
6.36.41 
6.44.  6 
6.55.  8 

7.  4'5o 
7.12.15 
7.20.  o 
7.32.24 
7.40.  I 
7.48.22 
7.55.25 

8.25.  5 
8.30.41 


25 

67 
45 

o3 

55 

91 

52 

8a 

49 
96 
07 

5i 

V 

«7 
88 

78 
88 

5o 

83 

8a 

01 

40 

10 

44 

M 

98 
46 
11 
o3 

37 
55 

35 

7» 
26 

59 

56 
o5 


4-  6,23      I.  o.  5,67 


4-  6,22 

4-  6,90    4-  6,80 


76    56,74  4-  6,98 

06      5,06  4-  7,00 

40,4 

a4,90  ■+-  6,99 

33,39  -+■  7,01 


-h  7,00 
4-  7,01 


40,19    -f  7,i5 

35,70    4-  7,ïa 

5,28    4-  7,1» 


7,o3 

7,04 
4-  7,04 
4-  7,i5 
4-  7,i5 
4-  7,ï5 

7,i5 


17.41.16,27 

0.36.56,76 
0.56.  5,07 

1.17.24,94 

1.34.33,42 
1.50.27,88 

2.5i.4o,ig 
2.59.35,73 
3.  4-  5,3i 
3.10.40,79 
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Correct.     Dist.  appar, 
de  coll.    aapdlenord. 


Bar.      B' 


Lecture.       Microm. 
JANYISR  1868. 


Réfr. 


Janvier  29.  o'",7 

i  Bélier 

^  Bélier 

6060  Lai.  Persée.  . . 
6229  Lai.  Persée.  . 
6379  Lai.  Persée.  .. 
6533  L.  Persée  (i"). 
6668  Lai.  Persée.  . .  689 
7234  Lai.  Persée.  . . 
7464  Lai.  Persée. . . 
7773  Lai.  Persée.  . . 

7  Taureau 

e  Taureau 691 

8545  Lai.  Persée.  . . 
8735  Lai.  Persée.  . . 
8894  Lai.  Cocher. . . 

i  Cocher 690 

9381  Lai.  Cocher. . . 
9554  Lai.  Cocher... 

p  Taureau 692 

1 1 125  Lai.  Orion. . .      691 
II 329  Lai.  Orion. . . 

»  Orion 

ii  Gémeaux 

7  Gémeaux. 689 

12940  Lai.  Licorne.. 

0  Gémeaui 

3o5  (Piazzi)  VI 690 

13950  L.  Pet.  Chien. 

5  Gémeaux 

P  Petit  Chien 688 

Procvon 

i5i4o  L.  Pet.  Chien. 
i544o  L.  Pet.  Chien. 

6  Écrevisse 691 

r.  Écrevisse 691 

4  ^  Hydre 

Janvier  30. 

p  Baleine 678 

f  Poissons 

Polaire —  i"",75 

ô'  Baleine 677 

fi  Hercule 647 

Janvier  31. 

p  Baleine 620 

(  Poissons 

Polaire  —  2",3o. . . .      616 

0'  Baleine 

V  Poissons 

C  BI  -^-  i'",o2 617 

(  Bélier 608 

^  Bélier 

6060  Lai.  Persée. .. 

Observations.  — 


3,7 


3,7 


3.7 

3,5 

at9 


2,8 


a. 7 


a,4 


a, 5 


69.11.22,3    20.  4i9    ii-i8,9    +0.32,1     -~24|5      69.11.25,8 


70.46.26 
46.29.  7 
41 .21.12 
45.37.45 
47.33.21 
44.24.48 

47-»7-  9 
43.26.29 

45.35.41 
74.41 «30 
71.  6.53 
45.  4.  8 
48.  7.55 
48.56.3o 
57.  2.56 
49.38.48 
41 .47.26 
61 .3o.33 
88.10.16 
89.27.11 
75.12.57 
67.27.12 

73.29.24 
85.55.52 
55.53.11 
60.26. 5i 
84.  7.18 

67.46.41 
81.26.28 
84.25.56 
84.44.46 
80.47. 12 
6i.5o.23 


2,2      69.  6.5i 
83.49.55 

5,8     108.41.   I 
82.50.27 

1.24.40 
5,6      98.50. 58 

3,0      62.12.  8 

5,4     108.41.    1 
82.48.58 

4,8        1.24.42 

98.51.  o 

85. 10.33 

4,2      83.55.34 

2,8      69.11.20 

70.46.24 
46.29.  2 

Tome  XXIV. 


,8 

20.  4,8 

46.23, 

,4 

20.  5,1 

29.  3, 

,4 

20.  1,9 

21.11 , 

,1 

20.  1 , I 

37.45,1 

,5 

20.  0,8 

33.21 , 

,3 

20.  1,0 

24.48, 

«9 

20.  0,8 

17.10, 

'9 

19.58,5 

26.32, 

,3 

19.58, 1 

35.44, 

^9 

20.  1,2 

41 .3o, 

i7 

20.  1,9 

6.52, 

i9 

20.  1,3 

4.  9, 

,4 

20.  0,3 

7.55, 

,0 

20.59,9 

56. 3o, 

,0 

20.59,9 

2.56, 

,5 

20.  1,7 

38.47, 

,6 

20.  1,6 

47 -^5, 

,1 

20.  0,3 

30.34, 

,8 

19.58,5 

10.19, 

,4 

19-59,9 

27.12, 

,0 

19.56,8 

i3.  1, 

,8 

19.41,6 

27 . 3 I , 

,3 

ao.  1,9 

29.23, 

>9 

19.55,1 

55.58, 

»9 

19.58,5 

53.14, 

,1 

19-59,7 

26.52, 

,6 

19.55,3 

7-a4, 

,1 

19.59,0 

46.42, 

,4 

19.56,4 

26.32, 

i9 

19.57,0 

26.  0, 

,7 

19.58,9 

44. 48. 

A 

20.  7,3 

47.  5, 

.3 

19.55,3 

50.29, 

,0 

20.  3,2 

6.48, 

,1 

19.59,2 

49-57, 

,5 

20.  5,5 

40. 56, 

,2 

21.34,0 

48.54, 

,4 

20.  2,5 

24.39, 

,0 

20.  0,9 

50.57, 

,1 

20.  3,4 

12.  6, 

,4 

20.  4,3 

40.57, 

,5 

20.  4,5 

48.55, 

,5 

20.  5,3 

24.39, 

,0 

20.  1,4 

50.59, 

,» 

20.  5,3 

10.29, 

,5 

20.  8,9 

55.26, 

,4 

20.  2,1 

11.19, 

,a 

20.  1,6 

46.23, 

,6 

20.  1,1 

29.  2, 

0 

-ho. 34, 2 

-23,8 

70.46.32, 

0 

5 

-ho.  5,6 

46.28.43, 

9 

9 

-ho.  0,2 

41.20.46, 

9 

0 

-ho.  4,7 

45.37.24, 

5 

6 

-ho.  6,7 

47.33.  3j 

1 

8 

-ho.  3,4 

44.24.27, 

0 

0 

-ho.  6,5 

47.i6.5i , 

3 

3 

-ho.  2,4 

43.26.  9, 

5 

1 

-ho.  4,7 

45.35.23 

.6 

9 

-ho. 40,0 

-25,7 

74.4i.45j 

7 

9 

+0.34,8 

-26,6 

71.  7.  2, 

•  5 

0 

+0.  4,1 

45.  3.47, 

-9 

9 

H-o.  7,4 

48.  7.38 

,1 

9 

-ho.  8,2 

48.56. i3 

-9 

9 

-ho. 17,2  . 

-24,5 

57.  2.48 

»9 

5 

+0.  9,0 

49.38.3i, 

,3 

9 

+0.  0,6 

41.47-  Il 

.3 

6 

+0.22,4 

-24,9 

6i.3o.3i, 

>8 

I 

H-i.  4,9 

88.10.59, 

7 

I 

+1.  7,9 

89.27.55, 

7 

5 

+0.40,9 

-  25,1 

75.13. 181 

,1 

9 

-H>.29,9 

-24,3 

67.27.37, 

,5 

2 

+o.38,3 

-23,7 

73.29.37, 

,2 

6 

+1.  0,1 

85.56.34 

,4 

2 

+o.i5,9 

—24,1 

«/k/  .«J<3  .  tj 

>8 

9 

+0.21,2 

60. 26.49) 

>8 

4 

+o.56,4 

84.  7.56 

,5 

9 

+o.3o,4 

-24,5 

67.46.49 

|0 

9 

+o.5i,4 

-22,9 

81.27.  0 

,0 

,6 

+0.57,1 

-24,4 

84.26.33 

.4 

4 

+0.57,7 

84.45.21, 

.8 

8 

+o.5o,2 

80.47.31 

1/ 

7 

+0.22,9 

-24,8 

61 .50.28 

,3 

9 

+0.32,2 

-24,5 

69.  6.56 

»8 

0 

+o.56,o 

—25,0 

83. 50.28 

r7 

2 

+2.23,6 

—25,2 

108.42.54 

,4 

4 

+0.53,2 

-25,4 

82.49.22 

»2 

8 

—0.49,8 

-25,6 

1.23.24 

>6 

5 

+  1.34,4 

—25,2 

98.52.  6. 

.5 

,3 

+0.23,2 

-26,4 

62.12.  3 

>6 

2 

+2.22,8 

-25,4 

108.42.54 

,1 

0 

+0.52,9 

-25,6 

82.49.22 

»o 

.7 

—0.49,5 

-25,7 

1.23.24 

,3 

i 

+1,34,0 

-26,4 

98.52.  7 

»2 

0 

+0.57,6 

—25,9 

85.11.  0, 

1  / 

7 

-ho. 55, 2 

83.55.56 

|0 

7 

+o.3i,9 

—  25,0 

69.11.26 

»7 

6 

+0.34,1 

—24,2 

70.46.32, 

.8 

7 

+0.  5,6 

46.28.43, 

4 

lO 
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G'.    Ob' 


Janvier  31. 

62o5  Lai.  Persée. 9      lp 

64o3  Lai.  Persée*. 7.8    lp 

656o  Lai.  Persée 8      lp 

5  Persée lp 

7oa5  Lai.  Persée 8      lf 

7208  Lai.  Persée 7      lp 

7380  Lai.  Persée 6.7    lp 

7545  LaL  Persée 9      lf 

7727  Lai.  Persée 9      lp 

7  Taureau lp 

s  Taureau lf 

8597  Lai.  Persée 8      lf 

8767  Lai.  Persée 6      lf 

890a  Lai.  Persée 7.8    lf 

t  Cocher lp 

9364  Lai.  K  Cocher...  4.5    lf 

p  Taureau lf 

t  Orion gl 

10899  I^^-  Cocher —  gl 

Février  3. 

Âldébaran gl 

(C  I*'  Bord GL 

i  Cocher  * gl 

La  Chèvre gl 

6  Taureau gl 

7  Dragon pr 

Véga FP 

Février  A. 

O  i"Bord pr 

0  a*  Bord Pr 

ç  i^'Bord Pr 

X  Pégase Pr 

9  i"  Bord Pr 

3  Baleine pr 

Polaire pr 

ô*  Baleine Pr 

1  Taureau lf 

$  Persée lf 

iQ  Taureau lp 

ç  Persée lf 

7421  Lai.  Persée  (la  a**).  8      lf 

7612  Lai.  Persée 7      lf 

7773  Lai.  Persée 9      lp 

7964  Lai.  Persée 7.8    lp 

8148  Lai.  Persée 7.8    lf 

8320  Lai.  Persée 7      lf 

85o4  Lai.  Persée 7.8    lp 

8708  Lai.  Persée 9. 10  lf 

8894  Lai.  Cocher..   .7      lf 

i  Cocher lf 

9381  Lai.  Cocher 7      lp 

9554  Lai.  Cocher 8.9    lf 

9803  Lai.  Cocher 7      lf 

^Taureau lf 

S  Orion lf 


Passage 

Asc.  droite 

N 

observé. 

T 

^. 

c. 

C, 

app.  conclue. 

JAHVIER  1868. 

h     n     • 

• 

b      m     9 

6 

3.15.40,72 

41,79 

4-  7,i5 

3.15.48,94 

6 

3.22.20,09 

ao,94 

4-  7,i5 

3.22.28,09 

6 

3.27.10,07 

II, o3 

• 

• 

4-  7,i5 

3.27.18,18 

8 

3.33.24,53 

25,56 

32,88 

4-  7,32 

-+-  7, «5 

3.33.32,71 

6 

3.42.16,14 

17,10 

-+-  7,ï5 

3.42.24,25 

6 

3.48.12,09 

1^,99 

4-  7,i5 

3.48.20,14 

6 

3.53.36,07 

37,  i3 

+  7,i5 

3.53.44,a8 

6 

3.58.i3,5o 

14,33 

4-  7,i5 

3.58.21,48 

6 

4.  3.35,75 

36,67 

-h  7,t5 

4.  3.43,82 

8 

4.12.10,06 

10,36 

17,52 

-f  7,16 

H-  7,i5 

4.12.17,51 

8 

4.20.47,73 

48,10 

55,27 

4-  7,17 

4-  7, '5 

4.20.55,25 

6 

4.27.41,30 

42,24 

-h  7,i5 

4.a7.49,39 

6 

4.33.25,69 

26,59 

-h  7,i5 

4.33.33,74 

6 

4.38.11,73 

12,69 

4-  7,i5 

4.38.19,84 

8 

4.48.17,11 

17,76 

a4,85 

+  7,09 

-h  7, «5 

4.48.24,91 

6 

4.53.  8,29 

9,14 

+  7,t5 

4.53.16,29 

8 

5.17.50,23 

5o,79 

57,83 

-H  7,04 

4-7,i5 

5.17.57,94 

10 

5.29.24,45 

a4,4^ 

3i,77 

4-  7,35 

6 

5.39.54,75 

55,55 

4-7,35 

5.40.  2,90 

FÉVRIER  1868. 

10 

4.28.11,61 

11,93 

21,46 

-h  9,53 

+  9,60 

4.28.21,53 

6 

4.37.51,32 

5i,64 

4-9,60 

4.38.   1,24 

5 

4.48.14,58 

15,26 

24,80 

+  9,54 

4-9,60. 

4.48.24,86 

10 

5.  6.46,93 

47,95 

57,58 

-h  9,63 

4-  9,60 

5.  6.57,55 

10 

5.17.47,52 

48,09 

5^,79 

-+-  9,70 

4-9,60 

5.17.57,69 

10 

17.53.19,89 

21,11 

30,95 

-f-  9,84 

+  9,75 

17.53.30,86 

10 

18.32.16,10 

16,92 

26,73 

+  9,81 

4-  9,77 

18.32.26,69 

6 

21.  8.37,99 

37,64 

4-  9,84 

21.  8.47,48 

6 

21.10.54,03 

53,68 

4-  9,84 

21. II.  3,52 

10 

21.45.22,10 

21,77 

4-  9,85 

21 .45.31,62 

10 

22.57.59,99 

60,28 

10,10 

^  9,82 

4-  9,88 

22.58. 10, 16 

10 

23.12.34,85 

34,7a 

+  9,89 

23.12.44,61 

10 

o.36.47t25 

46,84 

56,70 

-h  9,86 

4-  9,9a 

0.36.56,76 

20 

1.  8.56,3 

28,0 

37,1 

10 

1.17. i5,io 

14,93 

24,85 

H-  9,9a 

4-  9»93 

1.17.24,86 

8 

3.19.51,00 

5i,i8 

1,20 

-hl0,02 

4-10,04 

3.20.   1,22 

8 

3.33.21,69 

22,76 

32,78 

4-10,02 

4-10,04 

3.33.32.80 

8 

3.39.28,37 

28,83 

38,83 

+  10,00 

4-10,04 

3.39.38,87 

8 

3.45.40,18 

40,82 

5o,84 

4-10,02 

4-10,04 

3.45.50,86 

6 

3.54.37,04 

37,99 

4io,o5 

3.54.48,04 

6 

3.59.45,20 

46,08 

4-10, o5 

3.59.56, i3 

6 

4.  4.47,70 

48,67 

4-10, o5 

4.  4.58,72 

6 

4.  9-54,07 

54,98 

4-10, o5 

4.10.  5,o3 

6 

4.15.  9,86 

10,75 

4-10, o5 

4.15.20, 80 

6 

4.19.38,52 

39,44 

4-10,06 

4.19.49,50 

6 

4.24.37,09 

38, 02 

4-10,06 

4.24.48,08 

6 

4.3i.  8,25 

9, 'a 

4-10,06 

4.31.19,18 

6 

4.37.40,87 

41,75 

4-10,06 

4.37.51,81 

8 

4.48.14,10 

14,78 

M,  79 

4  10,01 

4-10,07 

4.48.24,85 

6 

4.53.46,55 

47,4a 

-1-10,07 

4.53.57,49 

6 

4.59.20,85 

ai, 94 

4-10,07 

4.59.32,01 

6 

5.  8.19,10 

20,21 

* 

4-10,08 

5.  8.30,29 

8 

5.i/.47,o6 

47,63 

57,78 

4-10, i5 

4-10,08 

5.17.57,71 

8 

5.25.  6,38 

6,37 

16,57 

4- 1 0 ,  20 

4-10,08 

5.25.16,45 
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II 


Janvier  31. 
6205  Lai.  Persée. 
64o3  Lai.  Persée. 
656o  Lai.  Persée. 

i  Persée , 

7025  Lai.  Persée. 
7208  Lai.  Persée. 
7380  Lai.  Persée. 
7545  Lai.  Persée. 
7727  Lai.  Persée. 

7  Taureau 

t  Taureau 

8597  Lai.  Persée. 
8767  Lai.  Persée. 
8902  Lai.  Persée. 

I  Cocher 

9864  Lai.  C  Cocher 

^  Taureau 

c  Orion 

10899  Lai.  Cocher 


Bar.      0' 


o»,7 


604      2,7 


602 
6o5 
6o3 


602 
601 
6o3 


3. 

Âldébaran 60 

C  Bl-hL-,57 

c  Cocher 

La  Chèvre 

P  Taureau 648 

7  Dragon 709 

Véga 711 

Férricr  A» 

©Bl— o^jio 720 

GBS  +  i-,23^ 

'ç  centre 717 

a  Pégase 717 

9  BI 717 

p  Baleine 719 

Polaire  — -i"',75 

G*  Baleine 720 

Ç  Taureau 717 

VI  Taureau 

Ç  Persée 719 

7421  Lai.  Perst*e. . . 
761a  Lai.  Persée. . . 
7773  Lai.  Persée. . . 
7964  Lai.  Persée. . . 
8148  Lai.  Persée.. . 
83ifto  Lai.  Pertsée. . . 
85o4  Lai.  Persée. .. 
8708  Lai.  Persée.. . 
8894  Lai.  Cocher. . .      723 

i  Cocher 

9381  Lai.  Cocher. .. 
9554  Lai.  Cocher. . . 
9803  Lai.  Cocher. . . 

^  Taureau 

ê  Orion 722 


a, 5 
3,0 

a, 9 


3,3 
3,2 
3,4 


5,5 


5,2 

3,8 
6,2 

6,8 

7,1 
7.4 
7,5 

7,1 
5,0 


5,0 


4,4 


Lecture.       Microtn. 
JANYISB  1868 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.         de  coll.    au  pôle  nord 


41.13.29,5 
48.43.59,6 
45.  8.26,8 
42.38.35.8 
44*57.16,6 
47.  4.28,9 
41.32.  9,7 
49.37.39,2 
46.11.21,8 
74.41.28,7 
71.  6.49,8 
45.28.28,1 
46.53.43,1 
44*45.28,0 
57.  3.  1,8 
49.  7.36,1 
6i.3o.32,6 
91.16.38,5 
5o.52.  9,5 


20.  2,0 
20.  1,3 
20.  0,2 
20.  1,8 
20.  2,4 
20.  2,0 
20.  1,0 
20.  0,6 
19.59,6 
19.59,3 
20.  0,0 
20.  4,0 
20.  3,1 
19.57,4 
20.  4,1 
20.  5,0 
19.59,3 
19.53,3 
19.50,3 


13.28 
43.59 

8.27 
38.34 
57.15 

4.28 
32.  9 
37.39 

11.23 

41. 3o 

6.5o 

28.25 

53.41 

45.31 

2.58 

7*31 
3o.35 

16.46 

52.19 


9 
3 

5 

7 
1 

I 

9 
4 
5 

7 
8 

2 

3 

4 
5 
8 
I 
3 

9 


-H>. 
-l-o. 
-H>. 
4-0. 
-H). 
-H). 
+0. 

■+-0. 

-4-0. 


8,0 

4,2 

1,6 

4,0 

6,2 

0,4 

8,9 
5,3 


4-0.39,7 
4-0.34,5 
4-0.  4,5 
4-0.  6,0 
4-0.  3,8 
-1-0.17,0 
4-0.  8,4 
4-0 .  22 , 2 

-hi.ii  ,4 
-1-0.10,2 


FfTRIEB  1868. 


73.45.18.4  19.53 
73.57.10,0  21.16 
57.  2.56,3  19.58 
44*  8.3i,7  19.46 
6i.3o.2i,8  19.48 

38. 30. 16.5  20.  4 
5i.20.36,4  20.  4 

106.20.  6,2  i4*53 

106.20.  6,2  27.23 

105.17.29,3  20.  7 

75.30.  2,0  20.  2 

96.25.21,7  20.  3 

108.41-  5,4  20.  9 

1.24.42,3  20.  3 

98.50.58.6  20.  2 
80.43.31,3  30.  1 


3,6 


66.18.20,8 
58. 30.47, 6 
46.23.  6,3 
48.5i.2o,6 
45.35.45,3 

47 . 56 . 52 , 4 
48.35.  5,1 
47.35.12,1 
47.11.58,5 
49.25.  3,8 
48.56.33,1 
57.  2.57,9 

49.38. 5o, 4 
41.47.25,7 
41.13.48,9 
6i.3o.3i ,6 
90.23.20,9 


20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 

19-59 
19.58 

20.   I 

20.  4 

20.  3 

20.  I 

19-59 
19.56 


I 
I 

1 
I 
3 

2 
1 
2 
1 


,3 

45.25, 

,5 

55.52, 

,7 

2.58, 

.7 

8.45, 

i9 

30.34, 

,3 

3o.i3, 

,8 

20.32, 

,8 

35.11, 

,0 

2.42, 

,1 

17.22, 

,1 

3o.   1, 

,4 

25.18, 

,5 

40. 56, 

t9 

24.40, 

,6 

50.56, 

,8 

43. 3o, 

i7 

18.20, 

s7 

30.46, 

,0 

23.  6, 

,7 

5i .20, 

,0 

35.43, 

,8 

56. 5o, 

,8 

35.  3, 

.8 

35.  9, 

,6 

11.58, 

,3 

25.  5, 

fi 

56.35, 

,8 

2.56, 

,2 

38.47, 

ii 

47.23, 

,7 

13.48, 

.5 

3o.33, 

,8 

23.25, 

7 
8 

3 

9 
5 

o 

4 

7 
o 

5 

2 
6 
I 

7 
4 
9 

3 
8 
6 
o 
3 
I 
8 
8 
1 
o 
8 

9 
1 

5 

6 

9 


40.38 
4-0. 38 
4-0.17 
-ho.  3 
-1-0.22 
— o.  2 
4-0.10 

4-2.10 

4-2.  7 

4-2.  2 
4-0.40 
4-1.26 
4-2.23 

—0.49 

4-1.34 

4-0.49 

-1-0.28 

4-0.18 

4-0.  5 

4-0. 

40. 

-ho. 

-i-o. 

40. 

-ho. 

4-0. 
4-0. 
-ho.  17 
-ho.  9 
40.  o 
4-0.  o 
4-0.22 
4-1.10 


8 
4 

.7 

7 
6 

6 

8 

8 


I 

4 
o 

1 

I 

8 

9 

6 
5 
8 
8 
o 
6 
8 

4 
8 

3 
8 
5 

2 

7 
2 

9 
8 

4 
8 
3 
2 
o 

7 
I 

5 

3 


24,5 


25,1 

24,2 


—26,0 

—25,3 
—23,8 


-a3,9 

—25,9 
-24,6 

-^4,7 
-24,2 

—  25,2 


-25,4 

—  25,2 

—  26,0 
-24,0 

-25,4 

-24,0 

-23,5 


-24,7 


41. i3.  4,1 

48.43.42,4 
45.  8.  6,8 
42.38.11,4 
44.56.54,2 

47*  4.  9»4 
41.31.45,4 
49.37.23,4 
46.11.  3,9 
74.41.45,5 
71.  7.  0,4 
45.28.  4,8 

46.53.22,4 
44.45.10,3 
57.  2.5o,6 
49.  7.i5,3 
6i.3o.32,4 

5o.52.  6,3 


24,5 
23,9 


73.45.39,0 
73.56.  6,4 
57.  2.5o,5 
44-  8.24,2 
6i.3o.3i .8 
38.29.45,2 
3i .20.18,3 

106.36.57,3 

106.  4.^4i5 

105.19.  0,3 

75.30.17,0 

96.26.19,6 

108.42.54.7 
1 .23.25,9 

98.52.  5,8 

80.43.56.3 

66.18.24,2 
58. 30.41. 2 

46.22.47/; 
48. 5i.  3,8 
45.35.23,6 
47.56.32.9 

48.34. 47 3 
47.34.52.2 

47.11.40, I 

49.24.49-4 

48.56. 19.7 

57.  2.49,7 
49.38. 3i ,7 

41 .46.59.8 
41. i3. 24,3 
6l.3o.32,n 

90.24.11,8 
2. 


la 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G^  Ob'.       N 


Février  4. 

C  i*'Bord LF 

0  Cocher lp 

1 3  fi  Gémeaux gl 

125 17  Lai.  Licorne....  gl 

V  Gémeaux gl 

12940  Lai.  Licorne ...  gl 

0  Gémeaux gl 

3o5  (  Piazzi  ) gl 

18899  Lai.  Petit  Chien.  gl 

^Gémeaux gl 

P  Pelit  Chien gl 

1  Si 40  Lai.  Petit  Chien.  gl 
1 5^40  Lai.  Petit  Chien.  .   gl 

6  Ecrevisse gl 

X  Petite  Ourse  PI gl 

q  Ecrevisse gl 

^  Hydre gl 

s  Hydre gl 

a  Ecrevisse gl 

7  Dragon pr 

Véga pp 

Février  5. 

Oi^Bord PT 

O  a*  Bord pp 

9  1*'  Bord pp 

a  Andromède pp 

Polaire pp 

ô*  Baleine pp 

S  Taureau lf 

^(D=-H44°a' 10    LP 

S  Persée lp 

ç  Persée lp 

7322  Lai.  Persée 6.7    lf 

7493  Lai.  Persée 7.8    lf 

7697  Lai.  Persée 8      lf 

8004  Lai.  Persée 6      lf 

8236  Lai.  Persée 9      lf 

84^9  Lai.  Persée 8.9    lf 

86i5  Lai.  Persée 7   lf 

8774  Lai.  Persée 8.9  lf 

î^.cô=-f  43^56' 10  lf 

t  Cocher lf 

9382  Lai.  Cocher 6.7    lf 

9554  Lai.  Cocher 9      lf 

î^.(D=-H46»i5' 8      LF 

p  Taureau lf 

n  Gémeaux lf 

fA  Gémeaux lf 

C  i"  Bord LF 

Février  7. 

10942  Lai.  Orion gl 

a  Orion gl 

67  V  Orion gl 

i3  p  Gémeaux gl 

^Petite  Ourse  PI gl 


Passage 
obsepvé.  T 

FÉVRIER  1868. 


Ase.  droite 
C'  a  pp.  conclue. 


6 
8 
10 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 

8 

8 

20 

10 

5 

10 

10 

8 

10 


h     m     1 
5.40.24,20 

5.5o.33,38 
6.14.48,66 
6.24.53,36 
6.29.55,30 
6.36.31, 38 
6.43.55,20 
6.54.57,12 
7.  3.16,07 
7.12.  4,57 

7«9-49i97 


7.39. 
7.48. 
7.55. 
7.55. 

8.24. 
8.3o. 

8.39. 

8.5i. 
17.52. 
18.32. 


5i,ii 
11,71 
14, 63 
55,5 

54>74 

30,59 

37,67 

6,39 

i9iai 
i5,36 


6  21.12.39,40 

6  21.14.55,04 

10  23.17.  3,78 

4  o.    I.22,o5 

20  I.  8.54,5 

10  1.17.14,35 

8  3.19.50,17 

6  3.26.11,47 

8  3.33.20,74 

8  3.45.39,37 

6  3.51.45,34 

6  3.57.  4yB5 

6  4*  2.16,20 

6  4- 10.56,94 

6  4.17.23,49 

6  î.^i.S^fSy 

6  4.28.18,59: 

6  4*33.44,07 

6  4.40.36,40 

8  4.48.13,33 

6  4-^3. 52, 5o 

6  4-59.19,89 

6  5.  5.32,60 

8  5.17.46,33 

8  6.  6.44ii9 

8  6.14.48,10 

6  6.45.28,15 

10  5.39.35,08 

10  5.47.5o,o3 

8  5.59.50,59 

10  6.14.46,74 

20  6 . 1 4  *  39 , 7 


a4 

34 

49 
53 

55 

3i 

55 

57 
16 

5 

5o 

5i 
II 
i5 
i5 
55 
3o 

37 
6 

20 

16 

39 

54 

3 

22 
26 

14 
5o 

12 

21 

40 

46 

5 

"7 

57 
24 
53 

'9 

45 

37 
14 
53 
20 
33 
46 

44 
48 

28 

35 
5o 
5o 

47 

27 


57 
i5 

11 

48 

63 

47 

90 

72 

20 
01 

14 

21 

89 

20 

8 
i5 

7« 
81 

64 
43 
18 

o5 

69 
66 

62 

2 

18 

35 

43 

81 

01 
40 

79 
06 

83 

60 

84 
61 
16 
36 
00 
38 

98 
63 

90 
64 
55 

52 


44,23 
59,47 

6,16 
6,34 


15,37 
60,53 


25,60 
23,3 
5,48 

41,17 
48,24 

17.09 
30,98 

26,76 


33,33 
36,2 
24,83 
1,18 


50,82 


^4,77 


57,77 
55,52 

59,47 


f 
10,08 
-1-10,36 


10,53 
-f  10,44 


10,36 
»o,39 


■+  10,40 


10,33 
10,46 

4-10,43 
10,45 
10,55 

-hio,58 


10,71 


10, 65 
+  10,83 


32,76    -hio,95 


10 

18  2,36    +12,18 
88  2,99    4-12,11 

19  59,45    +12,26 
3  39,7 


+ 


+ 
4- 
4- 


+ 


+ 
+ 

4- 
+ 
+ 


+ 


4- 


+10,81     + 

+ 

+ 


+ 
4- 
+ 


10,77    4- 

4- 


+10,87 
+  10,88 
+  10,92 


+ 
+ 
4- 

+ 


o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


09  5.40.34,66 

09  5.50.44,24 

42  6.14.59,53 

42  6.25.  3,90 

42  6.3o.  6,o5 

42  6.36.41,89 

42  6.44*  6,32 

42  6.55.  8,14 

42  7.  3.26,62 

42  7.12.15,43 

42  7.20.  0,56 

42  7'4o.  1,63 

42  7.48.22,31 

42  7.55.25,62 

42  8.25.  5,57 

42  8.3o.4i,i3 

42  8.39.48,33 

42  8.51.17,06 

52  17.52.30,95 

54  18.32.26,7a 

62  21.12.49,67 

62  21. i5.  5,3i 

67  23.17.14,33 

69  o.  i.33,3i 

72  1.17.24,90 

83  3.20.  1,18 

83  3.26.23,26 

83  3.33.32,64 

84  3.45.50,85 

84  3.51.57,24 

84  3.57.16,63 

84  4.  2.27,90 

85  4.11.  8,68 
85  4.17-34,45 
85  4-23.  4',69 

85  4.28.30,46 

86  4.33.56,02 
86  4.40.48,22 
86  4-48. 24, 86 

86  4.54.  4,24 

87  4.59.31,85 
87  5.  5.44,5o 

87  5.17.57,77 

88  6.  6.55,52 

88  6.14.59,43 

89  6.45.39,41 


+12, 18   5.39.471^8 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 

Bar.     6'         Lecture.     Microm.         L. 


i3 


Correct.     DIst.  appar. 
Réfr.       de  coll.    au  polo  nord 


Fénier  A. 

CBl-|-i«,i7 

«  Cocher  

i3  p  Gémeaux 

i25i7  Lai.  Licorne  . 

7  Gémeaux 

12940  Lai.  Licorne . 

G  Gémeaux 

3o5  (  Piazzi  )  VI . . . . 
18899  L.  Pet. Chien. 

i  Gémeaux 

p  Petit  Chien 

Castor  (la  a') 

]5]4o  L.  Pet. Chien. 
15440  L.  Pet. Chien. 
6  Écrevisse. . .  é . . .. 


o™,7 


723 
7^5 


1}  Ëcrevisse  — 

9  Hydre 

i  Hydre 

a  Écrevisse. . . . 

7  Dragon 

Véga 

Février  5. 
OBI  — o™,  10. 
OBS-hi-,07. 


7a3 

723 
7a3 

7ao 


4,3 
3,4 


7^7       3,7 


7*7      4,1 


7^6      a, 9 
7a5      3, a 


a, 7 
3,6 

4,8 


FÉVRIER  1868. 

7a. 19.46,7  ao.  4,0 

5a. 48. 17,8  ao.  a, a 

67.a5.a3,i  ao.  1,8 

83.52.  1,1  19. 59, a 

73.29.a6,9  20.  4,0 

85.55.57.7  20.  0,4 

55.53.14.8  20.  2,7 
60.26.46,1  19.56,3 
83.4^*36,7  19.59,1 
67.46.43,5  20.  2,3 
81.26.29,3  19.56,1 
57.49.35,3  19.51,9 
84.44*^0,6  20.  1,8 
80.47.  1,4  19.56,7 
6i.5o.25,9  19.59,6 


69.  6.5i,i 
83. 5o.  0,8 

0<J  •       O  m  is}  y  d 
77.37.47,6 

38.30. 14,7 


20.  3,8 
20.  5,4 
i9«59,o 
19.59,6 
20.  3,3 


19*44,1 
48.16,7 

25.21,9 

52.  3,1 
29 . 23 , 7 
55.58,2 
53.i3,o 
26.51 ,4 
42.38,7 
46.41,9 
26.34,2 

49-44,1 
44.49,4 
47.  5,3 
5o.28,o 


4-0. 36, 7 
-fo.12,5 
+o.3o,o 
4-0.56,0 
4-0.38,4 
4-1.  0,2 
4-0. i5, 9 
4-0.21,2 
4-0.55,6 
4-0. 3o, 4 
4-0.51, 3 
4-0.18,1 
40.57,7 
4-0. 5o, 3 
4-0.23,0 


6.48,2  4-0. 3a, 2 

49.56,5  4-0.56,0 

5.37,2  4-0.54,6 

37.49,0  4-0.45,0 

3o.i2,2  — o.  2,8 


■^4,7 
a4,8 

24,3 
^3,4 


-a3,6 
a3,8 
a3,3 


-a3,5 

-a3,8 
— a4,o 
-a4,a 

—23,0 


-a3,a 
5i.ao.33,4    ao.  a, 5"    ao.3i,7    4-0.10,8    — a4,a 


8,3     106.  a.ia,4    i4*58,5    17.13,7    4-2.  7,9 
106.  2.12,4    27.25,2    44*46,9    4-a.  4,8 


72.19.50,4 
52.48.  4,8 
67.25.28,1 
83.52.35,3 
73.29.38,3 
85.56.34,6 
55.53.  5,1 
60.26.48,8 
83.43. 10,5 
67.46.48,5 
81.27.   1,7 

57.49*38,4 
84.45.23,3 
8o.47*3i ,8 
61 .50.27,2 

69.  6.56,0 
83. 50.28, 7 
83.  6.  8,0 
77 . 38 . I o , 2 
38.29.45,6 
5 I . 20 . 1 8 , 7 

106.18.57,8 
105.46.27,9 


Polaire  --2", 33.. 

0'  Baleine 

S  Taureau 

•11=  3*. 26". 23' 


u  Taureau 

Ç  Persée 

732a  Lai.  Persée 
7493  Lai.  Persée 
7697  Lai.  Persée 
8004  Lai.  Persée 
8236  Ul.  Persée 
8429  Lai.  Persée 
86i5  Lai.  Persée 
8774  Lai.  Persée 
•  A  =4*". 40". 48 

i  Cocher 

9382  Lai.  Cocher 
9554  Lai.  Cocher 

1*.  A  =  5\5'».44* 
P  Taureau . 
11  Gémeaux 
fA  Gémeaux 


CBS-hi",2o.. 

Février  7. 
10942  Lai.  Orion 

OL  Orion 

67  V  Orion 

i3  fi  Gémeaux  . . 


697 
697 


691 
687 
687 
6S4 


7,1 
4,7 


693      4,3 


3,3 
3,0 
3,0 


557      3,0 


558      3,1 


i.24.4iy4  20.  5,9  24.38,0  —0.49,6 

98.50.58,4  20.  1,9  5o.57,o  4-1.34,1 

80.43.29,0  20.  0,9  43.29,5  4-0.49,7 

45.58.29,6  20.  0,8  58.3o,o  4-0.  5,0 


66.18.20,0 
58. 30.45, 4 
42.55.53,2 
46.56.28,6 
49*26.15,7 
48. 3i.  2,7 
41. 3i.  6,9 
45.40.30,6 
44.  2.35,7 
42.  4*21,0 
46.  3.46,2 
57.  2.56,3 
48.45.28,0 
41.47.23,8 
43.45.25,0 
6f .3o.32,3 

67.27.31,4 
67 . 25 . 22 , 7 
71.29.  7,2 


20.  0,5 

i9-59»7 
ao.  0,8 

19-^)9 
19.58,3 

19.57,1 

ao.  a, 6 

3,9 
2,9 
4,0 
3,6 
ao.  0,4 
a8.  1,8 


ao. 
ao. 
ao. 
ao. 


1,5 

0,9 
0,4 


ao. 
20. 
20. 
20. 
20.  2,6 
20.   1,7 


1,0 


18.20,7 

30.46,7 

55.53,3 

56.29,7 

26.18,0 

3i.  6,3 

3f.  5,4 

40.27,8 

2.34,1 

4.18,3 

3.44,2 

2. 56, a 
45.26,8 
47.23,2 

45.24,7 

3o.33,7 
27.31,4 

25.20,9 

29.  6,8 


4-0.28,3 
4-0.18,8 
4-0.  1,9 
4-0.  6,1 
4-0.  8,8 
4-0.  7,8 
4-0.  0,4 
4-0.  4,8 
4-0.  3,0 
40.  1,0 
4-0.  5,2 
4-0.17,2 
-j-o.  8,1 
4-0.  0,7 
4-0.  a, 7 

4-0. aa, 4 
4-0. a9, 9 
4-0.29,9 
4-0.35,5 


88.5a.a6,o  ao.  4,3  5a.aa,7  4-1.  5,'4 

8a. 36. 54, 2  19.58,4  36.56,4  4-0. 52, 5 

75.12.59,3  20.  0,9  12.59,7  4-0.40,2 

67.25.18,9  19.58,0  25.21,5  4-0.29,3 


23,3 

•24,3 

23,9 


24,4 
23,4 


-24,6 


■24,2 
23,9 
23,7 


23,5 
22,4 

23,7 


1.23.24,0 
98.52.  7,3 
80.43.55 
45.58.11 


66. 18.25 

58.3o.4i 

42.55. 3 1 
46.56.11 
49.26.  2 
48.3o.5o 

4 1.30.41 
45.40.  8 
44*  2.i3 
42.  3.55 
46.  3.25 
57.  2.5o 
48.45.10 
41.46.59 
43.45.  3 

61 .30.32 
67 . 27 . 37 

67 . 25 . 26 
71 .29. 18 


2 

o 

o 
5 
2 
8 
8 
I 
8 
0 
1 
3 

4 
o 

9 
9 
4 
1 
3 
8 
3 


88.53.   4*9 


la  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G^  Ob^ 


Février  4. 

C  i"  Bord LF 

ô  Cocher lp 

1 3  p  Gémeaux gl 

isi5i7  LaL  Licorne gl 

7  Gémeaux gl 

12940  Lai.  Licorne ...  gl 

0  Gémeaux gl 

3o5  (  Piazzi  ) gl 

1 3899  Lai .  Peti  t  Chien .  gl 

^Gémeaux gl 

?  Petit  Chien gl 

i5i 40  Lai.  Petit  Chien.  gl 

15440  Lai.  Petit  Chien.  gl 

6  Écrevisse gl 

X  Petite  Ourse  PI gl 

q  Écrevisse gl 

$  Hydre gl 

E  Hydre gl 

a  Écrevisse gl 

7  Dragon pr 

Véga Pr 

Février  5. 

O  i"Bord PT 

0  î^*  Bord Pr 

9  i"""  Bord Pr 

a  Andromède pr 

Polaire pr 

&'  Baleine pr 

1  Taureau lp 

•  (D=4-44°a' 10    LP 

S  Persée lp 

ç  Persée lp 

73aa  Lai.  Persée 6.7    lp 

7493  Lai.  Persée 7.8    lp 

7697  Lai.  Persée 8      lp 

8004  Lai.  Persée 6      lp 

8a36  Lai.  Persée 9      lp 

8429  Lai.  Persée 8.9    lp 

86i5  Lai.  Persée 7      lp 

8774  Lai.  Persée 8.9    lp 

3^.(0  =4- 43' 56' 10     lp 

e  Cocher lp 

9382  Lai.  Cocher 6.7    lp 

9554  Lai.  Cocher 9      lp 

H.(D=-h46°i5' 8      LP 

p  Taureau lp 

ti  Gémeaux lp 

^Gémeaux lp 

C  "•'  Bord LP 

Février  7. 

10942  Lai.  Orion gl 

a  Orion gl 

67  V  Orion gl 

i3  fA  Gémeaux gl 

^  Petite  Ourse  PI gl 


Passage 

Abc.  droite 

N 

observé. 

T 

^e 

Cp 

c. 

a  pp.  conclue. 

FÉVRIER  1868. 

h     m     1 

» 

n    m    « 

6 

5.40.24,20 

a4,57 

• 

f 

+10,09 

5.40.34,66 

8 

5. 5o. 33,38 

34, 

i5 

44,23 

-4-10,08 

+10,09 

5. 5o. 44,24 

10 

6.i4.4B,G6 

49, 

11 

59,47 

+  10,36 

+10,42 

6.14*59,53 

8 

6.24.53,36 

53, 

48 

+10,42 

6.25.  3,90 

10 

6.29.55,30 

55, 

,63 

6,16 

4-10,53 

+10,42 

6.3o.  6,o5 

10 

6.36.31, 38 

3i, 

.47 

+10,42 

6.36.41,89 

10 

6.43.55,20 

55, 

90 

6,34 

+  10,44 

+10,42 

6.44.  6,32 

10 

6.54.57,12 

57 

»7a 

+10,42 

6.55.  8,14 

10 

7.  3.16,07 

]6 

>20 

+10,42 

7.  3.26,6a 

10 

7.12.  4,57 

5j 

,01 

i5,37 

4-10,36 

+10,42 

7.12.15,43 

10 

7»9-49,97 

5o, 

M 

6o;53 

4-10,39 

+10,42 

7.20.  0,56 

10 

7.39.51,11 

5i 

r^l 

+10,42 

7.40.  1,63 

8 

7.48.11,71 

II, 

,89 

+10,42 

7.48.22,31 

8 

7.55.i4|63 

i5, 

)20 

25, 60 

+  10,40 

+10,42 

7.55.25,62 

30 

7.55.55,5 

i5, 

.8 

23,3 

10 

8.24.54>74 

55, 

i5 

5,48 

+10,33 

+10,42 

8.25.  5,57 

5 

8. 3o. 30,59 

3o 

r71 

41,17 

+  10,46 

+  10,42 

8.3o.4i,i3 

10 

8.39.37,67 

37, 

81 

48,24 

+  10,43 

+10,42 

8.39.48,23 

10 

8.5i.  6,39 

6, 

64 

'7»09 

+  10,45 

+  10,42 

8.51.17,06 

8 

17.52.19,21 

20, 

.43 

30,98 

+  10,55 

+10,52 

17.52.30,95 

10 

18. 32.15,36 

16, 

>i8 

26,76 

+  10,58 

+10,54 

18.32.26,72 

6 

21.12.39,40 

39 

,o5 

+  10,62 

21.12.49,67 

6 

21.14.55,04 

54 

,69 

+10,62 

21. i5.  5,3i 

10 

23.17.  3,78 

3, 

66 

+10,67 

23.17.14,33 

4 

0.    I.22,o5 

22, 

,62 

33,33 

+  10,71 

+  10,69 

0.  i.33,3i 

ao 

I.  8.54,5 

26, 

,2 

36,2 

10 

1.17.14,35 

14, 

,18 

24,83 

+10,65 

+10,72 

i.i7a4,y> 

8 

3.19.50,17 

5o, 

.35 

1,18 

+  10, 83 

+10,83 

3.20.  1,18 

6 

3.26.11,47 

1^1 

43 

+10,83 

3.26.23,26 

8 

3.33.20,74 

21  i 

81 

32,76 

+  10,95 

-1-10,83 

3.33.32,64 

8 

3.45.39,37 

40, 

,01 

50,82 

+  10,81 

+10,84 

3.45.50,85 

6 

3.51.45,34 

46, 

40 

+  10,84 

3.51.57,24 

6 

3.57.  4i85 

5, 

79 

+  10,84 

3.57.16,63 

6 

4.  2.16,20 

"7. 

06 

+10,84 

4.  2.27,90 

6 

4.10.56,94 

57, 

83 

+  10,85 

4.11.  8,68 

6 

4.17.23,49 

^4, 

60 

+10,85 

4.17.34,45 

6 

4.22.52,87 

53, 

84 

+  10,85 

4.23.  4',69 

6 

4.28.18,59: 

i9i 

.61 

+10,85 

4.28.30,46 

6 

4.33.44,07 

45, 

,16 

+10,86 

4.33.56,02 

6 

4.40.36,40 

37. 

36 

+10,86 

4.40.48,22 

8 

4.48.13,33 

I4: 

,00 

^4,77 

4-10,77 

+10,86 

4.48.24,86 

6 

4.53.52,5o 

53 

,38 

+  10,86 

4.54.  4,a4 

G 

4.59.19»^ 

20 

,98 

+10,87 

4.59.31,85 

6 

5.  5.32,60 

33, 

,63 

+  10,87 

5.  5.44,50 

8 

5.17.46133 

46 

»9o 

57,77 

+  10,87 

+  10,87 

5.17.57,77 

8 

6.  6.44,19 

44 

,64 

55,52 

+  10,88 

+  10,88 

6.  6.55,52 

8 

6.14.48,10 

48, 

,55 

59>47 

+  10,92 

+10,88 

6.14.59,43 

6 

6.45.28,15 

28 

,52 

+  10,89 

6.45.39,4» 

10 

5.39.35,08 

35 

,10 

+12,18 

5.39.47,^8 

10 

5.47*5o,o3 

5o 

,18 

2,36 

+  12,18 

8 

5.59.50,59 

5o 

,88 

a,99 

+12,11 

10 

6.14.46,74 

47 

rI9 

59,45 

+  12,26 

20 

6.14.39,7 

«7; 

.3 

39;  7 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 

Bar.     6'         Lecture.     Microm.         L. 


i3 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.       de  coll.    aup^lcnord 


Février  A, 

C  BI-hi-,17 

«  Cocher  

1 3  fi  Gémeaux 

iiSty  Lai.  Licorne  . 

7  Gémeaux 

12940  Lai.  Licorne . 

9  Gémeaux 

3o5  (Piazzi)  VI.... 
13B99  L.  Pet. Chien. 

5  Gémeaux 

p  Petit  Chien 

Castor  (la  a') 

i5]4o  L.  Pet.Chien. 
15440  L.  Pet.Chien. 

6  Ecrevisse.. 


7^5 


«  tcrevisse 725 

(î  Hydre 

i  Hydre 

2  Ecrevisse 7a3 

7  Dragon 732 

Véga 7^3 

Férrier  5. 

OBI — o",io 720 

OBS-+-i»,o7 


4,3 
3,4 


7^7      3,7 


727      4,1 


7^6      2,9 


3, a 


a, 7 
3,6 

4,8 


FÉVRIER  1868. 


72.19.46,7 
52.48.17,8 
67.25.23,1 
83.52.  1,1 
73.29.26,9 
85.55.57,7 
55.53.14,8 
60.26.46, I 
83.42.36,7 
67.46.43,5 
81.26.29,3 
57.49*35,3 
84.44.50,6 

8o.47>  1,4 
6i.5o.25,9 

69.  6.5i,i 
83. 5o.  0,8 

77.37.47,6 

38. 3o. 14,7 
5i.2o.33,4 


»     p 
20.  4}0 
20.  2,2 
20 .  1,8 

20.  4}0 
20.  0,4 
20.  2,7 
19.56,3 

19-59,1 
20.   2,3 

19.56,1 

i9-5i,9 

20.   1,8 

19-56,7 

19-59,6 

20.  3,8 
20.  5,4 
19.59,0 
19.59,6 
20.  3,3 


19.44," 
48.16,7 

a5.2i,9 

52.  3,1 

î»9-^3,7 

55.58,2 

53.i3,o 

26.51,4 
42.38,7 

46.41,9 
26.34,2 
49-44,1 
44.49,4 
47.  5,3 
5o.28,o 

6.48,2 
49-56,5 

5.37,2 
37.49,0 

3o.I2,2 


20.    2,5     20.3l,7 


4-0. 36, 7 
-ho. 12,5 
-|-o.3o,o 
-f-o.56,o 
4-0. 38, 4 
4-1.  0,2 
4-0. i5, 9 

4-0.21,2 

4-0.55,6 

4-0. 3o, 4 
4-0. 5i, 3 
4-0.18,1 
40.57,7 
4-0. 5o, 3 
4-0.23,0 

-ho. 32, 2 
4-0. 56,0 
4-0.54,6 
4-0.45,0 
— o.  2,8 
4-0.10,8 


M, 7 
24,8 

24,3 
23,4 


23,6 
23,8 
23,3 


-23,5 

-23,8 
—24,0 
—24,2 
— 23,0 

—  23,2 

—  24,2 


8,3     106.  2.12,4     i4-58,5     17.13,7    +2.  7,9 
106.  2.12,4    27.25,2    44.46,9    4-2.  4,8 


72.19.50,4 
52.48.  4,8 

67 . 25 . 28 . 1 
83.52.35,3 
73.29.38,3 
85.56.34,6 
55.53.  5,1 
60.26.48,8 
83.43. 10,5 
67.46.48,5 
81.27.   1,7 

57.49.38,4 
84.45.23,3 
80.47.31,8 

61 .50.27.2 

69.  6.56,0 
83. 50.28, 7 
83.  6.  8,0 
77.38. 10,2 
38.29.45,6 
5f .20. 18,7 

106. 18.57,8 
105.46.27,9 


Polaire  —2",  33.. 

0'  Baleine 

S  Taureau 

i^Si=  3»'.26».23* 


19  Taureau 

Ç  Persée 

7322  Lai.  Persée 
7493  Lai.  Persée 
7697  Lai.  Persée 
8004  Lai.  Persée 
8236  Lai.  Persée 
8429  Lai.  Persée 
861 5  Lai.  Persée 
8774  Lai.  Persée 
*A=  4''.4o".48' 

i  Cocher 

9382  Lai.  Cocher 
9554  Lai.  Cocher 

*  A=5\5-.44* 
P  Taureau 

n  Gémeaux 

ft  Gémeaux 

C  BS4-i",2o.. 

FéTrier  7. 
10942  Lai.  Orion 

a  Orion 

67  V  Orion 

i3  fA  Gémeaux  . . 


697 
697 


691 
687 
687 
684 


7,» 
4,7 


693      4,3 


3,3 
3,0 
3,0 

2,1 


557      3,0 


558       3,1 


1.24.41 
98.50. 58 

80.43.29 

45.58.29 

66.18.20 
58. 30.45 
42.55.53 
46.56.28 
49.26.15 
48. 3i.  2 
41. 3i.  6 
45.4o.3o 
44-  2.35 
42.  4.21 
46.  3.46 
57.  2.56 
48.45.28 
41.47.23 
43.45.25 
6i.3o.32 
67.27.31 
67.25.22 
7'. 29.  7 

88.52.26 
82.36.54 
75.12.59 
67.25.18 


4 
o 


o 

4 

2 

6 

7 

7 

9 
6 

7 
o 

2 
3 
o 
8 
o 
3 
4 

7 

2 


20.  5,9  24.38.0 

20.   1,9  50.57 

20.  0,9  43.29 

20.  0,8  58. 3o 


20.  o 

19-59 
20.  o 

19.59 

19.58 

19.57 

20.  2 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

28. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 


3 

2 

4 
3 


o  20.  4 

2  19.58 

3  20.  o 
9  19-58 


7 
8 

9 
3 

I 

6 

9 

9 
o 

6 

4 
8 
5 

9 
4 
o 
6 

7 


18.20 
30.46 
55.53 
56.29 
26.18 
3i.  6 
3i.  5 
40.27 
2.34 
4.18 

3.44 
2.56 

45.26 
47.23 
45.24 
30.33 
27.31 

25.20 

29.  6 


3  52 . 22 

4  36.56 
9  12.59 

o  25.21 


—0.49,6 
o  4-1.34,1 
5  4-0.49,7 
o    4-0.  5,0 


7 

7 
3 

7 
o 

3 

4 
8 

I 

3 

2 
8 
8 
2 

7 
7 
4 

9 

8 


4-0.28,3 
4-0.18,8 
4-0.   1,9 


4-0. 
4-0. 
4-0. 
4-0. 
4-0. 
4-0. 
40. 
-+-0. 


6,1 
8,8 
7,8 

0,4 
4,8 
3,0 
1,0 
5,2 


4-0.17,2 
4-0.  8,1 
4-0.  0,7 
4-0.  2,7 
4-0.22,4 
4-0.29,9 
-fo.29,9 
4-0.35,5 


7  +1.  5,'4 

4  4-0. 52, 5 
7  4-0.40,2 

5  4-0.29,3 


23,3 

•24,3 
23,9 


24,4 
23,4 


-24:6 


■24,2 
23  »9 
23,7 


23,5 
22,4 
23,7 


1 .23.24,0 

98.52.  7,3 
80.43.55,2 

45.58. 1 1.0 

66.18.25,0 
58.3o.4i,5 
42.55. 3i ,2 
46.56.11,8 
49.26.  2,8 

48.30.50. 1 
41.30.41,8 
45.40.  8,0 
44-  2.i3,i 
42.  3.55,3 
46.  3.25,4 
57.  2.5o,o 
48.45. 10,9 
41.46.59,9 
43.45.  3,4 
61. 3o. 32,1 
67.27.37,3 
67.25.26,8 
71.29. 18,3 

88.53.  4 «9 


i6 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G^  Ob'.     N 


Février  16. 

Vcga Pr 

a  Âigio Pr 

Février  17. 

O  i'"  Bord Pr 

0  1*  Bord Pr 

^   i**^  Bord Pr 

Q  i"  Bord Pr 

Polaire Pr 

P  Bélier Pr 

a  Bélier Pr 

s  Taureau gl 

Aldébaran gl 

8865  Lai.  Taureau....  gl 

1  tt'  Orion gl 

i  Cocher gl 

g58i  Lai.  Orion gl 

La  Chèvre gl 

7  Orion gl 

S  Orion gl 

î*.(D  =4-a*47'8 8      gl 

1 1 3^9  LaF.  Orion 8      gl 

V  Orion gl 

1}  Gémeaux gl 

1 3  fA  Gémeaux gl 

I ï6i 5  Lai.  Gémeaux. .  6      gl 

7  Gémeaux gl 

12962  Lai.  Gémeaux..  6      gl 

^  centre gl 

^(D  =  4-20°44'9(').  8      gl 

K  Gémeaux gl 

^Gémeaux hl-l^ 

P  Petit  Chien hl-lp 

14608  Lai.  Petit  Chien.  hl-lp 

l  Petite  Ourse ml-lf 

p  Écrevisse ml-lp 

1 6335  Lai.  Ëcrevisse..  9    ml-lp 

16438  Lai.  Écrevisse..  8    ml-lp 

i653o  Lai.  Écrevisse..  6    ml-lp 

39  Écrevisse ml-lp 

9  Hydre ml-lf 

17450  I^l.  Hydre  ....  8.9  hl-lf 

17543  Lai.  Hydre 9    hl-lp 

17642  Lai.  Hydre 7    ml-lp 

17729  Lai.  Hydre 8.9  ml-lp 

17802  Lai.  Hydre ....  6.7  ml-lp 

17913  Lai.  Hydre  ... .  8.9  ml-lp 

17992  Lai.  Hydre  ....  8    ml-lf 

(li)  Melpomène ml-lf 

83  Ëcrevisse ml-lf 

18432  Lai.  Hydre  ....  8    ml-lp 

(s)  Flore ml-lf 


Passage 

Abc.  droite 

N 

obserTé. 

T 

-^ 

c. 

c. 

app.  oonclue 

FÉVRIER  1888. 

h      tn     • 

^ 

s 

s 

s 

h     n     s 

2 

18.32.    6,00 

6,82 

27,07 

-f  20,25 

4-20,20 

18.32.27,02 

10 

19.43.59,00 

59»  17 

19,45 

H-20,28 

4-20,23 

19-44.19,40 

4 

21.59.51,89 

5i,63 

4-20, 3i 

22.    0.11,94 

6 

22.   2.   4,94 

4,68 

4-20, 3i 

22.    2.24,99 

10 

23.  5.34,13 

34,02 

4-20,34 

23.  5.54,36 

10 

o.io.   i,3o 

i,3i 

-+-20,37 

0.10.21,68 

20 

1.   8.37,   7 

9,  4 

îfc6,  9 

10 

1.46.59,86 

60,26 

20, 63 

-f20,37 

4-20,42 

1.47.20,68 

10 

1.59.22,96 

23,42 

43,80 

-+-20, 38 

-+-20,42 

1.59.43,84 

lO 

4.20.33,93 

34, 3o 

55,00 

-1-20,70 

420,78 

4.20.55,08 

10 

4.28.  o,i4 

0,46 

21,24 

-1-20,78 

4-20,79 

4.28.21,26 

6 

4.34.59,27 

59,32 

4-20,79 

4.35.20,11 

8 

4» 4^* 20,00 

20,1 3 

40,96 

-1-20, 83 

4-20,80 

4.42.40,93 

10 

4.48.  3,17 

3,84 

24,55 

+M,7i 

-+-2o,8o 

4.48.24,64 

10 

4.58.14,42 

14,44 

4-20,80 

4.58.35,24 

10 

5.  6.35,37 

36,39 

57,^9 

+20,90 

-|-20,8l 

5.  6.57,20 

10 

5.17.42,70 

42,82 

3,69 

+20,87 

4-20,81 

5.18.  3,63 

10 

5.24.55,49 

55,48 

16,40 

-f20,92 

4-20, 8a 

5.25. 16, 3o 

10 

5.45.51,96 

52,02 

4-20,83 

5.46.12,85 

10 

5.51.42,16 

4a,  17 

-+-20,83 

5.52.  3,00 

10 

5.59.41,79 

42,08 

2,87 

-hao,79 

4-20,84 

6.  0.  2,92 

10 

6.  6.34,1 3 

34,58 

55,38 

-h2o,8o 

4-20,84 

6.  6.55,42 

10 

6.14*38,07 

38,52 

59,33 

4-20,81 

4-20,84 

6.14.59,36 

6 

6.27.54,07 

54,40 

4-20,85 

6.28.15, 25 

8 

6.29.44,84 

45,17 

6,04 

4-20,87 

4-20,85 

6.3o.  6,02 

7 

6.37.491*5 

49»  7a 

4-20,85 

6.38.10,57 

8 

6.39.30,50 

3o,97 

-}-20,85 

6.39.51,82 

6 

6.48.47,78 

48,19 

4-20 , 86 

6.49.  9,o5 

10 

6.55.56,37 

56,78 

17,67 

4-20,89 

4-20,86 

6.56.17,64 

ti 

7.11.54,10 

54,54 

15,29 

4-20  r75 

+20,79 

7.12.15,33 

6 

7.19.39,40 

39,57 

0,45 

4-20,88 

+20,80 

7.20.  0,3; 

6 

7.23.26,08 

26,25 

+20,80 

7.23.47,05 

20 

7.55.43,  7 

4,  4 

^7,  9 

6 

8.  9.   1,48 

1,67 

M,  44 

4-20,77 

-f  20,82 

8.  9.22,49 

6 

8.13.27, 10 

27,24 

+20,82 

8.13.48,06 

6 

8.16.  6,83 

6,97 

+20,82 

8.16.27,79 

6 

8.18.30, Il 

3o,27 

+20,82 

8.18.51,09 

6 

8.24.44)^3 

44,64 

5,49 

-1-20, 85 

+20,82 

8.25.  5,46 

6 

8.30.20,19 

20, 3i 

41,18 

4-20,87 

+20,82 

8.3o.4i,i3 

6 

8.43.57,40 

57,42 

+20,83 

8.44.18,25 

6 

8.46.24,18 

24,23 

+20, 83 

8.46.45,06 

6 

8.49-a'>79 

21,89 

+20, 83 

8.49.42,72 

6 

8.51.53,67 

53,86 

+20, 83 

8.52.14,69 

6 

8.54.13,33 

i3,45 

4-20, 83 

8.54.34,28 

6 

8.57.29,28 

29,33 

+20,84 

8.57.50,17 

6 

9.  0.   3,83 

3,97 

+20,84 

gr  0.24,81 

10 

9.  6.27,20 

^7,47 

+20,84 

9.  6.48,3i 

6 

9.11.16,63 

16,99 

37,87 

4-20,88 

+20,84 

9.11.37,83 

6 

9-ï4.   1,18 

1,26 

4-20 , 84 

9.14.22,10 

10      9.44.24,24    24,63 


+20,85      9.44.45,48 


{')  La  plus  boréale. 
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Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.      de  coll.     au  pâle  nord. 
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FéYTidr  7.  o"  j 

ia863  Lai.  Licorne . 
$  centre 557 

FéTiier  9. 
Véga 746 

«Aigle 747 

Février  10. 

©BI  — o^jia 745 

0BS4-i'",07 

ç  cenire 74^» 

9  BI 74o 

a  Andromède 740 

Polaire  +o",88.... 

n  Poissons 740 

ê  Orion 738 

Ç  Orion 

10941  Lai.  Orion. . . 
111^5  Lai.  Orion.. . 
II 329  Lai. Orion... 

V  Orion 

13  Gémeaux 

fi  Gémeaux 737 

1 5i 77  L.  Pet. Chien.      733 
15426  L.  Pet. Chien. 

6  Écrevisse 733 

JHydre 7^3 

t  Hydre 

a  Ecrevisse 733 

Ferrier  11. 

Véga 707 

a  Aigle 706 

FêYTiar  12. 

OBI  —  o"»,!! 703 

OBS-4-i",io 

ç  centre 696 

9  BI 692 

Polaire  —  i",53.. . . 

P  Bélier 691 

7  Taureau 

(  Taureau 689 

Aldébaran 

I  ir,  Orion 

I  Cocher 

9581  Lai.  Orion 687 

9820  Lai.  Orion. . .. 

7  Orion 

î  Orion 

io5i5  Lai.  Orion. . . 

Ç  Orion 686 

67  V  Orion 686 

n  Gémeaux 

fi  Gémeaux 

7  Gémeaux 

$  centre 681 

Férrûr  14. 

Véga 624 

a  Aigle 627 


83. 31.42 
2,3      66. 3o.  8 

2.3  5i.20.36 

4.2  81.28.16 

6.4  104.28.14 
104.28.14 

7,4     100.54.11 

8.3  93.20.33 
8,3      61. 38. 20 

1.24.47 

8.3  75.20.  5 

5.4  90.23.29 
92.  0.17 
88.52.19 
88.io.i3 
89.27.21 
75,13.  o 
67.27.20 

4,9      67.25.15 

4.5  84.15.40 
8o.i8.i3 

4.3  6i.5o.3o 
3,9      83. 5o.  o 

83.  5.39 
3,8      77.37.50 

3,2      5i.20.38 

4.6  81.28.17 

6,2     103.49.18 

103.49.18 

6,8      99.19.45 

7,8      92.17.39 

1.24.44 
8,0      69.50.15 

74.41 -15 

6,0      71.  6.53 

73.45.24 

83.i5.58 

57.  3.17 

5,8      89.  o.   1 

84 • 59 . 37 

83.46.  4 

90.23.21 

90.23.21 

5,2      92.  0.21 

5,0      75.12.56 

67.27.31 

67.25.11 

73.29.20 

3,8      66.29.29 

1.4  5 1. 20. 34 
4,2      81.29.   3 


,0 

20.  6,4 

31.36, 

,3 

20.  4)6 

3o.  4, 

,7 

20.  3,0 

20.34, 

,6 

20.  3,3 

28.14, 

|0 

14.44,4 

43.29, 

,0 

27,12,6 

11.   I, 

)9 

20.10,8 

54.  a, 

,8 

20.28,2 

20.  6, 

,7 

20.  2,9 

38.19, 

,5 

20.  9,1 

24.40, 

,7 

20.  8,9 

19.58, 

,5 

20.  4,4 

23.26, 

,0 

i9-59ia 

0.18, 

,3 

19.58,9 

52.21, 

,0 

1954, 7 

10.19, 

,5 

20.IO,b 

27.12, 

,6 

20 .   1,4 

i3.  0, 

i7 

i9-5i,4 

27.30, 

,4 

19.55,4 

25. 20, 

,3 

20.  5,0 

i5.36, 

,1 

20.  4,6 

18.  9, 

,6 

20.  3,5 

50.28, 

,6 

20.   2,5 

49.59, 

,0 

ao.   1,4 

5.38, 

,8 

20.  0,8 

37.51, 

,3 

20.  3,7 

20.35, 

,0 

20.  2,1 

28.16, 

,0 

i5.  1,8 

4.i5, 

,0 

27.29,8 

31.47» 

,4 

20.11,1 

19.34, 

,3 

20.  7,4 

17.32, 

,4 

20.  5,8 

24.40, 

,8 

20.   1,3 

5o.i5, 

,5 

>9-57iî» 

41. ^9, 

,6 

20.  3,5 

6.5o, 

,7 

19.59,5 

45.25, 

,5 

19-59,3 

15.59, 

,3 

20.21,0 

2.57, 

,5 

20.  7,4 

59.54, 

,4 

20.   1,7 

59.36, 

,î 

20.  3,1 

46.  I, 

,3 

19.56,7 

23.26, 

,3 

22.18,6 

21.  4, 

,3 

20.  3,6 

0.18, 

,0 

19.56,5 

i3.  0, 

,3 

20.  '1 ,3 

27.30, 

,8 

19.51,7 

25.20, 

,2 

19-56,5 

29.24, 

,6 

20.  0,4 

1930, 

,1 

19-59,7 

20.35, 

,4 

ao.47,9 

28.17, 

6  +0.54 

8  4-0.28 

5  -fo.ii 

6  4-0. 5i 


2 
o 
I 
5 
6 
5 
3 
8 
8 

4 
I 

2 

6 
I 

6 
1 
5 

8 
2 
3 
o 


-f2.    O 
4-1.57 

4-1. 4a 
4-1. 16 

+0.22 

—0.49 
4^0.40 

4-1.  9 


4-1. 
4-1. 
4-1. 
4-1. 


14 
6 

4 

7 


4-0.40 
4-0.29 
4-0.29 
4-0. 56 

H-0.49 
4-0.22 

4-0.55 

-fo.54 

4-0.44 


5 
8 
5 
8 
3 

7 
6 

9 
o 

3 

7 

7 
8 

9 

8 

6 
3 

9 

9 
5 

9 

9 
I 


1.56 

1.54 
4-1. 36, o 
-hi.i3,7 
—0.49,5 
4-0.32,5 
4-0.39,7 
4-0.34,5 
4"0.38,3 
4-0.54 

-ho.  17 

4-1.  6 

4-0.57,5 

4-0.55,1 

4-1.  9>5 

4 I.  9,4 

4^1. i3, 6 

4-0.40,6 

4-0.29,7 

-fo.29,7 

4-0. 38,1 

+0.28,5 

4-0.10,8 
4  o.5o,7 


4    4-0.10 
2    4-0. 5i 


5 
5 

9 
6 

9 
4 
4 
9 

7 
8 

o 

8 

8 

9 

2* 

I 

8 
8 
8 
5 
5 
2 

2 
o 


3  83.32.  7 

2  66.3o.  9 

O  —25,9        5l.20.20 

5  —25,1      81.28.40 


I 

o 


a3,9 
25,0 
26,0 
24,0 
24,0 


a3,9 

22,7 
a3,4 


24,6 
26,2 
24,8 

a4,7 


•25,2 

25,8 

a3,4 

24,0 
•23,9 

a3,4 
a4,8 


23,3 
aa,9 

23,5 
a3,9 

23,2 
23,2 

24,8 


'25,3 
26, 1 


104.45.  4 

104.12.33 

100.55.19 

93.20.58 

61. 38. 16 
1 . 23 . 25 

75.20.13 
90.24.13 

9a.  1-9 
88.53.  4 
88.11.  o 
89.27.56 

75.13. 17 
67.27.36 
67.25.26 
84.16.  7 
80.18.33 
61 .50.26 
83.5o.3o 
83.  6.  7 
77.38.10 


26,2      5i .20.20 
26,1      81.28.41 


4 

7 
I 

5 

6 


104.   5.46 

io3.33.i5 

99.20.45 

92.18.20 

1.23.25 

69.50.22 

74.41.45 
71.  7.  1 
73.45.40 
83.i6.3o 
57.  2.5o 
89.  0.37 
85.  0.10,6 
83.46.33 
90.24. 12,0 

90.2i.49>S 

92.   1.  8 

75.13.17,7 

67.27.36,8 

67 . 25 . 26 , 5 

73.29.38,9 

6(3.29.35.0 


7 
8 


5 

6 

4 
1 

7 
G 

7 
I 

2 

I 

2 

3 

8 

4 
8 
6 

7 
6 

o 

7 
8 

5 
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G^  Ob^    N 


Février  16. 

Véga Pr 

a  Âigio Pr 

Février  17. 

O  i"  Bord Pr 

0  îi*  Bord Pr 

"ç  i*'  Bord Pr 

9  i"  Bord Pr 

Polaire Pr 

p  Bélier Pr 

a  Bélier Pr 

6  Taureau gl 

Âldébaran gl 

8865  Lai.  Taureau —  gl 

ï  tt'  Orion gl 

i  Cocher gl 

g58i  Lai.  Orion gl 

La  Chèvre gl 

7  Orion gl 

S  Orion gl 

5^.rO  =4-2»47'8 8      GL 

1 1 329  i^^*  Orion 8      gl 

V  Orion gl 

1}  Gémeaux gl 

1 3  II  Gémeaux gl 

1 261 5  Lai.  Gémeaux. .  6      gl 

7  Gémeaux gl 

12962  Lai.  Gémeaux..  6      gl 

^  centre gl 

ï|-(0  =  -l-2o°44'9n.  8      GL 

K  Gémeaux gl 

S  Gémeaux hl-l^ 

P  Petit  Chien ml-lp 

14608  Lai.  Petit  Chien.  ml-lp 

1  Petite  Ourse ml-lf 

p  Écrevisse ml-lp 

i6335  Lai.  Écrevisse..  9    ml-lp 

16438  Lai.  Écrevisse..  8    ml-lf 

i653o  Lai.  Écrevisse..  6    ml-lf 

19  Écrevisse ml-lf 

^  Hydre ml-lf 

17450  I^l.  Hydre  ....  8.9  ml-lf 

17543  Lai.  Hydre  ....  9    ml-lf 

17642  Lai.  Hydre 7    ml-lf 

17729  Lai.  Hydre 8.9  ml-lf 

17802  Lai.  Hydre ....  6.7  ml-lf 

17913  Lai.  Hydre....  8.9  ml-lf 

17992  Lai.  Hydre  ....  8    ml-lf 

(li)  Melpomène ml-lf 

83  Écrevisse ml-lf 

18432  Lai.  Hydre  ....  8    ml-lf 

(?)  Flore ML-LF 


Passage 

Abc.  droite 

N 

obserré. 

T 

X, 

c. 

c; 

app.  conclue 

FÉVRIER  1868. 

h       m      • 

A 

• 

s 

« 

b     n     f 

2 

18.32.  6fO0 

6,82 

27,07 

-f  20,25 

-1-20,20 

18.32.27,0a 

10 

19-43.59 

^00 

59»  ï  7 

19,45 

H-20,28 

4-20,23 

19.44.19,40 

4 

21.59.51, 

.89 

5i,63 

-^-20,3l 

22.   0.11,94 

6 

22.  2.  4i 

94 

4.68 

4-20, 3i 

22.    2.24,99 

10 

23.  5.34, 

i3 

34,02 

4-20,34 

23.  5.54,36 

10 

O.IO.     I, 

3o 

i,3i 

4-20,37 

0.10.21,68 

20 

I.  8.37 

f  7 

9>  4 

a6,  9 

10 

1.46.59, 

86 

60,26 

20,63 

-f20,37 

4-20,42 

1.47.20,68 

10 

1.59.22, 

96 

23,42 

43,80 

-+-20,38 

4-20,42 

1.59.43,84 

10 

4.20.33^ 

,93 

34|3o 

55,00 

-1-20,70 

420,78 

4.20.55,08 

10 

4.28.   0, 

,14 

0,46 

21,24 

4-20,78 

-i-20,79 

4. 28. 21, 25 

6 

4.34.59, 

27 

59,32 

4-20,79 

4.35.20,11 

8 

4.42.20 

00 

20,1 3 

40,96 

-4-20,83 

-4-20,80 

4.42.40,93 

10 

4.48.  3 

»'7 

3,84 

24,55 

H-20,71 

4-20,80 

4.48.24,64 

10 

4.58. i4i 

.4a 

14,44 

4-20,80 

4.58.35,24 

10 

5.  6.35 

.37 

36,39 

57,29 

-1-20,90 

4-20,81 

5.  6.57,20 

10 

5.17.42, 

70 

4a,  82 

3,69 

4-20,87 

-4-20,81 

5.18.  3,63 

10 

5.24.55, 

.49 

55,48 

16,40 

4-20,92 

4-20,82 

5.25. 16, 3o 

10 

5.45.51 

.96 

52,02 

4-20, 83 

5.46.12,85 

10 

5.51.42 

,16 

4^117 

4-20,83 

5.52.  3,00 

10 

5.59.41, 

79 

42,08 

2,87 

4-20,79 

4-20,84 

6.  0.  2,92 

10 

6.  6.34 

>i3 

34,58 

55,38 

4-20,80 

-h20,84 

6.  6.55,42 

10 

6.14.38 

F  07 

38,52 

59,33 

-H2o,8i 

4-20,84 

6.14.59,36 

6 

6.27.54 

,07 

54,40 

4-20, 85 

6.28.15,25 

8 

6.29.44 

,84 

45,17 

6,04 

4-20,87 

4-20, 85 

6.3o.  6,02 

7 

6.37.49 

,25 

49»  7a 

-4-20, 85 

6.38.10,57 

8 

6.39.30 

,5o 

3o,97 

4-20,85 

6.39.51,82 

6 

6.48.47 

,78 

48,19 

4-20,86 

6.49-  9»o5 

10 

6.55.56 

,37 

56,78 

17,67 

4-20,89 

4-20,86 

6.56.17,64 

6 

7.11.54, 

,10 

54,54 

15,29 

4-20775 

4-20,79 

7.12.15,33 

6 

7'9-39, 

40 

39,57 

0,45 

-+-20,88 

-4-20,80 

7.20.  0,3; 

6 

7.23.26, 

08 

26,25 

4-20 , 80 

7.23.47,05 

20 

7.55.43 

»  7 

4,  4 

27,  9 

6 

8.  9.    I 

.48 

1,67 

22,44 

4-20,77 

4-20,82 

8.  9.22,49 

6 

8.13.27 

,  10 

a7 ,  a4 

4-20,82 

8.13.48,06 

6 

8.16.  6 

,83 

6,97 

4-20,82 

8.16.27,79 

6 

8.18.30 

iii 

30,27 

4-20,82 

8.18.51,09 

6 

8.24.44 

,23 

44,64 

5,49 

-+-20, 85 

4-20,82 

8.25.  5,46 

6 

8.30.20, 

19 

20, 3i 

41,18 

4-20,87 

4-20,82 

8.3o.4i,i3 

6 

8.43.57 

,40 

57,4a 

4-20 , 83 

8.44.18,25 

6 

8.46.24 

,18 

24,23 

4-20, 83 

8.46.45,06 

6 

8.49.21 

»79 

21,89 

-+-20, 83 

8.49-42,72 

6 

8.51.53 

.67 

53,86 

-4-20,83 

8.52.14,69 

6 

8.54.13 

,33 

i3,45 

4-20, 83 

8.54.34,28 

6 

8.57.29 

,28 

29)33 

4-20,84 

8.57.50,17 

6 

9.  0.  3 

,83 

3,97 

4-20,84 

9.^^  0.24,81 

10 

9.  6.27 

,20 

a7,47 

4-20,84 

9.  6.48,31 

6 

9. II. 16 

,63 

16,99 

37,87 

-4-20,88 

4-20,84 

9.11.37,83 

6 

9.14.   I 

,18 

1,26 

4-20,84 

9.14.22,10 

10      9.44*24,24    24,63 


4-20,85      9-44.45,48 


{*)  La  plus  boréale. 
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Correct.     Dist.  appar. 
Lg  Réfr.      de  coll.    aopôleDord. 


Bar.      0' 


Lecture.       Microm. 


FéTiier  16.  o",7 

Véga 67a 

a  Aigle 671 

Férrier  17. 

OBÏ~o'»,o8 665 

OBS-f-i-,08 

Ç  centre 66a 

9  BI 658 

Polaire  —  i-,o3 655 

p  Bélier 656 

a  Bélier 

74  <  Taureau 65a 

Âldébaran 

8865  Lai.  Taureau . . 

I  »r'  Orion 

i  Cocher 

958i  Lai.  Orion 

La  Chèvre 65o 

7  Orion 

i  Orion 

ç  Orion 

*R=5''46"i3'.... 
ii^ag  Lai.  Orion... 

V  Orion 

1  Gémeaux 

i3  fi  Gémeaux 65o 

ia6i5  Lai.  Gémeaux. 

y  Gémeaux 

lagCa  Lal.Cîémeaux. 

#  centre 

*  R  =  6'»49"9'-     • 

Ç  Gémeaux 65a 

S  Gémeaux 654 

p  Petit  Chien 

14608  L.  Pet. Chien.      653 

P  Écrevisse 65o 

i6335La].  Ëcrevisse. 
16438  Lai.  Écrevisse. 
i653o  Lai.  Ëcrevisse. 

V}  Ëcrevisse 

S  Hydre 65i 

17450  Lai.  Hydre.. . 
17543  Lai.  Hydre... 
1764a  Lai.  Hydre... 
17739  Lai.  Hydre... 
1780a  Lai.  Hydre.. . 
1791 3  Lai.  Hydre... 
1799a  Lai.  Hydre.. . 

(^  Melpomène 

83  Ëcrevisse 

i843a  Lai.  Hydre...      65i 
a  Hydre 

(s)  Flore 65o 


FfiVRISR  1868. 

0 

0         1         * 

i     p 

f     * 

f       • 

» 

0        1     m 

a, a 

5i.ao.38,9 

30.    3,0 

30.36,6 

-4-0.10,9 

-36,3 

5l.30.2],9 

4,a 

81. a8. 19,0 

30.  4,7 

38. i5, 

,6 

-}-o.5i,o 

-a4,8 

81.38.41,0 

6,6 

10a.  7.  6, a 

14.46,3 

33.18, 

9 

-+-i.47i9 

103.33.41,3 

loa.  7.  6, a 

37.10,9 

49.54, 

4 

-hi.45,6 

101. 5i. 14, 4 

8,a 

95.a4.i7i7 

30.13,6 

a4.  5, 

.9 

4-i.a3,o 

95.35.  3,3 

9. a 

89.40.17,5 

30.  4,3 

40.14, 

»i 

-hi.  6,5 

89.40.55,0 

9.a 

i.a4.44,7 

30.  5,4 

a4.4i 

,5 

—0.49,0 

-35,4 

1.33.36,9 

8,8 

69.50.19,6 

30.  4,4 

5o.i6, 

1 

-H>.33,3 

-a5,9 

69.50.33,8 

67.  9.51,8 

30.  5,3 

9-47i 

5 

H-o.38,8 

-a5,4 

67.  9.^0,7 

4,9 

71.  6. 5a, 8 

30.  1,7 

6.5i, 

9 

-ho. 34, 5 

-a4,9 

71.  7.  3,5 

73.45.aa,i 

19.56,8 

45.35 

^9 

-ho. 38, 3 

—34,0 

73.45.40,3 

■ 

87.15. ai, 0 

19.53,7 

15.37, 

8 

-hi.  3,3 

87.16.  6,1 

83.16.  3,7 

30.  4t3 

15.59 

»9 

-ho.  54,1 

-a3,4 

83.i6.3o,i 

57.  a. 54, 9 

19.59,3 

3.56 

,3 

-ho. 17,1 

—34,3 

57.  3.49>4 

88.59.55,8 

30.  0,3 

59.56, 

,3 

-hi.  6,1 

89.  o.38,5 

4,1 

44.  8.33,5 

19.50,0 

8.44 

,3 

-ho.  3,1 

—34,0 

44.  8.33,5 

83.46.  0.9 

i9*^9i4 

46.  3, 

,4 

4-0.55,1 

-33,6 

83.46.33,6 

9o.a3.a5,7 

19.59,0 

33.38 

,4 

-hi.  9»5 

-a4,8 

90.34.14,0 

9a.  o.a4,a 

30.  6,4 

0.18 

.8 

-hi.i3,6 

—  33,3 

93.   1.  8,5 

87.11.35,1 

19.59,1 

11.36 

rB 

-hl.    3, I 

87.13.15,0 

89.37.14,6 

30.  1,6 

37.13 

»6 

-hl.   7»* 

89.37.56,9 

75.13.  5,5 

30.  5,4 

i3.   1, 

»3 

-ho. 40, 5 

-34,1 

75.13.17,8 

67.37.30,9 

30.  o,a 

37.31 

,4 

+0.39,7 

-a3,9 

67.27.37,3 

4,0 

67.a5.a5,3 

30.  4,7 

35.31 

,3 

-ho.a9,6 

-a3,9 

67.35.36,9 

73.38.41,5 

31.43,9 

36.59 

,3 

-ho.37,9 

73.37.13,3 

73.38.41,5 

i9«i9»4 

39.33 

>o 

+0.37,9 

—  33,1 

73.39.37,0 

66.38.49,1 

19.  0,5 

a9-49 

r8 

-H>.a8,4 

66.39.54,3 

66.38.49,1 

i9-49;6 

«9.  0 

,5 

-ho. 38, 4 

66.39.  5,0 

69.14.33,9 

19.34,0 

i5.  0 

>8 

-ho. 33,0 

69.15.  8,9 

4,3 

69.14.33,9 

30.   3,3 

14. ai 

,5 

-ho. 33,0 

-33,8 

69.14.39,6 

3,9 

67.46.49,3 

30.  7,3 

46.43 

i7 

-ho.3o,i 

-a4,5 

67.46.47,6 

81.36.45,9 

ao.  9,3 

36.37, 

5 

-ho.5o,9 

—36,3 

81.37.   3,3 

3,7 

81.10.30,9 

^0.  7,9 

10. i3, 

7 

-ho.5o,4 

8]. 10. 38, 9 

a,3 

80.34.30,3 

30.  7,3 

34.34 

.4 

4-0.49.3 

-36,3 

80.34.48,5 

83.44.53,8 

30.  4,3 

44-49 

.5 

-ho. 53,6 

83.45.17,9 

83.45.37,0 

30.  1,5 

45.37 

,1 

-4-0.53,6 

83.46.  5,5 

83.    0.31,3 

30. 11,4 

0. 10 

.6 

-ho.  53,3 

83.  0.37,6 

69.  6.56,6 

30.  9,4 

6.48 

,3 

-ho. 33,0 

-a3,9 

69.  6.55,0 

a,5 

83. 5o.  6,5 

30.    8,1 

49.59 

.5 

-ho. 55, 6 

~a5,9 

83. 50.39,9 

89.  3.14,8 

30.35,1 

i.5o, 

J 

•4-1.  6,7 

89.  3.33,3 

87.35.33,3 

30.a6,3 

34.56, 

.6 

-4-1.  3,4 

87.35.34,8 

85.15.38,3 

30.36,5 

l5.I3, 

5 

-^-0.58,5 

85. 15.45,8 

80.30.41,5 

ao.39,5 

3o.i3, 

,1 

-ho. 49,5 

80.30.37,4 

83, 50.36, 7 

30.  8,4 

50.19, 

5 

-ho.  55, 7 

83.5o.5o,o 

87.33.43,8 

30.  8,3 

33.36, 

6 

-hi.  3,4 

87.34.14,8 

83.37.50,5 

30.  9,4 

37.41 

r8 

+0.53,4 

83.38.10,0 

76.a3.3i,5 

30.  6,3 

33.36, 

,1 

-ho. 43, 7 

76.33.43,6 

71.44.16,9 

30.  5,6 

44.1a, 

J 

-ho. 35, 8 

— a4,7 

71.44.33,3 

«,7 

86.  0.59,9 

30.  4)0 

0.56 

r6 

-hï.  0,3 

86.  i.3i,6 

98.  4-^1,8 

ao.  0,7 

4. ai, 

•  9 

-hi.33,7 

-35,5 

98.  5.39,4 

1,6 

70. i3.  7,7 

ao.  3,9 

i3.  5, 

3 

-4-0.33,7 

70.i3.i3,7 

Observations,  —Tous  XXIV. 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 

Passage  Asc.  droite 

obaervé.  T  «^.^  C_  C'  app.  conclue. 


G^    Ob'.       N 


FÉVRIER  1868. 


Février  17. 

n  Lion ml-lp  6 

(cî)  Danaë ml-lf  io 

5  Lyre Pr  4 

a  Aigle Pr  IO 

Février  18. 

O  i^Bord pp  3 

O  a*  Bord Pr  4 

"ç  i"  Bord Pr  10 

jc  Andromède Pr  lo 

Q  i*'  Bord Pr  lo 

Polaire pp  ao 

fi  Bélier *  Pr  lo 

a  Bélier Pr  lo 

Aidébaran gl  io 

8865  Lai.  Taureau.. ..  y      gl  io 

i  tt'  Orion gl  io 

9^48  Lai.  Orion gl  8 

958i  Lai.  Orion gl  «io 

Rigel gl  io 

7  Orion gl  io 

0  Orion gl  io 

io836  Lai.  Taureau.. .  7      gl  io 

1109a  Lai.  Taureau. . .  6.7    gl  10 

6  Cocher gl  6 

V  Orion gl  io 

n  Gémeaux gl  10 

fA  Gémeaux gl  io 

9  centre ml-lp  6 

13371  Lai.  Licorne...  7.8  hl-lf  6 

ç  Gémeaux ml-lf  6 

^Gémeaux ml-lf  6 

^PetitChien ml-lf  6 

14601  L.  P.  Chien  (').  8.9  ml-lf  6 

14715  Lai.  Petit  Chien.  8.9  ml-lf  6 

14837  Lai.  Petit  Chien.  8    ml-lf  6 

Procvon ml-lf  6 

i5oa2  Lai.  Petit  Chien.  7.8  ml-lf  6 

i5i 35  Lai.  Petit  Chien.  8    ml-lf  6 

i5a26  Lai.  Petit  Chien.  8.9  ml-lf  6 

(Qik-  =H-3°38' 6.7  ML-LF  6 

1 5440  Lai.  Petit  Chien.  6.7  ml-lf  6 

6  Écrevisse ml-lf  6 

>  Petite  Ourse ml-lf  ao 

(js)  Melpomène ml-lf  8 

83  Écrevisse ml-lf  7 

18418  Lai.  Hydre  ....  8    ml-lf  5 

i855i  Lai.  Hydre  ....  8    ml-lf  6 

a  Hydre ml-lf  6 

(?)  Flore ML-LP  6 

Février  20. 

Aidébaran gl  10 

8809  Lai.  Éridan gl  6 


b   m  s 

9.5a. 54, 47 

54' 

10.  0.33,98 

3i, 

i8.44.49i75 

5o, 

19.43.58,33 

58, 

aa.  3.43,aa 

4», 

aa.  5.56, 10 

55, 

a3. 10. 14, 6a 

14, 

0.  1.11,58 

la, 

o.i4.a3,55 

a3. 

I.  8.35,1 

6, 

1.46.59,16 

59, 

i.59.aa,a7 

aa; 

4.a7.59,5i 

59» 

4.34.58,67 

58, 

4.4a. 19,5a 

ï9> 

4.48.35,88 

36, 

4.58.13,87 

i3, 

5.  7.5o,84 

5o, 

5.i7.4a,aa 

4a, 

5.a4.54,98 

54, 

5.37.  5,33 

5, 

5.44.31,36 

3i, 

5.5o.ai,85 

aa, 

5.59.4i)i4 

4i, 

6.  6.33,37 

33, 

6.14.37,33 

37. 

6.39.a3,95 

^4, 

6.48.14,74 

14, 

6.55.56,00 

56, 

7 . I I . 53 , 3a 

53, 

7.19,38,89 

39, 

7.a3.ia,i8 

«a, 

7.a6.i4,77 

14, 

7.a9.a4,ao 

a4, 

7.3a.  3,01 

3, 

7.36.  5,33 

5, 

7.39.a5,57 

a5, 

7.4a.  9,16 

9; 

7.44.51, ai 

5i, 

7.48.  o,5a 

0, 

7.55.  3,54 

4, 

7.55.45,8 

6, 

8.  5. 3a, 39 

3a, 

8.11.15,98 

16, 

8.i3.a9,98 

^9» 

8.i7.46,a4 

46, 

8.ao.46,o8 

46, 

8.43.ao,68 

ai, 

4.a7.58,i8 

58, 

4. 3a. 53, 41 

53, 

64 
ag 
43 

5o 

97 

85 

53 
i5 

57 
8 

56 

73 
83 
7a 
65 
14 

89 
67 

34 

97 
70 

64 
63 

43 
8a 

78 
4a 
9a 
41 
76 
01 
a9 

9a 
3a 
la 
40 
61 
a8 
a8 
70 
II 
5 

66 

34 

99 
33 

01 
07 


i5,4o    -4-ao,76    -hao 

-hao 

11,34    -fao,9i     -hao 
19,47    -|-ao,97    +ao 


33,  aa 

a6,a 
ao,6i 

43,78 
ai  ,aa 


ia,i7 

3,67 
16, 38 


44,01 

a, 86 

55,37 

59,3a 


17,66 

i5,a8 

0,45 


a5,57 

a8,3 

37,87 
7,4a 


4-a 
-ha 
4-a 
-|-ai,07  -f-a 
4-a 


-haï  ,07 
4-ai,07 
4-ai,39 


40,94    -hai,a9 


4-ai,5o 
H-ai,33 
4-ai,4i 


4-ai,38 
4-ai,43 
4-ai,55 

4-ai,54 


-|-ai,a5 
4-ai ,5a 
4-ai,44 


a4,55    4-ai,43 


-haï, 46 


-ha 
-ha 
-ha 
4-a 
-ha 
4-a 
-ha 
-ha 
4-a 
4-a 
-ha 
4-a 
4-a 
4-a 
4-a 
-ha 
4-a 
4-a 
4-a 
-ha 
-ha 
4a 
-ha 
-ha 
4-a 
4-a 
4-a 
-ha 
-ha 
-ha 
-ha 


4-a 

4-ai,53  -ha 
-ha 
4-a 

-haï, 41    4-a 

-ha 


5o    ai, 19    4-aa,69    -haa 
09  4-aa 


86 
86 

89 
9a 

00 
00 
o3 
06 
06 

II 
II 

39 

o 


I 
I 

a 

a 

3 

3 

4 

4^ 

4 

4 
I 

I 

I 

a 

a 

a 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 
4 

4 
5 
5 
5 
5 

6 

3 
3 


9.53. i5,5o 
10.  0.55, i5 
18.45.11,3a 
I9-44- 19,4a 

aa.  4.   3,97 

aa.  6. 16, 85 

a3. 10. 35,56 

o.   1.33,21 

o. ]4'44,63 

i.47.ao,67 

1.59.43,84 
4.a8.ai,aa 
4.35.20,1a 
4.4a.4i,o5 

4.48.57,54 
4.58.35,3o 

5.  8.ia,o8 
5.18.  3,76 
5. a5. 16,39 
5. 37.27, i3 
5.44.53,07 

5.50.44,07 

6.  o.  a, 87 
6.  6.55,a6 
6.i4.59,aa 
6.39.45,83 
6.48.36,33 
6.56. 17,8a 
7.1a. i5, 18 
7.ao.  0,43 
7.a3.33,7i 
7.a6.36,35 
7.a9.45,75 
7.3a.a4fS5 
7.36.a6,83 

7.39.47,04 
7. 4a. 30,71 

7.45.12,71 

7.48.aa,i4 
7-55.25,55 

8.  5.54,10 

8.11.37,79 
8.i3.5i,44 
8.18.  7,78 
8. ai .  7,4^ 

8.43.42,53 

4.a8.ai,23 
4.33.15,82 


(')  Double,  la 
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Correct.      Dist.  «ppar. 
L^  Réfr.     de  coll.    aup^lenord. 


Bar.      ô' 


FéYTier  17.  o'^.y 

r  Lion 

(S)  Danaë 65o 

P  Lyre 643 

a  Aigle 645 

FéYiidr  18. 

OBl-ho",o5 644 

0BS-f-i",07 

7  centre 640 

a  Andromède 

9  M 636 

Polaire  — 1",43 63a 

P  Bélier 629 

«Bélier 

Aldébaran 6]5 

8865  Lai.  Taureau . . 

1  ff'  Orion 

9248  Lai.  Orion 

9581  Lai.  Orion 611 

Rigel 

7  Orion 

i  Orion 

io836  Lai.  Taureau.      609 
11092  Lai.  Taureau. 

©  Cocher 

>  Orion 

n  Gémeaux 

P  Gémeaux 608 

t  centre 607 

13371  L.  Licorne  . . .' 

C  Gémeaux 

i  Gémeaux 

^  Petit  Chien 6o3 

14601  L.  Pet. Chien. 
14715  L.  Pet. Chien. 
14837  L.  Pet. Chien. 

Procyon 

i5o%2  L.  Pet. Chien. 
i5i35  L.  Pet. Chien. 
i5Aa6  L.  Pet. Chien. 
*jR  =  7*'45"i3'  ... 
15440  L.  Pet. Chien. 
6  Écrevîsse 600 

@  Melpomène 594 

83  Êcrevisse 

18418  Lai.  Hydre... 
i855i  Lai.  Hydre.. . 
a  Hydre 589 

0  Flore 589 

Fénidr  20. 

Aldébaran 629 

8809  Lai.  Éridan . . . 


ï,7 

OfS 

2,2 


7»o 

8,2 

8.2 
8,2 

7Â 
3,9 


3,6 


3,5 


4,1 
3,9 


a»9 


a,4 


«,9 


ï»9 

";9 


Lecture.       Microm. 


FSVRIER  1868. 


81.19. '3 

74.29.42 

56.48.42 
81.28.16 

ICI .46.16 
101 .46.16 
94.39.39 
61. 38. 25 
89.  8.45 
1.24.46 
69.50.17 
67.10.49 
73.45,28 
87 . I 5 . 29 
83.16.  2 
76.41.35 
88.59.51 
98.20.32 
83.45.56 
90.23.29 
71.21.21 
75.51.48 
52.48.16 
75.12.58 
67.27.32 
67.25.21 
66.28.54 
80.57.10 
69.14.19 

67.46.47 
81.26.43 

84.28.10 

82 . 1 7 . 3 1 

83.37.54 
84.26.10 
86.28.43 
87.49.  2 
84.  1.24 
86.22.5o 
80.47.16 
61. 50.36 

76.15.  9 
71.44*20 

89.15.14 
85.25.  5 

98.  4-a7 

70.  6.  6 


4,9      73.45.32 
104.35.49 


,6 

20.  4,0 

19.10,1 

,4 

20.19,3 

29-24, 

,5 

20.  9,5 

48.33, 

i9 

20.  3,1 

28.15, 

,8 

14.58,6 

i.i6,( 

,8 

27.22,8 

28.53,< 

,3 

20.10,4 

39-29, 

.3 

20.  4,9 

38.22, 

,5 

20.  3,2 

8.43, 

,ï 

20.  6,6 

24.41, 

,7 

20.  3,7 

5o .  1 4 , 

,6 

20.  3,6 

10.47. 

»ï 

20.  1,8 

45.25, 

f^ 

20.  1,7 

i5.28,< 

,0 

20.  1,5 

16.  I, 

,6 

19.56,9 

41.39, 

,3 

19.56,4 

59.55, 

,a 

19.59,5 

20.33, 

,« 

19.53,4 

46.  3, 

i7 

20.  3,6 

23.27, 

,ï 

20.  4,9 

21.17, 

,4 

20.  3,5 

51.46, 

,6 

20.  2,3 

48. i5. 

,7 

i9-59ja 

i3.  0, 

t» 

20.  2,0 

27.30, 

^9 

20.  1,8 

25.20, 

,1 

19*59,2 

28.56, 

,5 

i9-59i7 

57.11, 

,8 

19.58,5 

14.22, 

,4 

20.  6,2 

46.42, 

,9 

20.  9,1 

26.35, 

,5 

20.  8,3 

28.  3, 

,4 

20.  8,9 

17.23, 

,0 

20.  8,7 

37.46, 

,4 

20.  9,7 

26.  1, 

,1 

20.11,1 

28.33, 

,4 

20.  9,1 

48.54, 

,1 

20.  7,0 

1.18, 

,5 

20.10,5 

22.41, 

,8 

20.  9,7 

47.  7, 

,3 

20.10,1 

50.28, 

,6 

20.18,9 

14.51, 

,6 

20.  8,9 

44.13, 

,4 

20.  8,6 

i5.  6, 

,8 

20.  7,0 

24.59, 

,5 

20.  6,3 

4.21, 

,5 

20.1 3, 3 

5.54, 

1,0 

20.  5,9 

45.26, 

>9 

20.  3,9 

35.45, 

H  I         w 

6    -f-o.5i,i 

-ho.  3g 

H-0.17 
1     -h».5i 


6    -1-0.39 
8    H-0.17 


9 
o 

5 

3 

1 

7 

9 
o 

8 

o 

1 

5 

7 
o 

6 

8 

2 

o 

3 

8 

9 

8 

2 

4 
8 

o 

8 

3 

o 

4 
6 
3 
3 
2 
2 
8 
o 

o 
1 

2 
2 

6 
2 


+  1. 

-f-i. 

-f-i. 
-fo. 
-4-1. 


43 


22 


46,0 

7 
9,6 
o 

5:4 
o 
3 

8 

2 
o 
o 


49 

.32 

.28 

.38 


.54 


— o. 
-fo. 
-4-0. 
+0, 

+1 
4-0. 
-fo.42,7 
-+-1.  6,0 
-hi.32,5 
-f  0.55,0 

4-1.  9»3 
-ho. 34, 8 

4-0.41,4 
4-0.12,3 

4-0.40,4 
4-0.29,5 

4-0.29,4 
4-0.28,2 

4-0.49,7 
4-0. 3i, 9 

4-0.30 
4-0. 5o 
4-0. 56 
4-0. 52 
+0.54,8 
-ho. 56, 4 
4-1 .  o 
4-1.  3 
4-0.55,6 
4-1.  0,4 

4-0.49 
4-0.22,6 


4-0.42 
4-0.35 
4-1.  6 
4-0. 58 
4-1. 3i 

4-0.33 


7    -ho.  38 
7    4-1.58 


8 


o 

2 


2 

5 

8 

4 
8 


—24,9      81.19.36 

74.29.39 

—25,8      56.48.25 

—24,4      81.28. 41 


-24,9 

—  25,5 
-24,6 
-24,8 
—23,8 

-24,5 


24,4 

24,7 
•24,0 


24,1 
23,6 
23,3 
23,4 


o     — 

7     - 


25,0 
23,8 
24,2 


-23,4 


-24,1 


-24,8 


-24,2 


102.  2.37 
ioi.3o.ii 
94.40.24 
61.38.19 
89.  9.23 
1.23.27 
69.50.22 
67.10.50 
73.45.40 
87.16.  6 
83.i6.3i 
76.41.58 
89.  0.37 

98.21.41 
83.46.34 
90.24.13 
71.21.28 
75.52.  3 
52.48.  3 
75.13.17 
67.27.36 
67.25.26 
66.29.  ^ 
80 .  57 .  36 
69.14.30 

67.46.47 
81.27.  2 

84.28.35 
82.17.51 
83.38.17 
84.26.33 
86.29.  9 
87.49.33 

84.  1.49 
86.22.17 
80.47.33 
61. 50.26 

76.15.  9 

71.44.24 
89.15.48 
85.25.33 
98.  5.29 

70.  6.  3 


1 
8 


24,5      73.45.40 
104.37.20 


2 

8 


9 

7 
I 

3 

5 

7 
2 
8 
o 
o 
I 
2 

7 
5 

ij 

I 

o 

4 
6 

2 

4 

2 

2 

9 
5 

8 

3 

5 

I 

o 

8 

6 

6 

6 

4 

2 

4 

o 

4 
8 

4 
2 


3. 


ao 


GRAND  INSTRUiMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.  Ob^      N 


Février  20. 

I  rr' Orion GL  10 

i  Cocher gl  6 

958 1  La).  Orion gl  io 

9820  Lai.  Orion gl  10 

7  Orion gl  10 

è  Orion gl  jo 

Ç  Orion gl  8 

1 1092  Lai.  Taureau...  gl  8 

V  Orion gl  10 

14370  Lai.  Petit  Chien.  8    ml-lf  6 

p  Petit  Chien ml-lp  6 

14561  Lai.  Petit  Chien.  8.9  ml-lf  6 

14713  Lai.  Petit  Chien.  9.1011L-LF  6 

Procyon ml-lf  6 

Pollux ml-lf  6 

i5i47  Lai.  Petit  Chien.  7.8  ml-lf  6 

15234  Lai.  Petit  Chien.  8    ml-lf  6 

i532i  Lai.  Petit  Chien.  5    ml-lf  6 

15393  Lai.  Petit  Chien.  9    ml-lf  6 

15473  Lai.  Petit  Chien.  ml-lf  6 

15556  Lai.  Petit  Chien.  6    ml-lf  6 

6  Écrevisse ml-lf  6 

X  Petite  Ourse ml-lf  10 

(S)  Melpomène ml-lf  10 

18233  Lai.  Hydre 8    ml-lf  6 

83  Écrevisse. ml-lf  6 

18440  Lai.  Lion 8    ml-lf  6 

i853i  Lai.  Lion 7.8  ml-lf  6 

a  Hydre ml-lf  6 

(S)  Eglé ML-LF  8 

18986  Lai.  Lion 8    ml-lf  6 

(s)  Flore ml-lf  8 

fi  Lion ML-LF  6 

(m)  Danaë ml-lf  10 

Février  22. 

10942  Lai.  Orion gl  10 

a  Orion gl  io 

V  Orion gl  10 

Y}  Grémeaux gl  lo 

H  Gémeaux gl  8 

1244^  Lai- l'icome.. .  7      cl  7 

7  Gémeaux gl  10 

12962  Lai.  Gémeaux..  gl  4 

$  centre gl  8 

)|.(î)  =  -l-ao°44',9..--  GL  6 

43  ç  Gémeaux gl  8 

^Gémeaux gl  10 

Castor  (la  2*) gl  8 

15473  Lai.  Petit  Chien.  8    ml-lf  6 

6  Écrevisse ml-lf  6 

l  Petite  Ourse ml-lf  10 

15892  Lai.  Écrevisse..  8.5  ml-lf  6 

15964  Lai.  Hydre....  8.5  ml-lf  6 

i6o54  Lai.  Hydre  ....  8    ml-lf  6 

P  Écrevisse ml-lf  6 


Passage 

Asc.  droite 

obsenré. 

T 

X^ 

c. 

c; 

app.  conclue. 

FÉVRIER  1688. 

h      m     • 

• 

s 

t 

• 

h      m     • 

4.4a.i7i98 

18,11 

40,91 

-1-22,80 

+22,73 

4.42.40,84 

4.48.   1,17 

1,84 

a4,49 

-»-22,65 

+22,74 

4.48.24,58 

4.58.12,37 

12,39 

+22,74 

4.58.35,13 

5.  7.20,74 

20,84 

+22,75 

5.  7-43,59 

5.17.40,73 

40, 85 

3,64 

-1-22,79 

+22,75 

5.18.  3,60 

5,24.53,53 

53,52 

16,35 

H-22,83 

+22,76 

5.25.16,28 

5.33.43,81 

43,77 

6,52 

+22,75 

+22,76 

5.34.  6,53 

5.44.29,99 

3o,27 

+22 ,  77 

5.44.53,04 

5.59.39,80 

40,09 

2,83 

-f-22,74 

+22,77 

6.  0.  2,86 

7.16.20,98 

21,12 

+22,73 

7.16.43,85 

7.19.37,53 

37,70 

0,43 

-f22,73 

+22,73 

7.20.  0,43 

7.21.54,43 

54,47 

+22,74 

7.22. 17,21 

7.26.  7,i3 

7,32 

+22,74 

7.26.30,06 

7.32.   1,53 

1,64 

a4,54 

4-22,90 

+22,74 

7.32.24,38 

7.36.5i,88 

52,45 

l5,2I 

+22,76 

+22,74 

7.37.15,19 

7.39.59,75 

59,93 

+22 ,  74 

7.40.22,67 

7.42.13,07 

i3,i4 

+22,74 

7.42.35,88 

7.44.29,28 

29,32 

+22,74 

7.44*52,06 

7.46.28,30 

28,41 

+22,75 

7.46.51,16 

7.49.  3,3i 

3,40 

+22,75 

7.49.26,15 

7.5i.  8,18 

8,23 

+22,75 

7.51.30,98 

7.55.   2,3l 

2,88 

25,56 

-1-22,68 

+22,75 

7.55.25,63 

7.55.46,7 

7,4 

a8,9 

9.  3.45,60 

45,88 

+22,78 

9.  4.   8,66 

9.  7.37,78 

37,88 

+22,78 

9.   8.   0,66 

9.11.14,78 

i5,i4 

37,88 

4-22,74 

+22,78 

9.11.37,92 

9-»4.i8,43 

18,60 

+22,79 

9.14.41,39 

9.17.  8,85 

8,95 

+•22,79 

9.17.31,74 

9.20.44,73 

44,66 

7,43 

4-22,77 

+22,79 

9.21.    7,45 

9.30.45,11^ 

45,38 

+22,79 

9.3i.    8,17 

9.33.  3,i3 

3,40 

+22,79 

9.33.26,19 

9.41.15,62 

16,02 

+22,79 

9.41.38,81 

9.44.53,03 

53,56 

16,28 

4-22,72 

+22,80 

9.45.16,36 

9.57.45,15 

45,46 

+22,80 

9.58.   8,26 

5.39.23,07 

23,09 

+24,00 

5.39.47.09 

5.47.37»97 

38,12 

2,16 

-h24,o4 

+24,01 

5.48.   2,l3 

5.59.38,55 

38,84 

2,80 

4-23,96 

+24,01 

6.  0.  2,85 

6.  6.30,87 

3i,32 

55, 3i 

+23,99 

+24,02 

6.  6.55,34 

6.14.34,85 

35, 3o 

59,26 

+23,96 

+24,02 

6.14.59,32 

6.22.28,62 

28,80 

+24,03 

6.22.52,83 

6.29.41,54 

41,87 

5,97 

+24,10 

424,03 

6.3o.  5,90 

6.37.46,00 

46,47 

+24,  o3 

6.38.io,5o 

6.38.58,81 

59,28 

+24,  o3 

6.39.23,31 

6.48.44,45 

44,86 

• 

+24,04 

6.49-  8,90 

6.55.53,23 

53,64 

17,61 

+23,97 

+24,04 

6.56.17,08 

7.11.50,70 

5i,i4 

i5,24 

+24,10 

+24,  o5 

7.12.15,19 

7.25.46,75 

47,41 

11,53 

-1-24,12 

+24,06 

7.26.11,47 

7.49.   2)18 

2,27 

+24,  o5 

7.49*26,32 

7.55.  0,92 

1,49 

a5,54 

+24,05 

+24,  o5 

7.55.25,54 

7. 55. 4*7,1 

7,8 

3o,o 

• 

8.  0.43,39 

43,56 

+24, o5 

8.   1.  7,61 

8.  2.49,21 

49,32 

+24,  o5 

8.  3.13,37 

8.  4.59,11 

59,16 

+24,o5 

8.  5.23,21 

8.  8.58,20 

58,39 

22,41 

+24,02 

+24,06 

8.  9.22,45 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


ai 


Bar.     0' 


Lecture.       Microm. 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.      de  coll.    ao  p^le  nord . 


Férridr  20.  o",7 

I  K  Orion 

i  Cocher 

9581  Lai.  Orion....      63o 

9820  Lai.  Orion 

7  Orion 

i  Orion 

Ç  Orion 

1109a  Lai.  Taureau.      63o 

V  Orion 

14370  L.  PeL Chien.      63o 
^  Petit  Chien 

i456i  L.  Pet. Chien. 
14713  L.  Pet. Chien. 

Procyon 

Poliux 

i5i47  ^'  Pet. Chien. 
15^34  L.  Pet. Chien. 
i532i  L.  Pet. Chien. 
15393  L.  Pet. Chien. 
15473  L.  Pet. Chien. 
15556  L.  Pet. Chien. 

6  Êcrevisse 

>P.Our8ePI-h3",o5 

(^  Melpomène ....      626 

18233  Lai.  Hydre... 

83  Êcrevisse 

18440  Lai.  Lion .... 
i853i  Lai.  Hydre... 

a  Hydre 

@Bglé 6a6 

18986  Lai.  Lion 

®  Flore 

fA  Uon 

(S)  Danaë 625 

Fènier  22. 
10942  Lai.  Onon... 
a  Orion 56o 

V  Orion 

n  Gémeaux 

pt  Gémeaux 559 

1244a  Lai.  Licorne . 

7  Gémeaux 

1296a  Lai.  Gémeaux. 

$  centre 558 

♦  R=6'*49"^ 

C  Gémeaux 

^Gémeaux 56i 

Castor  (la  a«) 

15473  L.  Pet. Chien.      564 
6  Ecrevisse 

1589a  L.  Êcrevisse . 
15964  Lai.  Hydre... 
16054  Lai.  Hydre... 
P  Ëorevisse 


FÉVRIER  1868. 

0     1     • 

1     p 

/     • 

/     • 

• 

0     /     * 

83. 16.  1,4 

ao.  0,6 

16.   1,4 

4-0.53,9 

-24,6 

83.i6.3o,8 

0         57.  a. 55,9 

ao.  0,0 

a. 56,5 

-4-0.17,0 

-a4,4 

57.  2.49,0 

4,5      88.59.48,8 

19.54,3 

59. 55, a 

-fi.  5,9 

89.  o.36,6 

84.59.40,8 

ao.  4>o 

59.37,8 

4-0.57,3 

85.  0.10,6 

83.46.  4,1 

ao.  a,i 

46.  a, 9 

4-o.55,o 

-23,9 

83.46.33,4 

9o.a3.26,6 

«9-59i9 

a3.a8,4 

-hi.  9,3 

-a4,5 

90.24.13,2 

92.  0.25,7 

ao.  5,3 

o.ai,4 

-M.i3,4 

-a5,4 

9a.  1.10,3 

3,7      75.51.48,4 

ao.  3,6 

51.45,9 

4-0.41,5 

75.5a.  a, 9 

75.12.57,6 

19-57,7 

i3.   i,a 

-1-0.40,5 

-24,1 

75. 13.17, a 

1,9      8a.47.5o,7 

19.58,5 

47.53,0 

4-0.53,6 

8a. 48. ai, 7 

81. a6. 45,0 

20.  9,5 

a6.36,4 

4-o.5i,i 

—25,2 

81. a7.  a, 6 

88.i3.3i,6 

ao.ii,4 

i3.ai,3 

4-1.  4,8 

88.14.   i,a 

8o.a5.43,9 

ao.  8,3 

a5.36,6 

4-0.49,3 

80. aé.   1,0 

84. a6.  9,7 

ao.  7,5 

a6.  3,0 

-fo.56,8 

—  25,1 

84.a6.34,9 

61.39.45,0 

ao.  8,6 

39.38,1 

4-0. aa, 5 

-24,5 

61.39.35,7 

80.42.13,7 

ao.  6,5 

42.  8,4 

4-0.49,8 

80. 4a. 33, 3 

86.26.48,9 

ao.io,7 

a6.39,3 

4-1.  0,9 

86.a7.i5,3 

87.53.37,6 

ao.  8,7 

53.3o,i 

4-1.  4,0 

87.54.  9, a 

84.i4-59,o 

ao.i3,o 

14.46,8 

4-0.56,4 

84. i5. 18,3 

85.23.46,5 

ao.i4,8 

a3.3a,9 

4-0. 58, 7 

85. a4.  6,7 

87.a5.ao,9 

ao.i3,7 

a5.  7,9 

-hi.  3,0 

87. a5. 46,0 

6i.5o.4o,i 

ao.i3,3 

5o.a8,6 

4-0. aa, 8 

—  25,0 

6i.5o.a6,5 

358.56. la, 8 

ao.ii.8 

56.  a, 6 

—0.54,7 

-a4,9 

1,9      75.57.59,6 

ao.  1,1 

57.59,4 

+0.41,9 

75.58,16,4 

85.  0.19,9 

19.56,3 

0.24,7 

4-0.57,9 

85.  0.57,7 

71.44.18,3 

ao.  7,5 

44.1a, a 

4-0.35,6 

«24,0 

7i.44.aa,9 

8i.i3.35,7 

ao.  5,1 

i3.3i,5 

4-0. 5o, 7 

81.13.57,3 

84.39.57,3 

ao.  6,5 

39.51,9 

4-0.57,3 

84.4o.a4,3 

98,  4.^7.6 

ao.  6,1 

4.22,3 

4-1. 3a, 4 

—25,2 

98.  5.29,8 

1,5      76.13. 5a, 5 

ao.  9,0 

i3.44,4 

-+-o.4a,4 

76.14.   1,9 

76.ao.43,5 

ao.  8,4 

ao.35,7 

4-0. 4a, 6 

76.20.53,4 

69.5a.  9,7 

ao.  8,6 

5a.  a,o 

4-0.33,1 

69.52.10,2 

63.aa.37,a 

ao.  5, a 

aa.33,5 

4-0. a4, 7 

-25,4 

63.aa.33,3 

1,3      74. a6. 46,0 

20.  9,0 

a6.38,] 

4-0.39,7 

74.26.52,9 

88.5a. 35, 3 

20.11,2 

5a.a5,o 

+  1.  4,5 

88.53.  5,6 

6,5      8a. 37.  6, a 

20.  9,3 

36.57,4 

-l-o.5i,9 

-a3,4 

82.37.25,4 

75.13.  8,6 

ao.  7,4 

i5.  a, 6 

4-0.39,7 

-a4,7 

75.15.18,4 

67.a7.36,8 

ao.  5,8 

a7.3i,8 

-+-0.29,1 

-23,8 

67.27.37,0 

5,9      67.a5.a5,7 

ao.  4,4 

a5.aa,o 

-*-o.a9,o 

—24,2 

67.25.27,1 

80. 5a. 56, 5 

ao.  a,i 

5a. 55, 3 

-+-0.48,9 

80.53.20,3 

73.a9.a4,4 

ao.  0,7 

a9.a4,5 

4-0.37,3 

—24,0 

73.29.37,9 

66.a9.45,a 

19.56,1 

a9.5o,a 

4-0. a7, 9 

66.29.54,2 

5,5      66.a9.45,a 

ai. 10,0 

a8.36,i 

4-0. a7, 9 

66.28.40,1 

69.14.23,8 

19*^4)3 

i5.  0,4 

4-0. 3i, 5 

69.15.  8,0 

69.14.23,8 

ao.  a, 6 

14.22,0 

4-0. 3i, 5 

— a4,o 

69.14.29,6 

5,2      67.46.41,7 

19-59,7 

46. 4a, 7 

-1-0.29,6 

-a4,3 

67.46.48,4 

57.49.37,8 

19.56,0 

49. 4a, 5 

-ho. 17,7 

—22,9 

57.49-36,3 

5,1       85.23.27,5 

19.53,0 

23.35,7 

4-0.57,5 

85.24.  7,4 

6i.5o.33,2 

ao.  5,3 

50.29,6 

4-0.22,3 

-25,7 

61.50.26,1 

8i.a3.ai,9 

ao.  7,0 

23.16,0 

-+-o.5o,o 

81.23.40,2 

84.20.14,0 

ao.  6,8 

20.  8,3 

-fo.55,4 

84.^0.37,9 

87.18.47,9 

ao.  4, a 

18.44,4 

-t-i.  1,5 

87.19.20,1 

8o.a4.26,5 

20.   1,9 

24.26,1 

4-0.48,3 

-a6,9 

80.24.48,6 

22 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.    Ob^       N 


LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 

LF 

LF 
LF 

LF 

LF 
LF 


6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 

8 

6 
6 

10 

8 
5 


Février  22. 

] 632:1  Lai.  Écrevisse..  8    ml- 

i64o3  Lai.  Écrevisse..  ml- 

i65o8  Lai.  Hydre 8    hl 

16601  La).  Hydre 8    ml 

Ti  Écrevisse ml 

16839  Lai.  Hydre  ....  7    ml 

$  Hydre mL' 

17778  Lai.  Hydre  ... .  9    ml 

17864  Lai.  Hydre 8.9  ml 

(S)  Mclpomène ml 

18200  Lai.  Hydre  ....  8.9  ml 

83  Écrevisse ml 

@  Eglé ML 

(g)  Flore ML 

fi  Lion ML- 

(m)  Danaë ml-lf  10 

Février  26. 

O  i"Boni pr  6 

©2*  Bord Pr  6 

a  Andromède Pr  4 

9  l'^Bord Pr  6 

Polaire Pr  20 

a  Bélier Pr  10 

7  Baleine Pr  4 

a  Baleine Pr  10 

P  Taureau lf  6 

10379  Lai.  Cocher 8      lf  6 

10579  Lai.  Cocher ^-9    ^^  ^ 

10772  Lai.  Cocher. ...  lf  6 

P  Cocher lf  6 

11377  Lai.  Cocher. . ..  7      lf  6 

V  Orion lf  6 

fi  Gémeaux lf  6 

1 1995  Lai.  Cocher 7      lf  '  6 

12161  Lai.  Cocher 8.9    lf  6 

12334  Lai.  Cocher 7      lf  6 

12521  Lai.  Cocher 7      lf  6 

12703  Lai.  Cocher 7.8    lf  6 

4  centre lf  6 

13242  Lai.  Lynx . .  6      lf  6 

ç  Gémeaux lf  6 

13770  Lai.  Lynx 8.9    lf  6 

9  Gémeaux lf  6 

U36o  Lai.  Lynx 6.7    lf  6 

14526  Lai.  Lynx 9      lf  6 

14678  Lai.  Lynx 6      lf  6 

6  Écrevisse gl  10 

1601 3  Lai.  Hydre 8      gl  8 

17  p  Écrevisse gl  6 

i64o3  Lai.  Écrevisse..  8      gl  10 

n  Écrevisse gl  10 

£  Hvdre gl  10 

17560  Lai.  Hydre 7      gl  10 

«  Écrevisse gl  6 


Passage 
observé. 

FÉVRIER 


h      m 

8.12.53 
8.i5.  7 
8.17.45 
8.20.  5 

8 . 24 . 40 
8.27.10 

8.30.16 

8.53.20 

8.55.40 

9.  2.  2 

9.  6.14 
9.11.13 

9.28.46 
9.39.13 

9.44*51 
9.55.53 

22.41*37 
22.43.48 

0.  I.  o 
0.57.54 

1.  8. II 
I .59.10 

2.34.54 
2.54.50 
5.17.24 
5.25.17 
5.3i.  9 
5.35.58 
5.49*18 
5.54.18 
5.59.30 

6.  6.22 
6. 11.19 
6.15.57 

6.20.32 

6.25.49 
6.30.57 
6.38.23 
6.46.13 
6.55.44 

7.  0.40 
7. 11.42 
7.17.  4 
7.22.  2 
7.26.  5 
7.54.52 

8.  4.  4 
8.  8.49 
8.14.58 
8.24.32 

8.39.15 
8.46.29 
8.50.44 


,84 

54, 

,i3 

7, 

,86 

45, 

,55 

5, 

,87 

41, 

,4a 

10, 

,93 

17, 

,48 

20, 

,93 

40, 

,77 

3, 

,43 

14, 

,52 

i3, 

1,40 

46, 

,îà3 

i3, 

,68 

52, 

,»9 

53, ( 

,25 

37, 

,47 

48, 

,28 

0, 

,60 

54, 

,5 

43, 

,80 

II, 

,80 

54, 

,08 

5o, 

,60 

25, 

,i3 

18, 

,54 

10, 

,94 

59, 

,10 

19» 

,47 

19, 

,00 

3o, 

,i5 

22, 

,17 

20, 

,55 

58, 

,34 

33, 

,^7 

5o, 

,74 

58, 

,37 

23, 

1,57 

14, 

,75 

45, 

,55 

41, 

,a4 

4a, 

,5o 

5, 

,10 

3, 

,7a 

6, 

,14 

52, 

,i3 

4, 

,45 

49> 

,33 

58, 

,25 

32, 

,33 

i5, 

,90 

a9, 

,17 

44, 

Asc.  droite 

r 

8. 

A., 

c. 

c; 

app.  eonclne. 

00 

+24,06 

b       m     » 

8. i3. 18,06 

a? 

+24,06 

8.i5.3i,33 

96 

+24,06 

8. 18.10,02 

63 

» 

s 

+24,06 

8.20.29,69 

a8 

5,47 

-4-a4,i9 

+24,06 

8.25.  5,34 

54 

4-24,07 

8.27.34,61 

o5 

41,16 

4-24,11 

+24,07 

8. 30.41, n 

49 

+24,08 

8.53.44,57 

95 

+24,08 

8.56.  5,o3 

o5 

+24,08 

9.  2.27,13 

56 

+24,08 

9.  6.38,64 

88 

37,88 

-1-24,00 

+24,08 

9.11.37,96 

,67 

+24,09 

9.29.10,76 

63 

+24,10 

9.39.37,73 

ai 

16,28 

4-24,07 

+24,10 

9.45.16,31 

60 

+24,10 

9.56.17,70 

08 

+32,27 

22.42.  9,35 

10 

+32,27 

22.44-20,37 

85 

33,16 

4-32, 3i 

+32,29 

0.   1.33,14 

7a 

+32,32 

0.58.27,04 

a 

I9i7 

a6 

43,64 

4-32,38 

+32,35 

1.59.43,61 

86 

27,23 

4-32,37 

432,37 

2.35.27,23 

i5 

22,45 

+32,30 

+32,37 

2.55.22,52 

•7 

57,38 

+  32,21 

+32,40 

5.17.57,57 

07 

+32,40 

5.25.5o,47 

64 

+32,40 

5.31.43,04 

9a 

+32,40 

5.36.32,32 

09 

5i,53 

4-32,44 

+32, 41 

5.49.51,50 

44 

+32,41 

5.54.51,85 

ag 

2,70 

+32,41 

+32,*4i 

6.  0.  2,70 

60 

55,20 

+32,60 

+32,42 

6.  6.55,02 

09 

+32,42 

6. ii.52,5i 

53 

+32, 4a 

6.16.30,95 

aS 

+32,42 

6.21.  5,65 

a3 

+32,42 

6.26.22,65 

,60 

+32,43 

6.3i.3i,o3 

,83 

+32,43 

6.38.56,26 

,61 

+32,43 

6.46.47,04 

,16 

17,53 

+32,37 

H-32,44 

6.56.17,60 

64 

+32,44 

7.    i.i4,o8 

69 

i5,i6 

+32,47 

+3a,44 

7.i2.i5,i3 

45 

• 

+32,45 

7.17.37,90 

01 

+32,45 

7.22.35,46 

66 

+32,45 

7.26.39,11 

7« 

25,48 

4-32,77 

+32,72 

7.55.25,43 

a6 

4-32,73 

8.  4.36,99 

64 

22,37 

4-32,73 

+32,73 

8.  9.22,37 

47 

4-32,73 

8.i5.3i,20 

66 

5,4a 

+32,76 

+32,73 

8.25.   5,39 

47 

48,21 

+32,74 

+32,74 

8.39.48,21 

95 

+32,74 

8.47-   a,69 

4a 

17,10 

+32,68 

+32,74 

8.51.17,16 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  DISTANCES  POLAIRES. 


23 


Bar.      0' 


Férrier  22.  o",; 

i6322La].  ÉcrevJsse. 
i64o3  Lai.  Êcrevisse. 
i65oS  Lai.  Hydre... 
16601  Lai.  Hydre...  « 

n  Êcrevisse 563      4  >  5 

16839  Lai.  Hydre... 

(ÎHydre 563      4,5 

17778  Lai.  Hydre. . .      563      4 1 5 
17864  Lai.  Hydre... 

(li)  Melpomène 

18200  Lai.  Hydre... 

83  Êcrevisse 563      4>5 

ig)Eglé 563      4,3 

®  Flore 

^  Lion 

^Danaë 563      4,1 

FérriAT  28. 

QM  — o",io 58i     10,6 

0BS-+-i-,i3 

z  Andromède 58a    i3,o 

9  BI 58o    14,0 

Polaire  4-  S", 00. . . .      578    14, 1 
a  Bélier 578    14, a 

Y  Baleine 579    1 4,0 

a  Baleine 58o    1 3,6 

^Taureau 58o    10, 5 

10379  ^1-  Cocher. . 

10579  ^^*  Cocher. . 
1077a  Lai.  Cocher. . 

P  Cocher 579     9,7 

11377  Lai.  Cocher. . 

V  Orion 

n  Gémeaux 

11995  Lai.  Cocher.. 
iai6i  Lai.  Cocher.. 
12334  Lai.  Cocher. . 
I252I  Lai.  Cocher. . 
12703  Lai.  Cocher.. 

t  centre 579     9,5 

13242  Lai.  Lynx.... 

C  Gémeaux 

13770  Lai.  Lynx  . .. 

i  Grémeaux 579      9,3 

14360  Lai.  Lynx 578      9,1 

14526  Lai.  Lynx 

14678  Lai.  Lynx....      579      8,9 

6  Êcrevisse 58i      9,5 

1601 3  Lai.  Hydre.. . 

17  p  Êcrevisse 

16403  Lai.  Êcrevisse. 

n  Êcrevisse 58i      8,9 

i  Hydre 

I  Hydre 

17560  Lai.  Hydre... 
a  Êcrevisse 


Lecture.       Microm. 
FÉVRIER  i86S. 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.        de  coll.     an  pôle  nord 


81.34.34,7  20.  3 

82.51. 52, 3  20.  o 

85.  4* 18, 3  30.  3 

85.52.10,7  20.   1 

69.  6.5o,3  20.  I 

84.  2.29,1  20.  I 

83. 5o.  8,4  20.  8 

89.19.29,2  20.10 

89.  4>  4,0  20.  8 

75.4i*5i,2  20.18 

83.30.17,0  20.16 

71.44.19,5  20.  6 

76.17.40,5  20.  5 

69.39.  3,4  30.12 

63.22.43,0  20.11 

74.25.12,5  20.14 


98.  5.3i,3 
98.  5.3i,3 
61.38.26,9 
83.56.  5,7 
1.24 «4^ ,5 
67.  9*53,2 
87.18.57,8 
86.25.27,7 
6f .30.37,7 
46.51.38,3 
41.36.59,5 
45.16.56,1 
45.  4-3i,2 
45.44.24,8 
75»i3.  0,9 
67.27.33,3 
47.36.41 >3 
45.12.19,8 
48.3i.i6,7 
46.11.59,2 

49.43.18,4 
66.28.12,9 

43.34.  8,5 
69.14.22,0 

41.52.49,1 
67.46.41,9 

46.29.21,8 

48.16.  2,2 

46.41.18,4 
61.50.26,1 
83.26.21,0 
80.24.35,7 
82.52.  0,4 
69.  6.52,8 

o^ • do.  o, J 

83.  5.42,6 
87.40.13,8 
77.37.55,0 


13.17 

25.35 

20.  3 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

19.59.2 

19.58.2 

20.  0,9 


4 
4 

4 

2 

2 

4 
4 
3 
I 

o 


20  • 
20. 
20. 
20. 
20. 
19-59 
20.  2 
20.  o 
20.  1 

19.58 
20.  1 

20.  2 
20.  2 
19.59 
20.11 
20.10 

20.  8 

ao. 

20. 

20. 

20. 

20. 


5 
5 
3 
3 


8  34.32,1 
2  5i.53,o 

4  4-16,3 

9  5*2.10,1 
I  6.5o,2 

1  2.29,2 

2  5o.  1,3 

5  19.19,3 
5  3.56,6 

9    4^.33,5 

5    3o.   1,4 
I     44.13, 9 

5    17.35,5 

8  38.5i,8 

3  22.33,3 

9  24.58,6 

22.l3,0 

49.55,2 
38.25,2 
56.  2,6 
24.42,9 

9-49»6 
18. 56, 6 

25.26,7 

3o.35,4 
51.35, 5 
36.57,1 
16.55,2 
4.3i,o 
44.36.5 
i3.  4,2 

27.33,4 

1  36.39,7 

3  12.18,8 

2  3i.i5,3 
I     11.59,5 

1  43.18,3 

8  28.14,5 

7  34.   7,3 

6  14*23,2 
o  52.49,4 
5  46.44,3 

9  39.21,1 

2  16.  0,4 

0  41.17,8 

4  50.28,4 

5  26.10,3 

7  24.25,8 

6  5i.52,7 

7  6.48,1 

1  5o.  1,3 
o  5.40,4 

2  40.11,6 
2  37.51,8 


7 
6 

6 

3 

8 

6 

3 

I 

I 

I 

6 

8 

8 


-H).5o,4 
-H). 52,7 
-ho. 57,0 
+0.58,6 
4-0. 3i, 4 
-+-0.55,0 
-4-0.54,6 
4-1.  5,9 
-hi.  5,5 

-1-0.40,8 

-4-0.53,9 
-f-o.35,o 

-4-0.41,7 
-4-0.32,2 
-1-0.24,2 
-H). 38, 9 

4-1.39,9 
-4-1.28,0 
-1-0.22,1 
-1-0.53,0 
—0.47,6 
+0.27,9 
-4-0.59,6 
-1-0.57,8 
4-0.21,5 
4-0.  5,8 
4-0.  0,5 


25,5 
36,4 


—  25,2 


-34,9 


—26,2 

-25,8 
-25,5 

— 25,2 
—  25,2 

-35,4 


4-0. 

4-0. 
4-0. 


4,3 

4,0 

4,7 


4-0.39,3 
-fo.28,8 
4-0.  6,6 
4-0.  4,1 
4-0.  7,5 
4-0.  5,1 
4-0.  8,8 
4-0.27,5 
4-0.  2,5 
-f-o.3i,i 
4-0.  0,7 
4-0.29,2 
4-0.  5,4 
4-0.  7,3 
4-0.  5,7 
4-0.22,0 
4-0.52,9 
4-0.47.6 
4-0.52,0 
4-o.3i,o 
4-0.53,8 
-4-0.52,4 
4-1.  1,5 
4-0.43,1 


—23,5 

—35,9 
-25,3 


■34,9 
25,6 


-34,6 

-25,8 

-23,3 
—  25,5 
-24,1 

-23,5 


81.34.56,7 
82.52.19,9 
85.  4.47,5 
85.52.42,9 
69.  6.55,8 

84.  2.58,4 
83.5o.3o,i 
89.19.59,4 
89.  4.36,3 

75.41*49,5 

83. 30.29, 5 
71.44.33,1 

76.17.51,4 

69.38.58,2 
63.22.3i,7 
74.25.11,7 

98.23.17,3 
97.50.57,6 
61. 38. 21, 7 
83.56.3o,o 
1.23.29,7 

67.  9-5i,9 
87.19.30,6 

86.25.58,9 
6i.3o.3i,8 
46. 5i. 16,2 
41.36.32,5 
45.16.34,3 
45.  4.  9i9 
45.44.  6,1 
75.13.18,4 
67.27.37,1 
47.36.21,2 
45.11.57,8 
48.30.57,7 
46.11 .39,5 
49.43.  2,0 
66.28.16,9 
43.33.44,6 
69.14.29,2 
41.52.25,0 

67.46.48,4 
46,29.   1,4 

48.ï5.42,6 
46.40.51^,4 
61.50.26,3 
83.26.39,1 
80.24.49,3 
82.52.20,6 
69.  6.55,0 
83.5o.3i ,0 
83.  6.  8,7 
87.40.49,0 
77.38. 10.8 


24 


GRAND  INSTRUMENT  MERIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 

Asc.  droite 
■pp.  eoncloe. 


G\    Ob^      N 


observé. 


0^^ 


c. 


Février  28. 

y  Écrevisse gl 

83  Écrevisse 6.7    gl 

oc  Hydre gl 

3299  B.A.C.  Lion. . . .  ^-7    ^^ 

r  Lion 6      gl 

Régulus gl 

P  Lion GL 

7  Aigle pr 

a  Aigle Pr 

a  Cygne Pr 

Février  29. 

O  i"Bord Pr 

O  2*  Bord Pr 

Mars  5. 

7  Gémeaux gl 

$  centre gl 

13371  Lai.  Licorne  ...  7      gl 

ç  Gémeaux  . .  -. gl 

5  Gémeaux gl 

P  Petit  Chien gl 

Castor  (la  a*) gl 

Procyon gl 

PoIluX GL 

X  Petite  Ourse  PI gl 

6  Écrevisse gl 

fA*  Écrevisse gl 

ç  Écrevisse  (*) gl 

C  i"Bord GL 

$  Écrevisse gl 

Mars  6. 

Ç  Gémeaux lf 

1 3822  Lai.  Lynx 7      lp 

5  Gémeaux lf 

14397  Lai.  Lynx 7      lf 

14593  Lai.  Lynx 7.8    lf 

14354  Lai.  Lynx 6.7    lf 

Pollux LF 

1 5233  Lai.  Lynx 8      lf 

i5i49  Lai.  Lynx 9      lf 

6  Ecrevisse lf 

15943  Lai.  Lynx 7      lf 

161 14  Lai.  Lynx  (lai").  9      lf 

i63o6  Lai.  Lynx 8.9    lf 

>5  Écrevisse lf 

16946  Lai  Lynx 8      lf 

17 167  Lai.  Lynx  (la 2*).  8      lf 

^  (£)  = -4- 42*»  25' 6      lf 

a  Écrevisse lp 

C  i^Bord LF 

V  Lion LF 

A  Lion LF 


FÉVRIER  1868. 


m 


10 
10 
10 
10 
10 
10 


b 

9.  O.  3,99 

9. II.  4,7a 
9.20.34,85 
9.31.35,25 

9.52.4ti|54 
10.  0.48,60 


• 

4,21 
.5,08 
34,68 
35,53 

42,7» 
48,85 


36,95 

37,86 

7,41 

i5,44 
21,65 


4-32,74 
-1-32,78 

4-32,73 

4-32,73 
4-32,80 


4-32,75 

4-32,76 
4-32,76 
-+-32,76 

4-32,77 
4-32,78 


8  10.25.19,85  20, o5  52, 81  4-32,76    4-32,78 

4  19.39.25,13  25,33  58,19  4-32,86 

2  19.43.46,75  46,92  19,70  4-32,78 

10  20.36.20,92  21,91  54,69  4-32,78 


b     n     « 
9.  0.36,96 

9-»ï-37,84 
9-21.  7.44 
9.32.  8,19 

9.53.i5,4B 
10.  1.21,63 

10.25.52,83 


6 

22.45.22,25 

22,09 

4-32,89 

22.45.54,98 

6 

22.47.33,09 

32,93 

4-32,89 

22.48.  5,82 

MARS  1868. 

10 

6.29.31,56 

31,89 

5,78 

4-33,89 

4-33,88 

6.3o.  5,77 

9 

6.38.  2,68 

3,i5 

4-33,88 

6. 38. 37,03 

8 

6.48.  2,18 

2,36 

-1-33,88 

6.48.36,24 

10 

6.55.43,20 

43,62 

«7,44 

4-33,82 

H-33,88 

6.56.17,50 

10 

7.11.40,82 

41,26 

i5,o8 

4-33,82 

-h33,88 

7.12.15,14 

9 

7.19.26,29 

26,46 

0,26 

-1-33, 80 

4-33,88 

7.20.  0,34 

6 

7.25.36,80 

37,45 

11,36 

-4-33,91 

-4-33,88 

7.26.11,33 

10 

7.31.50,28 

50,39 

24,37 

4-33,98 

4-33,88 

7.32.24,27 

6 

7 . 36 . 40 , 55 

41,12 

i5,o3 

4-33,91 

4-33,88 

7.37.15,00 

20 

7.53.48,5 

9)5 

38,6 

6 

7.54*50,93 

5i,49 

25, 40 

+33,91 

-f.33,88 

7.55.25,37 

6 

7.59.26,36 

26,80 

-f.33,88 

8.  0.  0,68 

8 

8.  4.  5,16 

5,52 

4-33,88 

8.  4-39,40 

6 

8.24.26,72 

27,04 

-f-33,88 

8.25.  0,92 

10 

8.36.37,76 

38,  i3 

-h33,88 

8.37.12,01 

6 

6.55.43,42 

43.84 

17,42 

4-33,58 

4-33,56 

6.56.17,40 

6 

7.   1.59,14 

0,10 

4-33,56 

7.  2.33,66 

6 

7.11.41,02 

41, 46 

i5,o6 

4-33,60 

4-33,56 

7.12.15,02 

6 

7. 18.21 ,54 

22,63 

4-33,56 

7.18.56,19 

6 

7.24.13,79 

14,89 

4-33,56 

7.24.48,45 

6 

7.30.53, i5 

54,25 

4-33,56 

7.31.27,81 

6 

7.36.40,79 

4i,36 

l5,02 

4-33,66 

4-33,57 

7.37.14,93 

6 

7.43.21,52 

22,54 

4-33,57 

7.43.56,11 

6 

7.49.22,74 

23,73 

4-33,57 

7.49.57,30 

6 

7.54*51,39 

51,96 

25,39 

4-33,43 

-h33,57 

7.55.25,53 

6 

8.  3.2o,o5 

21,17 

4-33,57 

8.  3.54,74 

6 

8.  8.  2,90 

3,86 

4-33,57 

8.  8.37,43 

6 

8.13.20,45 

21,55 

-+-33,57 

8.13.55, 12 

6 

8.24.3i,5o 

31,92 

5,36 

4-33,44 

-1-33,58 

8.25.  5,5o 

6 

8.3o.3o,i4 

3i,o4 

4-33,58 

8.3i.  4,62 

6 

8.36.19,92 

20,88 

4-33,58 

8.36.54,46 

6 

8.42.52,29 

53,21 

4-33,58 

8.43.26,79 

6 

8.50.43,09 

43,34 

i7,o5 

4-33,71 

-+-33,58 

8.51.16,92 

6 

9.27.12,42 

12,69 

4-33,59 

9.27.46,28 

6 

9.50.34,45 

34,71 

4-33,59 

9.51.  8,3o 

6 

10.   0.21,30 

21, 5i 

4-33,59 

10.  0.55,10 

(')  Double,  la  i**  et  la  plus  boréale. 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES.  aS 


Bar.      ô' 


Février  28. 

y  Écrevisse 

83  Écrevisse 

a  Hydre 

3^998. A. C.  Lion.. 

ir  Lion 

Régulus 

y  Lion 

p  Lion 

7  Aigle 


582 


58o 
578 

58o 
571 


«  Cygne 

Février  29. 
OBI  — o-,ia. 

OBS+i-,08. 


Mars  5. 

7  Gémeaux 

9  centre 

13371  Lai.  Licorne.. 

ç  Gémeaux 

^  Gémeaux 

pPetil  Chien 

Castor  (  îa  a*) 

Procyon 

Pollux 

6  Écrevisse 


i'  Écrevisse 


ç  Écrevisse  (*) 

CBS-hi-,68 

^  Écrevisse 

Mars  6. 

C  Gémeam 

i38aa  Lai.  Lynx  . . . 

i  Gémeaux 

14397  Lai.  Lynx  ... 
14593  Lai.  Lynx  . . . 
14874  Lai.  Lynx  .. . 

Pollux 

i5233  Lai.  Lynx  .. . 
15449  l'Ai.  Lynx  . .. 

6  Écrevisse 

15943  Lai.  Lynx  . . . 
161 14  Lai.  Lynx  . .. 
i63o6  LaL  Lynx  . . . 

*i  Écrevisse 

16946  1^1.  Lynx  . . . 
17167  Lai.  Lynx  . . . 
Tk  Si=  8*43"a/... 

a  Écrevisse 

C  BS-4-I- 18 

V  Lion 

A  Lion 


538 
536 


5!i7 
5a6 


544 
543 
543 
542 


Lecture.        Microm. 


Correct.    Dist.  appar. 
Réfr.      de  coll.    ao  pâle  nord. 


FÉVRIER  1866. 


9," 

9,5 
9,0 


8,9 
10,0 


78.48. 
71.44. 
98.  4. 
76.  5. 
81 .19. 
77.23. 
69.29. 
80.  o. 
79.43. 


3,0 

i5,4 
3o,3 
38, o 
ia,9 
10,6 

33,4 
43,8 
44,0 


t 
20. 

20. 
20. 
20. 


p 

3,9 

3,4 

4,9 

6,7 
20.  2,0 

19.59,6 
20.  0,4 
20.  2,8 
21.40,5 


47.59,6 

44>i3,5 

4.25,7 

5.3i,8 

19-", 7 
23.12,0 

29.34,2 

0.41,8 

42.  5,1 


-f  0.45,0 
-1-0.34,4 
+1.29,2 
4-0.40,7 
-fo.49,2 
-ho. 42, 7 
-ho.3i,5 
-fo.47,0 
+0.46,3 


24,0 
23,3 

a4,4 

23,7 
■23,5 
24,1 
-23,3 
26,6 


570     11,8      iS, il, 5^,3    20.  2,6     ii.5o,7    +0.  4,1     —25,0 


558     14,4 


540    10,7 


9^9 
9»5 


8,8 
8,8 


546      6,7 


544      6,0 


543      5,5 


5,6 

5,1 

4,8 

4,7 


97.44.  8,8     14.33,7    59.35,0 
97.44.  8,8    26.52,2     27.16,7 


+1.27,0 
1.25,3 


MARS  1868. 


73.29.24 

66.28.  o 
80.57.10 
69.14.22 
67 . 46 . 46 

81.26. 40 
57.49.42 
84.26.  1 
61.39.40 

61 .5o.33 

68.  2.19 
71.57.23 
73.47.16 
71.21.47 

69.14.24 
45.56.57 

67 . 46 . 4 1 
41 .49.1^ 
41.32.  5 
41. 34.13 

61.39.34 
43.55.5o 
44.48.23 
61. 50.28 
41.20.  5 
46.  6,11 

41.29.  6 

69.  6.46 
48.10.39 
45.53.36 
47.35.38 
77.37.52 

76.50.49 
76.55.26 

79aï-  9 


,4 

20.  0,9 

^9.^4, 

,6 

20.   1,4 

a8.  0, 

,8 

19.59,0 

57.11, 

,a 

20.  1,6 

14.21, 

,3 

20.  4,9 

46.4a, 

,3 

20.  3,4 

26.37, 

,ï 

20.  0,7 

49- 4a, 

,0 

19.57,5 

a6..4. 

,8 

20.  5,1 

39.37, 

,6 

20.  7,4 

5o.a8,( 

,5 

20.   1,7 

a. 19, 

,4 

20.  0,5 

57. a3, 

,0 

20.  6,9 

47.  8, 

,0 

20.  2,6 

ai. 45, 

,a 

ao.  2,9 

14. a3. 

,a 

20.   1,0 

56.57, 

,6 

20.  0,0 

46.4a, 

,1 

19.59,3 

49-13, 

,a 

20.   1,1 

3a.  5, 

,8 

ao.   1,2 

34.14, 

,6 

.  i9-59i6 

39.37, 

,3 

20.  4,0 

55.47, 

,0 

20.  4,3 

48.19, 

>a 

20.  2,7 

5o.a7, 

t« 

20.  2,4 

ao.  4, 

,6 

20.  3,8 

6.  9, 

,6 

20.  0,3 

a9-  7, 

,0 

20.  0,0 

6.47, 

,7 

19.58,1 

10.4a, 

,1 

19-57,8 

53.39, 

,3 

20.  4,6 

35.34, 

,3 

ao.  2,9 

37.50, 

.5 

20.  5,5 

50.44, 

,6 

20.  o,a 

55. a7, 

,a 

19.59,1 

ai. II, 

a 

4 
a 

4 

a 

9 
I 

4 
3 


+o.36,5 
+o.a7,3 
+0.48,0 
+0 .  3o ,  8 
+o.a8,9 
+0.48,9 
+0.17,3 

+0.54,4 
+o.ai,6 


0  +o.ai,9 
a  +o.a9,4 
7  +0.34,5 

7  +0.37,1 
6  +0.33,7 

1  +o.3i,a 

4  +0.  4,9 

6  +o.a9,4 
9  +0.  0,7 

4  +0.  0,4 

1  +0.  0,4 
1  +o.aa,o 
i  +0.  a, 8 

8  +0.  3,7 

5  +0.22,2 

0  +0.  0,2 

1  +0.  5,1 

2  +0.  0,3 

3  +o.3i,2 
a  +0.  7, a 

7  -H>-  4,9 
a  +0.  6,6 

6  -1-0.43,4 

9  +o.4a,3 
3  +o.4a,5 
o  -+0.46,4 


— a3,o 


— a3,o 
~a3,5 
-M,  3 
— a3,o 

— a3,7 
-a3,8 

-^4.6 


a5,i 

a4,4. 


~a4,o 


—24,5 


— a3,i 


--aa,7 


(')  Double,  la  i'*  et  la  plus  boréale. 
Observations.  —  ToMB  XXIV.  * 


78.48.20,5 
71.44.22,8 
98.  5.3o,8 
76.  5.48,4 
81.19.36,8 
77.23.30,6 
69.29.41,6 
80.  1.  4,7 


98.  o.36,2 
97.28.16,2 


73. a9. 37,1 
66.28.  4,1 
80.57.35,6 
69.14.28,6 

67 .  46 .  47 , 5 
81.27.  3,2 
57.49.35,8 
84.26.35,2 
61.39.35,3 

61.50.26,3 

68.  a.a5,o 
71.57.34,6 
73.47.aa,a 
71. ai. 55, 7 

69.14.30,3 
45.56.38,3 
67.46.48,0 
41.48.50,6 
4i.3i.4i,8 
41.33.50,5 
61.39.35, I 
43.55.a5,9 
44.47.59,5 
6i.5o.a5,7 
41.19.40,2 
46.  5.5o,2 
4i.a8.43.5 

69.  6.54>5 

48.io.a5.4 
45.53.ao,6 
47.35.16,8 
77.38.10,0 
76.51.  3,2 
76.55.45,8 
79. ai. 33.4 


a6 


GRAND  INSTRUMENT  MERIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 

Passage  Asc.  droite 

obserré.  T  Jl»^  C  C.         app.  conclue . 


G'.  Ob^       N 


MARS  1868. 


h      m 
6.43.31 
6.55.43 

7.  a. 29 
7 . 1 I . 40 
7. 19.26 
7.a5.36 
7.3i.5o 
7.36.40 
7.45.  7 
7.54.51 

7.55.47 

8.14.47 

8.17.36 

8.24.31 

8.3o.  7 

8.34.  4 

8 . 39 . I 4 

8.43.44 

8.40.11 

8.48.36 

8.50.43 


Mars  10. 

0  Gémeaux gl  10 

K  Gémeaux gl  10 

^  Grand  Chien gl  10 

<^  Gémeaux gl  10 

^  Pclit  Chien gl  10 

Castor  (la  2*) gl  8 

Procyon gl  10 

Pollux gl  6 

9  Navire gl  10 

6  Ëcrevisse gl  10 

\  Petite  Ourse  PI gl  20 

16397  Lai.  Hydre 7.8  hl-lf  6 

i65o8  Lai.  Hydre 8    ml-lf  6 

ri  Ëcrevisse ml-lf  6 

^  Hydre ml-lf  6 

17124  Lai.  Hydre 8.9  hl-lf  6 

«Hydre ml-lf  4 

17450  Lai.  Hydre ml-lf  6 

17543  Lai.  Hydre 8.9  ml-lf  6 

17621  Lai.  Hydre 8.9  ml-lf  6 

s  Ëcrevisse ml-lf  6 

19426  Lai.  Lion ml-lf  6 

1951 1  Lai.  Lion 6.7  ml-lf  6 

n  Lion ml-lf  6 

19631  Lai.  Sextant...  9    ml-lf  6 

1971 1  Lai.  Sextant ...  8    ml-lf  6 

RéguluS ML-LF  6 

19816  Lai.  Sextant ...  -        ml-lf  6 

19874  Lai.  Sextant ...  7    ml-lf  6 

19922  Lai.  Sextant...  9    ml-lf  6 

19993  Lai.  Sextant...  8.9  ml-lf  6 

20060  Lai.  Sextant. . .  ml-lf  7 

20188  Lai.  Sextant . . .  ml-lf  6 

p  Lion ml-lf  6 

Mars  11. 

a  Cygne pr  10    20.36.2o 

Ç  Cygne Pr  10    21.6.44 

«Céphée pp  10    21. 14. 18 

«Pégase Pr  4    21.37.7 

Mars  12. 

O  i"Bord pp  4    a3 

0  2«Bord Pp  4    23 

0  Cocher gl  5 

V  Orion gl  10 

/A  Gémeaux gl  8 

y  Gémeaux gl  8 

Sirius gl  10 

E  Grand  Chien gl  8 

$  Grand  Chien gl  10 

S  Gémeaux gl  8 

P  Petit  Chien gl  10 

Castor  (la  2*) gl  10 

Procyon gl  10 

Pollux GL  8 

9  Navire gl  10 

>  Petite  Ourse  PI gl  20 


9.48 
9.5o 
9.52 
9.55 
9.58 

10.  o 

10. 

10. 

10. 

10.10 

10. i3 


10.17 

10.25 


.23 

.35 

.41 

.5o 

.28 

.47 
.a4 
.51 

.57 

.48 

.  7 
.29 

.18 


5 
5 
6 
6 
6 
6 

7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 


.^9.47 
.31.57 

.5o.  9 

.59.28 

•14*24 
.29.31 
.38.46 
.52.53 
.  2.28 
. I 1 . 4o 
.19.26 
.25.36 
.  3 1 . 5o 
.36.40 
.45.  6 
.55.5o 


64 

37 
20 

98 
5o 

93 
5i 

72 

23 

20 

I 

22 

20 

40 

28 

^7 

25 

70 

27 

i5 

23 

78 
4a 

73 
88 

23 

9ï 
93 
22 
27 
62 
35 
o3 

90 


85 
20 
08 
38 

64 
54 
75 

84 
98 
76 
28 

73 

'7 
54 

96 
o 


32 

43 

28 

41 
26 

37 

5o 

41 
6 

5i 

8 

47 
36 

3i 

7 

4 

14 

44 
II 

36 
43 

23 

35 

41 

5i 

28 
48 

25 

5i 

57 
48 

7 

^9 
19 


54  21 

i5  44 

71  20 

65  7 


47 
57 

9 

28 

25 

3i 
46 
53 
28 

41 
26 

37 
5o 

41 
6 

11 


34 
79 
^^9 
4a 
67 
58 
62. 

»9 

93 
76 

I 

a7 
3o 

82 

40 

33 

39 

72 

32 

18 
48 

95 
60 

90 
01 

3i 

16 

10 

a9 

39 

81 

44 
o3 
10 


79 
14 
86 
68 

09 

87 
38 

i5 

37 
20 

45 

38 

28 

II 

66 


5,83 
17,36 

2,28 
]5,oo 

0,19 
Il  ,28 

24, 3o 

•4 196 

40,47 
25,33 

4a, 9 


4-33,49 
4-33,57 

4-33,69 

H-33 , 58 

H-33,52 

4-33,70 

-4-33,68 

4-33,67 

-h 33, 54 
4-33,57 


5,32    -1-33, 5o 
41,02    +33,62 

48,12    4-33,73 


17,01     -^33, 53 


i5,4i     4-33, 5i 


21,64    -f33,48 


52,83     -h33,73 


52  54,97  4-33,45 

74  18.26  4-33,52 

4a 

83  41, 23  4-33,40 


43,53 

a, 46 
58,92 

5,66 
20, 36 
27,02 

2,24 

«4,96 
o,i5 

11,24 
a4,a7 

>4,9a 
40,44 

44,8 


4-33,67 
4-33,78 
4-33,83 

4-33,79 
4-33,98 

4-33,87 

4-33,87 

4-33,76 

H-33,70 

4-33,86 

4-33,99 

4-33,81 

4-33,78 


m 


H-33,6o 
4-33,60 
4-33,60 
4-33,60 
4-33, 60 
4-33,60 
4-33,60 
-f-33,60 
4-33,60 
-h33,6o 

4-33,59 
4-33,59 
4-33,59 
4-33,59 
4-33,59 
4-33,59 
4-33,59 
4-33,59 
4-33,59 
4-33,59 

4-33,59 
4-33,59 
4-33,59 
-+-33,59 
4-33,59 
4-33,59 
-f-33,59 
4-33,59 
4-33,59 
4-33 , 59 
4-33,59 
4-33,59 
4-33,59 


6.44. 
6.56. 

7.  3. 
7.12. 
7.20. 
7.26. 
7.32. 
7.37. 
7.45. 
7.55. 


5,94 

"7»39 

a,  19 

l5,02 

0,27 
11,18 
24,22 
i4i89 
40, 53 
25,36 


8.i5.2o,86 
8.18.  9,89 
8.25.  5,41 
8.30.40, 99 
8.34.37,92 

8.39.47198 
8.44.18,31 

8.46.44,9" 

8.49-  9»77 
8.51.17,07 

9.48.57,54 

9-5i.  9>»9 
9.53.15,49 

9.56.24,60 

9.59.   i,go 

10.   1.21,75 

10.  3.58,69 

10.  6.24,88 

10.  8.30,98 

10. il. 22,40 

10. i3.4i,o3 

10.18.  2,62 

10.25.52,69 


4-33,46    21.14.53,88 


4-33,49 
4-33,49 
-+-33,84 
4-33,84 
4-33,84 
4-33,84 

4-33,84 
4-33,84 
4-33,84 
4-33,84 
4-33,84 
4-33,84 
4-33,84 
4-33,84 
4-33,84 


23. 3o. 

23.32. 

5,5o. 

6.  o. 

6.14* 
6.3o. 

6.39. 

6.53. 

7.  3. 
7.12. 
7.20. 
7.26. 
7.32. 
7.37. 
7.45. 


21,28 
3o,63 
43,70 

2,52 

58,93 

5,71 

20,22 

a6,99 

2,21 

i5,o4 

0,29 

11,22 

24,12 

«4,95 
40, 5o 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES.  a; 

Correct.     Dist.  appar. 
L^  Réfr.      de  coll.    tu  pâle  nord. 


Bar.      ô' 

Mars  10.  o"*,; 

6  Gémeaux 483      5,5 

C  Gémeaux 

^  Grand  Chien 485      5,i 

9  Gémeaux 

p  Petit  Chien 

Castor  (la  2') 

Procyon 

Pollux ;...       487      5,1 

9  Navire 

6  Ëcrevisse 4go      5,3 

16397  Lai.  Hydre...       493      4,5 
i65o8  Lai.  Hydre... 

n  Écrevisse 

^Hydre 

17134  Lai.  Hydre... 

«Hydre 49a      3,8 

17450  Lai.  Hydre... 
17543  Lai.  Hydre... 
17621  Lai.  Hydre. .. 

ae  Écrevisse 491       3,6 

f*  Lion 499      4,5 

194^6  Lai.  Lion 

1961 1  Lai.  Lion. . . . 

ic  Lion 

19631  Lai.  Sextant.. 
19711  Lai.  Sextant.. 

Régulas 5oo      4 , 1 

19816  Lai.  Lion 

19874  Lai.  Sextant.. 
19922  Lai.  Sextant.. 
19993  Lai.  Lion. .. . 
aoo6o  LaL  Sextant.. 
aoi88  Lai.  Sextant., 
p  Lion 5o'i      3,9 

Mars  il. 

a  Cygne 5i6      8,2 

Ç  Cygne 

a  Cépbée 525      9, 1 

s  Pégase 

Mars  12. 

O  BI  — o",3o 545     10,8 

OBS4-i-,38 

0  Cocher 592      8,9 

>  Orion 

P  Gémeaux 

7  Grémeaux 599      7,4 

Sirius 

ff  Grand  Chien 602      7 , 3 

ê  Grand  Chien 

^Grémeaux 606      7,2 

p  Petit  Chien 

Castor  (  la  2') 

Procyon  

Pollux 

9  Navire 609      6,3 


Lecture.        Microm. 


MARS  1868. 


55.53.16 
69 . 1 4  >  24 

if6.  8.18 
67.46.44 
81.26.36 
57.49.38 
84.26*.  6 
61.39.39 

ioâ.3i .57 
61. 50.26 

87.25.28 
85.  4'9 
69^  6.52 
83. 5o.  2 
86.55.  7 

83.  5.46 

89,  1 .  59 
87.35.  7 
88.36. 18 
77.37.56 
63.22.36 
81.41*39 
81.  3.17 
81 . 19.16 
83. 18. 12 
85.57.54 
77.23. i3 
81.39. 10 
86.16.  4 

84.  6.3o 
80.39.16 
85.42.27 

90.  6.44 
80.  0.54 

45.17.57 
60.19.  ^ 
27.59.14 
80.43.34 

93.  5.32 
93.  5.32 
52.48.33 
75.13.  9 
67.25.28 
73.29.29 
io6.3o.56 

118.44.  6 
116.  8.17 
67 . 46 . 44 
81.26.34 
57.49.34 
84:26.  6 
6 I . 39 . 35 
io3.3i.55 


9 
8 


7 
o 

5 
4 

7 
6 


9 
9 
4 
4 
9 

9 
2 

I 

3 

5 

9 

7 
3 

9 
2 

o 


7 
8 

6 

4 

7 

7 


9 

9 
1 

7 
o 

7 

7 
6 

8 

o 

9 
3 

6 

6 

6 


6 

4 


t 
20. 
20. 
19.57 
20.  3 
ig.59 
19.57 
20.  3 
20.  4 
20.  7 
20.  2 


6 
3 


20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 

1959 
20.  2 
19.58 
19.58 
■  9.58 
20. 14 


4 
3 
5 
8 
5 
6 
5 
5 

7 
3 

5 

6 

4 
3 

2 

I 


6  2o.  5 
3  20.  3 
3  20.  7 

7  20 . I I 


i4-5o 
27.  3 
20.18 
20.  7 
20. 
20. 
20. 
20. 

19-59 
20.  3 

19*^9 
19.54 

20.  3 

20.  o 

20.  6 


7 
6 

4 
I 


2 

6 
6 
6 
5 
5 
3 
8 

7 

2 


9 
8 

9 
6 

o 

6 

6 

5 

1 

o 

3 

I 

o 

o 

5 

o 

o 

6 

5 

o 

5 

8 

o 


8 
5 

4 

7 

7 
o 

I 

o 

5 

3 
5 
5 
6 
8 
2 


53. 1 1 

14.^1 
8.20 

46.41 
26.37 

49-4' 
26.  3 

39.36 

3i.5o 

5o.25 

25.23 

4.17 
6.48 

49-^9 
55.  3 

5.39 

1.54 

35.   1 

36.13 

37.52 

22. 3i 

41.37 

3.i3 

19.12 

18.  9 

57.51 

23.12 
39.  10 

16.  5 

6.29 
39.19 

42. 3o 
6.46 

0.41 


5  17.53 

I  18.59 

I  59.  8 

o  43.25 


20.42 
48.29 
48. i5 
i3.  3 

25.21 
29.24 

3o.53 
44.  6 
8.18 
46.41 
26.36 
49.40 
26.  3 
39.36 
31.49 


6 

-H).i5,3 

-^3,9 

55.53.  3, 

2 

0 

-fo.3i,2 

-23,1 

69.14.28, 

5 

7 

+3.34,5 

-24,1 

ii6.ii.3i, 

5 

9 

4-0.29,3 

-23,8 

67.46.47, 

5 

5 

-1-0.49,5 

-24,5 

81.27.  3, 

3 

7 

-f-0.17,5 

—23,2 

57. 49-35, 

5 

9 

-H). 55,0 

-23,7 

84.26.35, 

2 

5 

4-0.21,9 

-23,6 

61.39.34, 

7 

3 

-}-i.5i,3 

-23,6 

io3.33.i7, 

9 

9 

40.22,1 

-23,1 

6i.5o.24] 

3 

5 

4-1.  i,a 

87.26.  0, 

4 

0 

4-0.56,5 

85.  4.49i 

,2 

8 

H-o.3i,2 

-24.8 

69.  6.55 

.7 

7 

-1-0.54,1 

-23,9 

83. 50.29 

,5 

2 

4-1.  0,3 

86.55.39 

,2 

6 

+0.52,8 

-23,5 

83.  6.  8 

,  1 

6 

4-1.  5,0 

89.  2.35 

,3 

I 

4-1.  1,8 

87.35,38, 

6 

7 

4-1.  4iO 

88.36.53 

,4 

4 

-4-0.43,5 

—24,7 

77.38.11 

,6 

6 

4-0.24,0 

-24,5 

63.22. 3i 

,3 

a 

4o.5o,2 

81.42.  3 

,  I 

3 

40.49^  ï 

81.  3.38 

,  1 

0 

-ho. 49, 6 

-24,4 

81.19.37 

.3 

I 

-1-0.53,2 

83. 18. 38, 

»o 

6 

40. 58, 4 

85.58.25, 

7 

8 

4-0.43,1 

-24,9 

77.23.3i, 

6 

1 

4o.5o,2 

81.39.36 

^0 

9 

4-0.59,0 

86.16.40, 

6 

3 

-1-0.54,7 

84.  6.59 

7 

9 

4-0.48,5 

80.39.44 

,  1 

0 

^-o.57,9 

85.43.  3 

»6 

9 

4-1.  7,5 

90.  7.30 

,1 

5 

4-0.47)4 

-23,4 

80.  I.  4 

,6 

I 

40.  4,2 

—24,9 

45.17.32 

|0 

0 

4-0.20,1 

-25,4 

60.18.53, 

>8 

9 

— o.i3,6 

—  25,1 

27.58.3o, 

0 

3 

-ho. 47, 8 

-25,8 

80.43.47, 

8 

3 

-hi.i4ia 

93.21.31, 

,2 

0 

-hi.12,8 

92.49.16, 

5 

7 

+0.12,0 

—25,0 

52.48.  3, 

6 

4 

40.39,6 

-25,4 

75.13.18 

9 

0 

+0.29,0 

-23,6 

67.25.25 

9 

5 

+0.37,2 

-24,3 

73.29.37 

6 

I 

+2.  7,6 

-25,8 

106. 32. 36 

,6 

6 

+4.ai,3 

-23,8 

118.48.  3 

.8 

4 

+3,36,2 

-23,3 

ii6.ii.3o, 

»5 

5 

+0.29,5 

-23,6 

67.46.46 

>9 

4 

+o.5o,o 

-23,9 

81.27.  2 

3 

5 

-fo.17,7 

—22,4 

57.49-34 

,1 

9 

+0.55,6 

-24  >  3 

84.26.35 

»4 

.4 

+0.22,1 

—23,9 

61.39.34 

,4 

,8 

+  1.52,6 

-24,2 

io3.33.i8 

,3 

4. 


a8 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G^  Ob^    N 


Mars  12. 

17  p  Écrevisse gl 

33  ri  Écrevisse gl 

4  ^  Hydre gL 

e  Hydre gl 

20979  Lai.  Sextant . . .  ml-lf 

H.  (£)  = -h  0°  32' ML-LP 

21141  Lai.  Sextant...  7    ml-lf 

X  Lion ML-LF 

83  Lion ml-lf 

V  Lion ML-LF 

(S)  Circé ML-LF 

Mars  13. 

0  Cocher gl 

V  Orion gl 

»  Gémeaux gl 

fA  Gémeaux gl 

7  Gémeaux gl 

Sirius GL 

c  Grand  Chien gl 

à  Grand  Chien gl 

^  Gémeaux gl 

p  Petit  Chien gl 

Castor  (la  2*) .". gl 

Procyon gl 

Pollux GL 

9  Navire gl 

X  Petite  Ourse  PI gl 

p  Écrevisse gl 

n  Écrevisse gl 

^  Hydre gl 

e  Hydre gl 

17842  Lai.  Hydre 8.9  ml-lp 

X  Écrevisse ml-lf 

5*.(E)=  +  i'»3' 8.9  ml-lf 

83  Écrevisse ml-lf 

18440  LaL  Hydre 8    ml-lf 

i853i  Lai.  Hydre 8    ml-lf 

a  Hydre ml-lp 

18726  Lai .  Hydre  (■). .  ml-lf 

18827  Lai.  Hydre 9    ml-lf 

18919  Lai.  Hydre  (•). .  ml-lf 

0  Lion ML-LF 

191 17  Lai.  Sextant. ..  7    ml-lf 

i9>99  Lai.  Sextant ...  8    ml-lf 

19268  Lai.  Sextant...  9    ml-lp 

19340  Lai.  Sextant...  6    ml-lf 

19439  Lai.  Sextant...  9    ml-lf 

^  Lion ML-LF 

®  Asia ML-LF 

^  Coupe ML-LF 

83  Lion ml-lf 

V  Lion ml-lf 


lO 

10 
6 

10 
6 
5 
6 
6 
8 
6 

10 

6 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

8 
10 
20 
10 
10 
10 
10 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 


Passage 
obserTé. 

MARS  1868. 


X. 


C, 


C' 


Asc.  droite 
app.  conclue. 


m 


8.  8.48,23 

8.24.3i,o5 

8 . 3o .  6 , 86 

8.39.14,07 

10.47.21,74 

10. 5o.  3,i5 

10.53.45,15 

10.57.39,72 

11.19.32,01 

11.29.39,09 

II. 41. 36, o5 

5.5o.  8,57 
5.59.28,07 

6.  6.20,33 
6.14.24,28 
6  29.31,05 
6.38.46,43 
6.52.53,5i 

7.  2.28,67 
7.11.40,24 
7.19.25,83 
7.25.36,37 
7.31.49,88 
7.36.40,06 
7.45.  6,60 
7.55.53,8 

8.  8.47,78 
8. 24.30, 56 
8 . 3o .  6 , 64 
8.39.13,66 


8.54 
9.  o 

9-  4 
9.11 
9-ï4 
9.16 
9.20 

9-a4 
9-^7 
9.30 

9.33 
9-37 
9-39 
9-4» 

9*44 
9.48 
9.52 

10  II.  6 

6  11.12 
11.19 
11.29 


6 
6 


.56,47 
.  2,5o 
.54,5i 
.  3,28 

•  7,07 
. 57 , 32 
.33,32 

•  9;  37 

.22,38 

.i9)>8 
.32,85 
.13,19 
.46,30 
.i5,84 
.50,27 
.36, i3 
.4i)Oi 

.24,25 
.12,25 

.31,28 
.38,27 


48 

3i 

6 

14 
21 

3 

45 

39 

32 

39 
36 

9 

28 

20 

24 
3i 

46 

52 

28 
40 
26 

37 

49 

40 

6 

»4 

47 
3o 

6 

i3 

56 
2 

54 
3 

7 
57 
33 

9 
22 

«9 
33 

i3 

46 
i5 
5o 
36 

41 

24 
II 
3i 
38 


42 

47 

98 
21 

87 
16 

'7- 
88 

08 

09 
o5 

34 
37 
78 
73 
38 
06 
83 
06 
68 
00 
02 

99 
63 

3o 

8 

97 
98 
76 
80 

66 
72 
53 
65 

25 

43 
i5 

41 
5o 

23 

06 

27 
3o 

93 
33 

20 

18 

25 

94 
35 

'^1 


22,22 


s  9 

4-33,80 

5,3o  H-33,83 
41,00  -h34,02 
48,10    +33,89 


13,72    4-33,84 

5,74     4-33,66 

«»779    -1-33,70 


4-33,84 
4-33,84 
4-33,84 

4-33,84 
4-33.73 
4-33,73 
4-33,73 


m 


8.  9.22,26 
8.25.  5,3i 
8.30.40,82 
8.39.48,05 
10.47.55,60 

10. 50. 30.89 

10. 54. 18.90 


4-33,73     11.42.  9,78 


43, 5i 

a, 44 

54,94 
58,90 

5,64 
20,34 
27,00 

2,22 

14,94 
0,14 

11,22 

24,26 

i4i9o 
40,43 
45,8 
22,20 
5,28 
40,98 
48,09 


36,85 

37,77 


434,17 
4-34,07 

4-34,16 

4-34,17 

4-34,26 

4-34,28 

-h  34, 17 
4-34,16 

4-34,26 

4-34,14 
4-34,20 

4-34,27 
-h34,27 
-+-34,  i3 


4-34,17 
4-34,17 
4-34,18 
4-34,18 

-1-34,19 
4-34,19 
4-34,20 

4-34,20 
4-34,21 
4-34,21 
4-34,22 
4-34,22 
4-34,22 
4-34,23 


4-34,23  4-34,24 

4-34, 3o  4-34,25 

-4-34,22  -+-34,25 

4-34,29  4-34,25 


4-34, i3 
4-34,12 


7,33     4-34,18 


7,40    4-34,34 


i5,4o    4-34,22 


46,14 

5,74 
12,80 


4-34,20 
4-34,39 


4-34,18 
4-34,18 
4-34,19 
4-34,19 

4-34,19 
4-34,20 

4-34,20 

4-34 , 20 

-h34,2i 

4-34,21 

4-34,21 

4-34,21 

4-34,22 

4-34,22 

4-34, aa 
4-34 , 22 
4-34,23 

4-34,29 

4-34,3o 

4-34 , 3o 
4-34, 3i 


5.5u.43,5i 
6.  o.  2,54 

6.  6.54,96 
6.14.58,91 
6.3o.  5,57 
6.39.20,25 
6.53.27,03 

7.  3.  2,26 
7.12.14,89 

7.20.  0,2i 
7.26.11,24 
7.32.24,21 
7.37.14,85 
7.45.40,53 

8.  9.22,21 
8.25.  5,23 
8. 3o. 41,01 
8.39.48,05 

8.55.3o,84 

9.  0.36,90 

9.  5.28,72 

9.11.37,84 

9-i4-4i>44 
9. 17.31,53 

9.21,  7,35 
9.24.43,61 
9.27.56,71 
9.30.53,44 
9.34.  7,^7 
9-37-47j48 
9.40.20,52 
9.42.50,15 
9.45.24,55 
9.49.10,42 
9.53.15,41 

II.  6.58,54 

Il .12.46,24 
11.20.  5,65 
II. 3o. 12, 58 


C)  Double,  la  i^ 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


Bar. 


Mars  12.  o-j 

17  p  Êcrevisse 61 3 

33  V]  Êcrevisse 

4  ^  Hydre 

t  Hydre 617 

Ï0979  Lai.  Lion. . . .      629 
*m  =  io*'5o"36\. 

21 141  Lai.  Lion 

X  Lion 63o 

83  Lion 

V  Lion 

(34)  Circé 634 

Mars  13. 

ô  Cocher 

V  Orion 674 

ï»  Gémeaux 

u  Gémeaux 

y  Gémeaux 673 

Sirius 

(  Grand  Chien 674 

i  Grand  Chien 

9  Gémeaux 

P  Petit  Chien 675 

Castor  (la  a*) 

Procyon 

Pollux 

9  Navire 675 

P  Êcrevisse 67a 

»i  Êcrevisse 

9  Hydre 

f  Hydre 673 

*A=  8*ô5-3i'...       673 

X  Êcrevisse 

*  Ji  =  9''5'"a9* 

83  Êcrevisse 

18440  Lai-  Lion 

i853i  Lai.  Hydre... 

«  Hydre 

187-26  Lai.  Hydre... 
188^7  Lai.  Hydre... 
18919  Lai.  Hydre... 

0  Lion 674 

19117  Lai.  Sextant.. 
19199  Lai.  Sextant.. 
19268  Lai.  Sextant.. 
19340  Lai.  Sextant.. 
19439  Lai.  Sextant..  673 
r  Lion 674 

(S)  Asia 

5  Coupe 

83  Lion 

->  Lion 


ô' 


Lecture.      Microm. 


Réfr. 


29 

Correct.     Dist.  appar. 
de  coll.    an  pôle  nord. 


MARS  1868. 


6,4 


6,7 
4>9 


4,3 

4,5 

10,9 

9,9 
9,8 

9,8 


9,7 
9,5 

8,7 
9,« 


8,6 


7,9 
-,  5 


80 . 24 . %5 
69.  6.49 
83. 5o.  3 
83.  5.44 
83. 26.41 
89.27.11 
89.14.18 
81. 56. 52 
86.15.43 
90.  5.11 

89.51.12 

52.48.26 

75.13.  9 

67.27.35 

67.25.26 

73.29.28 

106. 30.57 

118.44.18 

116.  8.27 

67.46.45 

81.26.40 

57.49.43 

84.26.  3 

61.39.32 

io3. 31.54 

80.24.25 
69.  6.52 
83. 5o.  5 

83.  5.45 
80.40.  9 

78.48.  6 
88.56.12 
71.44*15 
8f. 13.44 
84.39.59 
98.  4.28 
87.56.57 

84.  9-43 
87.42.35 
79.3o.3o 
86.  2.24 
89.59.58 
85. 17.13 
86.55.35 
86.34.18 
81.19.14 
89.52.56 

104.  2.37 
86.15.42 
90.  5.14 


i9 

20. 

3,7 

24.22, 

,a 

20. 

a, 9 

6.47, 

,0 

20. 

3,6 

5o.  0, 

,a 

20. 

5,5 

5.39, 

,1 

20. 

0,1 

26.42, 

,7 

»9- 

59,9 

27.12, 

,5 

20. 

7,0 

14.12, 

,8 

20. 

6,8 

56.46, 

,a 

20. 

3,9 

15.40, 

ii 

20. 

a, 7 

5.  9i 

,9 

20. 

1,0 

5l.I2, 

,0 

20. 

II  ,0 

48.16, 

,0 

20. 

8,9 

i3.   I, 

,5 

20. 

4*9 

27.31, 

,a 

20. 

5,8 

25.21, 

,6 

20. 

5,1 

^9'^iy 

,5 

20. 

5,8 

3o.52, 

,a 

20. 

«0,9 

44.  7, 

,8 

20. 

8,9 

8.19, 

,9 

20. 

5,5 

46.41, 

,8 

20. 

5,2 

26.36, 

,6 

20. 

a,i 

49- 4^, 

,1 

20. 

0,2 

26.  3, 

,8 

'9- 

58,1 

39.36, 

,3 

20. 

5,0 

31.49, 

,0 

20. 

a, 3 

24.23, 

,0 

20. 

6,1 

6.46, 

,1 

20. 

5,9 

5o.  0, 

,a 

20. 

6,8 

5.39,' 

,1 

20. 

i3,8 

39.56, 

,6 

20. 

8,4 

47-58, 

,8 

20. 

5,8 

56.  7, 

,0 

20. 

3,3 

44.13, 

,0 

20. 

11,1 

13.34, 

,4 

20. 

7.0 

39.53, 

,1 

20. 

a, 9 

4.a5, 

,7 

20. 

8,6 

56.49, 

,4 

20. 

10,0 

9.34, 

,' 

20. 

11,9 

42.24, 

,2 

20. 

10,3 

3o.2o, 

,0 

20. 

Il  ,0 

2.l3, 

,6 

20. 

8,9 

59.50, 

,5 

20. 

8,6 

17.  5, 

,0 

20. 

6,5 

55.29, 

,6 

20. 

7,0 

34.12, 

,0 

20. 

3,4 

19. II, 

,4 

20. 

8,9 

52.48, 

,7 

20. 

6,2 

2.32, 

,8 

20. 

4,4 

15.39, 

.£ 

20. 

6,7 

5.  8, 

9 

-1-0.48,3 

-23*6 

0            1             M 
80.24.47,1 

3 

-1-0. 3i, 4 

-23,7 

69.       6.54,6 

5 

-ho. 54,5 

—  25,  1 

83.5o.3o,9 

4 

4-0.53,1 

-23,6 

83.  6.  8,4 

I 

4-0.54,2 

83.27.11,8 

4 

+  1.  6,9 

89.27.54,8 

6 

4-1.  6,4 

89.14.54,5 

6 

-l-o.5i  ,5 

-23,7 

I 

4-0.59,9 

—  25,0 

3 

4-1.  8,5 

-a4,9 

8 

4-1.  7,9 

89.51.56,2 

1 

4-0.12,1 

-25,6 

52.48.  4,2 

6 

4-0.39,6 

-23,6 

75.13.17 

»a 

4 

4-0.29,0 

-23,6 

67.27.36 

>4 

0 

+0.29,0 

-23,6 

67.25.26 

rO 

2 

-ho. 37, 3 

-a3,9 

73.29. S7 

,5 

2 

-1-2.  7,7 

-a4,9 

106.32.35^ 

9 

4 

-h4.ai,2 

-24,5 

118.48.  4^ 

>6 

0 

4-3.36,1 

-23,8 

ii6.ii.3i 

j 

2 

4-0.29,5 

-23,4 

67.46.46 

.7 

6 

-1-0.49,9 

—24,0 

81.27.  a 

,5 

a 

-fo.17,6 

-24,0 

57.49.35 

>8 

7 

4-0.55, 4 

-a3,9 

84.26.35, 

1 

4 

-f  0.22,0 

-23,8 

61.39.34 

4 

7 

4-1 .52,1 

-23,6 

io3.33.i7 

,8 

5 

-ho. 48,1 

—24,0 

80.24.471 

6 

9 

-ho.3i,3 

—23,2 

69.  6.54, 

2 

4 

4-0.54,4 

-a4,9 

83.5o.3o, 

8 

2 

4-0.53,1 

-a3,4 

83.  6.  8, 

3 

3 

4-0.48,7 

80.40.20, 

7 

9 

4-0.45,5 

-a3,9 

78.48.20 

,  I 

5 

4-1.  5,0 

88.56.48, 

,2 

2 

-ho.  34, 9 

—  25,2 

71.44.a3 

8 

1 

-»-o.49,7 

81. 13. 59, 

»5 

4 

-ho.56,1 

84.40.25. 

2 

5 

4-1. 3o, 5 

~a4,3 

98.  5.3i, 

7 

9 

-hi.  2,9 

87.57.28, 

5 

3 

4-0.55,1 

84.10.   5, 

I 

5 

4-1.  2.4 

87.43.  2 

,6 

5 

-ho  46,8 

~a4,7 

79.30.43 

,0 

9 

4-0.58,9 

86.  2.48, 

.5 

9 

4-1.  7,7 

90.  0.34, 

»3 

7 

4-0.57,4 

85.17.38, 

|8 

5 

4-1.  0,8 

86.56.  6, 

0 

3 

-hl.    0,1 

86.34.48, 

,1 

4 

4-o.5o,i 

-24,3 

81.19.37, 

,2 

,6 

4^1-  7»6 

89.53.31, 

9 

1 

-hi.55,6 

—24,1 

104.  4.  3, 

4 

a 

4-0.59,7 

-a3,9 

86. 16. 14, 

6 

8 

4-1.  8,2 

—24,0 

90.  5.52, 

7 

3o 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  ~  ASCENSIONS  DROITES. 


G%    Ob^     N 


Man  13. 

@  Circé ML-LF 

a  Cygne pr 

Ç  Cygne pr 

a  Céphée Pr 

Mars  14. 

O  i^Bord Pr 

O  2*  Bord Pr 

Mars  15. 
a  Cygne 

Mars  16. 

O  i"Bord Pr 

O  2*  Bord Pr 

ç  i"  Bord Pr 

a  Persée Pr 

7'  Éridan pr 

Mars  17. 

i3  p  Gémeaux gl 

7  Gémeaux gl 

Sirius GL 

c  Grand  Chien gl 

S  Grand  Chien gl 

$  Gémeaux gl 

p  Petit  Chien gl 

Castor GL 

PolIuX .  GL 

9  Navire gl 

>.  Petite  Ourse  PI gl 

17  p  Écrevisse gl 

n  Écrevisse gl 

^  Hydre gl 

S' Hydre gl 

Mars  18. 

$  Hydre lp 

17374  Lai.  Lynx 6      lf 

t  Grande  Ourse lf 

17829  L.  Grande  Ourse.  6      lf 

18473  Lai.  Lynx 9      lf 

18593  Lai.  Lynx 8      lf 

18750  Lai.  Lynx  (la  2*^).  8      lf 

18969  Lai.  Petit  Lion.  7      lf 

P  Lion 3 . . .  lf 

19492  Lai.  Petit  Lion.  8      lf 

Régulus lf 

19915  L.  Grande  Ourse.  7      lf 

20066  L.  Grande  Ourse.  6      lf 

20258  L.  Grande  Ourse.  6      lf 

20447  L.  Grande  Ourse.  6      lf 

20588  L.  Gr.  Ourse  (•).  7      lf 

/  Lion LF 

Mars  24 

17374  Lai.  Lynx 6      lf 

i  Grande  Ourse lf 

X  Écrevisse lf 


Passage 

observé.  T           d,             C 

MARS  1868. 

h   *  m     I  B 

10    ii.4o.49>o6  49,07        a               , 

10    20.36.19,81  20,79    55}02    +34,23 

10    21.  6.43,41  44)Oo    18, 3o    +34,30 

10    2i.i4«i8,o3  19,74    24, 3o 

6    23.37.  6,3o  6,26 

4    23.39.15,66  15,62 


Pr         10    20.36.19,25    20,23    55,08    +34,85 


C. 


Abc.  droite 
app.  coDclne. 


a 


+  34,32      11.41*23,39 


+34,27    21.14-54,01 

+34, 3o    23.37.40,56 
+34, 3o    23.39.49,92 


6  23. 44 •^4) 32 

6  23.46.33,54 

10  2.12.51,92 

10  3.14.18,18 

10  3.51.17,28 

10  6.14.23,00 

10  6.29.29,79 

10  6.38.45,18 

10  6.52.51,91 

10  7.  2.27,10 

10  7.11.38,91 

10  7.19.24,42 

10  7.25.34,93 

8  7.36.38,66 

10  7.4^>  ^)i6 

20  7.55.51,9 

10  8.  8.46,46 

10  8.24.29,48 

8  8.3o.  5,3i 

10  8.39.12,33 

6  8.3o.  5,53 

6  8.42.37,34 

6  8.49.34,27 

6  8.55.41,62 

6  9.16.  0,99 

6  9 . 20 . 1 3 , 1 4 

6  9.25.27,60 

6  9 .  32 .  49 ,  3o 

6  9.44.40,59 

6  9.50.42,39 

6  10.  0.46,10 

6  10.  8.i3,o5 

6  io.i3.44i^2 

6  10.20.  3,82 

6  10.26.47,39 

6  10.32.17,25 

6  10. 41. 44)82 


24, 3o 
33,52 

52,20 
19,31 
16,98 

23, 45 
3o,  12 

44,81 
5i  ,22 
26,49 
39,35 

a4>59 
35,58 

39,23 

4,87 

46,65 

^9,90 
5,43 

>a,47 

5,65 
38,36 
35,37 
42,58 

',89 
14,04 

28,44 
5o,27 

4l,I2 

43,27 

46,35 
14, i4 
45,4a 
4,84 
48, 3i 
18,18 
45, o5 


54,19 
51,78 

58,82 

5,57 

20,26 

26,92 

2,l3 

14,87 

0,07 

II, i5 
14, 83 
40, 36 

49,3 
22, i5 

5,23 

40,93 

48,04 

40,92 
10,61 


+34,88 
+34,80 

+35,37 
+35,45 
+35,45 
+35,70 

+35,64 
+35,52 
+35,48 
+35,57 
+35,60 

-h35,49 


+34,84  23.44.59,14 
+34,84  23.47.  8,36 
+34,84      2. i3. 27,04 


+35,5 

+35,5 
+35,5 
+35,5 
+35,5 
+35,5 
+35,5 
+35,5 
+35,5 
+35,5 


+35, 5o  +35,5 

+35,33  +35,5 

+35, 5o  +35,5 

+35,57  +35,5 


+35,27 
+35,24 


16,20 
21,60 


+35,08 
+35,25 


20,28    +35,23 


+35,20 
+35,20 
+35,20 
+35,20 
+  35,21 
+35,21 
+35,21 
+35,21 
+35,21 
+35,21 

+35,22 
+35,22 

+35 ,  22 
+35 ,  22 

+35,22 

+35,23 
+35,23 


6      8.42.35,80    36,82  +36,57 

6      8.49.32,85    33,95     10,49    4-36,54    +36,57 
6      8.59.59,75    59,97    36,72    +36,75    +36,57 


6.14.58 
6.3o.  5 
6.39.20 
6.53.26 

7.  3.  2 

7.12.14 
7.20.  o 
7.26.11 
7.37.14 

7.45.40 

8.  9.22 

8.25.  5 
8.30.40 
8.39.47 

8.30.40 
8.43.13 
8.5o.io 
8.56.17 
9.16.37 
9.20.49 

9.26.  3 
9.33.25 
9.45.16 
9.51.18 

10.  1.21 
10.  8.49 

10. 14 -20 

10.20.40 
10.27.23 
10.32.53 
10.42.20 

8.43.13 

8.50.I0 

9.  0.36 


96 

63 
3i 

7Î 

00 

86 
10 

09 

74 
38 

16 

41 
94 
98 

85 
56 

57 

78 
10 

25 

65 

48 
33 

48 

57 
36 

64 
06 

53 

41 
28 

39 

52 

54 


(')  Double,  le  milieu. 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


3i 


Bar.      0' 


Mars  13.  o"*,; 

(S)Circé 669 

a  Cygne 668 

K  Cygne 

«Céphée 667 


6,7 
9.» 


11,0 


Lecture.       Microm. 


HARS  1868. 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.     de  coll.    an  pôle  nord. 


89.43.34.3  ao.i2,i  43.^3,1  +1.  7,4            « 

45.11.59.4  ao.  6,3  II. 54, a  -ho.  4, a  --a5,7 
60.19.  *»^  *®'  ^»4  18. 58, 9  -ho.ao,5  — a5,5 
^7'^'  9,6  ao.  a, 4  59.  8,8  — o.i3,8  — a4,3 


89.44.  6,3 


Mars  16. 


75.40.34 


40.37.  9 
io3.5a.  4 

67.a5.a6 

73.a9.a8 

io6.3o.58 

118. 44- i5 

116.  8.a4 

67.46.4a 

8i.a6.38 

57.49*35 

61. 39. 4a 

io3. 31.53 


9  BI 636    ia,3 

aPersée 633    ia,4 

•/ Éridan 633    ia,4 

Mars  17. 

i3  p  Gémeaux 6o5      8 , a 

'/Gémeaux 

Sirias 606      7,8 

c  Grand  Chien 

i  Grand  Chien 607      7 , 5 

i  Gémeaux 

P  Petit  Chien 

Castor 

Pollux 607      7,3 

9  Navire 607      7 , 1 

17  P  Écrevisse 608      6,9      8o.a4*a4 

r«  Êcrevisse 69.  6. 5o 

c  Hydre 608      6,3 

Mars  18. 

^  Hydre 611      4,7 

17374  Lai*  Lynx  . . . 

(  Grande  Ourse .... 

I78a9  L.  Gr.  Ourse. 

18473  Lai.  Lynx  ...      610      4,3 

18593  Lai.  Lynx  . . . 

18750  Lai.  Lynx  . . . 

18969  L.  Pet.  Lion. 

fA  Lion 

1949a  L.  Pet.  Lion. 

Régulas 607      3,7 

19915  L.  Gr.  Ourse. 
aoo66  L.  Gr.  Ourse. 
aoa58  L.  Gr.  Ourse. 
ao447  L.*  ^r.  Ourse. 
ao588  L.  Gr.  Ourse. 
/Lion 606      3,6 

Mars  24. 
17374  Lai.  Lynx.  ..      565      a, 6 

i  Grande  Ourse 

X  Êcrevisse 


83.  5.46 

83. 5o.   1 

44*i2«  5 
4i.a6.56 
40.57.16 
48.17.11 
48.18.11 
5o.i6.  8 
45.46.15 
63.aa.a7 
48.48.17 
77. a3.  8 
4a.  a. 17 
48.  6.a8 
44.  7.18 
47.at4.57 
47.10.  I 
78.45.10 


44.1a.  6 
41. a7.  o 
78.48.   I 


,« 

ao. 

1,4 

40.34, 

,a 

ao. 

4,8 

37.  5,( 

,3 

ao. 

4,7 

5a.  0, 

,4 

ao. 

6,5 

a5.ao, 

,a 

ao. 

4»8 

a9-^4, 

,4 

ao. 

6,5 

3o.5a, 

*9 

ao. 

"»7 

:44.  4, 

,5 

ao. 

7,0 

:  8.17, 

,3 

ao. 

a,i 

46.41, 

,4 

ao. 

a, 4 

a6.37. 

,3 

ï9- 

55,7 

49-40, 

,a 

ao. 

8.4 

39.35, 

,1 

ao. 

3,8 

31.49. 

,3 

ao. 

3,1 

a4.aa, 

,3 

ao. 

4,8 

6.46, 

,3 

ao. 

6,6 

5.40, 

,0 

ao. 

4,3 

49.58, 

,0 

ao. 

3,0 

la.  3, 

,8 

ao. 

0,8 

a6.57. 

»7 

ao. 

1,8 

57.15, 

,7 

ao. 

3,0 

17-  9, 

,« 

ao. 

5,0 

18.  6, 

,0 

ao. 

5,0 

16.  3, 

i9 

ao. 

a, 7 

46.14, 

,3 

ao. 

o,a 

aa.a8, 

>7 

ao. 

1,0 

48.17, 

,5 

19- 

59,7 

a3.io. 

>9 

ao. 

a, 4 

a. 16, 

U5 

ao. 

a,5 

6.a6, 

)9 

ao. 

a, 4 

7'7, 

,6 

"9- 

58,9 

a5.  0, 

,5 

ao. 

1,7 

10.  0, 

»,7 

19- 

59,6 

45.11, 

• 

,1 

ao. 

4,0 

la.  3, 

,a 

ao. 

4, a 

a6.57, 

,a 

ao. 

4,5 

47-57, 

V» 

0 

H-0.  0,6 

~a5,5 

/^.v|v.  •ff^ipj.t 

I 

-hi.5a,o 

-a4,6 

5 

-ho.a9,o 

— a3,a 

67.a5.a6,a 

1 

+0.37, a 

— a3,8 

73. a9. 38,0 

5 

-ha.  7,5 

-a4,9 

106. 3a. 36, 7 

3 

-l-4.ai,i 

—ai  ,0 

118.48.  a,i 

7 

-t-3.36,o 

— aa,i 

116. 11. 3o, 4 

0 

-ho.a9,5 

a3,3 

67.46.47,^ 

0 

-l-o.49)9 

-a4,5 

81.27.  3,6 

a 

-ho. 17,6 

— aa,3 

57.49.34,5 

5 

+o.aa,o 

-a3,a 

61. 39. 34, a 

7 

H-i.5a,a 

-a3,4 

103.33. 18,6 

0 

-ho. 48, a 

-  ^a,7 

80. a4. 46,9 

6 

-ho.3i,4 

-a3,3 

69.  6.54,7 

5 

-ho. 53,1 

-a4,8 

83.  6.10,3 

I 

-ho. 54,9 

— a3,i 

83.5o.3o,3 

4 

-ho.  3, a 

44.11.43,9 

a 

-ho.  0,3 

-aa,7 

4i.a6.34,8 

9 

—0.  o,a 

40. 56. 53,0 

a 

-ho.  7,5 

48.16.54,0 

6 

-ho.  7,5 

48.17.51,4 

7 

-ho.  9,6 

5o.i5.5o,6 

a 

-ho.  4,8 

45.45.56,3 

9 

-ho.a4,4 

—  a3,o 

63.aa.3o,6 

6 

-ho.  8,0 

48.48.  a, 9 

a 

40.43,8 

— a3,a 

77.a3.3i ,3 

6 

-ho.  0,9 

4a.   1.54,8 

,8 

-ho.  7,3 

48.  6.11,4 

5 

-ho.  3,1 

44.  6.57,9 

1 

-ho.  6,5 

47. a4. 43,9 

9 

-ho.  6,3 

47-  9-44,5 

6 

-ho. 46,0 

-ai, 6 

78.45.34.9 

,5 

-ho.  3, a 

44.11.43,6 

a 

4-0.  0,3 

-a3,6 

41.26.34,4 

5 

-ho. 46,0 

-23,3 

78.48.20,4 

32 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  ASCENSIONS  DROITES. 


G^  Ob^ 


Mars  24. 

181G0  Lai.  Lynx 9      lf 

83  Écrevisse lf 

18593  Lai.  Lynx 8.9    lf 

18783  Lai.  Lynx  ..:..  7      lf 

18969  Lai.  Petit  Lion.  7      lf 

19122  Lai.  Petit  Lion.  9.10  lf 

f*  Lion LF 

i949ïi  Lai.  Petit  Lion.  8.9    lf 

19682  Lai.  Petit  Lion.  lf 

19776  Lai.  Petit  Lion.  G      lf 

A  Grande  Ourse lf 

Mars  30. 

O  i"Bord pr 

O  2'  Bord Pr 

6  Andromède Pr 

a  Bélier pr 

a  Baleine pp 

9  I"  Bord Pr 

ç  Gémeaux lf 

0  Gémeaux lf 

14474  Lai.  Lynx 7      lf 

14678  Lai.  Lynx 6      lf 

i5ioo  Lai.  Lynx 8.9    lf 

1 5340  Lai.  Lynx 8      lf 

6  Écrevisse lf 

À  Petite  Ourse  PI lf 

16372  LaL  Lvnx lf 

16570  Lai.  Lynx 8.9    lf 

r,  Écrevisse lf 

17044  Lai.  Lynx 8      lf 

17241  Lai.  Lynx 8.9    lf 

i74ao  Lai.  Lynx 8      lf 

17777  Lai.  Lynx  (la  r*).  7.8    lf 

83  Écrevisse lf 

e  Pégase Pr 

?  2*  Bord pp 

Mars  31. 

O  i"Bord. pp 

O  ^'  Bord Pr 

p  Andromède pr 

a  Baleine pr 

9  l'^Bord pp 

»  Taureau pp 

i  Cocher pp 

7  Gémeaux lf 

0  Gémeaux lf 

Ç  Gémeaux lf 

C  I"  Bord LF 

i5233  Lai.  Lynx 8      lf 

6  Écrevisse lf 

>  Petite  Ourse  PI lf 

16193  Lai.  Lynx 8      lf 

16372  Lai.  Lynx 7      lf 

i6632  Lai.  Lynx 7      lf 

16804  Lai.  Lynx 7      lf 

^6993  Lai.  Lynx 7      lf 


Fassage 

Asc.  droite 

N 

observé. 

T 

'^. 

c. 

c; 

app- conclue. 

MARS  1868. 

6 

h      m      s 
9.    5.53,59 

54,52 

ê 

* 

4-36,57 

b        Dl       « 
9.     6.31,09 

6 

9.11.    0,70 

ij 

06 

37,65 

4-36,59 

4-36,58 

9.11.37,64 

6 

9.20.11,37 

12 

»a7 

4-36,58 

9.20.48,85 

6 

9.26.30,29 

3l: 

,i5 

4-36,58 

9.27.  7)73 

6 

9.32.47,75 

48 

-7* 

-h  36,58 

9.33.25,30 

6 

9.38.  9,65 

10, 

58 

4-36,58 

9. 38. 47^16 

6 

9.44.39,05 

39, 

58 

16, i5 

-H  36, 57 

-1-36, 59 

9.45.16,17 

6 

9.50.41,00 

41 

^«9 

-f-36,59 

9.61 .i8,4B 

6 

9.57.58,74 

59, 

.59 

4-36,59 

9.58.36^18 

6 

10.  2.24,75 

25 

,64 

4-36,59 

10.    3.  2/i3 

6 

10.  8.3i,35 

32 

1 

,3o 

8,75 

-1-36,45 

4-36,59 

10.  9.  8,89 

4 

0.35.18,23 

18, 

3o 

4-37,94 

0.35. 56.^4 

6 

0.37.27,23 

27 

,3o 

4-37,94 

0.38.  5,24 

6 

I.   1.41,17 

41 

,88 

«9»9a 

H-38,o4 

10 

'•59.  4,97 

5 

r43 

43,36 

+37,93 

10 

2.54.44,09 

44 

,16 

22,06 

4-37,90 

10 

3.16.25,38 

25 

.78 

4-37,98 

3.17.  3,76 

6 

6.55.38,60 

39 

.02 

16,99 

4-37,97 

4-38,02 

6.56. 17,04 

6 

7.11.36,12 

36 

,56 

14,63 

4-38,07 

-+-38, 02 

7.12.14,58 

6 

7.20.27,27 

28 

,14 

4-38, 02 

7.21.  6,16 

6 

7.25.59,58 

0 

,52 

-h38,o3 

7.^6.38,55 

6 

7.39.44,50 

45 

,58 

-1-38, o3 

7.40.23.51 

6 

7.46.   i,3i 

2 

,18 

4-38, 04 

7.46.40,22 

6 

7.54.46,39 

46 

,95 

*4,99 

4-38, 04 

4-38, 04 

7.55.24,99 

20 

7.56.  4,1 

a4 

.0 

a,5 

6 

8.i5.  7,72 

8 

,64 

4-38,04 

8.15.46,68 

6 

8 .  20 .   1 ,  59 

2 

,52 

4-38, 04 

8.20.40,56 

6 

8 . 24 . 26 , 49 

26 

.91 

5,u3 

4-38,12 

4-38, o5 

8.25.  4,96 

6 

8 . 32 . 59 , 5o 

0 

,61 

H-38,o5 

8.33.38,66 

6 

8.38.24,55 

25, 

,45 

4-38, o5 

8.39.  3,5o 

6 

8.43.46,24 

47, 

,11 

-^38, 06 

8.44.^5,17 

6 

8.54.  4,09 

5 

,o5 

-f38,o6 

8.54.43,11 

6 

9.10.59,20 

59 

,56 

37,57 

-h  38, 01 

4-38, 06 

9.11.37,62 

10 

21.37.  3,i5 

3 

,33 

4', 59 

4-38,26 

4-38,27 

21 .37.41,60 

10 

23.   1.26,46 

26, 

,3i 

4-38, 3o 

23.  a.  4,61 

6 

0.38.56,20 

56 

28 

4-38, 3i 

0.39.34,59 

6 

0.41.  5,12 

5, 

20 

-1-38, 3i 

0.41 .43,5f 

10 

1.   1.40, 83 

41, 

55 

>9»9* 

4-38,37 

4-38,32 

I.  a. 19,87 

8 

2.54.43,62 

43, 

69 

22,  o5 

4-38,36 

4-38,35 

2.55.22,04 

10 

3.21.  2,09 

2 

,49 

4-38,36 

3.21.40,85 

10 

3. 38. 59,05 

59 1 

52* 

37,88 

4-38,36 

4-38,36 

3.39.37,88 

10 

4.47.44,65 

45, 

32 

23,66 

4-38,34 

-+-38,38 

4.48.23,70 

6 

6.29.26,56 

26, 

89 

5,3o 

4-38,4î 

4-38,49 

6.3o.  5,38 

6 

6.43.26,22 

26 

9» 

5,37 

4-38,45 

4-38,49 

6.44.  5,41 

6 

6.55.38,12 

38 

,53 

«6,97 

4-38,44 

-f38,5o 

6.56. 17, o3 

6 

6.59.17,45 

ï7 

83 

-+-38, 5i 

6.59.56,34 

6 

7.43.15,94 

16 

,96 

4-38, 5i 

7.43.55,47 

6 

7.54.45,84 

46 

,40 

^4,97 

4-38 , 57 

4-38,52 

7,55.24,92 

20 

7.56.  5,6 

25 

,5 

3,6 

6 

8.10.  3,27 

4 

,ïa 

-f-38,52 

8.10.42,64 

6 

8.i5.  7,20 

8 

,12 

4-38, 5!> 

8.15.46,64 

6 

8.21.39,95 

40 

,61 

-1-38,52 

8.22.19,13 

6 

8.26.42,13 

43.06 

4-38,53 

8.27.21,59 

6 

8 . 3  f . 3o ,  1 4 

3i 

,00 

4-38,53 

8.32.  9,53 

GRAND  INSTRUMENT  MERIDIEN.  - 
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Bar. 


Kan  24.  o*",/ 

18160  Lai.  Lynx.  . .  o 

83  Écrevisse 565      2,7 

18593  Lai.  Lyni.  . . 
18783  Lai.  Lyru.  . . 
18969  L.  Pet.  Lion. 
19122  L.  Pet.  Lion. 

y  Lion 

19492  L.  Pet.  Lion. 
17682  L.  Pel.  Lion. 
19776  L.  Pet.  Lion. 
>  Grande  Ourse ....      563      1 , 2 

Han  30. 

OBI-o",32 675      8,6 

OBS+i",oo 

p  Andromède 674      9,  i 

X  Bélier 668      9 , 2 

a  Baleine 

9  BI 669      9,9 

^Gémeaux 663      9,2 

0  Gémeaux 662      8,6 

14474  Lai.  Lynx.  . . 

14678  Lai.  Lynx.  ..       664      8,3 
i5ioo  Lai.  Lynx.  . . 
i534o  Lai.  Lynx.  . . 

6  Écrevisse 665      7 , 8 

16372  Lai.  Lynx .  . . 
16570  LaL  Lynx.  . . 

ri  Écrevisse 

17044  Lai*  Lynx.  . . 
17241  Lai.  Lynx.  . . 
17420  Lai.  Lynx.  . . 

i  Grande  Ourse 

17777  Lai.  Lynx.  . . 

83  Écrevisse 667      6,8 

c  Pégase 678      6,5 

Ç  centre 

Mars  31. 

OBI  — o",io 675     10,9 

0BS4-i",oo 

p  Andromède 

a  Baleine 666    12,4 

9  BI 666    12,8 

1  Taureau 

t  Cocher 668     12,8 

7  Gémeaux 657     >^î  ' 

0  Gémeaux 657     12,0 

CBS  -hi",i7 657     i».3 

i5233  Lai.  Lynx.  ..      657     10,6 
6  Écrevisse 657     10 , 5 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.       de  coU.    au  pôle  nord. 


HARS  1868. 


161 93  Lai.  Lynx. 
16372  Lai.  Lynx. 
i6632  Lai.  Lynx. 
16804  Lai'  Lynx. 
16993  Lai.  Lynx. 


658     fo,3 


46.53.22 
71.44.14 
48.18.11 
49.27.27 
45.46.15 
iy,  0.48 
63.22. 3i 
48.48.19 
49.51 .39 
48.4i.5i 
46.26.  3 

86.  1.23 
86.  1.23 
55.  5.12 
67.10.57 
86.25.29 
70.  0.59 
69.14*21 
67.46.40 
48.53.23 
46.4i.i5 
45.18.29 
49.21.40 
61 .50.24 

47.34.39 
47.  5.  2 
69.  6.5i 
41. 20. 38 
47.48.18 
49.13.18 
41.26.55 
46.  2.35 

71.44.11 
80.43.24 
97.27.58 

85,38.37 
85.38.37 
55.  5.  9 
86.25.26 
69 .  39 .  56 

66.18.24 
57.  3.  1 
73 . 29 . 26 
55.53. i3 

7iv3i.  7 
43.55.47 

61.50.26 

5o.  o.  o 

47.34.43 
49.30. 38 
46.58.28 
49.31.25 


,0 

20. 

0,0 

oi.i7, 

,7 

20. 

6,3 

44.10, 

,7 

20. 

5,3 

18.  7, 

,6 

20. 

3,4 

27.25, 

,8 

20. 

2,0 

46.14, 

»7 

20. 

3,3 

0.46, 

,» 

20. 

3,8 

22.29, 

,0 

20. 

4,0 

48.16, 

,5 

20. 

4,5 

51.35, 

,a 

20. 

5,5 

41.46, 

»9 

20. 

4,8 

26.  0, 

,6 

i5. 

i5,5 

16.  8, 

,6 

27. 

19.0 

44.  5. 

,4 

20. 

7,4 

5.  5, 

,a 

20. 

6,8 

5o.5i, 

i7 

20. 

6,3 

25.24, 

,6 

20. 

4.8 

0.56, 

,0 

20. 

1,7 

14.20, 

.4 

20. 

0,2 

46.41, 

,7 

20. 

1,9 

53.23, 

,4 

20. 

1,6 

41. i5. 

,3 

20. 

0,9 

18.29, 

)9 

20. 

0,9 

21.41, 

,6 

20. 

0,3 

50.26, 

,5 

'9- 

58,8 

34.41, 

,4 

19- 

58,1 

5.  5, 

,5 

20. 

5,3 

6.47, 

,0 

20. 

7,0 

20.32, 

1» 

20. 

5.4 

48.13, 

,5 

20. 

1,9 

13.17, 

>7 

20. 

0.4 

26.56, 

,7 

20. 

0,7 

2.36, 

,7 

20. 

0,5 

44.12, 

,4 

20. 

2,5 

43.23, 

,8 

20. 

î^,3 

27.57, 

,0 

i5.38,o 

52.59, 

>o 

27. 

44,7 

20.53, 

,0 

20. 

4,3 

5.  5, 

.7 

20. 

1,7 

25.26, 

,4 

20. 

1,9 

39.55, 

,8 

20. 

0,7 

18.25, 

,a 

20. 

a, 8 

2.59, 

,4 

20. 

a,3 

29.25, 

,3 

20. 

2,5 

53.11, 

,2 

20. 

2,2 

3i.  6, 

,4 

20. 

2,2 

55.45, 

,» 

20. 

«,7 

50.26, 

>9 

20. 

1,4 

0.  0, 

.1 

20. 

1,0 

34.42, 

,3 

20. 

3,7 

3o.35, 

,3 

20. 

4,8 

58.24, 

,6 

20. 

2,0 

31.24, 

5 

-ho.  6,0 

* 

46.53.  0,4 

0 

4-0.35,2 

—23,0 

71.44.22,1 

0 

-H).  7,5 

48.17.51,4 

I 

-ho.  8,7 

49.27.10,7 

9 

-ho.  4,8 

45.45.56,6 

5 

-ho.  6,1 

47.  0.29,5 

2 

-ho. 24, 4 

-23,9 

63.22. 3o, 5 

0 

-ho.  8,0 

48.48.  0,9 

9 

-ho.  9,2 

49.51.22,0 

7 

-ho.  7.9 

48.4i.3i,5 

I 

-ho.  5,5 

-21,9 

46.25.42,5 

4 

-Ho.59,3 

86.16.42,3 

3 

4-0. 58, 3 

85.44. 38;2 

4 

-ho. 14,6 

—26,1 

5 

+0.28,8 

-25,5 

5 

-ho. 59, 4 

-24,6 

I 

-ho. 32, 4 

70.  i.  3,1 

3 

-ho.3i,4 

—23,1 

69.14.27,1 

3 

-ho.29,6 

-24,2 

67.46.46,3 

0 

-ho.  8,0 

48.53.  6,4 

2 

-ho.  5,7 

46. 40. 56, 3 

5 

-ho.  4,3 

45.18.  9,2 

0 

-HO.  8,5 

49.21.24,9 

2 

-ho. 22, 4 

—25,0 

61. 5o. 24,0 

I 

4-0.  6,7 

47.34.23,2 

0 

H-o.  6,2 

47.   4.46,6 

5 

4-0. 3i, 5 

—  25,0 

69.  6.54,4 

4 

4-0.  0,2 

. 

.  41.20.  8,0 

5 

4-0.  6,9 

47.47.55,8 

8 

4-0.  8,4 

49.13.   1,6 

5 

-ho.  0,3 

-23,9 

41.26.32,2 

6 

4-0.  5,1 

46.  2.17,1 

9 

H-o. 35,1 

—26,1 

71.44.23,4 

5 

-ho.49,3 

—25,2 

80.43.47,4 

0 

-hi.29,3 

97-29.  0,9 

3 

-ho.58,o 

85.53.3i ,9 

4 

4-0.57,0 

85.21.25,0 

I 

4-0.14,5 

-25,5 

55.  4-54,2 

I 

-ho. 58,6 

-25,4 

86.25.59,3 

6 

4-o.3i,6 

69.40.   1,8 

5 

4-0.27,3 

-25,4 

66.18.27,4 

3 

4-0.16,6 

-25,5 

57.  2.5o,5 

3 

-ho.36,9 

-24,8 

73.29.37,2 

9 

4-0. i5, 3 

-24,9 

55.53.  2,2 

3 

4-0.34,2 

7i.3i.i5,5 

9 

4-0.  2,8 

43.55.23,7 

3 

-ho.  22,1 

-24,9 

6i.5o.23,4 

4 

4-0.  9,1 

49.59.44*5 

5 

4-0.  6,6 

47.34.24,1 

3 

Vo.  8.6 

49.30.18,9 

7 

-ho.  6,0 

46.58.   5,7 

4 

4-0.  8,6 

49.31.  8,0 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.    Ob'. 


Mars  31. 

17 167  Lai.  Lynx  (la  2').  8.9    lf 

a  Êcrevisse lf 

17945  Lai.  Lynx 8.9    lf 

1 8096  L.  Grande  Ourse.  8      lf 

a  Lynx lf 

18554  Lai.  Lynx 8      lf 

0  Lion LF 

f  Pégase pr 

?  a*  Bord pr 

Avril  1. 

O  i^Bord Pr 

O  a'Bord pr 

p  Andromède Pr 

9  l'^Bord Pr 

Aldébaran pr 

i  Cocher pr 

ù  Gémeaux lf 

63  Gémeaux lf 

Castor  {la  2*) lf 

Pollux LF 

15340  Lai.  Lynx 8.9    lf 

1 5535  Lai.  Lynx 8      lf 

C  l'^'Bord LF 

i63o9  Lai.  Lynx. 5      lf 

* ®  =  4- 40'» 29' 9.10  LF 

16740  Lai.  Lynx 7      lf 

i6q46  Lai.  Lynx 8      lf 

9  Ecrevisse lf 

17374  Lai.  Lynx 7      lf 

fit  Êcrevisse lf 

♦  CD  =-4-49'*  14' 10    LF 

18043  Lai.  Lynx 7      lf 

a  Lynx lf 

c  Lion LF 

RéguluS GL 

p  Lion GL 

53  llSon GL 

XiJon GL 

9  Lion GL 

83  Lion gl 

y  Lion gl 

p  Lion GL 

TT  Vierge gl 

Tfi  Vierge gl 

23  Chevelure gl 

7  Vierge  (•) gl 

c  Pégase Pr 

a  Verseau pr 

Avril  2. 

O  1"  Bord Pr 

O  2*  Bord Pr 

P  Andromède pr 


Passage 
N         observe.  T 

1IAR8  1868. 

h      m     I  a 

6      8.36. 14,64  i5,6o 

6      8.50.37,79  38, 04 

6      8.59.16,54  17,44 
6      9.  4.  4,64      5,71 

6      9.12.22,00  22,72 

6      9.18.30,49  3i,52 

6      9.33.28,54  28,75 
10    21.37.  ^i7^      ï^i88 

10    23.  4-34, 4i  34,26 


Aae.  droite 
^'p         app.  coDclue. 


6 
6 
10 
6 
10 
10 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
10 
10 

10 

8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


AVRIL  1868. 


0.42.34,02 

I.  1.40,45 
3.25.39,10 
4.27.4i)28 
4.49-44,11 
7.11.35,12 
7.19.15,12 
7.25.31,45 
7.36.34,80 
7.46.  0,24 
7.51.20,90 

8.  I.  9,66 
8.i3.  7,89 
8.19.23,13 
8.24.49,42 
8.30.24,29 
8.36.32,17 
8.42.33,14 
8.50.37,57 
8.56.26,74 

9.  2.21,10 
9.12.21,67 
9.37.42,84 

0.  0.41,99 
0.25.13, 25 
0.41.40,79 
0.57.34,34 

1.  6.26,68 
1.19.26,39 
1.29.33,57 
i.4i*4iii5 
1.53.28,51 
2.12.31,29 
2.27.37,95 

2.34*20,32 
21.37.    ^;23 

21.58.20,28 


34,12 

43,14 

4ï,i7 

39,51 
41,60 

44,78 

35,57 

i5,57 

32,1 3 

35,39 

1,14 

ai,  79 
10,01 

8,87 
a4,o3 

50,59 

25,23 

32,55 
34|2o 
37,82 

a7,9ï 
22,14 
22,42 

43,35 
42,25 
i3,46 
41,02 
34, 5i 
27,12 
26,46 
33,57 

41,47 
28,66 

31,29 

38,43 

20, 3o 

a, 41 
20,26 


16,75 


7,23 
41,61 


20,48 
23,64 
14,59 

10,85 
14,55 


22,24 
21,48 
52,72 
20,24 
13,67 
6,35 

5,73 
12,81 
20,82 

7,87 
10,65 

17. 7> 

41, 63 
59,51 


+38,71 


1,29    -+-38,57 


+  38,48 
+38,73 


Il       m      t 

8.36.54,13 
8.5i.i6,58 
8.59.55,98 
9.  4.44,^5 
9.13.  1,27 
9.19.10,07 
9.34.  7,3o 
21 .37.41960 


+38,53 
+38,54 
+38,54 
+38,54 
+38,55 
+38,55 
+38,55 
+38,72 
+38,75    23.  5.i3,oi 


i9»93    +38,76 


4-38,88 
+38,86 
+39,02 

+38,72 
+39,16 


16,73    +38,91 


+38,85 
+38,89 
+39,23 
+39,26 
+39,22 
+39,16 
+39,23 

+39,^^7 
+39,îi4 
+39,35 

+39iai 
+39,36 

+39,28 

+39,22 
+39,25 


+38,79 

+38,79 

+38,79 
+38,84 

+38,86 

+38,87 

+38,92 

+  38,92 

+38,92 

+38,92 

+38,92 

+38,93 

+38,93 

+38,93 

+38,93 

+38,93 

+38,93 

+38,94 

+38,94 

+38,94 

+38,95 

+38,95 

+38,95 

+38,95 

+39 1  «9 
+39,22 

+39,23 

+39 ,  24 

+39,25 

+  39,26 

+39,27 

+39,28 

+39,^9 
+39,31 

+39,32 

+  39,33 

+39,22 

+39,22 


0.43.12,91 
0.45.21 ,93 
I.  2.19,96 
3.26.18,35 
4*28.20,46 
4.5o.23,65 

7.12.14,49 
7.19  54.49 
7.26.1 1  ,o5 
7.37.14,31 
7.46.40,06 
7.52.   0,72 

8.  1.48,94 
8.13.47,80 
8.20.  2,96 
8.25.29,52 
8.3i.  4,16 
8.37.1 1 ,49 
8.43.13,14 
8.51.16,76 
8.57.  6,86 

9.  3.  1,09 
9.13.  1,37 
9.38.22,30 

0.  I.2I.i4 

0.25.52,68 
0.42.20,25 
o. 58. 13,75 

1.  7-  6,37 
1.20.  5,72 
i.3o.  12,84 
1.42.20,75 

1-54.  7.95 
2.i3.io,6o 
2.28.17,75 
2.34.59,63 
21.37.41,63 
21.58.59,48 


6      0.46.11,98     12,08  +39,28      0.46.51, 36 

6      0.48.20,95    21, o5  +39,28      0.49.  0,33 

10      I.  1.39,90    40,62     19,93    +39,31     +39,28      1.  2.19,90 


(')  La  plus  boréale. 
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Bar.     e' 


Mars  31.  o'",7 

17167  Lai.  Lynx.  . . 

X  Écrevisse 660      9,6 

17945  LhL  Lynx.  . . 
18096  L.  Gr.  Ourse. 

a  Lynx 

18554  LaL  Lynx.  . . 

0  Lion 660      9,3 

s  Pégase 657      7,8 

7  centre 656      9,1 

Avril  1. 

OBI  — o-»,o8 654     10,8 

0  BS  -h  i",oo 

9  BI 649     «^.7 

Aldébaran 

t  Cocher 646     ia,4 

^Gémeaux 65a      9,9 

63  Gémeaux 

Castor  (  la  2*) 

Pollux •....      653      9,3 

i534o  Lai.  Lynx. .. 
i55^5  Lai.  Lynx . . . 

CBS-hi",i9 654      8,8 

i63o9  Lai.  Lynx. . . 

*  A  =8*»ao"a' 

16740  Lai.  Lynx . . . 
16046  Lai.  Lynx  . . . 

^Ecrevisse 

17374  I-al.  Lynx. . . 

xÊcrevisse 656      8,3 

*  JL  =  8''57"6*  ... 
18043  Lai.  Lynx. . . 

xLyYMX 657      8,1 

c  Lion 657      7,9 

Régulus 655      8,1 

pLion 656      8,3 

53/Lion 656      8,3 

X  Lion 

9  Lion 

83  Lion 658      8,3 

V  Lion 

p  Lion 

tr  Vierge 

«Vierge 657      7,7 

a3  Chevelure 

7  Vierge  (•) 656      7,5 

1  Pégase 663     11,0 

3t  Verseau 

Avril  2. 

OBI-0-,10 661     i3,6 

O  BS-M"»,©© 

P  Andromède 


Lecture.       Microm. 
ICARS  1868. 

n         ,         „  l         p 

45.53.35,9  ao.  0,5 

77.37.50.8  ao.  o,a 
48.19.50,4  19.59,5 
4a. a8. 33,0  ao.  o,3 
55.   3.17,6  19.59,6 

43.40.53.9  .  19.58,9 
79.3o.ao,9  ao.  i.o 
8o.43.a3,4  ao.  o,3 
97.19.  a, 4    ao.  3,7 

AVRIL  1868. 


85.i4.3o,4     14. 38 
85. 14.30, 4    a6.43 


Correct.     Dist.  appar. 
Eéfr.         de  COll .     au  pôle  nord . 


73.45.3a, I 
57.  3.  0,6 

67.46.44,7 
68. 17. 19, a 

57. 49. 4a, o 
61.39.35,3 
49. ai .4O1O 
49.44. la, 8 
7a.5i.3a,6 
46.a3.46,8 
49 . 3o . 5 I , 3 
41.  i.a8,8 
48.10.41 ,3 
71. ai. 46, 7 
44.1a.  4,3 
77 . 37 . 5a , 8 
40.46.36,4 
44.38.41,5 
55.  3.ao,7 

65 . 37 . 1 5 . 5 
77. a3. 16,3 
80.  0.46, a 
78.45.19,8 

81. 56. 46. 6 
68.45.aa,5 

86. i5.44iO 
90.  5.i5,a 
74. 41. ai, 9 
8a. 38. 47, 4 
89.55.a8,6 
66.38.43,3 
90.4a. 56,9 
8o.43.a4,i 
90.56.55,3 


ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
19  ^9 

19-59 
ao.  o 

19*59 
19.57 

ao.  a 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 


I 
3 

a 
a 
I 
o 
3 
a 
6 

4 
5 
o 

9 
5 

5 

4 

9 
5 

5 

7 
I 

3 


84.5i.5i,8  r5.  3 
84.5i.5i,8  a7.  6 
55.  5.  9,4    ao.  4 


53.36,6 
37.51,8 
19.51, a 
a8.33,7 
3.19,1 
40 . 56 , a 
3o.ao,7 

43.a4,7 
18.59,6 


-fo.  4,9 
-f-0.43,5 
H-o.  7»4 
-fo.  1,3 
H-o.i4,6 
4-0.  a, 6 
-f-o.46,6 
+0.48,9 
-l-i.a7,6 


,3 

a9.5a. 

,5 

57.48, 

,0 

19. a3. 

,1 

45. a9, 

,4 

3.59, 

,7 

46.4a, 

i4 

i7>9. 

,« 

49-4i, 

,3 

39.36, 

,9 

ai. 41, 

,8 

44. »3, 

»i 

51.34, 

,4 

a3.48. 

,4 

30.54, 

,3 

i.a7, 

»7 

10.40, 

i7 

ai. 44, 

,4 

la.  3, 

,3 

37.51, 

•  a 

46.36, 

,1 

38.4a, 

,1 

3.18, 

,î 

37.14, 

,1 

a3.ii. 

,8 

0.4a, 

,6 

45.14, 

,a 

56.46, 

|0 

45.14, 

»i 

15.39, 

,7 

5.10, 

,8 

41.18, 

,0 

38.39, 

,5 

55. a3. 

,7 

38.38, 

>9 

4a. 5o, 

,7 

43. a4, 

,0 

56.53, 

,5 

6.48, 

,5 

34.46, 

,0 

5.  5, 

4    -♦-0.57 
9    4-0. 56 


6 
8 
a 

9 

o 

8 
8 
o 
3 
o 
8 

7 

7 
3 

3 

3 

7 

a 

3 

7 
9 
4 

a 

4 

9 
1 

6 

4 
3 

a 

9 
9 
8 

o 

7 


4-0. 3i 
4-0.37 
4-0.16 
4-0. a9 
4-0. 3o 
4-0.17 
4-0. aa 
4-0.  8 
4-0.  8 
4-0. 36 
4-0.  5 

4-0.  8 
— o.  o 
4-0.  7 

4^.34 
4-0.  3 
4-0.43 
— o.  o 
4-0.  3 
4-0.14 
4-0. a6 
4-0.43 

4-0.47 

4-0.45 

4-0. 5i 
4-0. 3o 
4-0.59 

+1.  7 
4-0.39 

4-0. 5a 

-f-i.  7 
4-0.  a8 

4-1.  9 
-fo.48 

-+-I.  9 


a  4-0.55 
8  4-0.54 
8    4-0.14 


9 
8 

3 


— a4,7 


~a5,3 


a5,3 
a6,o 


I 
a 

5 

4 
1 
6 
o 
5 

9 
4 

4 

7 

a 

3 

4 
I 

7 

4 
6 

6    - 

9    - 
3     — 

6    - 

5     - 

o     — 

9    - 
3    - 

8  ~ 

a  — 

3  - 

5  - 

a  — 

4 
3    - 


a5,8 
-a5,a 
.a5,6 

■a4,6 
-a5,a 


— a4,9 


I     — 


a5,o 

a4,4 
a4,6 
a5,o 
a4,6 
a3,9 

a4,4 
a3,9 

a4,7 
a4,8 

a3,5 

a3,5 

a3,3 

a4,7 
a4,9 


45.53.16,5 
77.38. 10,3 
48.19.33,6 
4a.a8.io,o 
55.  3.  8,7 
43.40.33,8 
79.30. 4a, 3 

97. ao.   1,5 


85.3o.a3,8 
84.58.19,3 

69.i9.a9,o 


-a5,7 


67.46.47 

68.17.a4 
57.49.34 
61.39.33 
49«ai.a4 
49.43.57 
7a. 51.45 
46.a3.a9 
49.30. 38 
41  •  I.  a 
48.io.aa 
71. ai. 53 

44.11.41 
77.38.10 

40.46.10 
44.38.ao 
55.  3.  8 
65.37.16 
77.a3.3o 
80.  I .  5 
78.45.35 
81.57.13 
68.45.ao 
86.16.14 
90.  5.54 
74.41.33 
8a. 39.  7 
89.56.  7 
66.38.4a 
90.43.36 

80.43.47 
90.57.37 

85.  7.18 
84.35.16 
55.  4.54 


3 
I 

4 
8 

5 

a 

4 

a 

4 
5 
6 

7 
4 

4 
8 

9 
3 

8 

5 

6 

7 

7 
8 

7 
o 

3 

3 

a 

9 
o 

I 

6 

9 
4 


(')  La  plus  boréale. 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


Ob'.      N 


Passage 
observé. 


X. 


C. 


AyrU  2. 

a  Baleine Pr  i  o 

9  !•'  Bord Pr  lo 

Aldébaran Pr  lo 

t  Cocher pr  lo 

Castor  (  la  2*) lf  6 

Pollux LF  6 

15296  Lai.  Lynx 7      lp  7 

15497  Lai.  Lynx 8      lp 

6  Écrevisse lp  6 

>  Petite  Ourse  PI lf  10 

i63o6  Lai.  Lynx 8      lp  6 

16570  Lai.  Lynx 8      lf  6 

16046  Lai.  Lynx lf  6 

9  Écrevisse lp  6 

a  Écrevisse lf  6 

3*.(E)  =  -f-47<»57' 7      LF  6 

a  Lynx LF  6 

i85oi  Lai.  Lynx 8      lp  6 

18644  Lai.  Lynx 8.9    lf  6 

c  Lion LF  6 

ATTil  3. 

O  1"  Bord Pr  6 

O  a*  Bord Pr  6 

P  Andromède pr  10 

a  Baleine pr  10 

9  i"Bord pp  10 

Aldébaran pr  8 

(  Cocher pr  10 

Castor LF  6 

Pollux LF  6 

15296  Lai.  Lynx 7      i^v  6 

6  Écrevisse lf  6 

X  Petite  Ourse lf  20 

3^.  (D  =  4- 39°  53' 10    LF  6 

16570  Lai.  Lynx 8      lf  6 

16804  Lai.  Lynx 7      lf  6 

17049  Lai.  Lynx 6.7    lp  6 

17254  Lai.  Lynx 7      lf  6 

17420  Lai.  Lynx 7      lf  6 

i  Grande  Ourse lf  6 

3^(0  =  -4-43**  59' lia  2*).  7      lf  6 

1 8042  Lai.  Lynx 7      lf  6 

a  Lynx lf  6 

0  Lion LF  6 

V  Lion LF  6 

(Ci*'Bord LF  6 

p  Lion LF  6 

37  Sextant gl  10 

P  Grande  Ourse gl  10 

X  Lion GL  8 

9  Lion GL  10 

83  Lion  (') gl  10 

V  Lion GL  10 


AVRIL  1868. 


m 


2.54.4^)69 

3. 3o. 16,55 
4.27.40,88 
4*47*43,62 
7.25.30,97 
7.36.34,54 
7.44.57,59 
7.50.25,70 

7.54*44,94 
7.56.  6,6 

8. 13.14,09 

8.20.  0,42 

8.3o.24,o3 

8.36.31,89 

8.50.37,20 

8.58.26,32 

9. 12.21 ,00 

9.16.48,24 
9.21.59,29 
9.37.42,39 


o. 
o. 
1. 
2. 
3. 

4. 
4. 

7- 
7- 

7- 

7. 

7- 
8. 

8. 

8. 

8. 

8. 

8. 

8. 

8. 

9- 

9- 

9. 

9- 
10. 

10. 

10. 

10. 

10. 

II. 

II. 

II. 


49-5o 
51.59 
1.39 
54.42 
34.54 
27.40 
47.43 
25. 3o 
36.34 
44.57 

54.44 
56.  8 

i3.ii 

20.  o 

26.40 

33.  8 

38.44 

43.44 

49.^9 
55.26 

2.10 
12.20 
33.27 
50.28 

2.  4 

25.12 

38.34 
53.11 
57.33 
6.25 
19.25 
29.32 


,^4 

5o, 

M 

59, 

,71 

40, 

,43 

4îi, 

,96 

55, 

,59 

40, 

,33 

44, 

,65 

3i, 

,3o 

34, 

,3o 

58, 

i7^ 

45, 

,0 

26, 

,o5 

", 

,10 

I, 

,99 

41, 

,57 

9, 

,89 

45, 

,62 

45, 

,35 

3o, 

,67 

^7, 

,04 

10, 

,80 

î^i, 

Â^ 

^7, 

,39 

28, 

,32 

4i 

,87 

i3, 

,5i 

34, 

,5o 

i3, 

,63 

33, 

,95 

26, 

,83 

25, 

,84 

32, 

35 
35 
46 
5o 
40 

9a 
o3 

32 

90 
3i 

3i 

8 

93 

07 

96 

69 

77 
53 

5o 

67 
95 
55 

64 
66 

56 

08 

66 

02 

80 

39 
90 
84 


22,04    +39,28 


20,46 
23,63 
10, 83 
14,53 


24,93 

5,7 


+39,26 
4-39,34 
4-39,18 
+39,40 


+39,40 


42,76 

«6,97 
41,20 

44,^9 

3r,65 

35, i3 

58, 60 

26,80 

45,53 

25,4 

i5,24 

ï,39 

24,97 
32,27 

37,46 

27,45 

21,75 

49,12 

0,21 
42,90      22,22      +39,32 


16,72 
1,26 


+39,26 
+  39,51 


19)94 

22 ,  o3 
20,45 

23, 61 
10,81 
i4,5i 

a4,9> 
6,8 


+39,48 
+39,53 

+39,53 
+39,58 

+39,49 
+39,61 

+39,60 


10,02 


1,24 
7,19 


52,71 

14,44 
53,07 

i3,66 

6,34 

5,72 
12,80 


+39,52 


+39,69 
+39,55 


+39,63 
+39,78 

+39,86 

+39,95 
+39,82 
+39,96 


+39,31 
+  39,31 
+39,32 
+  39,33 
+39,33 
+39,33 
+39,33 
+39,33 
+39,33 

+39,34 
+39,34 
+39,34 
+39,34 

+39,34 
+39,35 
+39,35 
+39,35 
+39,35 
+39,35 


+39, 5i 
+39,51 
+39,51 
+39,53 
+39,53 
+39,54 

+39,54 
4-39,57 

+39,57 
+39,57 

+39,57 

+39,57 
+39,58 

+39,58 

+39,58 

+39,58 

+39,58 

+39,58 

+39,58 

+39,58 

+39,58 

+39,58 

4-39,59 

+39,60 

+39,60 

+39,61 

+39,82 

+39,85 

+39,85 

+39,88 

+  39,90 

4-39,92 


Ase.  droite 
app  conclue. 


h      in 
2.55.22,07 

3.3o.56,28 
4.28.20,52 
4.48.23,62 
7.26. 10,98 

7.37.14,46 
7.45.37,93 

7.51.  6.i3 
7.55.24,86 


8.i3 
8.20 
8.3i 
8.37 
8.5i 
8.59 
9.13 

9>7 
9.12 

9.38 


.54,58 
.40,73 
.  4,3i 
.  11,61 
.16,80 
.  6,80 
.    I  ,  lO 

.28,47 
.39,56 

.22,25 


O . 5o . 29 
0.52.38 
1.  2.19 

2.55.22 

3.35.34 

4 . 28 . 20 
4.48.23 

7.26.10 

7.37.14 
7.45.37 

7.55.24 

8.i3.5i 
8.20.40 
8.27.21 
8.33.49 
8.39.25 
8.44*25 
8.5o.io 
8.56.  7 
9.  2.5o 
9.13.  I 
9.34.  7 
9.5i.  8 

0.  2.44 

0.25.52 

0.39.14 
0.53. 52 
o. 58.1 3 

1.  7.  6 
1.20.  5 

1.30.12 


86 
86 

97 

o3 

93 
46 

57 

89 

47 
88 

88 

5i 
65 

54 
27 

35 

11 

08 

25 

53 
13 

23 

26 
16 

69 
48 

87 
65 

^7 
80 

76 


(•)  La  i"  et  la  plus  boréale. 
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Bar.      9' 


Avril  2.  o™,;      o 

oc  Baleine G54     1 5 , 1 

9  BI 

Aldébaran 

i  Cocher 648     iô,5 

Castor  (la  a*) 65a    i3,9 

Pollux 65o     i3,5 

i5ag6  Lai.  Lynx. .. 
1 5497  Lai.  Lynx . . . 
6  Ecrevisse 

i63o6  Lai.  Lynx. .. 
16570  Lai.  Lynx . . . 
16046  Lai.  Lynx. . . 

^  EcreTissc 65a     la ,  3 

«  Ecrevisse 

*  Ji  =  8**59"7V... 

a  Lynx 65i     11,7 

i85oi  Lai.  Lynx. . . 

18644  1^1*  Lynx. . .       65i     11, 3 

c  Uon 65o     10,9 

c  Pégase 639    10,9 

Avril  3. 

OBI— o^jio 633     16,7 

OBS4-i",oo 

P  Andromède 

«Baleine 6a6    18,1 

9  BI 

Aldébaran 

t  Cocher 618     17,8 

Castor  (la  a') 614     16,0 

Pollux 

i5a96  Lai.  Lynx. . . 

6  Ecrevisse 6i3     i5,o 

H.  jR  =  8'»i3"5a  ..       6i3     14,7 

16570  Lai.  Lynx.. . 

16804  Lai.  Lynx. .. 

17049  Lai.  Lynx.. . 

i7a54  Lai.  Lynx  . . . 

i74ao  Lai.  Lynx. . . 

c  Grande  Ourse 

*  A  =  8»*56"/.... 
i8o4a  Lai.  Lynx 

a  Lynx 6ia  14,1 

o  Lion 61  a  i3,5 

•j  Lion 

CBS4-i"*,i5 61a  i3,4 

37  Sextant 609    1 1 ,4 

X  Lion 

^  Lion 609    11,3 

83  UonC) 

V  Lion 


Lecture.      Microm. 
AVRIL  1868. 


L. 


Correct.     Dist.  ippar. 
Réfr.        de  coll.    au  pôle  nord. 


68.59.aa 
73.45.3a 

57.  3.  1 
57.49.43 
61.39.38 
45.4o.a3 
48.i3.36 
6i.5o.a7 

41. a9.  7 
47.  5.  7 
48. 10.4a 
71. ai. 45 
77.37.51 
4a.  3.ao 
55.  3.17 
5o.  5.a7 

48.47-  4 
65.37.1 3 

80.43.a4 

84.a8.33 
84.a8.33 
55.  5.1a 
86.a5.i7 
68.39.49 
73.45.30 
57.  3.  a 
57. 49. 43 
61.39.37 
45.40.19 
6i.5o.aa 

5p.  7.3a 
47.  5.  3 
46.58.a3 
4a. 38. 11 
49.55.33 
49.13.16 
4i.a6.56 
46.  1.34 
49.10.  9 
55.  3.19 
79.30.19 
76.55.33 
78.58.  3 

8a. 55. 35 

81. 56. 53 
68.45.14 
86.i5.4a 
90.  5*.  i3 


9 
3 

8 

a 
6 


4 
o 

a 

5 


t 

ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


4 
4 
3 
I 
1 
I 
o 
] 


ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 

19-59 
19-59 
ao.  a 

14*39 

a6.4a 

ao.  5 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

19.58 


a 
i 
I 

4 
3 
I 
o 


19.58 
ao.  o 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 

19-59 
ao.  4 

ao.  a 
19.58 


6  ao.  7 

9  ao.   1 

4  ao.  a 

o  ao.  3 


3 

4 
6 
3 
a 
8 
5 
o 
o 

7 
o 

o 

7 
I 

3 

I 

9 
6 

4 
o 

3 
5 
6 

4 
6 

7 
3 

o 

3 

9 
8 


4 
3 

3 

3 

6 

a 

o 

6 

3 

5 

o 

6 


a5.a6,5 
59.ao,6 
45.a9,8 
a. 59,1 
49.41,1 
39.36,8 
4o.ao,7 
13.34,0 
5o.a6,a 

29.  4,0 

5.  4,6 

10.40, I 

ai. 44, 9 
37.51, a 

3.ao,8 

3.18,5 

5.a5,9 

47.  5,7 
37.15,5 
43.a3,9 

43.53,9 
II. 5a, 3 

5.  7,1 
a5.a6,o 
39.48,9 
45.a9,a 

a. 58, 8 
49.41,5 

39-37,7 
40.19,4 

5o.a6,o 

7.34,6 

5.  4, a 

58.a3,a 

38. 10,4 

55.3i,4 
13.17, a 

a6.55,i 
1.33,9 
10.  8,3 
3.19,0 
3o.ao,8 
55.3o,o 
58.   1,9 


-1-0. 58,1 

4-0. 3o, 4 
4-0.36,8 

-ho. 16,4 
-fo.17,3 
-ho. ai, 6 
+0.  4,6 
-ho.  7, a 
4-0. ai ,9 

-ho.  0,3 
-ho.  6,0 
-ho.  7, a 
-ho. 33, 9 
-ho. 43,0 
4-0.  0,9 
-ho. 14,4 
40.  9, a 
-ho.  7,8 
4-0. a6, 6 
-ho. 48, a 

-ho. 54, 3 
40.53,3 
-ho. 14,1 
-ho .  57 ,  a 
4-0. a9, 6 
40. 36, 3 
-ho. 16, a 
4-0.17,1 
-ho.  ai,  8 
-ho.  4,5 
4-0. ai  ,6 


-4-0. 
4-0. 
4-0. 
4-0. 
4-0. 
4-0. 
4-0. 
-ho. 
4-0. 


6,0 
5,8 
1,5 
8,8 

8,1 
0,3 

4,9 
8,1 


-ho. 14, a 
4-0.45^6 
4-0.41 ,5 

4-0.44,7 


-a5,4 

~a5,4 
— a5,o 
— a3,7 
—a4,9 


~a4,7 


a3,7 

a4,7 


a4,9 
a4,6 


-a4,o 

-a4,a 

-MA 
-a3,9 

— a6,o 
— a4,o 


— a3,o 


-a5,i 

•a4,5 


86.a5.59,4 
68.59.a5,8 

73.45.41,4 
57.  a.5o,3 

57.49.34,0 

61.39.34,0 

45.40.  0,9 

48. i3. 16,8 

6i.5o.a3,7 

4i.a8.39,9 
47.  4-46, a 
48.io.aa,9 

71. ai. 54, 4 
77.38.  9,8 

4a.  a. 57, 3 

o!}  .       i  m       O,  d 

5o.  5.10,7 

48.46.49»i 
65,37.17,7 

80.43.47,8 

84.44.a3,9 
84.1a. ai ,3 
55.  4-56,9 
86.a5.58,9 
68. 39. 54, a 
73.45.41,3 
57.  a.5o,7 
57. 49. 34, a 
61 .39.35,1 
45.39.59,5 
6i.5o.a3,a 

5o.  7. 19, a 
47.  4.45,8 
46.58.  4,6 
43.37.47,5 
49.55.15,8 
49.13.  0,9 
41 .a6.3f ,0 

46.  i.i4,4 
49.  9.5a,o 
55.  3.  8,8 
79.30. 4a, o 

76.55.47.1 
78.58.aa,a 


a    55.37,6    4-0. 5i, 9    — a3,6      8a. 56.  5,8 


3  56.46,9  -ho.5o,i 
5  45.14,3  -ho.3o,4 
o    i5.4i,a    -ho. 58,3 


— a3,i 

-a4,4 
-a4,6 
8      5.10,1     4-1.  6,6    — a3,a 


81.57.13,3 
68. 45. ai ,0 
86.i6.i5,8 
90.  5.53,0 


{')  La  i'*  et  la  plus  boréale. 
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Passage 
G'.    Ob'.       N  obserté.  T 


rX>. 


c. 


Asc.  droite 
app.  ooDclae. 


Avril  3. 

P  Lion 

n  Vierge  

>î  Vierge 

a3  Chevelure 

X  Andromède 

Avril  4. 

O  l'^Bord 

O  11*  Bord 

ç  l'^Bord 

Aldébaran 

La  Chèvre 

a  Hydre 

1 4  0  Lion 

c  Lion 

fi  Lion 

ag  TT  Lion 

Régulus 

p  Lion 

/  Lion 

C  i"Bord 

83  Lion 

gi  ^t  Lion 

p  Vierge 

7t  Vierge 

m  Vierge 

a3  Chevelure 

y  Vierge  (•) 

Avril  7. 
n  Vierge  

0  Vierge  

«  Corbeau 

n  Vierge  

(S)  Bellone 

9  Vierge  

(S)  Nysa 

Polaire  PI 

L'Épi 

C  a*  Bord 

Avril  9. 
6  Ëcrevisse 

1 5  p  Navire 

1 7  p  Ëcrevisse 

33  ri  Ëcrevisse 

S  Hydre 

1  Hydre 

a  Ëcrevisse 

3o97  B.A.C  Lynx 

83  Ëcrevisse 

a  Hydre 

1 4  0  Lion 

24  pi  Lion 

ag  TT  Lion 


AVRIL  1868. 


GL 
GL 
GL 
GL 
Pr 

Pr 
Pr 
Pr 
Pr 

Pr 

OL 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 

ML-LF 

ML-LF 

ML-LF 

ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 

GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 


8 
10 
10 
10 

8 

6 

6 

10 

10 

10 
10 
10 

6 
10 
10 
10 
10 
10 

6 
10 
10 
10 
10 

7 
10 

10 

6 
6 
6 
6 

6 

6 

10 

ao 
6 

7 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


Il   m  » 

1 1 . 4 1  «  40 
II. 53. 27 
ia.ia.3o 
1a.a7.37 
o.  o.5a 

0.53. a8 
0.55,37 
3. 3g. 33 
4.a7.4o 


5.  6.i5 
g.ao.a7 
g.33.a6 
g. 37. 41 
g. 44*35 
g. 5a. 34 

0.  0.41 
o.aS.ia 
0.41. 3g 

1.  o.ia 
1.1g. a5 
i.ag.3a 
1.43. 10 
i.53.a7 
a. ia.3o 
a.a7.36 
a. 34.1g 

i.53.a7 
1.57.4g 
a.  a. 4a 
a.ia.3o 

a. 3g. 53 

a. 48. 18 

a.55.i5 

3.10.  a 
3.17.35 
3.4g«ai 

7.54.43 
8.  1.16 
8.  8.41 
8.a4.a4 
8.3o.  o 
8.3g.  7 
8.50.35 
8.57.a6 
g. 10.56 
g.ao.aG 
g.33.a6 
g. 44. 34 
g. 5a. 34 


,53 

40, 

,78 

'»7, 

,63 

3o, 

M 

37, 

,98 

53, 

,69 

28, 

,89 

38, 

,7» 

34. 

,36 

4o, 

.ag 

16, 

,3i 

a7. 

,89 

a7. 

,55 

4a, 

,46 

36, 

,93 

35, 

,04 

41, 

,37 

«a. 

.87 

40, 

.96 

i3. 

,56 

a5. 

,68 

3a, 

.a4 

10, 

,5i 

a7, 

,4a 

3o, 

,98 

37, 

,59 

•9. 

."9 

a7. 

,69 

49. 

,16 

41, 

,i3 

3o, 

.a7 

53, 

,>9 

48, 

,73 

i5, 

,  0 

3o, 

,84 

35, 

,10 

ao, 

,94 

44, 

,i3 

i5, 

,a6 

4«, 

,01 

a4, 

,o5 

0, 

,11 

7, 

,85 

36, 

,87 

a7i 

,61» 

57, 

,64 

a6. 

,49 

a6. 

,99 

35, 

,6a 

34, 

85 

93 
63 

7a 

57 

81 
01 
16 

6g 

35 
i3 
II 
06 
oa 
II 
3o 
58 
10 
10 
63 
68 

^9 
66 

4a 

46 

57 

34 
89 
64 
i3 

43 
a7 

74 

4 
61 

94 

53 

55- 

46 

44 
18 

a5 

II 

7a 
00 

46 

7" 
55 

80 


ao,8i 
7,86 
10,65 
17,7a 
33,  a8 


-+-39,96 
+3g,g3 

4-40  »<>* 
-f  40,00 

-+-3g,7i 


ao,44  -h3g,75 


-4-3g,g4 
-h3g,g6 
-h4o,co 

-1-40  )0^ 


+3g,7i 
H- 3g, 71 
-l-3g,73 


56, og 
7»07 
7,18 
aa,ig 
16, oi 
i5,ai 
ai,  45 
5a, 6g 
ao,aa 

5,7a 
ia,8o 
5o,57 

7,86 
10,65 
'7,7a 


7,86 

3o,44 
aa,i7 
10,66 


■+-3g,74 
-+-3g,g4 
+40,07 
H-4o,i3 
+3g,gg 
-f-4o,io 
4-40, i5 
4-40,11 
4-40, la 

4-40, og 
4-40, la 
4-4o,a8 
4-40, ao 
4-4o,a3 
4-40, a6 


4-40, 5a 
4-40,55 
4-40 , 53 
-i-40,53 


58, 80    4-40,53 


8,  3 
16,16 


a4,8o 
55.  g6 
ai, 78 
4,86 
40, 5g 

47,70 
16,61 

8,1g 

37,43 

7,00 

7»n 
i5,g4 
i5,i5 


-f-4o ,  55 


4-40,  a7 

H-4o,4i 
4-40, 3a 

4- 40, 4a 
4-40,41 
4-40,45 
-+-4o,5o 

4-40,47 
4-40,43 
4-40,54 
4-40,40 
4-40, 3g 
4-40,35 


4-40 
4-40 
4-40 
4-40 
440 
4-40 
4-40 
4-40 
4-40 
4-40 
4-40 
4-40 
4-40 
4-40 
-f-4o 
+40 

4-40 
4-40 
4-40 
4-40 

4-40 

4-40 

4-40 

4-40 

4-40 

-1-40 
-1-40 
4-40 
4-40 
4-40 
4-40 
4-40 
4-40 
4-40 
4-40 
4-40 
4-40 
4-40 


o5 
06 
06 
07 
08 

09 
II 

i3 

i5 

17 
18 

ï9 
ao 

aa 

a3 

M 

54 
54 

54 
54 

54 

54 

54 

54 
54 

39 
39 

39 
40 

40 
4o 

41 
41 
4a 
4a 
4a 
43 
43 


II. 4a. ao, 7g 
11.54.  7,8g 
ia.i3.io,63 
ia.a8. 17,74 


0.54.  8,5a 
0.56. 17,7a 
3.40.13, 8g 


g. ai.  7,18 
9.34.  7,17 
g. 38.ua,  la 
g. 45.16,0g 
g.53.i5,ig 

0.  i.2i,3g 
o.a5.5a,6g 
o.4a.ao,a3 

1.  o.53,a5 
i.ao.  5,80 
i.3o. 12,86 

1.43.50,48 
1.54.   7,86 

a. i3. 10,64 
a. aS. 17,6g 
a.34.59,81 

1.54.  7,88 
i.58.3o,43 
a.  3.aa,i8 
a. 13.10,67 

a .40.33, g7 

a. 48. 58, 81 

a.55.56,a8 

3.18. 16, i5 
3.5o.    1,48 


7.55. 
8.   I. 

8.  9- 
8.a5. 
8.3o. 
8.39. 
8.5i. 
8.58. 

g. II. 
g. ai. 

g. 34. 
g. 45. 
g. 53. 


a4,9a 
55,94 
21,85 

4,84 
4o,58 
47,65 
16, 5a 

8,i3 
37,4a 

6,88 

7,i3 
15,98 
i5,a3 


(')  La  i'*  et  la  plus  boréale. 
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Bar.      0' 


Lecture.      Microm. 
AVRIL  1868. 


Correct.     Dist.  nppar. 
Réfr.       de  coll.    au  pôle  nord. 


Ayril  3.  o"',7       ,           0,0         t     p  ,     ,           ,     , 

5^  Lion 609    10,9      74.4i*2o,3  ao.  3,6  4i*>7)S  +0.38,5 

TT  Vierge 82.38.39,4  ^o.  1,0  38.39,1  +o.5i,5 

n  Vierge 606    10,0      89.55.26,6  20.  2,5  55.24>8  H-i.  6,5 

23  Chevelure 6o5      9,5      66.38. 447O  '^o.  4>7  38. 40, 5  +0.27,8 

z  Andromède 6o4    18,0      61.38.27,9  20.  0,4  38.29,4  +0.21,1 

Avril  4. 

OBI--o",i3 6o3     19,4      84.5.49,8  14.45,5  21.4,4  -ho. 52, 8 

OBS+i",o3 84.5.49,8  26.51,1  48.58,5  +o.5i,9 

9  BI 593    20,5      68.20.58,7  20.11,0  20.49,1  +0.28,8 

Aldébaran 73.45.33,9  20.  4»6  45.3o,i  +o.35,8 

i  Cocher 57.  3.  3,i  20.  5,8  2.58,3  +0.16,0 

La  Chèvre 591    20, 5      44-  7-45,1  20.  0,8  7.45,1  +0.  2,9 

z  Hydre 593     i5,i      98.  4-34i7  *o-  5,5  4-29>5  +1.27,5 

14  0 Lion 79*30.19,8  19.59,7  3o.20,7  +0.45,2 

I  Lion 65.37.19,7  20.  6,0  37.15,0  +0.26,0 

pi  Lion 63.22.3i,i  20.  3,9  22.28,9  +o.23,3 

29  ir  Lion 81.19.15,6  20.  3,6  19.13,0  +0.48,2 

Régolus 595     i5,5      77.23.15,0  20.  3,8  23. 12,4  +0.41,8 

p  Lion 593     i4)8      80.  0.42,8  20.  i,o  0.42,7  +0.46,0 

/Lion 78.45.17,7  20.  3,1  45.i4)9  -f-o.44>' 

83  Uon 86.i5.4i»o  20.0,4  i5.4i,4  +0.57,6 

9ivLion 593     i3,i      90.  5.i4-r9  ao.  4)6  5. 11,1  +1.  6,0 

p  Vierge 87.29.  4,2  20.  2,9  29.  1,9  +1.  o,3 

ir Vierge 592    12,9      82.38.43,6  20.  3,2  38. 41  y  1  +0.50,9 

>ï  Vierge 89.55.25,0  20.  0,1  55.25,7  -+■>•  5,7 

23 Chevelure 66. 38. 40, 3  20.  1,4  38. 40,2  +0.27,5 

7  Vierge  (•) 591     12,4     90.42.57,0  20.  6,4  4a«52,4  +1.  7,6 

AttU  7. 

?r Vierge 5oo    12,7      82.38.48,0  20.  8,6  38. 40, 2  +o.5o,3 

•  Vierge 8o.3i.52,3  20.  6,5  81.46,9  +0.46,8 

c  Corbeau 111. 5i.  6,8  20.  5,7  5i.  1,1  +2.4i|2 

«Vierge 497     ia,i      89.55.31,1  20.  5,6  55.26,2  +1.  5,o 

(S)  Bellone 496     11,7      82.21.52,0  20.  5,4  21.47*3  +o.5o,o 

^Vierge 85. 52. 41  }8  20.  3,o  52.40,1  +o.56,5 

(5)Nysa 89.39.12,7  20.0,5  39.13,4  +1.4,6 

L'Épi 493     11,1     100.27.19,7  20.  8,8  27.11,1  +1.36,1 

CBS— I*, 33 491     10,9      97.18.59,1  19.48,6  19.11,6  +1.25,2 

AttU  9. 

6  Écrerisee 5i3      6,7      6i.5o.3i,3  20.10,5  5o.22,5  +0.22,0 

i5  p  Navire ii3.53.i8,i  20.  7,0  53. 11, 4  4-3.  5,5 

i7pÉcrevisse 5]5      6,6      80.24.27,3  20.  6,8  24.22,1  +o.47i7 

33  q  Écrevisse 517      6,4      69.  6.5o,4  20.  6,9  6.44*5  +o.3i,o 

^ Hydre 83. 5o.  2,2  20.  5,5  49.57,8  +o.53,9 

«Hydre 83.  5.43,9  20.  7,1  5.37,6  +0.52, 5 

a  Écrevisse 52i      6,0      77.37.50,8  20.  3,5  37.48,3  +0.43, 3 

3097  B. A. C.  Lynx  .  5i.   i.36,2  20.  3,3  i.33,8  +0.10,2 

83  Ëcrevisse 523      5,6      71.44.13,6  20.6,9  44*  7*3  +0.34,6 

«Hydre 98.  4.32,1  20.  7,6  4.24,9  +1.29,8 

140 Lion 79.30.21,3  20.  4i9  3o.i7,i  +0.46,4 

MfiLion 527      5,3      63.22.27,4  ao.  3,7  12.25, 3  +0.24,0 

29  ff  Uon 81.19.11,5  20.  4|i  19*  8,4  4-0.49)6 


23,8 

74.41 .32,6 

22,8 

82.39.  <'»9 

îi3,4 

89.56.  7,6 

24,8 

66.38.44,6 

^4,4 

61.38.26,5 

84.21 .33,2 

83.49.26,4 

68.20.53,9 

a4,6 

73.45.41,9 

23,7 

57.  2.5o,3 

a3,4 

44.  7.a4,o 

-24,1 

98.  5.33,1 

-24,1 

79.30.42,0 

•^4,0 

65.37. 17,1 

-23,7 

63.22.28,3 

-24,6 

81, 19.37,3 

24,2 

77.23.30,3 

24,0 

80.   1.  4,8 

23,8 

78.45.35,1 

24,1 

86.i6.i5,i 

23,6 

90.  5.53,1 

-22,5 

87.29.38,3 

24,2 

82.39.  8,1 

23,5 

89.56.   7,5 

M,  4 

66.38.43,8 

90.43.36,1 

22,8 

82.39.  6,9 

-a4,3 

80.32.10,1 

-:»3,4 

111.53.18,7 

-23,4 

89.56.  7,6 

82.22. i3,7 

-24  >  4 

85.â3.i3,o 

89.39.54,4 

-23,3 

100.28.23,6 

97.20.13,2 

-ai, 5 

61 .5o.22,7 

-22,7 

II 3. 55. 55,1 

«a,  9 

80.24.48,0 

-22,0 

69.  6.53,7 

-aa,3 

83.50.29,9 

-ai, 8 

83.  6.  8,3 

-ai, 5 

77.38.  9,8 

•22,0 

5i.    1.22,2 

-20,7 

71.44.20,1 

-21,7 

98.  5.32,9 

•ai, 9 

79-3o.4i,7 

ai, 4 

63.22.27,5 

-21,6 

81.19.36,2 

C)  La  1**  et  la  plus  boréale. 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.    Ob^      N 


Avril  9. 

RéguluS GL  10 

21895  Lai.  Lion 8    ml-lf  6 

V  Lion ML-LF  6 

221 36  Lai.  Vierge. .. .  8    ul-lp  6 

22218  Lai.  Vierge. .. .  7    ml-lf  6 

p  Lion ML-LF  6 

2238i  Lai.  Vierge 9.10  ul-lf  6 

22446  Lai.  Vierge....  8.9  ul-lf  6 

2^581  Lai.  Vierge 8    ml-lf  6 

0  Vierge ml-lp  6 

22890  Lai.  Vierge. .. .  8    ml-lf  6 

@  lO ML-LF  10 

^Corbeau ml-lf  6 

Avril  10. 

21 141  Lai.  Lion ml-lf  6 

X  Lion ML-LF  6 

2i358  Lai.  Lion 8    ml-lf  6 

S  Lion ml-lf  6 

2i55o  Lai.  Lion 8.9  ml-lf  6 

21610  Lai.  Lion 8    ml-lf  6 

21696  Lai.  Lion 8.9  ml-lf  6 

83  Lion ml-lf  6 

21911  Lai.  Lion 8.9  ml-lf  6 

'-»  Lion ml-lf  6 

22106  Lai.  Vierge 8.9  ml-lf  6 

(D=-H7''l8 10      ML-LF  6 

22242  Lai.  Vierge. ...  5    ml-lf  6 

P  Lion ml-lf  6 

(§  lo ML-LF  10 

5  Corbeau ml-lf  6 

*(]t)  =  — 2°34' II. 12  ml-lf  8 

@)  Bellone ml-lf  8 

(5)  Nysa ML-LF  8 

24306  Lai.  Vierge 7    ml-lf  6 

6  Vierge ml-lf  6 

Polaire  PI ml-lf  20 

(T)  Iris ml-lf  6 

Ç  Vierge ml-lf  6 

(57)  Mnémosyne ml-lf  6 

Avril  15. 

f  Lion GL  8 

24  fA  Lion GL  10 

29  n  Lion GL  10 

Régulus GL  10 

7'  Lion GL  10 

p  Lion GL  10 

37  Sextant gl  10 

^  Lion ML-LF  6 

S  Coupe ML-LF  6 

21646  Lai.  Lion 9    ml-lf  6 

21 716  Lai.  Lion 7.8  ml-lf  6 

83  Lion ml-lf  6 

21860  Lai.  Lion ml-lf  6 

21936  Lai.  Lion 8    ml-lf  6 


Passage 

Asc.  droite 

obserré. 

T 

^c 

c. 

CV 

apjp.  conclue. 

AVRIL  1868. 

b      m      » 

a 

» 

s 

» 

Il        01       f 

10.  0.40,71 

4^1 97 

ai, 39 

4-40,42 

4-40,43 

10.   1.21,40 

11.23.57,11 

57 

rï9 

4-40,29 

11.24.37,48 

11.29.32,39 

32 

,39 

12,78 

-}-4o,39 

4-40,29 

11 .3o. 12,68 

II  .34.12^24 

la, 

,35 

4-40,29 

11.34.52,64 

II .37.37,14 

37, 

,14 

4-40,29 

11.38.17,43 

11.41.40/^2 

40  j 

,64 

ao,79 

H-4o,i5 

4-40,29 

11.42.20,93 

11.44.44,33 

44 

.46 

4-40,29 

11.45.24,75 

11.47.36,72 

36; 

72 

4-40,29 

11.48.17,01 

11.53.  7,14 

7: 

24 

4-40,29 

11 .53.47,53 

11.57.49,98 

5o, 

18 

3o,44 

4-40,26 

4-40,29 

II. 58. 3o, 47 

II.  4.59,14 

59 

,28 

4-40,29 

II.  5.39,57 

12.15.19,02 

18, 

89 

4-40,29 

12.15.59,18 

12.22.23,99 

a3 

,63 

4,00 

+40,37 

4-40,29 

12.23.  3,9a 

10.53.39,25 

39, 

^7 

4-39,90 

10.54.19,17 

10.57.33,41 

33, 

,58 

13,62 

4-40,04 

4-39,91 

10.58. i3, 49 

11.    2.16,17 

16, 

23 

4-39,91 

II.  2.56, i4 

II.  6.25,94 

a6, 

38 

6,29 

■4-39,91 

4-39,91 

11.7.  6,29 

11.10.  7,98 

8, 

08 

4-39,92 

11.10.48,00 

11 .i2.5i,o4 

5i, 

06 

4-39,92 

11.13.30,98 

11 . 16.26,27 

a6, 

36 

4-39,93 

11.17.  6,29 

11.19.25,74 

a5 

,81 

5,69 

4-39,88 

4-39,93 

11.20.  5,74 

II .24.54,04 

54 

,o5 

4-39,93 

ir.  25. 33, 98 

11.29.32,93 

3a 

.93 

12,78 

4-39,85 

4-39,94 

11.30.12,87 

1 1 . 32 . 40 , 32 

40 

,46 

4-39,94 

11.33.20,40 

11.36.12,38 

12 

,53 

4-39,95 

11.36.52,48 

11.38.25,68 

a5, 

83 

4-39,95 

11.39.  5,78 

11.41.40,53 

40 

,85 

20,79 

4-39,94 

4-39,96 

11.42.20,81 

12.14.36,07 

35 

,94 

4-39,99 

I2.i5.i5,93 

12.22.24,43 

!»4 

,07 

4,00 

4-39,93 

4-40,01 

12.23.  4,08 

12. 3o.  5,o3 

4 

r97 

4-40,01 

12.30.44,98 

12.37.44,46 

44 

162 

4-40,02 

12.38.24,64 

12.52.38,54 

38, 

55 

-4-4o,o4 

12.53.18,59 

12.57.14,10 

•  4 

,10 

4-40, o5 

12.57.54,15 

i3.  2.28,65 

a8 

,54 

8,63 

4-40,09 

4-4o,o5 

i3.  3.  8,59 

i3.io.  0,  0 

a8 

,  4 

8,  8 

• 

13.16.45, 17 

44, 

81 

4-40,07 

13.17.24,88 

13.27.19,53 

•9 

,53 

59,67 

4-40,14 

440,08 

13.27.59,61 

13.45.46,96 

46 

,77 

4-40,10 

■3.46.26,87 

9-37.41,11 

41, 

.62 

22,  o3 

4-40,41 

4-40,42 

9.38.22,04 

9.44.34,90 

35, 

46 

i5,85 

4-40,39 

4-40,42 

9.45.15,88 

9.52.34,46 

34, 

64 

i5,07 

4-40,43 

4-40,42 

9.53.15,06 

10.  0.40, 58 

40, 

84 

21, 3i 

4-40,47 

4-40,42 

10.   1.21,26 

10.12.   1,38 

». 

80 

42,42 

4-40,42 

10. 12.42,22 

10.25.11,91 

«a, 

12 

52,58 

4-40,46 

4-40,42 

10.25.52,54 

10.38.33,82 

33 

.97 

14, 32 

4-40,35 

4-40,42 

10.39.14*39 

Il .  6.25,61 

a6 

,o5 

6,24 

4-40,19 

-f40,2I 

II.  7.  6,26 

II. 12.  6,16 

5 

,84 

46,  o3 

4-40,19 

4-40,22 

11.12.46,06 

11.14.22,16 

22 

,»7 

4-40,22 

II. i5.  2,39 

n. 17,19,22 

«9 

,28 

4-40,22 

11 . 17.59,50 

11.19.25,30 

25 

,37 

5,65 

4-40,28 

-f4o,22 

11.20.  5,59 

11 .22.11 ,67 

II 

,84 

4-40,23 

11 .22.52,07 

11 .25.37,05 

37 

,09 

4-4o>23 

11.26.17.32 

4i 

Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.       de  coll.    aup^lenord. 
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AttU  9.  à^,y 

Régulus : 529 

21895  Lai.  Lion 532 

V  Lion 

221 36  Lai.  Vierge. . 
22218  Lai.  Vierge.. 

P  Lion 

2238 1  Lai.  Vierge. . 
22446  Lai.  Vierge.. 
2258 1  Lai.  Vierge. . 

0  Vierge 533 

22890  Lai.  Vierge  . . 

vg)  ïo 

^  Corbeau 533 

Ayril  10. 
21 141  Lai.  Lion. ...       567 

X  Lion 

21 358  Lai.  Lion... . 

9  Lion 

2i55o  Lai.  Lion. . .. 
21610  Lai.  Lion. ... 
2i6g6  Lai.  Lion.. .. 

83  Lion 

21911  Lai.  Lion....      569 

u  Lion 

22106  Lai.  Vierge. . 
i^  aL=  ii*'36"32*.. 
2224^  Lai.  Vierge.. 
p  Lion 570 

@  lo 569 

^  Corbeau 

♦  A  =  i2''3o"45».. 

(m)  Bellone 

@  Nysa 568 

24306  Lai.  Vierge. . 
ô  Vierge 

0  Iris 566 

(st)  BInémosyne. . . .      564 

Avril  15. 

s  Lion 660 

24  fA  Lion 

29  ir  Lion 661 

Régulus 

7*  Lion 662 

p  Lion 

37  Sextant 662 

^  Lion 660 

^  Coupe 

21646  Lai.  Lion.. . . 
21716  Lai.  Lion.. .. 

83  Lion 

21860  Lai.  Lion 

21936  Lai.  Lion.. . . 

Observations, --Tome  XXIV. 


AVRIL  1868. 

0 

0        /        n 

t     P 

/             H 

1     * 

ir 

0     1     « 

5,1 

77.23.12,3 

20.  5,0 

23. .8.5 

-fo.43,1 

—ai, 9 

77.23.29,8 

4,« 

86.12.18,6 

20. 12,5 

12.  7,2 

4-0 .  59 , 1 

86. 12.44,1 

90.     5.16,6 

20.10,0 

5.  7,5 

+  1.  7i7 

—21,8 

90.  5.53,0 

84.40.20,1 

20.  7,5 

40. i3,7 

-4-0.56,0 

84.40.47,5 

89.46.24,8 

20.  7,0 

46.18,6 

-hi.  7,0 

89.47.  3,4 

74.41.18,7 

20.   4,1 

4i.i5,7 

-f-0.39,2 

-aa,9 

74.41.32,7 

83.38.  3,4 

20.  2,9 

38.    1,7 

-ho .54,1 

83.38.33,6 

89.48.42,7 

20.   1,6 

48.42,2 

H-«-  7»! 

89-49-^7, I 

85.  9.21,8 

20.  0,0 

9.23,0 

4-0.57,1 

85.  9.57,9 

3,7 

80. 3i. 40,1 

19.58,0 

31.43,5 

4-0.48,5 

—22,7 

80.32.  9,8 

83.11.39,7 

19.55,4 

11.45,3 

40.53,3 

83.12.16,4 

96.  8.20,2 

20.16,9 

8.  3,8 

+  1.24,3 

96.  9-  5,9 

3,3 

105.45.27,0 

20.11 ,0 

45. 16,2 

4-2.  4,^ 

—21,6 

105.46. 58, 2 

3,3 

89.14.^0,5 

20 . I I , 4 

14. 10,2 

4-1.  6,2 

89.14.54,3 

81.56.56,2 

20. 12, 1 

56.44,7 

4-0. 5i, 3 

-22,4 

81.57.13,9 

86.49.29,7 

ao.  9,7 

49. ai, 6 

4-1.  0,8 

86. 5o.  0,3 

68.45.20,4 

20.10,0 

45. 11 ,2 

4-o.3i,i 

—22,8 

68.45.20,2 

84.57.  6,2 

20.  7,5 

56.59,8 

-1-0.57,0 

84.57.34,7 

88.59.47,4 

20.  6,5 

5941, 7 

4-1.   5,7 

89.  0.25,3 

85.38.49,2 

20.  6,5 

38.43,8 

-fo.58,4 

85 . 39 . 20 , 1 

86.15.40,5 

20.  4,^ 

i5.37,o 

+0.59,7 

—21,9 

86.16.14,6 

3,3 

89.40.17,2 

20.  2,4 

4o.i5,5 

+  !•  7,îi 

89.41.  0,6 

90.  5.  6,6 

20.  0,3 

5.  7,2 

4-1.  8,2 

—22,0 

90.  5.53,3 

83.23.   1,9 

20.10,4 

22.52,7 

4-0.54,0 

83.23.24,6 

82.42.  7,4 

20.14,8 

41.53,5 

-ho .  52 , 7 

82.42.24,1 

82.43.46,6 

20.i5,8 

43.31, 8 

-ho. 52, 8 

82.44.  a, 5 

3,3 

74.41.27,5 

20. 12,7 

4i.i5,9 

4-0.39,5 

-23,5 

74.41 .33,3 

3,3 

95.59.47,6 

20.24,8 

59.23,3 

4-1.24,3 

96.  0.25,5 

105.45.19,2 

20.  3,5 

45.15,9 

-h2.  4,8 

—21,8 

105.46. 58, 6 

92.33.43,8 

20.  4,0 

33.40,7 

4-1.14,6 

92 . 33 . 33 . 2 

82.  3.54,0 

20.12,0 

3.43,0 

+o.5i,7 

82.  4.12,6 

2,6 

89.21 .4i}5 

20.  6,6 

21.35,7 

4-1.  6,6 

89.22.20,2 

90,  0.29,3 

20.  2,6 

0.27,9 

-hi.  8,2 

90.   1.14,0 

94.49.12,5 

20.  5,3 

49-  7.<> 

4 1.21,1 

—20,5 

94. 5o.  6,6 

^9 

105.43.  6,5 

20.  4i^ 

43.   2,5 

4-2.    5,2 

io5.44-45,6 

«>7 

98.35.33,3 

20.19,9 

35.i3,5 

-hi.33,5 

98.36.24,9 

8,8 

65.37. i5,o 

20.  2,9 

37.13,4 

-ho. 26, 8 

-24,3 

65.37.16,0 

63.22. 3i ,5 

20.  5,6 

22.27,6 

40.24,1 

-24,3 

63.22.27,5 

8,7 

81.19.12,5 

20.  2,6 

19.10,9 

4-0.49,8 

-M, 6 

81.19.36,5 

77.23.16,6 

20.  7,7 

23.10, I 

-ho. 43, 7 

-24,6 

77.23.29,6 

8,5 

69.29.33,5 

20.  4,8 

î*9-29»9 

-ho.3i  ,9 

—24,1 

69.29.37,6 

80.  0.46,3 

20.  6,9 

0.40,3 

-ho. 47,6 

—23,8 

80.   1.  3,7 

8,5 

82.55.40,8 

20.  5,0 

56.36,5 

40.52,8 

--a3,9 

82.56.  5,1 

8,1 

68.45.19,0 

20.  6,5 

45.13,3 

-ho.3o,9 

—  9.5,2 

68.45.19,6 

104.  2.41,8 

20.  8,5 

2.33,9 

-h  1 .55,1 

— l'i ,  5 

104.  4.  4^4 

89.15.  0,3 

20.  5,2 

14.55,5 

H-i.  5,9 

89.15.36,8 

87.10.21 ,8 

20.  4,0 

10.18,5 

4-1.   1,4 

87.10.55,3 

86.15.42,2 

20.  3,4 

1 5 . 39 , 5 

-ho. 59, 5 

-a4,4 

86.16.14,4 

81.40.  6,1 

20.  2,7 

40.   4,1 

-ho.5o,7 

8t .40.30,2 

87.58.40,0 

20.  3,0 

58.38,0 

-hi.3  ,2 

87.59.16,6 
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Avril  15. 

21986  Lai.  Lion 8.9  ml-lf 

jf(D=H-6'*3o' 9     ML-LF 

221 36  Lai.  Vierge. . . .  hl-lf 

^  Lion ML-LF 

22881  Lai.  Vierge. ...  9    hl-lf 

22446  Lah  Vierge ... .  9    ml-lf 

ir  Vierge hl-lf 

(^  Bellone hl-lf 

@  Nysa ML-LF 

Polaire  PI ml-lf 

(?)  Iris hl-lf 

L*Épi hl-lf 

(67^  Mnémosyne ml-lf 

Avril  18. 

0  Vierge ml-lf 

(T)  Iris ml-lf 

Polaire  PI hl-lf 

L'Épi ml-lf 

Ç  Vierge ml-lf 

m  Vierge hl-lf 

vot)  Mnémosyne hl-lf 

T  Vierge hl-lf 

(31)  Eupbrosine hl-lf 

Avril  20. 

S  Lion hl-lf 

22446  Lai.  Vierge....  8.9  hl-lf 

225 1 5  Lai.  Vierge. ...  9    hl-lf 

TT  Vierge hl-lf 

0  Vierge hl-lf 

22762  Lai.  Vierge. . . .  9    hl-lf 

(£)  lo hl-lf 

23 1 35  Lai.  Vierge. . ..  8    hl-lf 

28212  Lai.  Vierge....  7.8  hl-lf 

i|.(0  =  — i"39' 11.12  hl-lf 

(S)  Bellone hl-lf    10 

23787  Lai.  Vierge. ...  5.6  hl-lf      6 

@  Nysa HL-LF 

$  Vierge hl-lp 

24180  Lai.  Vierge. . . .  hl-lf 

24248  Lai.  Vierge. . ..  9    ml-lf 

24309  Lai.  Vierge. ...  7    ml-lf 

24373  Lai.  Vierge....  7.8  hl-lf 

(7^  Iris hl-lf 

Polaire  PI hl-lf    10 

L'Épi HL-LF        6 

(^  Mnémosyne hl-lf    10 

T  Vierge hl-lf      6 

(31)  Euphrosine hl-lf    10 

X  Vierge hl-lf      6 

(l6)  Psyché hl-lf    10 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

8 

10 

10 

10 

6 

6 

5 

8 

10 
8 
6 
6 

6 

7 
10 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

8 

6 
6 
8 


9 
6 
6 
6 
6 
6 

8 


Passage 
observé. 

AVRIL  1868. 


X. 


Asc  droite 
.C'  app.  conclue 


h     m     s 
1.28,    5,78 

i.3i.  9,95 

1.34.12,23 

1.41*40, 3o 
1.44.44,34 
I . 47 . 36 , 76 
1.53.27,31 

2.34.21,74 


5,93 

10,08 

ia,34 
40,62 

44,47 
36,76 

27,46 
21,91 


2.48.27,29  27,31 

3.10.   1,6  3o,o 

3.12.  7,12  6,77 

3.17.36,10  35,87 

3.42.23,22  23,04 


3.  2.27,25 
3.  9.28,04 

3.  9.59,6 
3.17.35,08 
3.27.18,28 
8 . 34  >  1 , 59 
3.40.19,97 
8.54* 16,01 
4-  8.35,95 

1.41.88,64 
I .47*35, 12 
1.49.57,55 
1.53.25,98 
1.57.48,48 
2.  0.87,28 

2.  8.  o,83 

2. i3. 49)23 
2.17.  7,25 

2.22.22,38 

2.3i .19,55 

2.38.16,19 

2. 44-86, 16 

2.48.17,07 
2.51.49,78 
2.54.48,80 
2.57.20,01 
8.  0.12,10 

3.  7.86,36 
3.10.  0,1 
8.17.84,64 
8.38.58, 40 
3.54.15,27 

4.  1.86,27 
4.11.18,48 
4.38.4i)24 


*7.«4 
22,70 

28,0 
84,80 
18,28 
1,41 

19,80 

16, o5 

35,66 

88,96 
35,12 
57,63 
26,08 
48,68 
37,37 

0,78 

4^,32 

7,35 

22,34 

I9»73 
16, 36 

86,19 

17, i5 

49*96 

48,97 
20,  o3 

12,14 
86,  o3 
28,5 
34,41 
58,24 
i5,3i 
35,97 
18, i5 

40,99 


20,76    +40,14 


7,88    4-40,87 


9,5 
16,21 


-h4o 

-f-40 

-4-40 

-h4o 
4-40 
4-40 
4-4o 

4-40 
4-40 


4-40 

+40,34    -f-4o 
4-40 


8,65    +41, 5] 


9,8 
16,22 

59,71 
42,86 


4-41, 4« 
4-41,48 
4-41,45 


57*39    4-4», 34 


20,74    4-41  »78 


7,81 
3o,4o 


4-41,73 
4-41, 7« 


10,2 
16,28 

57,40 

0,01 


4-41 
4-41 

4-41 
4-41 
4-41 

4-4" 

4-41 

4-41 

4-41 
4-41 
4-41 
4-41 
4-41 
4-41 

4-41 

4-4î 
4-4-1 
4-4» 

4-41 

4-41 

4-41 

4-41 
4-41 
4-4i 
4-41 
4-41 

4-4  ï 


4-41, 8a  4-41 
4-4  ï 

4-4a,o9  4-4» 
4-41 

4-41,86  4-4ï 
-4-4a 


58,82    4-41,67 


28  11. 28. 46, 16 

28  ii.8i.5oy3i 
24  11.34.52,58 
24  ii.4a*'^,86 

24  11.45.24,71 

25  11.48.17,01 

26  11.54.   7,72 

29  12.85.  a, 20 
80  12.49.   7»6i 

82  18.12.47,09 

83  18.18.16,20 
35  18.43.   3,39 

43  i3.  3.   8,57 

43  i3.io.    4,i3 


43 
48 
43 

48 

48 

48 

69 

70 
70 

71 

72 

7a 
73 

74 
75 
77 
78 

79 
80 

81 
82 
82 
83 
88 

84 

87 
90 
93 
94 

96 

01 


18.18.16,28 
18.27.59,71 
18.34.42,84 
18.41.  1,23 
18.54.57,48 
14.  4.ï7»o9 


11.42. 
11.48. 
11. 5o. 

1 1 . 54 . 
11.58. 
12.    I . 

12.  8. 

12.14. 
12.17. 
12.28. 

12.82. 

12.38. 

12.45. 

12.48. 

12.52. 

1 2 . 55 . 
12.58. 
i3.  o. 

i3.  8. 


20,65 
16,82 
39,33 

7,79 
3o,4o 

»9,o9 
4^.46 
3i  ,06 
49»  "o 
4,11 
1 ,5i 
58, 15 

«7,99 
58,96 
31,78 
3o,79 
1,86 

53,97 
17,87 


18.18.16,28 
18.89.40,14 

18.54.57,^4 
14.  2.17,91 
14.12.  0,11 
14. 89.23,00 
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AVRIL  1868. 


AYril  45.  o«,7                   ,     , 

21986  Lai.  Lion 82.44.33 

*ii=ii*»3i"5o'...  „        83.29.36 

221 36  LaJ.  Vierge..  658      6,7      84.40.17 

6  Lion 74.41.21 

2238i  Lai.  Vierge..  '83.38.  7 

22446  LaL  Viérçe..  89.48.46 

ir  Vierge 82.38.46 

(§)  Bellone 655      6,1      81.37.56 

2385i  Lai.  Vierge..  87.35.22 

(4Î)Nysa 654      5,7      88.55.3o 

0  bis 653      5,8     io5.ii.o 

^  Mnémosyne 653      6,0      97.58.52 

Avril  18. 

S  Vierge 526      9,3      94.49.16 

0  Iris 104.51.  6 

L*Épi 100.27.18 

?  Vierge 89.54.41 

m  Vierge 98.   i.i3 

"st)  Mnémosyne 526      9,7      97.36.55 

rVierge 526      9,5      87.48.35 

@  Euphrosine 522      9,1     io3.  7 .46 

Ayril  20. 

?Lion 517      8,9      74.41.27 

22446  Lai .  Vierge . .  89 .  48 .  56 

225i5  Lai.  Vierge..  86. 12. 36 

îT  Vierge 82.38.43 

0  Vierge 80. 3i .  48 

22762  Lai .  Vierge . .  83 . 1 3 .  24 

(ë)  lo 5i9      8,8      94.35.52 

23135  LaL  Vierge..  85.33. 10 

23212  Lai.  Vierge..  84.55.49 

♦  A=  i2*»23"4'...  91.39.25 

(S)  Bellone 81.17.21 

23787  L.  tf  Vierge.  81. 36.  o 

(44)Ny8a 88.32.54 

^Vierge 522      8,1      85. 52. 41 

24180  La).  Vierge..  81. 22. 53 

24248  Lai.  Vierge..  82.  o.i5 

24309  Lai.  Vierge..  88.58.57 

24373  Lai.  Vierge..  87.48.33 

0  Isis 104.37.32 

L*Épi 525      7,6     100.27.11 

(S)  Mnémosyne 527      7,7      97.22.19 

r  Vierge 529      7,7      87.48.28 

(il)  Euphrosine 53o      7,6    io3.  9.26 

(5)  Psyché 53o      7,8     toi.  14. 53, 3 
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>9 
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,7 
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,5 
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6 
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82.44.58 

83. 3o.  3 
84.40.48 
74.41*32 
83.38.35 

89.49-26 
82.39.  7 

81. 38.14 
87.35.41 
88.55.53 

io5.i2.3o 
97.59.45 


■25,7      94. ^*  8 
io4.52.3o 
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97-37. 47 
87.49.  o 

io3.  9.  o 

74.4i.3o 

89.49.27 
86. i3.  2 
82.39.  7 
80.32.  9 
83.i3.5o 

94.36.44 
85.33.47 
84.56.17 
91.39.12 

81.17.40 

81 .36.22 

88.33.3o 

85.53.11 
8i.23.i5 

82.  0.41 
88.59.37 

87.49-12 

104.39.   1 

100.28.23 
97.23.20 

87.49-   1 
io3. 10.45 


6 
6 
3 
3 
o 
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8 

5 
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8 

7 

2 

3 
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3 
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o 
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6 
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101.16.  4,2 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS 


G^  Ob^     N 


Mai  1. 

Régulus LP  6 

7*  Lion LF  6 

f>  Lion LP  6 

C  i"  Bord LP  6 

X  Lion LF  6 

$  Lion LF  6 

T  Lion LF  6 

83  Lion lp  6 

>î  Vierge gl  8 

^  Corbeau gl  io 

a5  /  Vierge gl  io 

7*  Vierge  (") gl  6 

^Vierge gl  io 

ô  Vierge gl  8 

Polaire  PI gl  io 

Ç'  Vierge gl  io 

82  m  Vierge gl  10 

m  Bouvier gl  io 

93  T  Vierge gl  10 

a  Andromède  pp  io 

p  Andromède pp  10 

^  2"  Bord pr  10 

Mai  2. 

O  l'^Bord pp  6 

O  2' Bord pp  6 

6  Taureau pp  10 

9  I"  Bord pp  8 

/*  Gémeaux pp  4 

7  Gémeaux pp  10 

7'  Lion LF  6 

20214  L.  Grande  Ourse.  6      lf  6 

p  Lion LF  6 

2o588  L.  Grande  Ourse.  7      lf  6 

/  Lion LF  6 

20992  L.  Grande  Ourse.  lf  6 

X  Lion LF  6 

21444  L.  Grande  Ourse.  6      lf  6 

2 1 54 1  L.  Grande  Ourse.  8.9    lf  6 

T  Lion lf  6 

21874  L.  Grande  Ourse.  7      lf  6 

22007  L.  Grande  Ourse.  8      lf  6 

C  i"Bord LF  6 

i83o  (Groombridgo).. .  lf  6 

22608  L.  Grande  Ourse.  6.7    lf  6 

22681  L.  Grande  Ourse.  9      lf  6 

22810  L.  Grande  Ourse.  7      lf  6 

ri  Vierge lf  6 

23  Chevelure lf  6 

9  Vierge gl  10 

6  Vierge * gl  10 

Polaire  PI gl  20 

L'Épi GL  10 

Ç  Vierge gl  10 


Passage 

observé.             T  «^^ 

MAI  1868. 

h      m      •                 ê  ê 

10.  o.36,32  36,59  21,11 
10.11.57,30  57,73  4a, ^1 
10.25.  7,74  7,95  52, 40 

10.40.22.82  23, 01 

lo. 57. 28, 79  28,96  i3,4i 

11.  6.21,24  2I769  6,09 
11.13.36,25  36,39 

11.19.21.10  21)17  5,52 

12.12.25.83  25,83  10,58 
12.22.19,37  19,00  3,94 
12.29.16,33  16,22  1,01 

12.34.14,77  «4,76 

12.48.13,81  13,90  58,79 

I 3.  2.24,04  23,93  8,65 

i3.  8.63,33  3o,i  14,2 

13.27.14.84  14,84  59,74 
I 3. 33. 58, 24  58, 06  4^,9^ 

13.47.40.11  40, 52  25, 5i 
13.54.12,55  12,60  57,45 

0.  o. 48,63  49,25  33,78 

1.  1.34,91  35,69  20,29 
1.46.45,74  45,93 


C. 


DROITES. 

Asc.  dpoite 
C'  a  pp.  conclue. 


2.37.38,14  38,47 
2.39.50,44  5o,77 
5.17.11,00     11,62 


5.49.19,65 
6. 14.12,90 
6.29.19,72 
10.11.57,18 
10. 18.53,24 
10.25.  7,5o 
10.32.  7,18 
10.41 .35,12 
10.47.57,09 
10.57.28,64 
II.  5.36,10 

11.  9.54,14 
II .i3.36,i4 

11.22.56,02 

11.29.  9j94 
Il . 35 . 59 , 80 
II .44*37,45 
11.49.42,19 
I 1 . 57 . I I , 5o 

12.  2.i5,c7 
12. 12.26,09 
12.27.32,30 

12.48.13,74 
i3.  2.23,85 
i3.   8.64,8 
i3. 17.31 ,55 
13.27.14,81 


20,23 
i3,38 
20,07 
57,61 

54,22 

7r7< 

8,19 
35,36 

58,10 

28,81 

37,08 

55,12 

36,28 

57,00 

10,95 

59.89 

38,35 

43,14 
12,68 

16,02 
26,09 
32,80 
i3,83 

23,74 
3i,6 
3i,3i 
14,81 


+44,52 
-+-44,48 
44,45 


4-44,45 
+44,40 

4-44,35 
-1-44,75 
4-44,94 
4-44,79 

+44,89 
444, 7î» 

+44,90 
+44,84 

+44,99 

+44,85 

+44,53 
+44,60 


+44,44 
+44.44 
+44,44 
+44,44 
+44,44 
+44,44 
+44,44 
+44,44 
+44,85 
+44,85 
+44,85 
+44,85 
+44,85 
+44,85 

+44,85 
+44,85 
+44,85 
+44,85 


h      tn      • 

10.  i.2i,o3 
10.12.42, 17 
10.25.52,39 

10.41.  7,45 
io.58.i3,4o 

11.  7.  6, i3 
11.14.20,83 
11.20.  5,61 
12. i3. 10,68 
12.23.  3,85 
12. 3o.  1,07 
12.34.59,61 
12.48.58,75 
i3.  3.  8,78 

13.27.59,69 
13.34.4^,91 
13.48.25,37 
13.54.57,45 


56, 3i     +44,69 


58,  o5 

4,81 

42,19 

52,38 

i9t94 
i3,4o 


+44,67 
+44,74 
+44,58 

+44,67 
+44,58 

+44,59 


+44, 60'     1.47.30,53 

+44,62     2.38.23,09 
+44,62     2.40.35,39 


-+-44,7'      5.5o.  4,94 


22,95    +44,60 


10, 58 
17,65 

58,79 
8,65 

14,8 
16,24 

59,74 


+44,49 
+44,85 

+44.96 

+44,9» 


+44,62 

+44,62 

+44,62 

+  44,62 

+44 ,62 

4-44,62 

+44,62 

+44,62 

+44,62 

-t-44,62 

+44,62 

+44,62 

+44,62 

+44.62 

+44,62 

+44,62 

+44,62 

+44,62 

+44,62 

+44,88 

+44,90 


-1-44,93    +44,94 
+44,93    +44,96 


10.12.42,23 
10.19.38,84 
10.25. 5a, 33 
10. 32. Sa, 81 
10.42.19,98 
lu. 48. 42,72 
10.58.13,43 

11 .  B.21 ,70 

11.10.39,74 
1 1 . 1 4 . 20 , 90 
11.23.41 ,62 
1 1 . 29 . 55 , 57 
1 1.36. 44, 5 1 
11.45.22,97 
11.50.27,76 
1 1 . 57 . 57 , 3o 

12.  3 .  o ,  64 
12.13.10,71 
12.28. 17,42 
12.48.58,71 
i3.   3.   8,64 

i3. 18. 16,25 
13.27.59,77 


C)  La  1^'  et  la  plus  boréale. 
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Bar.      9' 


Lecture.      Microm. 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.         de  coll.    an  pôle  nord. 


MAI  4868. 


Mai  a.  o-,7  o     , 

8»  m  Vierge 98.  1.17 

q  Bouvier o        70.56.2a 

93  T  Vierge 585    16, 3      87. 48. 49 

98  X  Vierge 99. 38. 29 

X  Vierge ioa.44«33 

p  Bouvier 583    i5,9      59.  3.  4 

Mai  4. 

37  Sextant 564     i9i6      8a. 55. 43 

63  ;(  Lion 81. 56. 53 

^LioD 566    19,3      68.45.14 

^  Coupe 104.  a. 48 

83  Lion  (•) 86.i5.45 

91  u  Lion 566    18,8      90.  5.i5 

5  Vierge 87. a9..  8 

}r  Vierge 565    18,1      8a. 38.45 

L'Épi 566    16,5    100.a7.ao 

CBS-hi",io 566    16, a      95.25.4 

T  Vierge 566    i5,8      87.48.a5 

X  Vierge 567     i5,6      99.38.a6 

Mai  7. 

OBI  — o",i3 557     16,7      73.  a. 29 

O  BS-f-i°*,o8 73.  a.a9 

La  Chèvre 556    ao^o      44*  8.5o 

se  Orion 55a    ao,3      8a. 37. 11 

x' Balance 543     i5,5    io5.a8.  9 

1*  Balance ioo.5i.3o 

ô  Balance 54a    i5,o      98. 5a. 41 

(3)  Junon 541     i4)5      9a. 59.41 

49  Balance 106.  6.56 

([^BS— 1'",38 541     14,3    io6.a3.56 

^Andromède 548    ao,8      55.  5.  9 

I\)laire-|- i",i7 i.a4.57 

Mai  8. 

G  BI  —  o",i3 546    aa,  i      7a.46.30 

O  BS  -f-  i",o5 7a.46.30 

La  Chèvre 539    ^^i^      44.  8.5o 

aOrion 8a. 37.  3 

9  BI 535    aa,5      63. 18.44 

Procyon 535    aa,5      84.a6.16 

24  fA  Lion 536    21,0      63.22. 3o 

29  TT  Lion 81.19.16 

Régulus 535    20,1       77.23.1 5 

7'  Lion 69.29.35 

6  Lion 80.  0.46 

V  Hydre 535    19,1     105.29.  6 

/Lion 81. 56. 52 

Mai  9. 

P  Lion 542     16,7      80.0.46 

V  Hydre 54i     16, 3    105.29.  2 

X  Lion 81. 56. 54 

^Lion 68.45.14 

12  ^  Coupe 104.  2.4a 

83  Lion 539    i^^i      86.i5.44 


« 

t 

p 

,           M 

,3 

20. 

4,6 

i.i3, 

,0 

ao. 

6,a 

56. 16, 

,3 

ao. 

5,5 

48. a4. 

,1 

ao. 

5,4 

38. a4. 

,0 

ao. 

5,4 

44.27, 

,8 

ao. 

7,ï 

a. 59, 

,3 

ao. 

7,5 

55.36, 

.4 

ao. 

6,3 

56.47, 

»9 

ao. 

4,4 

45.11, 

,6 

ao. 

7,0 

a. 4a, 

,6 

ao. 

5,5 

i5.4o, 

,4 

ao. 

4,0 

5.1a, 

,8 

ao. 

6,7 

a9-  a, 

,1 

ao. 

5,7 

38.40, 

,0 

ao. 

5,1 

a7.i5. 

,3 

ao. 

5.1 

a4.59, 

,3 

ao. 

a,5 

48.a4, 

»a 

ao. 

a,a 

38. a4, 

,8 

14.47,7 

17.4a, 

,8 

a6.34,3 

45.57, 

f^ 

ao. 

3,1 

8.48, 

,6 

ao. 

14,4 

36.57, 

,a 

ao. 

ia,4 

a7.57, 

,3 

ao. 

i3,o 

51.17, 

,0 

ao. 

11,0 

5a. 3o, 

,8 

ao. 

5,1 

59.37, 

|i 

ao. 

5,3 

6.5ï, 

,0 

ao. 

ai, 6 

a3.35, 

,0 

ao. 

1,9 

5.  7, 

y? 

ao. 

0,5 

a4.59, 

»^ 

i5. 

t,3 

6f.a8, 

,» 

a6.49»8 

a9.4i, 

,8 

ao. 

3,7 

8.48, 

>4 

ao. 

5,0 

36.59, 

.4 

ao. 

1,5 

18.44, 

,1 

ao. 

ia,6 

a6.  4, 

.3 

ao. 

6,3 

aa.a5, 

,1 

ao. 

7,3 

19-  9. 

,6 

ao. 

7,6 

a3.  9, 

,0 

ao. 

8,3 

a9.a7, 

,0 

ao. 

7,4 

0.39, 

,0 

ao. 

11,1 

a8.54, 

i9 

ao. 

8,a 

56.45, 

,a 

ao. 

8,5 

0.38, 

,3 

ao. 

10, a 

a8.5a. 

,5 

ao. 

10,1 

56.45, 

,6 

ao. 

5,6 

45.  9, 

,6 

ao. 

5,6 

a. 37, 

,a 

ao. 

5,8 

15.39, 

a    +i.a6,8 

6  +o.3a 

7  4-1.  o 


4    +i.3a 

4    -I-1.44 
3    +0.18 


4 
6 

4 
I 

9 
3 

8 

I 

4 

4 
o 
8 

6 
6 
o 

9 
3 

9 
5 


4 
6 


•4-0. 5o 
-+■0.48 
-1-0.29 

-I-I.49 
+0.56 

4-1.  4 
+0.58 

4-0.49 
4-1.35 

4-1.18 

4-1.  o 

-Kl. 32 

4-0.35 
4-0.34 
4^.  a 

4-0.49 
4-1.57 
4-1.36 
4-1. a9 

4-1. la 

4-a.  I 
4-a.  a 


5    -|-o.i3 
a    — o«46 


7 

9 
o 

I 

8 

6 

7 

9 

a 

9 
5 

9 
3 

6 
I 
o 
8 
6 
I 


4-0.34 
4-0.33 
4-0.  a 
4-0.48 
4-0.  aa 
4-0. 5i 
4-0.  aa 
4-0.46 
4-0.40 
4-0. 3o 

4-0.44 
4-1.55 

4-0.48 

4-0.45 
4-1.56 
4-0.48 
4-0.29 
-1-1. 5o 
4-0. 56 


5 

o 
4 
7 
4    ~ 


o 
3 
3 
I 
3 

4 

9 
8 

I 

7 
I 

4 

5 
8 

9 
2 

3 

8 

6 

2 

I 

8 

8 
3 

4 

7 

9 

7 
5 

9 

7 

9 
8 

t 

9 

7 
2 

4 

9 
8 

6 

2 

9 


a4,7 
24,5 

a4,9 

23,1 

24,5 
a4,4 

•22,1 
a3,9 
23,8 
24,2 
23,5 
24,0 

-23,1 
■24,0 

a5,9 

•a4,3 
.a3,5 


98.  a.i5,5 
70.56.a4,6 
87.49.  o,a 
99. 39. 3a, 3 
ioa.45.47,6 
59.  a. 53, a 

8a. 56.  a, 8 
81. 57.1a, 3 
68.45.17,1 

104.  4.  7,6 
86.i6.i3,6 
90.  5.53,1 
87. a9. 38,1 
8a. 39.  6,3 

95. a5. 5^,8 


73.17.55,6 
7a. 46.  9,9 


— aa,6 
— aa,3 
— aa,7 
— aa,i 
-ao,7 

93.  o.a7,9 

106.  8.3o,7 
io6.a5.i6,6 

— a3,6      55.  4.58,3 
— a3,a        i.a3.49,9 

73.  1.40,1 
7a. a9. 52,6 
—22,5  44.  8.a7,9 
— a3,i  8a.37.a4,8 
63.18.44,3 
-aa,7  84.a6.33,5 
—23,0  63.22.26,3 
—21,9      81.19.34,7 

—22,3        77.23.27,9 
—22,2        69.29.35,9 

—  21,9        80. M.    2,3 

—21,5    io5. 30.28,5 
—21,8      81.57.11,4 

—21,5        80.    I.    2,2 

—  19,9    io5.3o.27,2 

—  22,1         81.57.12,0 

—23,1      68.45.17,6 
— 20,8     104.   4.  6,0 

—22,6        86.16.14,2 


(')  La  i'*  et  la  plus  boréale. 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.  Ob'.       N 


Mai  2. 

82  m  Vierge 

»  Bouvier 

93  T  Vierge 

98  X  Vierge 

X  Vierge 

0  Bouvier 

Mai  4. 

37  Sextant 

63  X  Lion 

è  Lion 

S  Coupe 

83  Lion  («) 

91  u  Lion 

S  Vierge  

TT  Vierge 

L'Épi 

C  2*  Bord 

T  Vierge 

X  Vierge 

Mai  7. 

O  t*'Bord 

O  a*  Bord 

La  Chèvre 

a  Orion 

a' Balance 

r  Balance 

P  Balance 

(T) Junon 

49  Balance 

C  a*  Bord 

X  Andromède 

P  Andromède 

Polaire 

Mai  8. 

O  i^'Bord 

O  2' Bord 

La  Chèvre 

«  Orion 

9  i"Bord 

Procyon 

24  fA  Lion 

29  ir  Lion 

Régulus 

7'  Lion  (•) 

p  Lion > 

V  Hydre 

X  Lion 

Mai  9. 
p  Lion 

V  Hydre 

X  Lion 

è  Lion 

12  ^  Coupe 

83  Lion 


GL     ' 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
LF 
LF 
LF 
LF 

Pr 
Pr 

FT 

PP 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 

ML-LP 

HL-LP 
ML-LF 

Pr 

Pr 

Pr 

PP 
PP 
Pr 
PP 
PP 
Pp 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 

GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 


10 
10 
8 
8 
10 
10 

8 
6 
10 
6 
8 

iO 

10 
10 
6 
6 
6 
6 

6 

6 

10 

2 
6 
6 
6 

% 

6 

7 
10 

10 

20 

6 
6 
10 
6 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 


Passage 

obsepTé.  T  «^^ 

MAI  1868. 

h      m      •  I 

3.33.58,16  57,98 

3.47«40;ii  4o,52 

3.54.12,33  12,38 

4.  5.  8,40  8,18 

4.11.15,43  i5,i3 

4.25.24,30  24)97 

0.38.29,09  29,24 

0.57.28,18  28,35 

1.  6.20,61  21,07 

1.12.  i,i5  0,82 

1.19.20,54  20,62 

1.29.27,66  27,66 

1.43.  5,3i  5,36 

1.53.22,54  22,70 

3 . 1 7 . 3 1 ,  82  3 1 ,  59 

3.24.10,87  10,76 

3.54.12,90  12,95 

4.  5.  9.04  8.82 


Asc.  droite 
C.        app.  coDdoe. 


,16 

1 

^7, 

,11 

40, 

,33 

la. 

,40 

8. 

,43 

i5, 

,3o 

a4, 

,09 

^9^ 

,18 

28, 

,61 

21,- 

,i5 

0, 

,54 

20, 

,66 

a7, 

,3i 

5, 

,54 

22, 

,82 

3i, 

.87 

10, 

»90 

«a, 

,04 

8, 

1I9 

54, 

M 

7, 

M 

««, 

,î»5 

«7, 

,53 

53, 

,  10 

54, 

i74 

la, 

,84 

^7, 

,00 

i3. 

,58 

56, 

,76 

5o, 

,«1 

36, 

,4 

33, 

,97 

47, 

»37 

0, 

.94 

«a, 

,39 

«7, 

,î*7 

37, 

,85 

39, 

,3o 

3i, 

M 

3i. 

,06 

37, 

.9» 

58, 

,34 

8, 

>49 

a4, 

,40 

^9, 

,5o 

8, 

.44 

a4, 

,41 

^9» 

.77 

22, 

.41 

a, 

,74 

ai, 

42,90  -1-44, 9a  -4-44,97 

25, 5i  4-44,99  ■4-44»99 

57,45  -+-45,07  -1-45,00 

53,25  4-45,07  -1-45,02 

0,09  4-44,9^  4-45,04 

4-45,04  -1-45,06 


10,01 


14,11 

i3,38 

6,o5 

45,85 

5,49 
12,60 

5o,4o 

7,7» 
16,24 


-1-44,87 
-1-45,  o3 

4-44,98 
-1-45,03 

4-44,87 
4-44,94 
4-45,04 
445,01 
4-44,65 


4-44,97 
-H  44, 97 

4-44,97 
4-44,97 
4-44,97 
4-44,97 
+44,97 
4-44,97 


57,46    4-44, 5i 
53,25    -1-44,43 


55,63 
1,01 
36,75 
38, 41 
56,25 


2.56.54,19  54,55 

2.59.  7,24  7,60 

5.  6.10,84  >>,9i 

5.47. 17, a5  17,41 

14. 4a. 53, 53  53,17 

14.48.55,10  54,85 

i5.  9.12,74  ia,54 

15.42.27,84  a7,77 

15.52.14*00  ]3,62 

16.   7.56,58  56,19 

0.  0.49,76  5o,38    33,92 

1.  1.36,11  36,89    20,42 
I.  8.59,4  33,5      17,16 

3.  0.46,97  47,33 

3.  3.  0,37  0,73 

5.  6.10,94  12,04     55,62 

5.46.17,39  17,55      1,00 

6.15.37,27  37,85 

7.31.39,85  39,97    a3,35 

9.44.31,30  3i,88     i5,48 

9.52.30,82  3i,oo     14,76 

10.  0.37,06  37,33  21,01 
10.11.57,91  58,35  4a, II 
10.25.  8,34  8,55  52, 3i 
10.42.24,49  a4,i3      7,86 

10.57.29.40  29,57     i3,33 

10. 25.  8,5o  8,71     52,29 

10.42.24,44  a4,o8      7.85 

10.57.29.41  29,58     i3,32 

11.  6.21,77  a2,23  5,99 
II. 12.  2,41  2,08  45,79 
11.19.21,74  21,82      5,43 


4-43,69 
4-43,60 
4-43,58 
4-43 ,  56 

4-43,71 


-h43,66 
-1-43,66 


4-43,54 
4-43,53 


4-43,58 
4-43,45 

4-43,38 
+  43,60 

4-43,76 
-^43,68 

4-43,76 

4-43,76 

4-43,73 

4-43,76 

4-43.,  58 

4-43>77 
4-43,74 
+43,76 

+43,71 
+43,61 


+43,62 

+43,62 
443,62 
+43, 5i 
-^-43,5I 


4-43, 5o 
4-43, 5o 

+  43,49 
+43,48 

4-43,48 

+43,47 
-1-43, 7a 
+43, 7a 
+43, 7a 
+43, 7a 
+43, 7a 
+43, 7a 
+43, 7a 

+43,70 
+43,70 
-f  43,70 
+43,70 

4-43,70 
+43,70 


3. 34. 4a, 95 
3.48.25,5i 
3.54.57,38 
4.  5.53,20 
4. 12.  0,17 
4.26.10,03 

0.39. 14, ai 
o.58.i3,32 
I.  7.  6,o4 

1.12.45:79 

1.20.  5,59 
i.3o.i2,63 
1.43.50,33 
1.54.  7,67 


-i-44,53     13.04.55,29 


2.57.38,21 
2.59.51,26 


15.43.11,39 

i5. 52.57,24 
16.   8.39,81 

0.  1.33,89 

1.  2.20,40 


3.  i.3o,83 
3.  3.44,a3 
5.  6.55,53 
5.47.  i,o3 
6.16.21,33 

7.82.23,44 
9.45. i5,6o 

9.53.14,7a 

o.     I.2I,o5 

0.12. 4a, 07 
0.25.52,27 
0.43.  7,85 
0.58. 13,29 

0.25.62,41 
0.43.  7,78 
0.58.13,28 
I.  7-  5,93 
1.12.45,78 
1.20.  5,52 


(')  La  i**  et  la  plus  boréale. 
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Correct.  Dîst.  appar. 

Bar.     0'           Lecture.  Microm.  L,  Réfr.  de  coll.  an  pôle  nord. 

MAI  4868. 

S^mVierge 98.   i.i7,3  ao.  4,6  i.i3,a  +1*26,8  — M>7  98-  2.i5,5 

Il  Bouvier ^        70.56.!22,o  ao.  6, a  56. 16,6  +o.3a,5  —a4»5  70.56. a4, 6 

93  T  Vierge 585     16, 3      87.48.^9,3  ao,  5,5  48.a4,7  -+-i.  0,0  —24,9  87.49.  o,a 

98  X  Vierge 99.38.a9,i  ao.  5,4  38.a4,4  +i.3a,4  — a3,i  99.39.33,3 

>  Vierge loa. 44*33, o  ao.  5,4  44*27}4  -hi«4477  — a4i5  ioa.45.47i6 

p  Bouvier 583    i5,9      59.  3.  4,8  ao.  7,1  a. 59, 3  +0.18,4  —^4)4  59.  a. 53, a 

Hai  4. 

3;  Sextant 564     19*6      8a. 55. 43, 3  ao.  7,5  55.36,4  +o.5o,o  — aa,i  8a. 56.  a, 8 

63xLion 81. 56. 53, 4  ao.  6,3  56.47,6  +0.48, 3  — a3,9  81. 57.1a, 3 

^LioD 566     19,3      68.45.14,9  20.4,4  45.11,4  +o.a9,3  —33,8  68.45.17,1 

^  Coupe 104.  a. 48, 6  ao.  7,0  a.4a,i  +1.491I  ~a4,a  104.  4-  7i6 

83  Lion  (') 86. i5. 45,6  ao.  5,5  i5.4o,9  +o.56,3  — a3,5  86.i6.i3,6 

91  u  Lion 566    18,8      90.  5.i5,4  ao.  4,0  5.ia,3  +1.  4t4  —24,0  90.  5.53, i 

S  Vierge 87.39.8,8  ao.  6,7  39.  a, 8  +o.58,9  — a3,i  87.39.38,1 

:rVierge 565     18,1      8a. 38.45, i  ao.  5,7  38. 40,1  +0.49,8  — a4,o  83.39.6,3 

L'Épi 566     16,5     100.37.30,0  30.  5,1  37.15,4  +i.35,i  —35,9 

CBS  +  i",!© 566     16,3      95.35.4,3  30.5,1  34.59,4  +1.18,7  95.35.5^,8 

TVierge 566     i5,8      87.48.35,3  30.  3,5  48.34,0  +1.0,1  —34,3 

«Vierge 567     i5,6      99,38.36,3  30.  3, a  38.34,8  -ki.33,4  —33,5 

Mai  7. 

OBI  —  o",i3 557     16,7      73.3.39,8  14.47,7  17.42,6  +0.35,5  73.17.55,6 

OBS  +  i^.oS 73.  3.39,8  36.34,3  45.57,6  +0.34,8  7a. 46.  9,9 

La  Chèvre 556    30,0      44.  8.5o,3  30.  3,i  8.48,0  +0.  3,9  —33,6 

2  Orion 553    30, 3      83.37.11,6  30. 14, 4  36.57,9  +0.49, a  —33,3 

z'Balance 543     i5,5    105.38.9,3  30.13,4  37.57,3  +1.57,3  —33,7 

r  Balance ioo.5i.3o,3  3o.i3,o  51.17,9  +i.36,8  —33,1 

3  Balance 543     i5,o      98.53.41  }0  30.11,0  53.3o,5  +1.39,6  —30,7 

(?)  Junon 541     14,5      93.59.41,8  30.  5,1  59.37,5  +1.13,3  93.  0.37,9 

49Ba1ance 106.  6.56, 1  30.  5,3  6.5i,4  +3.  1,1  106.  8.30,7 

CBS— 1"",38 541     14,3     106.33.56,0  30.31,6  33.35,6  +3.3,8  106.35.16,6 

^Andromède 548    ao,8      55.  5.  9,0  ao.  1,9  5.  7,5  +o.i3,8  —33,6  55.  4.58,3 

Polaire+ i",i7 1,34.57,7  30.  o,5  34.59,3  —0,46, 3  —33,3  1.33.49,9 

Mai  8. 

0BI  — o",i3 546    33,1       73.46.30,3  i5.  1,3  61.38,7  +0.34,4  73.   1.40,1 

0BS+i",o5 73.46.30,3  36.49,8  39.41,9  +0.33,7  73.39.53,6 

La  Chèvre 539    aa,8      44.  8.5o,8  30.  3,7  8,48,0  +0.  3,9  —33,5  44.  8.37,9 

xOrion 83.37.3,4  30.5,0  36.59,1  +0.48,7  — 33,i  83.37.34,8 

9  BI 535    33,5      63.18.44,4  ao.  i,5  18.44,8  +0.33,5  63. 18.44,3 

Procyon 535    a3,5      84.36.16,1  ao.ia,6  36.4,6  +o.5i,9  -33,7  84.36.33,5 

24  fA  Lion 536    31,0      63.33. 3o, 3  30.  6,3  33.35,7  +0.33,7  — a3,o  63.33,36,3 

29irLion 81.19.16,1  ao.  7,3  19.9,9  +0.46,9  —31,9  81.19.34,7 

R^ulus 535    30,1       77.33.15,6  30.7,6  33.9,3  +0.40,8  —33,3  77.33.37,9 

7' Lion 69.39,35,0  30.8,3  39.37,9  +o.3o,i  —33,3  69.39.35,9 

p  Lion 80.  0.46,0  ao.  7,4  0.39,5  +0.44,9  —21,9  80.  i.  3,3 

V  Hydre 535     19,1     105.39.  ^»^  30.11,1  38.54,9  +i.55,7  — 31, 5  io5.3o.38,5 

xLion 8i.56.53,9  30.  8,3  56.45,3  +0.48,3  —31,8  81.57.11,4 

Mai  9. 

P  Lion 543     16,7      80,  0.46,3  ao.  8,5  o.38,6  +0.45,4  —31, 5  80.   1.  2,3 

V  Hydre 54i     16, 3     105.39.  3,3  30.10,3  a8.53,i  +1.56,9—19,9  io5. 30.37,3 

X  Lion 81. 56. 54, 5  30.10,1  56.45,o  +0.48,8  —33,1  81.57.13,0 

^Lion 68.45.14,6  30.  5,6  45.  9,8  +0.39,6  — 33,i  68.45.17,6 

13  ^  Coupe 104.  3.43,6  30.  5,6  3.37,6  +i.5o,3  —30,8  104.  4.  6,0 

83  Lion 539     i5,i       86.i5.44,3  ao.  5,8  i5.39,i  +0.56,9  — aa,6  86.16.14,3 


(')  La  i"  et  la  plus  boréale. 
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G\   Ob'.      N 


Mai  9. 

j  Lion GL 

S  Lion GL 

8  n  Vierge gl 

s  Corbeau gl 

i5  ri  Vierge gl 

$  Vierge ml-lf 

24308  Lai.  Vierge ml-lp 

ô  Vierge ml-lf 

Polaire  PI ml-lf    10 

61  Vierge ml-lf      6 

24775  Lai.  Vierge 8    ml-lf 

jf(É)= -4-3"24' 7.8  ml-lf 

24938  LaL  Vierge 8.9  ml-lf 

t  Vierge ml-lf 

26166  Lai.  Vierge....  9    ml-lf 

25236  Lai.  Vierge. .. .  9    ml-lf 

26297  LaL  o  Vierge.. .  ml-lf 

25366  Lai.  Vierge 8    ml-lf 

25447  Lai.  Vierge 7    ml-lf 

255o2  Lai.  Vierge 9    ml-lf 

26695  Lai.  Vierge....  8    ml-lf 

26704  Lai.  Viergo 7.8  ml-lf 

26816  Lai.  Vierge 6    ml-lf 

26904  Lai.  Vierge 7.8  ml-lf 

X  Vierge ml-lf 

Mai  11. 

p  Lion GL 

V  Hydre gl 

X  Lion GL 

S  Lion GL 

S  Coupe GL 

83  Lion(") gl 

91  u  Lion gl 

P  Lion GL 

8  TT  Vierge gl 

<  Corbeau gl 

Polaire  PI ml-lf 

T  Vierge ml-lf 

25838  Lai.  Vierge....  8    ml-lf 

26904  Lai.  Vierge 8    ml-lf 

X  Vierge ml-lf 

>  Vierge ml-lf 

263o2  Lai.  Vierge ml-lf 

Mai  12. 

P  Andromède pr 

Polaire Pr 

Mai  13. 

O  i*"  Bord Pr 

O  a*  Bord pp 

La  Chèvre pr 

Sirius Pp 

Régulus gl 


8 
10 
10 
10 
10 

6 

6 
6 


6 

4 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

10 

iO 

8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

8 
20 

6 
3 

10 

10 

5 


Passa  (;e 
observé. 

MAI  1868. 

ta      m      s 
I . 29 . 28 

I . 4 I • 36 
1.63.23 
a.  2.38 
2. 12.26 
2 . 48 . 1 5 

2.67. 10 

3.  2.26 

3.10. 11 
3. 10.48 
3.14.37 
3.16. 14 
3.21 .39 
3.27.16 
3.3o.  3 
3.33.  2 
3.35.43 
3.38.10 
3.41 .  17 
3.43.48 
3.47.30 
3.62.16 
3.56.21 

4.  0.12 
4.  5.  9 

0.26.  8 
0.42.24 
0.67.29 

1.  6.22 
1 .12.  2 
I  19.22 
1.29.29 
1 . 4 1  >  36 
1.53.24 

2.  2.39 

3.10.   8 

3.64.14 
3.66.67 
4*  o.i3 
4.  6.10 
4.11. 17 
4. 16. II 

I.  1.37 
i.  9.  8 


3.20.20 

3 . 22 . 34 

5.  6.12 

6.38.37 

10.  0.38 


A., 


C. 


,80 

28, 

,66 

36, 

,83 

23, 

t79 

38, 

,85 

26, 

,i3 

16, 

,î*3 

10, 

,14 

t»5, 

.2 

38, 

,86 

48, 

,21 

37, 

,78 

14, 

,i3 

39, 

,i5 

16, 

,o5 

3, 

,08 

ti, 

i7îfc 

43, 

,09 

10, 

,97 

18, 

,87 

49, 

,16 

3o, 

,08 

i5, 

,64 

21, 

,81 

12, 

,98 

9, 

.95 

9i 

t99 

24, 

,93 

3o, 

,26 

22, 

,81 

a, 

,o3 

22, 

,22 

^9, 

,9a 

37, 

,3o 

a4, 

,ia 

38, 

>9 

35, 

,ai 

14, 

,i5 

57. 

»»7 

I?, 

,54 

IO, 

»39 

I7> 

,89 

12, 

,47 

38, 

,7 

42, 

,'»9 

20, 

,63 

35, 

,3i 

«3, 

,32 

36, 

,20 

38, 

80 

89 

99 
26 

85 

22 

43 
o3 

O 

44 

^9 
85 

24 

16 

06 

14 
81 

18 

i5 

04 

^9 

09 
81 

82 
76 

16 
63 
10 

7^ 
48 
II 
22 
26 

46 
58 

7 
26 

22 

18 

32 

10 
08 


12,66 
20,67 
7,68 
22,00 
10,53 
68,76 


8,63 
18,2 
32,01 


62,27 

7,83 

i3,3o 

5,97 
45,77 

5,41 
12,53 

20,66 

7,66 

21,98 

19,3 

57,47 


53,27 
o,  12 


+43,75 
-f43,68 
-h  43, 69 

+43,7*5 
-+-43,68 
4-43,53 


-1-43,70 
+43,70 
+43,70 
+43,70 

+43,70 
-+-43,66 


-f-43,56 
-1-43,60    4-43,66 


+43,57 


59,74    +43,59 


53,27    +43,61 


4-43,11 
4-43,20 
4-43,20 
4-43,26 
4-43,29 
4-43,30 
+43, 3i 
4-43, 3o 
+43,20 
+43,40 


+43,21 


+42,96 
4-43,02 


+43,66 
4-43,66 
4-43,66 
4-43,66 
4-43,56 
4-43,56 
+43,56 
4-43,56 
+43,66 
4-43,56 
4-43,56 
4-43,56 
4-43,66 
4-43,66 
4-43 , 66 
4-43,56 

4-43,16 
+  43,19 

-f-43,23 

+43,24 
4-43,26 
4-43,26 
+43,28 
4-43,30 
+43,33 
4-43,34 


4-43,06 
4-43,06 


Abc.  droite 
app.  conclae. 


Il      m     • 

I .3o.i2,5o 
1.42.20,69 

1.64.  7,69 

2.    3.21,95 

2. i3. 10,55 
a. 48. 58,78 

2.67.53,99 

3. Il .32,00 
3. 16. 20, 85 

3. 16. 58, 41 

3.22.22,80 

3.27.69,71 

3.30.46,62 

3.33.45,70 

3.36.27,37 

3.38.53,74 

3.42.  1,71 

3.44*32,60 

3. 48.13,85 

3.52.58,65 

3.67.  5,37 

4.  o. 66,38 

4 .  d  tOù j  02 

0.26.62,32 
0,43.  7,82 
0.68.13, 33 
I.  7.  6,96 
1.12.45,73 
1.20.  6,37 
i.3o.i2,6o 
1.42.20,55 

1.54.  7,79 
a.   3. ai, 92 


13.67.40,28 
14.  0.56,24 


4-43,06     14.16.55,14 


26    20,53    4-42,28 
8       19,87 


98  4-42,28 

02  4-42,28 

41     66,61     4-42,20 

93     19,29    +42,36 

47    20,94    +42,47    +42,47 


3.21.  3,26 
3.23.17,30 


10.   1.20,94 


{")  La  i"*  et  la  plus  boréale. 
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Bar.      0' 


Lecture.      Microm. 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.        de  coll.    au  pôle  nord. 


MAI  1868: 


vLion 90.  5.14,0 

P  Lion 74.41.17 

8  ir  Vierge ^        82.38.42 

e  Corbeau 540    14,7     iii.5i.ii 

i5  7i  Vierge 89.55.3i 

^Vierge 540     14,1      85. 52. 40 

a4ao9  Lai.  Vierge.  .  85. 40. 43 

24308  Lai.  Vierge.  .  8o.38.   i 

®  Vierge 9449.  «9 

Polaire  PI  -  4"»,  i4. .  358 .  37 .  3o 

61  Vierge 107.33.  1 

24775  Lai.  Vierge.  .  86. 32. 3 1 

*  A  =  i3''i6"58*.  .  86.35.  6 

24938  Lai.  Vierge.  .  84..i9.37 

Ç  Vierge 540    i3,6      89.54.38 

25i66  Lai.  Vierge.  .  89.32.19 

25236  Lai.  Vierge.  .  87.  9.47 

25297  Lai.  o  Vierge.  85.47.10 

25366  Lai.  Vierge.  .  85.49.17 

a5447  Lai-  Vierçe.  .  81.22.29 

255o2  Lai.  Vierge.  .  82.  5.3 1 

25595  Lai.  Vierge. .  88.24.59 

25704  Lai.  Vierge.  .  89.35.54 

258i6  Lai.  Vierge.  .  81.48.41 

a59o4  Lai.  Vierge.  .  89.32.59 

«Vierge 540    i3,2      99.38.24 

Mai  14. 

pLion 562     14,9      80.  o.43 

•'Hydre 563     14,7     105.29.   » 

xLion 564     i4,5      81. 56. 48 

^Lion 68.45.12 

<^  Coupe 104.  2,44 

83  Lion  (•) 86.i5.44 

9'  'jLion -564     i3,8      90.  5. 12 

P  Lion 74.41.21 

8  TT  Vierge 564     i3,4      82.38.40 

£  Corbeau 564     i3,2     m. 51.9 

i5  TU  Vierge 89.55.3i 

T  Vierge 566     18,9      87.48.24 

25838  Lai.  Vierge.  .  86.44.57 

25904  Lai.  Vierge.  .  89.82.58 

X  Vierge 99.88.23 

>  Vierge 102.44.25 

26802  Lai.  Vierge.  .  565    18,9      80. 56. 41 

Mai  12. 

p  Andromède 634     i5,8      55.5.7 

Polaire -h  I "",28 1.25.0 

Mai  13. 

OBÏ-o»i2 636     17,8      71.29.24 

OBS-l-i-,o3 71 .29.24 

La  Chèvre 687     18,8      44.  8.53 

Sinus 642    19,0    106. 80. 58 

R^lus 647     18,1      77.28.^4.3 


1 
6 
2 
6 

7 
2 

7 
5 

3 

I 

3 

3 

2 

5 

o 

4 
I 
8 
8 

2 
I 
8 

4 

2 


4 
8 

7 

9 

9 
8 

5 

o 

9 
9 
4 

o 

2 
I 
2 
2 
6 


o 
o 
o 

9 


t 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20.  4 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 


5 

4 
6 

7 

9 
5 

8 

6 

6 

6 

5 

3 

I 

I 

5 

4 
5 


2 
3 
6 

4 
3 

2 

2 
8 


20.  7 

20.11 

10  é 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 


6 
5 
8 

9 
4 

9 
5 

9 


20.  5 
20.  4 
20.  3 
20.  3 
20.  2 
20.  8 


4    20.   I 
8    20.  0 


14. 5o 
26.82 
20.  4 
20.  8 

2C.    8 


6 
3 

4 
6 

3 

5 

4 
o 

9 

8 

3 

7 
o 

6 

I 

8 

8 

9 
I 

o 

5 

9 
8 

7 

7 

4 

o 
6 
I 
5 

8 
o 

7 

4 
I 

6 

2 

I 
6 

9 
o 

6 

7 


9 

7 
6 

2 


5.  9 

41.18 
88.87 
5i.  8 
55.23 
52.86 
40. 85 
87.56 
49- «3 
87.24 
82.55 
32.29 
35.  6 
49.86 

54.34 
82.15 

9-4a 

47.  5 
49.16 

22.27 

5.25 

24 .  55 

85. 5i 

48.89 

82.57 

38.21 

0.87 
28.49 
56.48 
45.  8 

2.36 
i5.86 

5.  8 
41.12 
88.86 
5i.  o 

55.22 

48.20 

44.54 
82.55 

88.20 
44.28 
56.38 


7  5.  6 

8  25.  2 


44.38 
12.58 

8.49 
3o.5i 

28.  6 


8 

4-1.  5,0 

-ai, 9 

90.  5.52,5 

9 

4-0.87,6 

—22,5 

74.41.29,7 

0 

-1-0. 5o, 2 

-21,7 

82.89.  5,4 

6 

4-2.40,7 

—22,7 

III .53.22,5 

I 

-hi.  4,8 

—21,2 

89.56. -6; 1 

6 

4-0. 56, 3 

—22,5 

85.53.10,8 

7 

4-0. 56,0 

85.41 .  0,6 

7 

4-0.46,9 

80. 38. II, 5 

2 

-l-i.ï7»4 

—  22,8 

94.50.  8,5 

8 

—0.52,8 

—  22,8 

9 

H-a.  9»7 

—22,0 

107.34.43.5 

0 

4-0.57,7 

86.83.  4>6 

I  • 

•  4-0.57,8 

86.35.41.8 

3 

4-0.54,4 

84. 5o.  8,6 

I 

-hi.  5,0 

—  22,2 

89.55. 17,0 

,3 

4-1.  4,1 

89.82.57,3 

8 

4-0.59,1 

87.10.19,8 

>9 

4-0.56,3 

85.47.40,1' 

6 

4-0. 56, 4 

85.49-5o,9 

.9 

4-0.48,2 

81.22.54^0 

»a 

4-0.49,5 

82.  5.52,6 

,5 

4-0. 5i, 8 

83.25.25,2 

,7 

4-1.  4,3 

89.86.33,9 

,6 

4-0.49,0 

81.49.  6,5 

»7 

4-1.  4,3 

89.33.39,9 

►  7 

4-1.32,9 

—  21,0 

99.89.32,5 

,3 

4-0.45,9 

-ao,9 

80.   1.2,1 

,8 

4-1 .58,0 

-18,7 

105.80.26,7 

ii 

4-0.49,2 

-20,8 

81.57.11 ,2 

8 

4-0.29,8 

—22,0 

68.45.17,0 

7 

+1.51,1 

—20,8 

104.  4.  6,7 

6 

4-0.57,3 

-20,7 

86.16.12,8 

7 

4-1.  5,5 

-ai, 9 

90.  5.53,1 

8 

4-0.87,9 

—21,9 

74.41.29,6 

5 

-ho.5o,6 

—21,8 

82.89.  6,0 

4 

4-2.42,1 

—20,9 

m. 53. 21 ,4 

9 

4-1.  5,4 

—21 ,6 

89.56.  7,2 

0 

4-1.  0,5 

—21,4 

2 

+0.58,3 

86.45.81,7 

4 

+1.  4,3 

89.33.88,9 

9 

+1.88,0 

—  20,3 

3 

+1.45,1 

-20,7 

6 

4-0.47,6 

80.57.  5,4 

I 

+0.14,2 

—22,5 

55.  4.57,3 

1 

—0.47,5 

-23,6 

i.23«5] ,6 

5 

+0.38,6 

71.44.44,1 

8 

+0.82,9 

71.18.   3,2 

8 

4-0.  3,0 

—28,2 

44.  8.29,3 

5 

-i-a-  î»,9 

—  22,6 

106.82.81,4 

9 

+0.41,7 

—21  ,2 

77.28.27,2 

(•)  La  i"*  et  la  plus  boréale. 

Observations,  —  Tome  XXIV. 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 

Passage  Asc.  droite 

G".  Ob'.       N  obserré.  T  oV^  C,  C'  app.  conclue. 


MAI  iS67. 


Mai  13. 

7'  Lion GL 

p  Lion GL 

V  Hydre gl 

X  Lion GL 

^  Lion GL 

5  Coupe GL 

91  u  Lion GL 

p  Lion GL 

Mai  15. 

$  Liou GL 

$  Coupe GL 

91  u  Lion GL 

p  Vierge gl 

77  Vierge gl 

0  Vierge gl 

£  Corbeau gl 

ri  Vierge gl 

S  Corbeau gl 

/Vierge gl 

Polaire  PI ml-lp 

61  Vierge ml-lf 

L'Épi ML-LP 

a494a  Lai.  Vierge 7.8  ml-lf 

V  Vierge ml-lf 

a5i87  Lai.  Vierge 9.10ML-LF 

m  Vierge ml-lp 

a5337  LaL  Vierge 7.8  ml-lp 

a54o4  Lai.  Vierge....  6.7  ml-lp 

25466  Lai.  Vierge....  6.7  ml-lp 

255 18  Lai.  Vierge 9    ml-lp 

a56i9  Lai,  Vierge....  8    ml-lp 

a5669  Lai.  Vierge 7    ml-lp 

a5849  Lai.  Vierge 6.7  ml-lp 

25904  Lai.  Vierge. .. .  8    ml-lp 

25990  Lai.  Vierge....  6.7  ml-lp 

a6o56  LaL  Vierge....  6    ml-lp 

a6i5a  Lai.  Vierge....  8.9  ml-lf 

(\è)  Psyché ML-LF 

(£)  Cybèle ml-lf 

(3)  Junon ML-LP 

).  Balance ml-lp 

49  Balance ml-lf 

(S)  Uranie ml-lp 

(S)  Phocée ML-LP 

Mai  16. 

Polaire  PI ml-lp 

a4775  Lai.  Vierge ml-lf 

jf  CE)  =4- 3^24' 8     ML-LF 

24942  Lai.  Vierge 8    ml-lp 

25oo5  Lai.  Vierge 8.9  ml-lf 

ç  Vierge ml-lf 

25187  Lai.  Vierge 9    ml-lp 

m  Vierge ml-lf 

25337  Lai.  Vierge 8  ml-lf 


6 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

5 

6 

10 

10 

10 

8 

8 

10 

10 

10 

20 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 

10 
8 

6 

6 
6 

10 
6 

10 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 


h   m 
0.11.59 
0.25.  9 

o.4a.a5 
0.57.30 
.  6.22 
.12.  3 
.29.29 
.41 .37 

.  6.22 
.12.  3 
. 29 . 3o 
.43.  7 
.53.25 

.57.47 
2.  2.40 

2.12.27 

a.aa.ai 

2.29.18 

3.10.19 

3.10.50 

3.17.34 

3.21.52 

3.27.17 
3.30.58 
3.34.  o 
3.37.  2 

3.39.44 
3.4a. 12 
3 . 44 • 52 
3.48.24 
3.50.38 
3.57.15 

4.  0.14 
4.  3.23 
4.  6. 12 
4.10.24 
4. 19.31 

5.3i.3o 

5.35.59 

5.45.  o 
5.52. i5 

6. 10. II 
6.22.14 

3.10.22 
3.14.38 
3. 16. 16 

3.21.52 

3.24.  3 
3.27.17 
3.30.58 
3.34.  o 
3.37.  2 


i5 
5i 
58 
65 
88 
42 
83 

44 

97 
62 

02 

82 

01 

49 
o5 

93 

7a 
62 

3 

i5 

26 

16 

27 

00 

85 

17 
18 

3a 

ï7 

77 

39 
a8 

10 

5o 

o3 

18 

56 

75 
60 

72 

48 

74 

45 


48 
o3 

14 

47 
a8 

oa 

85 

17 


59 
9 

25 

3o 

23 

3 

^9 

37 

23 

3 
3o 

7 

25 

47 

39 

27 

21 

18 
40 

49 
34 

52 

«7 

57 
o 

2 

44 
12 

52 

^4 
38 
i5 
14 

23 

12 
M 
3i 

3o 

59 

o 

i5 

II 
14 


59 

72 

22 

82 

34 
09 

83 

77 

48 
26 
02 
88 

>9 

7a 
46 

93 
3i 

5o 
4 

69 
00 

27 

27 

99 
65 

20 

35 

49 
33 

82 

53 

35 

II 

53 

o3 

^9 

32 

39 

54 
20 
06 

08 
40 


42,04 

52,24 

7,80 

i3,27 

5,94 
45,75 
12, 5i 
ao,53 

5,91 

45,7a 

ia,49 
5o,3o 

7,62 

3o,2i 

aii94 
10,48 

3,85 
0,93 

21,2 

3i,99 
16,21 

59»  7a 
42,90 


-4-4a,45 
4-4^,52 
-h4a,58 

-4-4  î»,  45 
-1-42,60 
4-42,66 
-f-42,68 
■4-4^,76 

-1-42,43 
-h4a,46 

+4a,47 
4-4a,4a 
-l-4a,43 

4-42,49 
4-4^,48 
4-42, 5i 
4-4a,54 
H-4a,43 

4-4a,3o 

4-4» » ai 

4-4a,45 
4-4a,a5 


4a,6i  4-4a,4i 


4-4a 

,5o  1 

4-4a 

,5a  i 

4-4a 

,56  1 

4-4a 

»59  " 

4-4* 

,60  I 

4-4'^ 

,6a  I 

-h4a 

,65  I 

4-4a, 

,68  I 

+4a, 

,41  I 

4-42, 

4*  I 

4-4* 

,44  I 

4-4* 

,46  I 

4-4*: 

,47  I 

+4*; 

,48  I 

4-4*1 

48  I 

4-4*: 

49  t 

4-4* 

,5i  I 

4-4* 

,51  X 

4-4*, 

,3*  1 

4-4*, 

,3a  1 

4-4*, 

,3a  I 

-1-4*: 

3a  I 

+4*, 

3a  1 

4-4*, 

,3a  1 

4-4*, 

3a  1 

4-4*: 

3a  1 

4-4* 

,3a  I 

4-4*, 

,3a  I 

4-4*: 

3a  1 

-4-4*, 

3a  I 

.4-4*: 

3a  1 

4-4* 

,3a  1 

4-4*: 

3a  I 

4-4*, 

,3a  I 

4-4* 

,3a  I 

4-4*, 

3a  1 

-h4*: 

3a  I 

4-4* 

,3a  I 

4-4*, 

,3a  I 

4-4*, 

3a  I 

-4-4*, 

,3a.  Il 

4-4*, 

32   I 

b   D   s 

o.i2.4*}Og 

0.25.5l,24 

0.43.  7,78 

0.58.13, 41 

.  7-  5,94 
.12.45,71 

.30.12,48 

.4*.*o,45 

.  7-  5,89 
.12. 45,68 
.30.12,46 
.43.50,34 
.54.  7,66 
.58.30,20 
2.  3.21,94 
2. i3.io,4* 

2.23.  3,82 

^2.3o. 


1,01 


43,7  a«,8 

38,56  4-4*,  36 

16,11  4-4*, 36 

52,25  4-4*,  36 

3,59  4-4*, 36 

17,28  59,72  4-4*, 44  4-4*, 36 

58,01  4-4*»36 

0,65  42,90  -4-42,25  4-4*, 36 

2.20  4-4*,  36 


3.11.32,01 
3.18.16,32 
3.22.34,59 
3.27.59,59 
3.3i.4o,3i 

3. 34. 4*, 97 
3.37.44,5* 
3.40.26,67 
3.42.54,81 
3.45.34,65 

3.49-  7)«4 
3.51.20,85 

3.57.57,67 
4.  0.56,43 
4.  4-  5,85 
4.  6.54,35 
4.11.  6,61 
4.20. i3, 64 

5.32.12,71 

5.36.41,86 

5.45.4*i52 
5.52.57,38 

6.10.53,40 
6.22.56,7* 


i3. 15.20,92 

i3. 16. 58, 47 
13.22.34,61 

13.24.45,95 
13.27.59,64 
i3. 31.40, 37 
13,34.43,01 
13.37.44,56 
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Bar.     ô' 


Lecture.       Microm. 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.       de  coll.     an  pôle  nord. 


Mai  13.  o»,7 

7*  Lion ^ 

pIJon 649  «8,0 

^  Hydre 65o  17,7 

w    fl  0     9  0 

X  Lion 

^  Lion 

^  Coupe 65a     17,2 

91  V  Lion 

Pl-ion 653     16,8 

Mai  15. 

9  lion 

*  Coupe 614    21,0 

91  u  Lion 

P  Vierge 614    ao,8 

ît  Vierge 

0  Vierge 

(Corbeau 6i5    20,3 

1  Vierçe 

^  Corbeau 

/Vierge 6i5    19,9 

6"  Vierge 6i3     19,1 

Ltpi 

24942  Lai.  Vierge. . 

Ç' Vierge 

a5i87  Lai.  Vierge.  . 

w  Vierge 

a5337  Lai.  Vierge. . 

a54o4  Lai.  Vierge.  . 

a5466  Lai.  Vierge.  . 

îi55i8  Lai.  Vierge..      611     18, 5 

25619  Lai.  Vierge.  . 

25669  Lai.  Vierçe. . 

25849  Lai.  Vierge. . 

25904  Lai.  Vierge.  . 

25990  Lai.  Vierge. . 

26o56  Lai.  Vierge.  . 

26152  LaL  Viei^e. .      610    18,1 

©Psyché 609    17,9 

(£)Cybèle 6o5    17,1 

@  Junon 

i  Balance 

49  Balance 6o3    16, 5 

(^  Uranie 602    i5,8 

@Phocée 6o3    i5,8 

Mai  16. 

M775  Lai.  Vierge.  .      586    18, 3 
♦A=i3*'i6"'58*... 
a4942  Lai.  Vierge. . 
25oo5  Lai.  Vierge.  . 

Ç' Vierge 

a5i87  Lai.  Vierge.  . 

w  Vierge 

^5337  Lai.  Vierge.  . 


MAI  1868. 

•     1     « 

t     p 

/       • 

1     • 

* 

0     /      • 

69.29.34,8 

ao.  9,9 

29.26,0 

4-0. 3o, 7 

—21,3 

69.29.35,3 

80.  0.42,0 

20.   5,2 

0.37, 

6 

+0.45,9 

—21,3 

80.   I.  2 

,  I 

106.29.  1,8 

ao.  9,7 

28.52. 

»a 

-1-1.58,0 

—21 ,2 

io5. 30.28 

.8 

8i.56.5o,5 

20.  8, 1 

56. 42^ 

9 

-1-0.49,2 

-20,7 

81.57.10 

»7 

68.45.14,5 

20.  7,4 

45.  7i 

9 

4-0.29,9 

-ai  ,9 

68.45.16 

.4 

104.  2.43,4 

20.  6,8 

2.37, 

2 

4-i.5i,i 

—21,3 

104.  4-  6 

»9 

90.  5.i3,2 

20.  6,0 

5.  8, 

.1 

-hi.  5,5 

-ai  ,4 

90.  5.52, 

«a 

74.41-18,3 

20.  6,5 

41.12, 

>9 

-ho. 37, 9 

—22,2 

74.41.29j 

4 

68.45.  7,0 

19.59,8 

45.  8, 

I 

4-0.29,3 

-ai, 7 

68.45.15 

>4 

104.  2.48,7 

20.10,5 

2.38, 

►  7 

-I-I.49»! 

~20,9 

104.  4*  5 

,8 

90.  5.17,7 

20.  8,8 

5.   9: 

,8 

4-1.  4,3 

—  22,0 

90.  5.52, 

I 

87.29.  6,6 

20.  7,3 

29.         O; 

0 

4-0. 58, 7 

—20,8 

87.29.36 

7 

82.38.42,3 

20.  5,3 

38.37, 

7 

4-o.49i6 

—22,3 

82.39.  5, 

,3 

80.31.45,2 

20.  2,7 

31.43, 

6 

4-0.46,1 

-23,3 

80.32.  7 

.-7 

111.51.17,1 

20.12,5 

5i.  4j 

7 

-1-2.39,0 

—22,0 

111.53.21 

.7 

89.55.30,5 

20.  6,6 

55.24 

»7 

4-1.  4,1 

—22,4 

89.56.  6 

^8 

105.45.37,0 

20.12,4 

45.24, 

7 

4-1-57,9 

—22,4 

105.47.  0 

►  G 

95.  5.35,5 

20.  7,5 

5.28, 

»i 

4-1. 17, a 

—  22,3 

95.  6.23, 

3 

107,33.  7,4 

20.  8,9 

32.58; 

,6 

4-2.  8,4 

-23,3 

107.34.43 

r5 

100.27.24,9 

20.12,4 

27.12, 

7 

4-1.34,8 

-aa,9 

180.28.24 

,0 

85.26.21 ,7 

20.10,1 

26.12 

,3 

4-0.55,0 

85.26.43 

,8 

89.54.43,9 

20.  7,6 

54.37, 

0 

4-1.   4,3 

-a4,9 

89.55.17 

>8 

90.19-  8,9 

20.  6,5 

19.  3 

r7 

4-1.  5,3 

90.19.45 

,5 

98.   1.16,9 

20.  5,4 

1.12, 

I 

4-1.26,3 

-23,3 

98-  2  14 

.9 

88.37.33,8 

20.  7,6 

37.^7) 

3 

4-1.   1,5 

88.38.  5 

,3 

82.58.47,0 

20.  8,0 

58.39 

>9 

4-0. 5o, 6 

82.59.  7 

.0 

82.59.33,9 

20.  8,5 

59.26 

,4 

4-0. 5o, 6 

82.59.53 

»5 

83.20.24,0 

20.  8,0 

20.16 

>9 

4-0. 5i, 2 

83. 20. 44 

,G 

87.49.27,1 

20.  7,4 

49.20, 

,6 

-fo.59,9 

87.49-57 

(0 

84.13. 52, 4 

20.  8,4 

13.45, 

5 

4-0.52,9 

84.14.14 

»9 

87.  3.37,6 

20.  5,6 

3.33, 

3 

4-0. 58, 3 

87.  4.  8, 

,1 

89.33.  3,2 

20.  5,6 

32.58, 

8 

4-1.  3,7 

89.33.39 

|0 

88.34.  1,2 

20.  6,8 

33.55, 

.7 

4-1.   1,5 

88.34,33, 

,7 

90.12.46,0 

20.  6,6 

12.40, 

9 

-+-I.   5,2 

90 . 1 3 . 22 , 

6 

85.38.5o,8 

20.  4)0 

38.47, 

9 

4-0.55,6 

85.39.20 

,0 

99.36.11,0 

ao.  1,9 

36.  9, 

,5 

4-1.32,0 

99.37.18, 

,0 

103.55.  6,0 

20.10,0 

54.55, 

9 

H-i-49,9 

io3.56.22, 

3 

92.23.37,1 

20.10,8 

23.27, 

2 

'4-1.10,7 

92.24. i4i 

,4 

109.44.17,5 

20.  7,3 

44.10, 

5 

4-2.24,0 

-23,3 

109.46.11, 

»o 

106.  7.  1,3 

ao.  7i9 

6.53, 

9 

4-2.     1,2 

106.  8.3i, 

6 

ii4.i3.54,6 

20.12,9 

13.42, 

5 

4-3.  5,2 

114.16.24, 

2 

92.  4.53,3 

20.  3,7 

4.5i, 

I 

4-1.10,1 

92.  5.37, 

7 

86.32.25,4 

19.56,9 

32.29,8 

4-0.57,1 

86.33.  3,5 

86.35.  5,3 

19.58,8 

35.  7, a 

4-0.57,2 

86.35.41,0 

85.26. i3, 7 

20.  2,6 

26.11,7 

4-0.55,0 

85.26.43,3 

85.   1.29,6 

20.  3,5 

1.27,4 

4-0.54,2 

85.   1.58,2 

89.54.37,4 

20.  2,4 

54.35,6 

-hl.    4:2 

-a3,4 

89.55.16,4 

90.19.  3,7 

20.  1,7 

19-  3,3 

4-1.  5,2 

90.19.45,1 

98.   i.i3,o 

20.   1,9 

1.11,9 

4-1.26,3 

—22,8 

98.  2.14,5 

88.37.29,8 

20.    4;0 

37.26, 

9 

4-1.   1,5 

88.38.  5, 

0 

5a 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  - 


G^   Ob' 


N 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

8 

6 

8 

8 
6 
8 


Mai  16. 

a54o4  Lai.  Vierge....  6.7  ml-lf 

254 6G  Lai.  Vierge 7    ml-lf 

a5552  Lai.  Vierge...  9    ml-lf 

25G3i  Lai.  Vierge....  8.9  ml-lp 

T  Vierge ml-lp 

25825  Lai.  Vierge. ...  8    ml-lf 

25904  Lai.  Vierge....  8    ml-lf 

X  Vierge ml-lp 

2G098  Lai.  Vierge....  ml-lp 

>  Vierge ml-lp 

(ig)  Psyché ML-LP 

^'  Balance ml-lp 

(cb)  Cybèle ml-lp 

(?)  Junon ML-LP 

>  Balance ml-lp 

(S)  Uranie ml-lp 

(S)  Phocée ML-LP    10 

Mai  17. 

p  Andromède pt 

Polaire Pr 

Mai  18. 

O  1"  Bord Pr 

O  2*  Bord Pr 

Sirius Pr 

9   i"  Bord Pr 

Castor Pr 

Procyon Pr 

Pollux Pr 

0  Viergo ml-lp 

Polaire  PI ml-lp 

Ci  Vierge ml-lp 

L'Épi ML-LP 

e  Vierge ml-lp 

25863  Lai.  Vierge....  8.9  ml-lp 

2591 1  Lai.  Vierge....  7    ml-lf 

25990  Lai.  Vierge. ...  6.7  ml-lp 

26081  Lai.  Vierge....  7.8  ml-lp 

(\S)  Psyché ML-LP 

2;'  Balance ml-lp 

(fô)  Cybèle ML-LP 

(3)  Junon ML-LP      8 

a  Serpent ml-lp      6 

(Î5)  Phocée ML-LP      4 

(3  Andromède Pr        10 

Polaire Pr        20 

Mai  19. 

O  i"Bord .     Pr 

O  2*  Bord Pr 

La  Chèvre Pr 

Sirius Pp 

9  1"  Bord PP 

Castor PP 

Procyon Pr 


8 
20 

6 

6 

10 

10 

10 

10 

10 

6 

10 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

6 

8 


6 
6 
8 

4 
10 

10 
4 


Passage 
obsepvé. 

MAI  1868 

h      m      fc 

i3. 39.441 16 

13.42. 12;26 

I 3 . 46 .  9 ) 27 
i3.49*  1)^2 
13.54. i5, 14 
i3. 56. 30,17 
i4*  o.i4iio 
14.  5.ii,i3 

14.  7-4o,77 
14. II. 18, i3 

i4.i8.49)8i 

i5.2o.  8,97 

i5. 30.46,20 

i5.35.io,3o 
15.45.  0,73 
16.  9.10,21 


ASCENSIONS  DROITES. 

Aie.  droite 
«»^e  C-  C'  app.condac. 


44,33 
12,43 

1,66 
i5,i9 
30,39 

14,11 
10,89 

40,98 

17,80 

49,57 
8,55 

45,84 
10,24 

0,2! 

9,55 
16.21.28,12    28,08 

I.   1.37,49     38,37 
I.  8.58,2      38, o 


57,46    -4-4îi,a7 


3.40.  7,72 
3 .  42 .  22 ,  59 

6.38.37,41 
6.56. 18, 3i 
7.25.27,09 
7. 3 1.40, 85 
7.36.30,87 
i3.  2.26,28 

i3. 10.22,4 
i3. io.5o,o2 

I 3. 17.34,08 

13.54. i5,o3 

13.57.48,43^ 
14.  0.24,18 
14.  3.23,39 
14.  6. 56, 08 

14.17.28,07 

i5.20.  8,97 

15.29.17,63 

i5.33.32,i3 

15.37.  5,17 

16.19.52,32 

I.  1.37,58 
I.  9.   1,5 

3.44.  7,09 
3.46.22,00 
5.  6.12,10 
6.38.37,48 
7.  o.  5,99 
7.25.27,07 
7.31.40,87 


8,19 
23, 06 

36,98 

18,94 
27,88 

40,98 

3i,56 

26, 16 

43,5 

49,56 

33,82 

i5,o8 

48, 41 

a4,i9 

23,42 

56,28 

27,84 

8,55 

"7,27 

32,08 

5,33 

52,29 

38,46 
41,3 

7,57 
22,48 

i3,34 
37,  o5 
6,62 
27,86 
41,00 


53,28 
o,i3 


-4-42,39 
+42,33 


50,98    -f42,43 


42,62    4-42,41 


+42,36 
+42,36 
+42,36 
+42,36 
+42,36 
+42,36 
+42,36 
+42,36 
+42,36 
+42,36 

+42,36 

+42,36 

+42,36 

+42,36 
+42,36 
+42,36 

+42,36 


b  m  t 
3.40.26,69 
3.42.54,79 
3.46.51,73 
3.49.44,02 
3.54.57,55 
3.57.12,75 

4.  0.56,47 
4.  5.53,25 
4.  8.23,34 
4.12.  0,16 

4.19.31,93 

5.2o.5o,9i 

5.31.28,20 

5.35.52,60 
5.45.42,57 
6.  9.51,91 

6.22.10,44 


20,66    +42,29    +42,23       I.  2.20,60 
22,87 


19,25    +42,27 


10,04 

23,24 

13,76 

8,60 

22,9 
31,98 
16,21 
57,46 


+42,16 
+42 ,  26 
+42,20 

+42,44 

+42,42 
+42,39 
+42,38 


5o,99    +42,44 


47,86 

20,69 
23, 5i 


+42,53 
+42,23 


+42,23 
+42,23 
+42,23 
+42,23 
+42,23 
+42,23 
+42,23 
+42,43 

+42,43 
+42,43 
+42,43 
+42,43 
+42,43 
+42,43 

+42,43 
+42 ,  43 
+42,43 

+42,43 

+42,43 
+42,43 

+42,43 
+42,22 


+42,22 

+42,22 

55,60    +42,26    +42,22 

19,24    +42,19    +42,22 

+42,22 
10, o3  +42,17  +42,22 
23,23    +42,23    +42,22 


3.40.50,42 
3.43.  5,29 
6.39.19,21 
6.57.  1,17 
7.26.10,11 
7.32.23,21 
7.37.13,79 
i3..  3.  8,59 

i3.i i.3i,99 
i3. 18. 16,25 
13.54.57,51 
i3. 58.30,84 
14.  I.  6,62 
i4.  4.  5,85 
14.  7-38,71 
14*18.10,27 
i5. 20. 50,98 
15.29.59,70 

15.34. 14, 5i 

15.37. 47, 7^ 
16.20.34,72 

1.  2.20,68 


3.44.49,79 

3.47-  4,70 
5.  6.55,56 

6.39.19,27 
7.  0.48,84 
7.26.10,08 
7.32.23,22 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


Bar.     ô' 


Mai  16.  o",7 

i54o4  Lai.  Vierge. . 
25466  Lai.  Vierge. . 
2555!k  Lai.  Vierge.  . 
2563 1  Lai.  Vierge.  •  . 

T  Vierge 586    17,7 

25825  Lai.  Vierge. . 
25904  Lai.  Vierge.  . 

n  Vierge 

26098  Lai.  Vierge.  . 
>  Vierge 

(je)  Psyché 586    17,0 

C' Balance 584     i5,9 

(S)  Cybèle 

(3)  Janon 

VBalance 583    i5,i 

(£)Uranie 582    i4,8 

(2)  Phocée 582    14,7 

Mail?. 

^Andromède 618    21, 5 

Polaire -f-i",  52.... 
Mai  18. 

OBI  — o"',07 621     25,6 

OBS-hi-,o5 

Sinus 

9  BI 6i3    26,8 

Castor 

Procyon 

PoIIux 611    26,4 

0  Vierge 611    21,9 

61  Vierge 

L*Épi 610    21 ,  f 

T  Vierge 610    20,7 

25863  LaL  Vierge.  . 
2591 1  Lai.  Vierge.  . 
25990  LaL  Vierge.  . 
26081  Lai.  Vierge.  • 

(16)  Psyché 610    20|2 

^'Balance 611     19,8 

(S)  Cybèle 

(z)  Junon 

a  Serpent 610    20,0 

@  Phocée 607    18,1 

^Andromède 6i3    24, a. 

Polaire  -+- 1'",25..,. 
Mai  19. 

OBI  — o",i3 610    27,2 

OBS-hi",o5 

La  Chèvre 607    27,8 

Sirins 600    27, 5 

9  Bï 

Castor 


Lecture.       Microm. 
MAI  1868. 


53 

Correct.    DisLappar. 
Réfr.         de  coll.    an  pôle  nord. 


0     t          9 

t  p 

t     » 

82.58.41, a 

20.  1,4 

58. 4o, 

82.59.26,0 

20.  1, 

0 

59.25, 

85.42.45,4 

19.58, 

9 

42.47» 

88.28.54,0 

20.  0, 

6 

28.54, 

87.48.27,3 

20.  5, 

8 

48.22, 

80.52.19,7 

20.  6, 

4 

52.14, 

89.33.  0,8 

20.  3, 

*4 

32.58, 

99.38.26,8 

20.  2, 

9 

38.24, 

81.21.22,8 

20.  3 

,4 

21.20, 

102.44*28,8 

20.  I, 

7 

44.26, 

99.32.51,8 

20.  I 

>9 

32. 5o, 

106.13.44,3 

20.  8 

,2 

i3.36, 

103.52. 18,5 

20.18 

,5 

52.  0, 

92.19.4i18 

20.17 

,2 

19-25, 

109.44-25,3 

20.  i5 

,2 

44.10, 

114.11.22,7 

20.17 

,7 

II.  5, 

91.45.10,0 

20.  3 

»7 

45.  7, 

55.  5.12,0 

20.  4 

,0 

5.  8, 

1.25.  3,1 

20.  3, 

,0 

25.  2, 

70.22.15,1 

16. 5o 

,4 

35.25, 

70.22.15,1 

28.34 

,1 

3.43, 

106. 3i.  1,1 

20.  6 

>4 

3o.55, 

63.57.32,6 

20.  2 

r9 

57.31, 

57.49.18,3 

19.37 

.6 

49-41, 

84.26.21,9 

20.18 

,3 

26.  4, 

61.39.35,0 

20.  I 

,3 

39.35, 

94.49.17,1 

20.  2 

.7 

49-ï5, 

107.33.  1,7 

20.  1 

>9 

32.59, 

100.27.16,6 

20.  2 

>9 

27.14, 

87.48.24,9 

20.  2, 

,3 

48.23, 

90.16.19,5 

20.  2 

»6 

16.18, 

89.25.  0,9 

20.  2^ 

,2 

24.59, 

88.33.57,2 

20.  2 

»9 

33.55, 

81. 29. 41)3 

20.  3 

,3 

29.39, 

99.26.31,0 

1959 

>4 

26.32, 

106.13.39,3 

20.  I 

>8 

i3.38, 

103.46.16,9 

"9-59î 

.9 

46.16, 

92.11.44,3 

20.  I] 

.5 

11.43, 

83.  8.57,0 

i9-59i 

»8 

8.58, 

91.  6.  9,0 

20.  4 

,0 

6.  6, 

55.  5.10,2 

20.  2 

9 

5.  7, 

1.25.  3,4 

20.  3, 

,1 

25.  2, 

70.  7.40,6 

i5.  6, 

8 

22.34, 

70.  7.40,6 

26.47, 

8 

5o.54, 

44*  8.53,4 

20.  4j 

4 

8.49» 

106. 3o. 58, 9 

20.  3 

»o 

3o.56, 

64.  4*  3,3 

19.58, 

9 

4.  5, 

57.49.55,1 

20. i4) 

3 

49-42, 

7 

1  « 
-f-o.5o,5 

0   1       a 
82.59.  7,8 

8 

H-o.5o,6 

82.59.53,0 

6 

-H>.55,6 

85.43.19,8 

5 

-+-I.  1,2 

0 

88.29.32,3 

5 

4-0.59,8 

-23,6 

87.48.58,9 

I 

-fo.47»o 

80.52.37,7 

6 

-hi.  3,6 

89.33.38,8 

7 

4-1.32,0 

—23,2 

99.39.33,3 

3 

4-0.47,8 

81.21.44,7 

9 

4-1.44,3 

-23,6 

102.45.47.8 

9 

4-1. 3i, 8 

99.33.59,3 

9 

-+-2.  1,8 

-23,4 

io6.i5.i5,3 

3 

4-i.5o,o 

103.53.26,9 

4 

4-1.10,7 

92.20.12,7 

4 

4-2.24,4 

-23,6 

109.46. II ,4 

5 

4-3.  4,9 

114.13.47,0 

2 

-+-I.  9»5 

91.45.53,3 

4 

-H).i3,9 

-24,5 

55.  4.58,6 

2 

—0.46,6 

-23,6 

i.23.5i,9 

2 

4-0. 3i, 2 

70.35.32,7 

3 

4-0. 3o, 5 

70.  3.5o,i 

4 

4-1.59,1 

-23,4 

ioG.32.3o,8 

2 

4-0.23,1 

63.57.30,6 

9 

4-0.16,5 

-23,9 

57.50.34,7 

7 

4-0.51,7 

—  23,2 

84.26.32,7 

8 

4-0.20,6 

-23,6 

61.39.32,7 

I 

4-1. i5, 8 

-23,4 

94.50.  7,1 

9 

4-2.  7,3 

-23,4 

107.34.43,4 

0 

4-1.34,1 

-23,6 

100.28.24,3 

6 

4-0.59,4 

-24,4 

87.48.59,2 

0 

-f-i.  4,7 

90.16.58,9 

2 

-1-1.  2,9 

89.25.38,3 

6 

4-1-  1,0 

88.34.32,8 

3 

4-o.47>7 

81. 3o.  3,2 

2 

4-1.30, 7 

99-27.39,1 

3 

4-2.  0,5 

-23,4 

io6.i5.i5,o 

9 

-hi.48,2 

103.47.41,3 

5 

4-1.  9>5 

92.12.29,2 

3 

4-0. 5o, 6 

-24,4 

83.  9.25,1 

0 

-hi.  7,2 

9ï-  6-49>4 

8 

4-0. i3, 8 

—23,8 

55.  4,57,8 

4 

—0.46,1 

—24,1 

1.23.52,5 

3 

4-0. 3o, 7 

70.22.41,2 

9 

4-o.3o,o 

69.51.  1,1 

9 

4-0.  2,9 

—22,8 

44.  8.29,0 

6 

4-1.58,6 

-24,3 

106. 32. 3i, 4 

9 

4-0.23,1 

64.  4.  5,2 

I 

4-0.16,4 

-23,9 

57.49.34.7 
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G^  Ob' 


N 


Mai  19. 

V  Hydre gl  4 

X  Lion GL  8 

^  Lion GL  10 

^  Coupe GL  lo 

9"  ^  Lion GL  10 

P  Vierge gl  io 

w  Vierge gl  lo 

0  Vierge gl  8 

1  Corbeau gl  io 

«  Vierge gl  io 

$  Corbeau gl  io 

/Vierge gl  io 

S  Vierge ml-lp  6 

Polaire  PI ml-lf  io 

6i  Vierge ml-lp  6 

a47C8  Lai.  Vierge....  7.8  ml-lp  6 

L'Épi iiL-LF  6 

24915  Lai.  Vierge 8    ml-lp  6 

24987  Lai.  Vierge....  8.9  ml-lp  6 

Ç' Vierge ml-lp  6 

26187  Lai.  Vierge....  9    ml-lf  6 

26246  Lai.  Vierge....  8.9  ml-lp  6 

25337  Lai.  Vierge....  7.8  ml-lf  6 

25404  Lai.  Vierge 6    ml-lp  6 

254GG  Lai.  Vierge....  6.7  ml-lp  6 

255i8  Lai.  Vierge 8.9  ml-lf  6 

26695  Lai.  Vierge....  8.9  ml-lp  6 

26666  Lai.  Vierge....  9    ml-lp  6 

T  Vierge ml-lp  6 

Jf  (î)  =  -9*'24' ml-lf  8 

P  Balance ml-lf  G 

V  Balance mf-lf  6 

®  Cybèle • ml-lf  8 

®Junon ML-LP  8 

a  Serpent ml-lp  6 

®  Uranie ml-lf  8 

(S)  Phocée ML-LP  8 

P  Andromède pr  10 

Polaire pp  20 

Mai  20. 

L*Épi ML-LP  6 

26187  Lai.  Vierge 8.9  ml-lf  6 

25337  Lai.  Vierge....  7    ml-lp  6 

26404  Lai.  Vierge 6    ml-lf  6 

26466  Lai.  Vierge 6.7  ml-lp  6 

26664  Lai.  Vierge 9.10  ml-lp  6 

26666  Lai.  Vierge...  ml-lp  6 

«Vierge ml-lf  6 

26904  Lai.  Vierge....  ml-lf  6 

26990  Lai.  Vierge ml-lp  6 

X  Vierge * ml-lp  7 

Mai  25. 

/  Vierge lf  6 

^  Vierge lf  6 


Pasaage 
obsenré. 

MAI  1868. 

h      m     ■ 
0.42.26,67     26,27 
0.67.30,69     30,78 

I.  6.22,93    23,44 


I.I2.  3,67 
1.29.29,91 

1.43.  7,83 

1.53.24,93 

1.57.47,48 

a.  2.39,90 

2.12.27,92 

2.22.21 ,56 

2.29.18,68 

3.  2.26,23 

3.10.26 

3. io.5o, I 1 

3. 14. i4iOo 

3.17.34,16 

3.20.60,02 

3.23.ii«99 

3.27.17,32 

3.30.68, 10 

3.33.39,13 

3.37.  2,16 

3.39.44) 18 
3.42.12,29 
3.44*^2,07 
3. 47.31, 38 
3.60.  6,19 
3.64.15, i5 
4.16.46,26 
6.  9.14,30 
5.20.  9,23 

5.28.33.61 


6.32.43 
5.37.  5 
6.  6.  3 

6.19.  3 

1.  1.37 
I.  9.  3 

13.17.34 


3.30.58 
3.37.  2 
3.39.44 
3.42. 12 
3.46.15 
3.5o.  5 
3.54.16 
4.  0.14 
4.  3.24 
4*  5. II 

2.29.21 
2.48.19 


28 
5o 

49 
93 


18 
35 
45 
84 

99 

48 

38 
16 

09 
56 


3,21 

^9.9ï 

7,89 

26,11 

47i7i 
39, 3i 

a7»9a 
21, i5 

18,46 

26,  II 

46,5 

49»65 

14,09 

33,90 

60,02 

«2,19 

17,32 

68,09 

39,20 

2,18 

44,35 

12,46 

62,23 

3i,64 
5,33 

l5,2I 

45,02 

14,08 

8,81 

33,26 
43,23 

5,67 

3,31 

3,47 
38, 81 
43,1 


X. 


ê 

7»7a 

l3,20 

5,86 
46,68 
12,46 
60,27 

7,59 
3o,i8 

ai,9t 
10,45 

3,82 

0,91 
«,59 

•23,6 
3i,97 


+42,45 
4-42, 4a 
-f-4îi,4a 

-f-42,47 
-f-42,54 
-f-42 ,  38 

+42,48 
+42 ,  47 
+42,60 
+42,53 
+42,67 
-+-4a,45 
+4a,48 

+4^,32 


16,20    +4a>3o 


69,71    -+4a,39 


67,46    -+-42,26 

66,34    +4a,26 
61,00    -f4'2,i9 


47,87    +4a,20 


C. 


f 
42,41 

+  42,43 

+42,44 

+42,45 

+42,47 

+4a,49 
+4a,5i 

+42,61 

+42,61 
+4a,53 
+4^,55 
+42,55 
+4a,38 

+42,36 
+4a,36 
-H42,36 
+42,36 
+42,35 
+42,34 
+42,34 
+42,34 

+4a,34 
+42,33 
4-42,33 
+42,33 
+42,32 
+4a,3i 
+4a,3i 
-f-42, 29 
-f-42, 22 

-h42,22 
+4^,20 

-+-42,20 

+4a,i9 
+4a,i6 

+42,  i5 


20,71    +41,90 
24,16 


65    34,39    16,20    +41,81 


58,17 
2,38 
44,62 
i3,oi 
f6,o3 
5,62 
i5,43 

14,17 

24,12 

Il|32 


57,46    -f42,o3 


53,28    +41,96 


+41,93 
+41,93 
+41,93 
+41,93 
+41,93 
+41,93 

+41,93 
+41,93 


Asc.  droite 
app.  eondae. 


h     n    a 
0.43.  7,68 
0.58. i3, 21 

1.  7.  5,88 
1.12.45,66 
i.3o.i2,38 
1.43.50, 38 
1.54.  7,62 
i.58.3o,22 

2.  3.21,82 
2.13.10,45 
2.23.  3,70 
2.3o.  1,01 

3.  3.  8,49 

3.11.32,01 
3.i4'56,4^ 
3.18.16,26 
3.21.32,38 

3.23.54,54 
3.27.59,66 

3.31.40,43 
3.34.21,54 
3,37.44,52 
3.40.26,68 

3.42.54,79 
3.45.34,56 

3.48.13,86 

3.60.47,64 

3.64.57,52 

4.17.27,31 

5.  9.56,3o 
5.2o.5i,o3 

6.29.16,46 

5.33.26,43 
6.37.47,86 

6.  6.45,37 
6.19.45,62 


i3. 31.40, 10 

13.37.44,31 
13.40.26,55 

13.42.54,94 
13.46.67,96 

i3. 60.47, 55 

i4«  o.56,io 
14.  4*  6,o5 


74    21,62      0,86    +39,24    +39,33    12. 3o.  0,95 
29     19,38    58,66    4  39,28    +39,32     12.48.68,70 
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Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.         de  coll.    au  pôle  nord. 


MAI  1868. 


Mai  19. 


o-,7 


V  Hydre 687 

X  Lion 

i  Lion 

S  Coupe 586 

91  V  Lion 

p  Vierge 585 

ir  Vierge 

0  Vierge 

t  Corbeau 586 

Tt  Vierge 

S  Corbeau 

/Vierge 585 

0  Vierge 585 


61  Vierge 

24768  Lai.  Vierge. 

LEpi. :.. 

24915  Lai.  Vierge. 
24987  Lai.  Vierge. 
V  Vierge 


584 

584 
58 1 


(3)  Junon 


25,6 

a4,8 
24,2 

a3>9 


23,1 
22,3 


25187  Laï-  Vierge.  . 
25246  Lai.  Vierge.  . 
25337  Lai.  Vierge.  . 
25404  Lai.  Vierge.  . 
25466  Ul.  Vierge. . 
255 18  Lai.  Vierge.  . 
25595  Lai.  Vierge.  . 
25656  Ul.  Vierge.  . 
t  Vierge 

♦  A=I4''I7"27»... 

P  Balance 

V  Balance 

glCybèle 58i    21, 5 


105.29.  5 

81. 56. 53 

68.45.11 

104.  2.5o 

90.  5.i5 

87.29.  4 

82.38.41 

80.31.46 

iii.5i.i5 

89.55.32 

105.45. 38 

95.  5.35 

94.49,21 

107.33.  5 

86.26.44 
100.27.19 
90.  7.52 
81.49.30 
89.54.38 
90.19.  7 
87.14.38 
88.37.31 
82.58.42 
82.59.28 
83.2o.i7 
83.24.55 
84.  6.21 
87.48.21 
99.23.  7 
98.52.41 
io6.i3.47 

103.43.35 
58i     21,5      92.  8.10 


22,0 
21,6 
21 ,6 


(£)  Uranie 58o    21, 5    114.  2.56 

@Phocée 58o    21,4      90.46.52 


6 
3 
3 

I 
6 

2 
o 
3 

4 
1 

o 

3 

4 

7 
8 

5 

5 

1 

3 

3 

7 

7 
8 

6 

3 

8 

2 
I 

9 
9 


t     p 

20.    9,0 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 


8,9 
3,0 

8,9 

5,2 

3,3 

3,9 
i,3 

8,1 

7,3 
20.11,1 

20.  6,3 

20.  6,5 

20.  5,5 

20.  6,0 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 


5,0 
5,2 

3,4 
2,8 

3,9 

5,2 

4,4 
3,0 

a,3 

1,4 

I9«59i6 
19.59,1 

19.58,3 

19.55,3 

20.  8,0 

20.  8,5 

20.  6,1 


28.56 

56.44 
45.  9 

2.41 

5.11 

29.  I 

38.37 

31.44 
5i.  7 
55.25 
45.27 
5.29 
49- "5 

33.  o 

26.39 

27.14 

7.48 

49-^7 
54.36 

19-  4 
14.34 

37.28 

58.40 

59.27 

20.16 

24.57 

6.23 

48.23 

23.1 3 

52.34 
13.39 

43.29 


7    20.  7,8      8.  3 

1    20.  6,7      2.5o 
5    20.  6,0    46*47 


7 

9 
2 

8 

3 

6 

8 

I 

3 

6 

1 

2 


1.53,8 
4-0.47,5 
+0.28,8 

-4-1.47»^ 
+1.  3,2 
-+-0.57,8 
-1-0.48,8 
4-0.45,4 
4-2.36,4 
4-1.  3,1 
4-1.56,1 
4-1.16,0 

4-1. i5, 4 

4-2.  6,5 
4-0. 56,1 
4-1.33,4 
4-1.  3,8 
-1-0.47,8 
4-1.  3,3 
4-1.  4,3 
4-0.57,7 
4-1.  0,6 
4-0.49,8 
4-0.49,8 
4-0. 5o, 4 
4-0. 5o, 5 
4-0. 5i, 8 
4-0. 58,9 
4-1.29,7 
4-1.28,0 
4-1.59,2 

4-1.46,9 

7  4-1.  8,7 

o    4-2.58,9 

8  4-1.  5,5 


4 
8 
8 

4 

7 

7 
8 

7 
3 

7 
3 

8 
o 
2 
8 
6 
4 
7 

9 


-21,7 

—21,4 

—22,6 
—22,1 
—22,6 
-21,7 

-ai, 9 
~a3,4 
-ai  ,9 
—22,5 

-aa,9 
—22,4 

-23,6 

—  23,0 

-23,7 


-23,8 


—24,2 

-23,3 

-23,5 


io5.3o.28,2 
81.57.10,1 

68.45.15,7 
104.  4*  6,7 

90.    5.52,2 

87.29.37,1 
82.39.  4,3 
80.32.  7,2 

111.53.21,4 

89.56.  6,4 

105.47.  0,9 

95.  <>.22,9 

94.50.  7,4 

107.34.43,3 
86.27.12,3 

100.28.24,6 
90.  8.28,6 

8i.49«5i,9 
89.55.16,4 
90.19.45,5 
87.15.  8,8 

Oo. Jo.    3,0 

82.59.  6,9 
82.59.53,5 
83.20.43,6 
83.25.23,9 
84.  6.5i,4 
87.48.59,1 

99-^4.19,7 
98.53.38,8 

106. i5.i5,3 
103.44 '53,2 

92.  8.48,8 

114.  5.25,3 
90-47. «9.7 


Mai  20. 

Ltpi 

Ç'  Vierge 

25187  Lai.  Vierge.  . 
25337  Lai.  Vierge.  . 
25404  Lai.  Vierge. . 
25466  Lai.  Vierge.  . 
25554  Lai.  Vierge.  . 
25656  Lai.  Vierge.  . 

7  Vierge 

25904  Lai.  Vierge.  . 
25990  Lai.  Vierge.  . 
X  Vierge 

Mai  25. 

/Vierge 

i  Vierge 


594    14,7 


596    14,3 


593    14,3 


100.27.15,4 

20. 

5,5 

27.10,1 

-fi.36,i 

—22 

,7 

100.28.24,4 

89.54.37,7 

20. 

5,6 

54.33,2 

4-1.  5,2 

—22 

,3 

89.55.16,6 

90.19-  4,7 

20. 

3,7 

19-  a, 4 

4-1.  6,2 

90.19.46,8 

88.37.25,1 

20. 

i,a 

37*4, 9 

-fi.   2,3 

88.38.  5,4 

82.58.38,8 

20. 

2,0 

58.37,8 

4-0. 5i, 2 

82.59.  7,2 

82.59.23,9 

19- 

59,6 

59.25,2 

4-0. 5i, 2 

82.59.54,6 

88.25.  5,7 

19. 

55,7 

25.10,7 

4-1.   1,9 

88.25. 5o, 8 

84.  6.25,5 

20. 

6,4 

6.20,1 

4-0.53,3 

84.  6.5i,6 

87.48.24,5 

20. 

5,0 

48.20,5 

4-1.  0,6 

-223 

J 

87.48.59,3 

89.32.58,7 

20. 

4,a 

32.55,7 

4-1.  4,5 

89.33.38,4 

88.33.54,7 

20. 

3,4 

33.52,6 

4-1.   2,3 

88.34.33,1 

99.38.24,6 

20. 

4,8 

38. 20, 5 

-1-1.33,2 

-20j 

,3 

99.39.31,9 

587    21,5      95.  5.29,7    20.  2,8      5.27,3    4-1.16,4 
587    21,4      85.52.40,5    20.  4,7    52.37,3    4-0.55,2 


-21,1      95.  6.21,5 
23,4      85.53.10,3 


56 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES 

Passage 
G'.  Ob^        N         observé.  T  X^  C 


C. 


Asc.  droite 
app.  coDolue. 


Mai  25. 

ô  Vierge lp  6 

Polaire  PI lf  6 

T  Vierge lf  ao 

4-(î)=— 6°5' 8      LF  6 

^Cô  =  -i«56'. 8      LF  6 

*cO  =  — 12°55' 9      LF  6 

*(D  =  — i4°2i' 9      LP  6 

Mai  26. 

Polaire pr 

a  Bélier pr 

Mai  27. 

01'^  Bord Pr  6 

©a*  Bord Pr  6 

Sirius Pr  lo 

0  Vierge lf  6 

6  Vierge lf  6 

Polaire  PI lf  ao 

V  Vierge lf  6 

/7î  Vierge lf  6 

|i  Andromède pr  lo 

Polaire pr  ao 

a  Bélier pr  lo 

Mai  28. 

O  i*"^  Bord Pr  6 

O  a"  Bord Pr  6 

Sirius. . . . , Pr  lo 

Castor Pr  lo 

Ç  i^Bord Pr  8 

Pollux Pr  lo 

a  Bélier pr  lo 

Mai  29. 

O  l'^Bord Pr  6 

©a*  Bord Pr  6 

Sirius Pr  4 

Caslor Pr  lo 

Procyon pr  4 

9  I*"  Bord Pr  10 

Juin  1. 

L'Épi LF  6 

Ç'  Vierge lf  6 

m  Vierge lf  6 

C  i"  Bord LF  6 

>  Vierge lf  6 

Juin  3. 

p  Balance lf  6 

C  Balance lf  6 

7  Balance lf  6 

X  Balance lf  6 

C  >•'  Bord LF  6 

v'  Scorpion lf  6 

(5  Bélier pr  4 

a  Bélier pr  lo 

Juin  A. 

©  1"  Bord Pr  6 

Q  a«  Bord Pr  4 


MAI  1868. 

h     m     •  I 

i3.  a.a9,aa  a9 

i3.io.a4,7  4^ 

i3.54«i8,ia  i8 

i5.   i.i8,a4  id 

«5.  7.^9,95  a9 

15.16.37,67  37 

i5. ai. 58, 37  58 


ao      I.  9.16,4      5a 
10      1.59.  4,53      5 


4.i6.aa,77  a3 

4.18.38,9a  39 

6.38.40,71  40 

la. 48. 19,95  ao 

i3.  a.3o,o5  a9 

i3.io.3o,9  54 

i3.a7.ai,ia  ai 

13.34.  4)35  4 

I.  1.4 1,5a  4^ 

I.  9-»9»3  55 

1.59.  4,88  5 

4.ao.a6,8o  a7 

4.aa.43,o9  43 

6.38.40,97  40 

7.a5.3o,7o  3i 

7.3i.a7,73  a8 

7.36.34,5o  35 

1.59.  5,i3  5 

4.a4.3i,i4  3i 

4. a6. 47,68  48 

6. 38. 41, ai  40 

7.a5.3o,93  3i 

7.31.44,78  44 

7.34.34,96  35 


8,57 

a7i9 

57,45 


-f-39,46 
+39,  a9 


II 

7 
16 

II 

90 
36 

o3 


5      a8 , 96 

04    43,96    4-38, 9a 


a3 
38 
3a 

04 
94 

9 
la 

16 

33 

4 

39 

a7 
56 
56 

43 
a7 
la 
64 

6a 
16 
80 

69 

90 
5o 


+39, 3a  i3.  3.  8,43 

+39, 3i  13.54.57,47 

4-39, 3o  i5.  1.57,41 

4-39,30  i5.  8.  9,20 

4-39, ag  15.17.16,65 

4-39, ag  15.22.37,32 


19,  ao 

58,64 

8,54 
^9,3 
59,68 
4a,  86 
ao,95 
a8,68 
43,98 


4-38,88 
4-38, 60 
4-38, 60 

4-38,56 
4-38,70 
4-38, 6a 


4-38,90  4'ï7'  a,i3 

4-38,90  4*  19- 18,28 

4-38, 6a  la. 48.58,66 

4-38, 6a  i3.  3.  8,56 

4-38, 6a  13.27.59,74 

4-38, 6a  13.34.4^,78 

4-38,64  1.  2.20,97 


4-38,59    4-38,63      1.59.44,02 


<9)>9 
9,96 

i3,68 
44,00 


4-38,63 
4-38,53 

4-38,56 
4-38,36 


19»  «9    -f38,39 

9,96    4-38,27 

a3,i6    4-38,  a6 


4-38, 60 
4-38, 60 
4-38,57 
4-38,55 
4-38,55 
4-38,55 
4-38,36 

4-38,33 
4-38,33 
4-38, 3i 
4-38, 3o 
4-38, 3o 
4-38, 3o 


4. ai.  5,87 
4.a3.a2,i6 
6.39.19,13 
7.26.  9,98 
7.3a.  6,82 
7.37.13,67 
1.59. 44-00 

4.a5.  9,95 

4.27.26.49 
6.39.19,11 

7'-i6.  9.99 
7.32.23,20 
7.35.13,80 


JUIN  1868. 

13.17.40,43    40,19  16,14    -+-35,95  4-36, 01 

i3.a7.a5,5a    a3,5a  59,66    4-36, 14  4-36, 00 

3.34.  7,0a      6,8a  4a, 84    4-36, oa  4-36, 00 

i3.55.a4,3o    a4,ia  4-35,99 


3.55.a4,3o    a4,ia 
4.ii.a4,5a    a4,aa 


5.  9. ai, 68 
5.ao.i6,5a 
5.a7.36,ai 
5.33.48,53 
5.45.14,09 

6.  3.47,59 
1.46.46,35 
1.59.  9^20 


ai,  46 

16,14 
35,86 

48,04 
i3,74 
47, «o 

46,79 
9i7i 


4. 49-  8,64      9,i4 
4.5i.a5,73    a6,a3 


00 
00 

-roj,99 
,i3    4-35,91     4-35,99 

56,39    4-34,93    4-34,90 
5i,o8    4-34,94     -1-34,90 

-+-34,89 
aa,9a    4-34,88    4-34,89 

4-34,89 
ai, 90    4-34,80    4-34,88 
ai,  10    4-34, 3i 
44, i5    4-34,44 

4-34,45 
-f  34,45 


3. 18.16,20 
3.27.59,52 
3.34.42,82 

4.  o.  0,11 
4.12.  0,21 

5.  9.56,36 

5.20.5i,o4 
5.28.10,75 
5. 34.2a, 93 
5.45.48,63 

6.  4.^1,98 


4.49.43,59 
4.5a.  0,68 
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Correct.     Dist.  appar. 
L^  Réfr.      de  coll.    au  pâle  nord. 


Bar.      0' 


Lecture.       Microm. 


MAI  1868. 

Mai  25.  o"*,7      ©  oi»  tp         ,,  ,,  „  cf« 

eVierçe 586    20,7      94-49. *7iO    ao.  3,9    49-^3,9    4-1. i5, 9    —aa,6      94.50.7,6 


T  Vierge 

♦  B=  i5'i"57\. 

*M=  i5'*i7"i8'. 

Mai  26. 


590  20,1 

589  18,9 

589  18,4 

590  18,6 


87.48.241'  ao-  4>8  48.20,5  +0.59,3 

96.  3.i5,8  20.  4jï  3.12,8  +1.20,0 

91.54.31,3  20.  3,3  54.29,1  +1.  8,9 

100.52.41,2  20.  4j6  52.37,5  +1.36,3 

104.20.  0,6  20.  4>o  i9*^7>a  +i.5i,i 


—21,8 


87.48.57,6 

76.  4*iO)6 

91 .55. i5,8 

100. 53. 5i, 6 

104.21.26,1 


2  Bélier 

Mai  27. 

OBI  -  0™,12. 

GBS  +  1^12 

Sirius 

<î  Vieruo 


626    21,9      67.10.54,1     20.  3,1     10.52,0    +0.27,3    —23,6 


^  Vierge. 


V  Vierge 

m  Vierixo 

p  Andromèilo 

Polaire  +  i",37.  .. 

a  Bélier 

Mai  28. 

QBl  — o™,i5 

GBS  +  i",o5.... 


629  24,6 

630  a5,6 
64 I  22 , 1 

641  22,1 

642  20,3 

643  20,2 
642  20,5 


641     26,0 


Castor 

ç  Bl 

Pollux 629    27,8 

z  Bélier 594    27,3 

Mai  29. 

OBI  — o", 12 590    29,9 

O  BS+  i'»,o2 

Sirius 570    3o ,  2 

Castor 

Procvon 

Q  BÎ 570    3o,4 


Juin  1. 

L'Épi 

ç*  Vierge 

m  Vierge 576 

CBS+i",o5 576 

A  Vierge 576 

Juin  3. 

ê  Balance 617 

V  Balance 

7  Balance 

y.  Balance 618 

C  BS-rl%IO 

v^  Scorpion 617 

e  Bélier 626 

3t  Bélier 

Juin  4. 

O  BI  -o",i3 626 

OBS  +  1-,17 


576    20,9 


20,3 

«9.9 
«9^8 

>a»9 


12,1 

11,7 
i5,4 


68.37.15,5  14.58,8  52.16,9  +0.29,1 

68.37.15,5  26.38,4  20. 38, 7  +0.28,5 

106.30.57,9  20.  5,8  3o.52,8  +1.59,9  — ^3,1 

85.52.38,7  20.  2>8  52.37,5  +o.55,5  —24,1 

94.49*16)6  20.  3,7  49«»3,7  +1.16,0  —22,6 


89.54.36.7 
98.  i.i3,6 
55.  5.  6,5 
1.25.  5,9 
67.  9. 5a, 8 


20.  2,9 
20.  2,0 
1,3 
4,6 

20.  2,7 


20. 

20. 


54.35,2 
1.12,3 
5.  5,6 

25.  3,4 
9.51,1 


+  1.  4,2 
+ 1 . 26 , 3 
+0.14,0 
—0.46,9 
+0.27,5 


68.27.17,4    i4-40f5k    4^-37,5    +0.28,8 
68.27.17,4    26.19,5     10.59,1    +0.28,2 


57.49.45,6 
65.21 .43,7 
61.39.36,6 
67.  9.54,5 


20.  3,7 
20.  6,7 
20.   1,9 

20.  2,7 


68.18.   1,3  14.38.3 

'  68.18.   1,3  26.20,2 

106.30.59,2  20.  3,2 

57.49*4i'<)  20.  0,8 

84.'20.i3,9  20.  9,7 

65. 31.57, 8  19.59,0 

JUIN  1868. 

100.27.15,0  20.  3,0 

89.54.35,2  20.  1,2 

98.    1.12,4  ^<^'    IfO 

98.  9.14,3  20.  0,2 

102.44*^8,6  20.   1,9 


20. 14,3 


49.43,2  +0.16,5 

21.38,6  +0.24,7 

39.36,8  +0.20,5 

9.52,8  +0.26,7 

33.23,2  +0.28,1 
1.42,8 
3o.56,8 
49.41,5 
26 .  5,3 
32.  0,3 


0.27,4 
+  1.57,1 
+0.16,2 
+o.5o,8 
+0.24,4 


27.12,5 
54.35,5 


9.14,6 
44.a6,7 


+1.33,7 
+  1.  3,6 
1.12,2  +1.25,5 
+1.26,0 
+  1.43,2 


98.52.41 .6 

106.13.33.4 
104. 19. 18,6 

109. 12.55,1 

io5.2i.   1,3 

109.  4*5475 
69.50.17,9    20.  3,6 
67.  9.54,5    20.  7,6 


20.  3,1 

20.  3,7 

10.  4»3 

20 .  3,9 

20 .  3,7 


17,6      67.30.30,2     14.55,5 
67.30.30,2    26.32,0 


52.28, 1 
i3.3i ,4 
19. i5,5 
i2.5i,3 
20. 58, 1 

4.5o,8 
5o . I 5 , 3 

9.48,0 

45.34,8 
13.59,6 


+1 .3i  ,2 
+2.  3,7 
-t  1.53,9 

-f2.22,9 

-M. 59, 4 

+2 .22,1 

-f-o.3i  ,4 

-^0.28,0 
+0.28,5 

4  0.27,8 


-23,8 
•a3,9 
-22,0 
22,8 
aa,9 


-24,8 

—24,3 
-a3,9 


-24,6 
22,7 
23,6 


—22,1 
-23,8 

—  23,2 

—22,5 

—20,8 
-19,7 

—  19'*^ 

-i9>9 
~  21 ,5 

-ao,9 


68.52.22,6 
68.20.43,8 

85.53.  9,4 
94«5o.  6,1 

89.55.15,8 

98.    2.l5,0 

55.  4-56,2 

1.23.53,1 

67.  9.55,2 

68.42.42,9 
68.11.  3,9 

57 . 49 . 36 , 3 
65.21.39,9 
61.39.33,9 

67.  9.55,8 

68,33.27,6 

68.  1.46,5 
106. 32. 3o, 2 

57.49.34,0 

84.26.32,4 
65 . 32 .    1,0 


100.28.23,3 
89.55.16,2 
98.  2.1 4, 8 
98.10.17,7 

102.45.47,0 

98.53.39,5 
106. i5. i5,3 
104.20.49,6 

109. 14.54,4 
105.2*2.37,7 
109.  6.63,1 


67.45.42.2 
67 . I 4 .  6.3 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


Ob' 


N 


Juin  A. 

^  centre Pr  6 

Sirius Pr  6 

p  Balance lf  6 

^*  Balance. lp  6 

X  Balance lp  6 

49  Balance lf  6 

Juin  5. 

(25)  Phocéa ML-LF  8 

0"  Scorpion ml-lf  H 

Ântarès ml-lp  6 

X  Ophiuchus ML-LF  8 

X  Ophiuchus HL-LP  7 

0  Ophiuchus ML-LF  8 

,^..0  =  — 33°l3' ML-LF  8 

C  a*  Boni ML-LF  7 

Juin  6. 

^  1"  Bord Pr  8 

Sirius Pr  8 

Castor Pr  8 

Procyon pp  i  g 

Pollux Pr  10 

9  i"  Bord pp  lo 

20  Balance ml-lf  5 

P  Balance ml-lf  6 

(S)  Cybèle ml-lf  y 

(3)  Junon ml-lf  8 

2837a  Lai.  Balance.    .     8    ml-lf  6 

28491  Lai.  Balance...  8.9  ml-lf  6 

X  Balance ml-lf  6 

28668  Lai.  Balance...     8    ml-lf  6 

28726  Lai.  Balance. . .  8.9  ml-lf  5 

28786  Lai.  Balance...  7.8  ml-lf  6 

j|.(£)=  — Îà3'5' ML-LF  8 

29163  Lai.  Scorpion. .  ml-lp  6 

1^.(0=:-  |3"32' 7      ML-LF  6 

(S)  Phocea ml-lf  8 

T  Scorpion ml-lf  6 

(n)  Thétis ML-LF  8 

ri  Ophiuchus ML-LF  8 

32236  1^1.  Serpent...     8    ml-lf  6 

32426  Lai.  Serpent...  7.8  ml-lf  6 

(5)  Asirée ml-lf  8 

fA  Sagittaire ul-lf  6 

0  Petite  Ourse ml-lf  20 

21  Sagiit.iire ml-lf  6 

C  '^*  Boni ML-LF  7 

Juin  8. 

(3)  Junon ML-A  8 

a  Couronne ml-a  8 

a  Serpent ml-a  8 

@  Phocea ml-a  6 

X  Ophiuchus ML-A  8 


Passage 
obseryé.  1 

JUIN  1868. 


b      m.    1 
6.20.46 

6.38.44 
i5.  9.22 
I 5 . 20 . I 7 
15.45.  8 
I 5 . 52 . 23 

16.  4-4^ 

16. 12.38 

16.20.47 
16.23.42 
i6.5o.52 
17. IJ.22 

17.27.  4 
17.34.59 


6.34.26 
6.38.45 
7.25.35 

7.31.49 
7.36.39 

7 . 56 . 25 

4.55.49 

5.  9.22 

5.16.44 

5.19.19 

5.28.58 
5.31.41 
5.33.49 
5.37.16 
5.39.15 
5.41.58 
5.48.47 
5.54.57 
5.58.12 

6.  3.57 
6. 12.89 
6.56.  o 

7.  2.17 
7.36.44 
7-39-«* 
7 . 52 . 5o 

8.  5.20 
8. i4>27 
8.16.57 
8.28.39 

5.18.  2 
5.28.33 

5.37.14 

6.    2.25 

6.23.43, 


A>. 


Asc.  droite 
C  app.coQcIae. 


,64 

47 1 

.99 

44, 

,40 

22, 

,44 

«7, 

,94 

8, 

,07 

23, 

,18 

45, 

,81 

38, 

,70 

47, 

,08 

43, 

,75 

52, 

,81 

22, 

,66 

3, 

,36 

58, 

,o3 

a6, 

,63 

45, 

,42 

36, 

,11 

49, 

,10 

39, 

,28 

25, 

,78 

49, 

,63 

22, 

,94 

44, 

.16 

«9, 

,61 

58, 

,87 

41, 

,28 

48, 

,9'^ 

16, 

,86 

i5. 

,34 

57, 

,41 

46, 

,60 

57, 

,82 

la, 

,26 

57, 

,14 

38, 

,68 

0, 

,10 

16, 

,55 

44, 

,55 

«2, 

,9^ 

56, 

,93 

20, 

,1 

40, 

,98 

57, 

,64 

39, 

,23 

a, 

,74 

34, 

,36 

14, 

,09 

25, 

.99 

44, 

16 

58 
18 
o5 

44 
28 

27 

16 
02 
i3 

95 
18 

74 
89 

57 
II 

23 

7< 

77 
i5 

43 
64 
i3 

26 

40 
81 

47 
44 

91 
83 

29 

5i 

35 

49 
34 

74 
14 
12 

56 

41 
2 

47 
i5 


>9»i7 
56,39 

5i,u8 
4a,  77 


-1-34,59 
-+-34,21 
H-34,o3 
4-34,33 


+34,45 


b     m     I 
6.21.21,61 


+34,19     15.52.57,47 


12,59  -1-34,43 

21,54  -1-34,52 

17,49  4-34,36 

27,26  -1-34, 3i 

56,68  4-34, 5o 


«9»«7 

9,9a 

23, 12 

i3,63 

23,25 

56, 40 


4-33,93 
-f-33,81 
-1-33,89 
-1-33,92 

4-34,10 
4-33,97 


22,93    -1-34  12 


12,60 
5o,83 


-1-34,11 
-1-34,09 


54,42 
i3,o 


434,01 


-h34 

+34 
4-34 
-^34 
-f^34 
+34 
4-34 
4-34 

-1-33 
-f-33 

-1-33 
4-33 
-1-33 
-1-33 
-4-34 
4-34 

-1-34 

+34 

-h34 
-1-34 
4-34 
-4-34 
4-34 
+34 
-+-34 
4-34 
4-34 

H-34 

4-34 

4-34 

4-34 
4-34 
-h34 

-4-34 

4-34 

4-34 
-1-34 


20  -1-33 

32  7.75    433,43    -1-33 

5i  47,97  -1-33,46  -1-33 

19  4-33 

04  17,51  -h33,47  4-33 


42  16.  5.19,69 

42  16. i3. 12,58 

42  16.21.21,44 

42  16.24.17,55 

42  16.51.27,37 

42  17.13.56,60 

42  17.27.38,16 

42  17.35.33,31 

89  6.35.  0,46 

89  6.39.19^13 

89  7.26.10,00 

,.89  7.32.23,12 

89  7.37.13,60 

89  7.56.59,66 

07  14.56.23,22 

07  i5.  9.56,5o 

07  15.17.18,71 

07  15.19.53,20 

07  15.29.32,33 

07  i5.32.i5,47 

07  15.34.22,88 

07  15.37.50,54 

07  15.39.49,5» 

07  15.42.31,98 

07  i5. 49-^0,90 

07  i5.55.3i,36 

07  15.58.46,58 

07  16.  4.31, 4a 

07  16. i3. 12,56 

07  16. 56. 34, 4< 

07  17.  2.5o,8] 

07  17.37.18,21 

07  17.39.46,19 

07  17.53.30,63 

07  18.  5.54,48 

07  18.17.31,54 

07  18.29.13,22 

53  15.18.35,73 

53  15.29.  7>*^5 

53  15.37.48,04 

53  16.  2.58,72 

53  16.24.17,57 
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59 
Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.         de  coll.    aup6lenord. 


JUIN  1868. 


Juin  4.  o",7 

ç  centre „ 

Sinus 623     19,6 

P  Balance 6i3     16,-2 

;  Balance 612     i5,i 

>  Balance 

49  Balance 6i3     i5,o 

Jnin  5. 

,g!  Phocéa 648     16,3 

ff  Scorpion 

Antarès 

X  Ophiuchus 648     i5,9 

X  Ophiurhus 649     i5,9 

OOpbiuchus 647     i5,3 

i^  ]Bi=  i7*'27'"38'.. 

CBS— i-,32 646     14,9 

Jnin  6. 

Ç  centre 

Sinus 652    23,5 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Ç  BI 648    23,8 

20  Balance 646     18,1 

P  Balance 

(S)  Cybèle 

(3)  Junon 645    17,7 

28372  1^1.  Balance. 
28491  L^l-  Balance. 

X  Balance 

28668  Lai.  Balance. 
28726  Lai.  Balance. 
28786  Lai.  Balance. 
.  *m=  i5'»49"3i'..  645  17,5 
29163  Lai.  Scorpion. 
♦  A=i5»'58"47*.. 

@  Phocea 

ff  Scorpion 644     17*2 

©Thétis 643     iG,7 

ïjOphiuchus 643     16,7 

32236  Lai.  Serpent.      644     16,7 
32426  Lai.  Serpent. 

(5)  Astrée 

«Sagittaire 643     15,9 

21  Sagittaire 

CBI-ir45 641     i5,5 

Jnin  8. 

®  Junon 627     11,8 

X  Couronne 627    11,7 

«  Balance 

«Serpent 626    iî,5 

(9^^^ 

l/^iiAchus 626    10,9 


0   1   « 

t 

p 

1        n 

64.31.17,8 

20. 

a,i 

31.17, 

io6.3o.5i  ,5 

20. 

5,6 

3o.46, 

98.52.32,2 

20. 

3,6 

52.29, 

106. i3.36,o 

20. 

^,4 

13.34, 

109.44.  9»3 

20. 

1,5 

44.  8, 

106.  6.5o,8 

20. 

0,9 

6.5o, 

85.59.37,2 

20. 

7,4 

59.31. 

Ii5.i3.34,3 

20. 

9, a 

i3.25, 

116.  5.10,9 

20. 

10,4 

5.  0, 

87.42.46,4 

19- 

59,8 

42.47' 

80.24.35,3 

•  20. 

2,0 

24.34, 

114.48.57,6 

20. 

2,1 

48.55, 

123.  6.55,3 

20. 

8,0 

6.48, 

109.19.56,4 

»9- 

59,6 

'9-57, 

64.45.26,0 

20. 

18,6 

45.  8, 

io6.3o.5o,8 

20. 

4,0 

30.47, 

57-49-44,9 

20. 

4,8 

49-41. 

84.26.  5,7 

20. 

5,9 

26.  0, 

61.39.35,9 

20. 

•^,7 

39.35, 

67.  4-  2,0 

20. 

«,7 

4.  I, 

114.42.59, 1 

20. 

3,6 

42.56, 

98.52.35,3 

20. 

4,6 

52. 3i , 

io3.  3.22,6 

20. 

10,4 

3.12. 

91.25.45,4 

20. 

i3,6 

25.33, 

io5.  3.  6,7 

20. 

i3,6 

2.53, 

109.15.14^3 

20. 

17,0 

14.57, 

109.13.  2,7 

20. 

5,2 

12.58, 

108.39.30,4 

20. 

2,5 

39.28, 

107.38.55,9 

20. 

3,2 

38.52, 

107.42.23,0 

20. 

1,3 

42.21, 

ii3.  2.42,0 

20. 

0,7 

2.42, 

io3.25.  6,1 

20. 

1,5 

25.  4, 

]o3.3o.i8,7 

20. 

1,0 

3o. 17, 

85.45.46,1 

20. 

0,8 

45.45, 

ii5.i3.3i ,4 

2a. 

2,8 

13.29, 

104.29.44*3 

20. 

a, 7 

29.42, 

io5.3i .49)6 

20. 

0,3 

31.49, 

107.  8.  0,1 

»9. 

54,3 

8.  6, 

108.  1.  9,4 

»9- 

52,1 

1.17, 

106.28.35, 1 

19. 

53,7 

28.42, 

III.  3.  2,0 

19- 

59,3 

3.  3, 

110.34.14,2 

20. 

0,0 

34.14, 

109.53^1 1 ,0 

20. 

a. 9 

53.  9, 

91.23.43,4 

20. 

4,3 

23.40, 

62.50. i5, 1 

20. 

i,a 

5o. i5, 

109.12.59,4 

20. 

4,4 

12.55, 

83.  8.53,5 

20. 

2,3 

8.52, 

85.19.41,7 

20. 

7,4 

19-35, 

87.42.44,5 

20. 

0,0 

42.45, 

1 

1        m 
-1-0.24,4 

n 

0    /   m 
64.31 .20,4 

7 

4-2.  2,3 

—20,8 

4 

-l-i  .3o,o 

— ao,9 

• 

6 

-1-2.  2,6 

-21,8 

5 

-f-2.25,0 

—22,1 

7 

4-2.  2,1 

106.  8.3i,2 

4 

-1-0. 56,9 

86.  0.  6,1 

5 

4-3.17,9 

— 21,3 

Il5.l6.21,2 

4 

-1-3.29,6 

—21,3 

116.  8.  7,8 

9 

4-1.  0,5 

—  23,2 

87.43.26,2 

I 

H-o.46,9 

-23,3 

80.24.58,8 

5 

4^3. i3, 5 

—21,8 

114.51.46,8 

5 

-1-6.26,2 

123.12.52,5 

1 

4-2 . 22 , 8 

109.21.57,7 

5 

4-0.24,4 

64.45.10,8 

6 

4-2.  1,1 

-20,9 

106.32.26,6 

4 

4-0.16,7 

—  22,8 

57.49.36,0 

9 

-ho . 52 , 5 

—21,5 

84.26.31,3 

4 

-4-0 .  20 , 8 

— 23,o 

61.39.34,1 

9 

-1-0.27,1 

67.  4.  6,9 

2 

-}-3.io,4 

—  22,8 

114.45.43,7 

3 

4-1.29,9 

—  22,8 

98.53.38,3 

8 

-hi.46,4 

io3.  4.36,3 

0 

4-1.  8,5 

91.26.18,6 

7 

-1-1.55,8 

io5.  4-2^,6 

1 

-h2.20,8 

109.16.55,0 

0 

42.20,5 

—  23,2 

109.14.55,6 

2 

4-2.16,7 

108.41 .22,0 

9 

4-2. 10,3 

107.40.40,3 

8 

4-2.10,7 

107.44.  9,6 

0 

4-2  .  52  , 4 

ii3.  5.11,5 

5 

-1-1.48,0 

103.26.29,6 

8 

4-1.48,4 

io3.3i.43,3 

9 

40.56,2 

85.46. 19,2 

0 

4-3.17,1 

—24,0 

ii5. 16.23,2 

4 

4-1.53,3 

104.31.12,8 

7 

-hi.58,6 

—22,6 

io5.33.25,4 

1 

-1-2.  7,6 

107.  9.5o,8 

2 

-1-2.  §3,1 

• 

108.  3.  7,4 

0 

4-2.  4,0 

« 

106. 3o. 23,1 

3 

-1-2,35,3 

ai, 9 

III .  5.i5,7 

7 

-h2.3i,6 

110.36.23,4 

1 

-1-2.26,4 

109.55.12,6 

9 

4-1.  9i7 

91.24.28,1 

1 

4-0 . 23  ,  l 

—22,8 

62.50. i5, 7 

5 

4-2.23,3 

-23,5 

109.14.56,3 

4 

-1-0.52,3 

—  23,o 

83.  9.22,2 

5 

4-0.56,5 

85. 20.  9,5 

8 

4-1.  1,5 

—22,5 

87.43.24,8 

8. 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS 


G^  Ob^  N 


LP 

LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 


3 
8 
8 

8 
6 

6 
G 

lO 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 


Juin  8. 

@  Thétis ML-A 

VI  OphiuchuS ML-A 

@  Eunomia ml-a 

P  Ophiuchus ML-A 

(S)  Polhymnie ml-a 

(5)  Astrée ml-a 

Juin  9. 

p  Balance ml-lf 

(T)  Junon ml-lf 

28289  Lai.  Balance...  ml-lf 
28320  Lai.  Balance...  7.8  ml-lf 
28435  Lai.  Balance...     8    ml-lf 

X  Balance ml-lf 

a  Serpent ml-lf 

4g  Balance ml-lf 

(2)'  Phocea ml-lf 

(i?)  Thétis ML 

(S)  Elpis ML- 

fi  Ophiuchus ML- 

(iS)  Eunomia  . .  ; ml 

6  Ophiuchus ml- 

(5)  Astrée ml 

fx  Sagittiiire ml 

S  Petite  Ourse ml 

Juin  11. 

49  Balance ml-a 

(^  Phocea ml-a 

v'  Scorpion ml-a 

^Ophiuchus ML-A 

<T  Scorpion ml-a 

(n)  Thétis ml-a 

(S)  Elpis ML-A 

7}  Ophiuchus ML-A 

(15)  Eunomia ml-a 

P  Ophiuchus ML-A 

(T)  Astrée ml-a 

Juin  12. 

Algol Pr 

Juin  13. 

Oi'^Bord Pr  6 

©a' Bord pp  6 

Sirius pp  6 

Ç  i"Bord rr  8 

Procyon pp        10 

P  Balance ml-lf      6 

i;'  Balance ml-lf      6 

a  Serpent ml-lf      6 

X  Balance ml-lf      6 

49  Balance ml-lf      6 

@  Phocea ml-lf      8 


10 
6 

10 
6 
8 
G 

LF     20 


6 

8 

6 
8 
8 

8 

8 
8 
8 
8 
8 


Passage 
observé.  T 

JUIN  1868. 

h       m      •  I 

6.54.   8 

7.  2.17 
7.23.47 

7.36.25 

7-47.  8 
7.51.  5 

5.  9.23 
5.17.25 

5.23. 10 

5 . 26 . 1 1 

5 . 29 . 4 I 
5.33.5o 

5.37.14 
5 . 52 . 24 

6.  1.40 
G. 53. 12 

6.57.29 

7.  2. 18 
7.22.43 
7 . 36 . 26 
7.5o.  9 

8.  5.21 
8.14.31 

5.52.25 
6.  0. i3 

6.  3.49 

6.  6.55 
6.12.40 

6.51.21 

6.55.45 

7.  2.18 
7.20.35 
7.36.26 
7.48.15 


^t  ^p 


DROITES. 

Asc.  droite 
C  app.  conclue. 


10    2.59.  2 


5.26.22 
5.28.40 

6.38.47 
7. 14. 5o 
7 . 3 I . 5o 
i5.  9.24 
i5.2o.i8 
15.37. i5 
15.45.10 
i5.52.25 

i5.58.5i 


.39 

8, 

,Go 

>7, 

,78 

46, 

,61 

a5. 

.37 

7, 

.37 

4, 

,52 

a3. 

,49 

25, 

,04 

9. 

,88 

•«, 

.7» 

41, 

,33 

49, 

.9' 

i5, 

.70 

a4. 

,i3 

40, 

.C7 

la, 

,81 

ag. 

,35 

'7,' 

,93 

43, 

,10 

26, 

,o3 

8, 

.78 

a«, 

,5 

44, 

,43 

25, 

,66 

i3. 

,84 

49, 

M 

55, 

,63 

39, 

.95 

a'. 

.61 

45, 

,61 

18, 

,76 

34, 

,60 

26, 

,ao 

14, 

.«9 

3, 

,60 

23, 

,42 

40, 

.^9 

46, 

,54 

5i, 

,64 

5o, 

M 

a4, 

.99 

18, 

,34 

i5, 

,80 

lO, 

,48 

a5, 

,54 

5i, 

o5 

a4 
86 

71 
68 

98 

32 

46 

68 
56 
33 
86 
06 

32 

33 

60 

99 
02 

20 

64 

26 
6 

o5 

78 
38 

17 
98 

61 
40 

25 

85 
70 
81 


5o,86  4-33,62 
59,36  -1-33,65 


56, 40  -+-33,08 


22,94  4-33,08 
47i97  -1-32,91 


50,87  4-32,88 

59,37  4-33,17 

54,47  -h33,2i 
i3,i 


21,95  4-32,57 
a7î87  -h  32, 70 
12,63  4-32,65 


50,89    4-32,64 
59,37    4-32,67 


4-33,53 
4-33,53 
4-33,53 
4-33,53 
4-33,53 

4-33,53 

4-33,06 

4-33,06 

4-33,06 
4-33 , 06 
-^-33, 06 
4-33,06 
4-33,06 
4-33,06 

4-33,06 

4-33,06 

4-33,06 
-1-33,06 
4-33,06 
4-33,06 
4-33,06 
4-33,06 

4-32,65 

4-32,65 

-1-32,65 
4-32,65 
4-32,65 

4-32,65 

4-32,65 
4-32,65 
4-32,65 
4-32,65 
-f-32,65 


il       m    s 
6.54.41,58 

7.  2.5o,77 
7.24.20,39 

7.36.59,24 
7.47.41,21 

7.51. 38, 5i 

5.  9.56,38 
5.17.58,52 

5.23.4^,74 
5.26.44,62 
5.30.14,39 
5.34-22,92 
5.37.48,12 
5.52.57,38 

6.  2.i3,3o 
6.53.45,39 

6.58.  2,66 

7.  2.5i,o5 
7.23.16,08 
7.36.59,26 
7.50.41,70 

8.  5.54,32 

5.52.57,70 
6.  0.46,43 

6.  4.a2,o3 
6.  7.27,82 
6. 13.12,63 

16.51.54,26 

i6.56.i8,o5 
17.  2.50,90 
17.21.  7,5o 
17.36.59,35 
i7.48.47i46 


II     35,27    4-32,16 


09 

9' 

90 
o5 

76 

04 
61 

49 

32 

10 
66 


19»  >7  -1-32, a7 

23,11  4-32,35 

56,39  4-32,1 5 

51,09  -1-32,48 

47,97  -1-32,48 

4^,79  -H32,47 


+32,26      5.26.55,35 
4-32,26      5.29.13,17 

4-32,26      7.15. 23, 3i 


4-32,43 
4-32,43 
4-32,43 
4-32,43 
4-32,43 

4-32,43 


i5.  9.56,47 
i5.20.5i,o4 
15.37.47,92 

15.45. 4a, 7^ 
15.52.57,53 

i5.59.a4i09 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES.  6i 

Correct.     Dist.  appar. 


Bar.      ô' 


Lecture.       Microm. 


Réfr.     de  coll.    au  pôle  nord. 


Juin  8.  o",7 

@  Thétis 

1]  Ophiuchus 6a5 

(15)  Eunomia 6a6 

p  Ophiuchus 

@  Polbymnie 6:16 

0  Astrée 6a6 

Juin  9.  9 

p  Balance 628 

(3)  Junon 

28239  Lai.  Balance. 
a83ao  Lnl.  Balance. 
18435  Lai.  Balance. 

X  Balance 

a  Serpent 6a8 

49  Balance 

@  Phocea 627 

@  Thétis 628 

(3)  Elpis 

q  Ophiuchus 627 

(15)  Eunomia 626 

^  Ophiuchus 

(h)  Aslrée 626 

tt'  Sagittaire 626 

Juin  il. 

49  Balance 649. 

@  Phocea 

»*  Scorpion 

^Ophiuchus 

(T  Scorpion 645 

@  Thétis 648 

@  Elpis 646 

1}  Ophiuchus 

(u)  Eunomia 646 

p  Ophiuchus 

0  Astrée 646 

Juin  12. 

Algol 646 

Juin  13. 

O  BI  —  o»,o3 644 

0BSH-i",i5 

Sirius 640 

ç  centre 

Procyon 639 

p  Balance 640 

V  Balance 

a  Serpent 

A  Balance 640 

49  Balance 

^Phocea 640 


10,5 


10,1 


9»9 
9>9 

i3,i 


a,7 

a, 5 


a,i 


«,9 

1,5 

1,5 


5,3 


4,9 
4,3 

4,1 

4,1 
3,6 

9,5 
22,2 

22,6 


23, o 

20,5 


20,4 


20,2 


JUIN  1868. 

•  i     p 


104.31.34 
io5.3i.5o 
122.59.  1 
85.21.54 
116. 36. 41 
106.29.16 

98.52.28 

91 .22.52 

io5.2i.58 
io3.45.3i 
106.16.  o 
109.12.59 
83.  8.54 
106.  6.48 

85.  7. '9 

104.32.47 
99.19.30 

105.41 '49 
i22.55.5i 
85.2i.5i 
106.29.22 
m.  3.  5 


106.  7.  1 

84.43.43 

109.  5.  7 

93.20.22 

ii5.i3.33 

104.35.27 

99- 17-  4 
io5.3i .54 

122.48.56 

85.21.53 

io6.3o.2i 

49.33.47 

66.45.32 
66.45.32 

io6.3o.55 
66.17.44 
84.26.  4 
98.52.35 

io6.i3.38 
83.  8.53 

109.44*10 
106.  7.  o 

84.2i.5o 


,0 

19.52,2 

3i.4a,' 

,3 

20.  5,1 

31.45, 

,* 

19.59,8 

59.  2, 

,4 

20.  6,3 

21.49, 

,7 

20.  6,3 

36.35, 

,5 

20.  6,1 

29.11, 

,1 

19.59,6 

52.29, 

,4 

19.56,1 

22.58,< 

,0 

20.  0,2 

21 .53, 

,8 

20.  4,0 

45.27,1 

,7 

20.  5,8 

i5.55, 

,1 

20.  4,4 

12.55, 

,3 

20.  3,4 

8.52, 

,î^ 

19.58,3 

6.5o, 

,9 

20.   2,5 

7.  8, 

,0 

19.59,3 

32.48, 

,0 

20.  4,1 

19.26, 

,a 

20.   1,7 

31.47, 

,6 

20.  6,4 

55.45, 

,7 

20.    3,2 

ai. 49, 

,5 

19.51,1 

29.32, 

,îi 

20.  4,4 

3.  I, 

,7 

20.10,1 

6.52, 

,1 

20.12,7 

43  .'3i, 

,5 

20.11,4 

4.55, 

,a 

20.  7,7 

20. i5, 

,1 

20.  7,1 

13.26, 

,8 

20.  3,5 

35.24, 

,5 

20.  2,3 

17.  2, 

,7 

20.  7,4 

31.47, 

,8 

20.  9,3 

48.48, 

,3 

20.  4,3 

21. 5o, 

,7 

20.  1,7 

3o.2o, 

,7 

20.  3,9 

33.45, 

,a 

14.47,9 

0.44, 

1» 

26.23,5 

29-  9, 

,9 

20.  6,8 

30.49, 

,a 

20.   2,3 

17.43, 

i,i 

20.  4,1 

26.   1, 

,2k 

ao.   1,9 

52.33, 

,9 

20.  0,1 

13.39, 

,4 

i9-59i6 

8.54, 

,1 

19.57,8 

44.12, 

,7 

20.  6,3 

6.55, 

S9 

ao.  4,7 

21.47, 

6 
5 
2 
2 

I 

o 
o 

4 
6 

I 

2 

1 

5 

4 

4 

9 

9 

9 
6 

o 

3 


2 

9 

9 
o 

5 
o 

9 
8 

5 

2 

5 


1.55 

-4-2.     I 

4-6.26 
4-0. 56 
4-3. 4i 
4-2.  6 


o 
8 
6 
2 
I 

9 

7 

9 

7 
1 


i.3i 

-f-i.  9 
4-1.59 
-|-i.5i 
-ha.  4 

4-2.22 

4-0. 52 
4-2.  3 

4-0.55 

4-1.55 
4-1.33 

4-a.  o 
4-6.21 
4-0. 56 
4-2.  5 
-f-a.37 

4-2.  2 

4-0.54 

4-2.21 

4-1.14 
4-3.18 

4-1.54 

4-1.32 

4-1.59 

-4-6.14 
4-0.56 
4-2.  5 

4-0.  8 

-1-0.27 
4-0.26 
4-2.  1 
4-0.26 
4-0. 52 
4-1.^9 
4-2.  o 
4-0. 5o 

4-2.22 

4-a.  o 
4-0.53 


8 
o 
8 

9 
6 


5 

4 
2 
2 
I 

7 
1 

3 

8 


2 
5 

4 

4 

9 
5 


7 
o 
o 
8 

9 
6 
8 
5 
2 
4 


2 
5 
3 
2 
5 
o 

7 

7 

7 
1 

o 


—21,0 


—  22,3 


—  22,3 


-22,6 
•22,6 


-22,8 
-22,3 


-22,2 


a3,9 

-25,  o 

23,0 


22,1 
23,0 


3     -23,7 


-24,4 

—22,2 
-a4,9 

—25,1 

—24,5 
-a3,9 


104.33. I 5 
io5.33.24 
123.  5.  6 

85.22.23 

116.39.54 
io6.3o.55 

98.53.38 

91.23.44 
I o5 . 23 . 3o 
io3. 46.56 
106. 17.36 
109.14.55 

83.  9.21 
106.  8.3i 

85.  7.41 

104.34.21 

99.20.37 
io5.33.25 
123.   1.44 

85.22.23 

106. 3i. i5 
111.  5.16 


106.  8.3i 

84.44.  3 
109.  6.53 

93.21.  5 
ii5. 16.21 

104. 36. 55 

99.18.12 
io5. 33.24 
122.54.39 

85.22.23 

106.32.  2 


I 

8 
6 
3 


o 

9 
1 
3 

7 

4 

7 
3 

7 
2 

6 

9 
8 

5 
4 


4 

2 

5 

6 

9 
5 

1 
2 
6 
o 


67.  0.47,8 
66.29.12,9 

66.17.46,0 

98.53.38,4 
106. i5.i5,9 

83.  9.21,1 
109.46.10,9 
106.  8.3o,7 

84.22.15,9 


63 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G^  Ob^     N 


Passage 
observé. 

JUIN  1868. 


Juin  13. 

(n)  Thétis ML-LF  8 

@  ElpiS ML-LF  8 

r,  OphjUCllU.- ML-LF  8 

(TS)  Eunomia ml-lf  8 

P  Ophiuchus ML-LF  8 

>^.  (B  =  —  26°  39' ML-LF  8 

(5)  Astrée ml-lf  8 

Juin  14. 

Algol pr  10 

a  Persée Pr  10 

Juin  15. 

O  i*""  Bord Pr  3 

O  2*  Bord Pr  6 

Sirius Pr  10 

Pollux Pr  6 

9  1"  Bord Pr  10 

a*  Balance lf  8 

Ç'  Balance lf  8  • 

Ç'  Balance lf  8 

(g)  Phocea lf  8 

or  Scorpion lf  8 

X  Ophiuchus lf  8 

/l?)  Thétis lf  8 

ïî  Ophiuchuif lf  8 

(5)  Astrée lf  8 

V  Ophiuchus lf  8 

Juin  16. 

O  i"Bord Pr  4 

O  2"  Bord Pr  6 

Sirius Pr  8 

Castor Pr  10 

9  i"  Bord Pr  10 

a  Hjdro Pr  10 

X  Balance ml-lf  6 

a  Serpent ml-lf  6 

28773  Lai.  Serpent. . .     8    ml-lf  5 

X  Balance. ml-lf  6 

'-28997  ^1<  Balance...  ml-lf  6 

29105  Lai.  Balance...     7    ml-lf  4 

(£)  Phocea ml-lf  8 

29353  Lai.  Scorpion..     7    ml-lf  6 

V*  Scorpion ml-lf  6 

@  Thétis ml-lf  6 

(S)  Elpis ML-LF  10 

3 1023  Lai.  Ophiuchus.  6.7  ml-lf  6 

n  Ophiuchus ml-lf  8 

rtô)  Eunomia ml-lf  8 

(33)  Polhymnie ml-lf  6 

(5)  Astrée ml-lf  8 

V  Ophiuchus ml-lf  8 

Algol Pr  10 


16.49*32 

16.54*  2 
17.  2.18 
17. 18.26 
17.36.26 
17.4'^.  » 
17.46.20 

2.59.  2 
3. i4*2i 

5.34.40 
5.36.58 
6.38.47 
7.36.40 
8.12.49 
14.43.  4 

14.49-  ^ 
i5.2o. 19 

15.57.34 

16. 12.40 
16.23.45 

16.47.45 
17.  2.18 

17.44.24 

17.51 .i5 


5.38.50 
5.41.  8 
6.38.47 
7.25.36 
8.14.    I 

9.20.34 
5.33.51 
5.37.15 

5.4I'  I 
5.45.10 

5.49.  6 
5.53.  8 

5.56.58 

6.  0.24 

6.  3.49 
6.46.53 

6 . 5 I . 29 

6.56.44 

7.  2.18 

7.i5.i3 
7.39.19 

7.43.26 

7.5i.i5 
-2.59.  2 


,71 

32, 

,40 

2, 

»9ï 

18, 

,86 

25, 

,85 

26, 

,90 

», 

,18 

19, 

,14 

3, 

,07 

22, 

,89 

41, 

,80 

59, 

,23 

46, 

,7a 

41, 

i99 

5o, 

,93 

4, 

,56 

6, 

,20 

18, 

,96 

35, 

,86 

40, 

,10 

45, 

,89 

45, 

,90 

18, 

,i3 

23, 

,74 

i5, 

,35 

5o, 

,35 

8, 

,34 

46, 

,96 

37, 

,59 

a. 

,08 

33, 

,04 

5o, 

,32 

i5, 

,«a 

«. 

«67 

10, 

,89 

6, 

1,65 

8, 

,54 

58, 

,79 

a4, 

,98 

49, 

,42 

53. 

,59 

»9. 

,62 

44, 

,88 

18, 

,99 

i3. 

,20 

18, 

,3o 

a5, 

,73 

i5, 

,21 

3, 

Asc.  droite 

r 

^c 

c. 

s 

app.  conclue, 
b     RI    I 

37 

4-32,43 

16. 5o.  4jSo 

19 

s 

B 

+32,43 

16.54.34,62 

55 

50,90 

-1-32,35 

4-32,43 

17.  2.50,98 

96 

4-32,43 

17.18.58,39 

95 

59,38 

4-32,43 

4-32,43 

17.36.59,38 

21 

4-32,43 

17.42.33,64 

79 

4-32,43 

17.46.52,22 

06     35,33    4-32,27     4-32, 3i       2.59.35,3; 
26    54,62    4-32,36    4-32,31       3. 14.54,57 


39 

4-32, 3i 

5.35.13,70 

3o 

4-32,3i 

5.37.31,61 

84 

ï9,i8 

4-32 , 34 

4-32, 3i 

6.39.19,15 

33 

13,62 

4-32,29 

4-32, 3i 

7.37.13,64 

48 

4-32,31 

8.13.22, 79 

57 

36, 81 

4-32,24 

4-32,32 

14.43.35,89 

3i 

38,47 

4-32, 16 

4-32,32 

14.49.38,63 

83 

51,09 

4-32,26 

4-32,32 

i5.2o.5i,i5 

09 

4-32,32     1 

r5.58.  7,41 

21 

12,64 

4-32,43 

4-32,32 

16. i3. 12,53 

i5 

17,54 

4-32 , 39 

4-32,32     1 

16.24.17,47 

56 

4-32,32 

[6.48.17,88 

54 

50,92 

4-32,38 

4-32,32     1 

17.  2.5o,86 

75 

4-32,32     ] 

17.44.56,07 

5i 

47,88 

4-32,37 

4-32,32 

17.51.47,83 

86 

4-32,24 

5.39.23,10 

86 

4-32,24 

5.41.41,10 

95 

19,18 

4-32,23 

65 

9,9'^ 

4-32,27 

08 

4-32,24 

8.14.34,32 

89 

6,12 

4-32,23 

57 

22,95 

4-32 , 38 

4-32,45    ] 

[5.34.23,02 

47 

47,96 

4-32,49 

4-32,45 

15.37.47,92 

21 

4-32,45    ] 

[5. 41*33, 66 

19 

42,80 

4-32,61 

4-32,45 

15.45.42,64 

52 

4-32,45     ] 

[5.49-38,97 

32 

4-32,45 

15.53.40,77 

67 

4-32,45     1 

r5. 57.31, 12 

48 

4-32,45     ] 

16.  0.56,93 

5i 

2 1 .  96 

4^32,45 

4-32,45     1 

[6.  4.21,96 

08 

4-32,45     1 

16.47.25,53 

38 

4-32,45     1 

[6.52.   1,83 

24 

4-32,45     1 

6.57.16,69 

52 

50,93 

4-32,41 

4-32 ,  45     ] 

17.  2.50,97 

09 

4-32,45     1 

7. 15.45,54 

5i 

4-32,45     1 

17- 39- 50,96 

9' 

4-32,45    1 

7.43.58,36 

5i 

47,89 

4-32,38 

4-32,45     I 

7-51.47,96 

i3 

35,39 

4-32,26 

4-32,25 
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Bar.      ô' 


Jnin  13. 

(n)  Thétis  . . 

@  Elpis  . . . 
TU  Ophiuchus. 
js;  Eunomia 
P  Ophiuchus. 


o",7 


639 
638 


♦  m=  i7*'4a"34*... 
0  Astrée 

Juin  14. 

Algol 

«  Persée 

Juin  15. 

OBI  — o»,i3 

OBS4-i",i3 

Sinus 

Pollux 

9  BS 

2*  Balance 

P  Balance 

V  Balance 

(2)  Phocea 

ff  Scorpion 

\  Ophiuchus 

(n)  Thétis 

u  Ophiuchus 

(5)  Astrée 

y  Ophiuchus 

Juin  16. 

OBI- o",3a 

0BS4-i",i5 

Sinus 

Castor 

ç  BS 

«  Hydre 

X  Balance 

a  Serj^enl 

18773  Lai.  Serpent. 

X  Balance 

18997  Lai.  Balance. 
29105  Lai.  Balance. 

@  Phocea 

19353  Lai.  Scorpion, 
v'  Scoq>ion 

©Thétis 

@  Elpis 


655 
655 
656 
657 
657 

657 

658 

654 
643 


642 
641 

641 


Lecture.      Microm. 
JUIN  1868. 


'9»o 


18,3 


637     '7)3 


104.38.19,7 

99-"5.  9 
io5. 31.58 

111.41.19 

85.11.58 

I 16. 36. 16 

io6.3i.32 


654  ^4)1       49*33.46 

655  14,8      40.37.10 


653  16,5 

65i  16,8 

65o  17,9 

655  11,7 

655  2.1,6 

655  19,9 

656  19,9 


19,' 
18,9 
18,6 
17,8 

'7,7 
i3,7 

18,0 

27,5 


22, 1 


21,1 
11,1 

10,3 


r,  Ophiuchus 

@  Eunomia 639    10,  i 

(S)  Polhymnie 641     19,5 

0  Astrée 

V  Ophiuchus 640 

640 


66.40.41 

66.40.41 

io6.3o.56 

61 .39.50 

68.58.    1 

105.28.  4 

100. 5 1.25 

io6.i3.38 

84.    1.45 

ii5. 13.34 
87.42.47 

104.41 -4^ 

io5.3i.54 

106.32.28 

99.44.  2 


66. 

66. 

106. 

57. 

69. 

98. 
109. 

83. 

86. 
109. 
io5. 
104. 

83. 

io3. 
109. 

104. 


38.12 
38.12 
3o.56 
49.55 

10.49 
4.35 

i3.  3 
8.53 
8.12 

44.  9 
37.13 

1 .  26 

52.22 
23.10 

4.58 
43.40 


Algol 


19)8 
11,8 


99-i3.  3 

io5. 31.59 
112.29.17 

116. 38. 46 

106.33. i5 

99.44.  3 
49.33.47 


9 

9 
1 

5 

8 

8 

o 

1 

2 

1 
8 

9 
I 

9 

7 

6 
6 

7 
3 

8 

5 

o 

7 
3 

9 
8 

4 

9 
3 
6 


t     p 
10.  4)6 


20.  4i^ 

20.  6,6 

ao.  9,9 

20.  7,0 
5    20.  5,1 

3    20.11,6 


9    20.  1.4 
8    10.  4>> 


i5.i8 
17.  i 
20.  5 

10.14 
20.  3 
20.  5 
20.  5 
10. 


20. 

20. 
10  • 

10. 

10. 

10. 

20. 


o 

3 

3 
o 

I 

2 

2 
3 


i5.  8 
26.42 
20.  6 
20.1 3 
10.  I 
20.  8 
10.  2 

19-59 
1959 

19-57 
19.58 

1959 
19.58 

19.55 
20.  o 

20.  5 


1    10.  5 


20.  7 
20.  8 


I 

9 

1    20.  7 

8    20.  8 
20.  5 


8 
5 


20.  3 


4 

7 

7 

9 
5 

8 

5 

1 

4 

3 
8 

5 

8 

3 

6 

8 
1 
o 
1 
3 
3 
3 
5 
I 
o 

9 
5 

4 
6 
3 


3     12.58 

2    3i.52 
1     29.10 

38.39 

33.  8 
43.59 


Ck)rrect.     Dist.  appar. 
Réfr.         de  coll.    aupôlonord. 


38.25 

i5.  5 

3i  .52 

41. 10 

II.  5i 
36.11 

3i  .21 

33.45 
37.17 

55. i3 

23.41 
3o.5i 
39.37 
57.59 
27.59 

5l.20 

i3.38 

1.43 

i3.3i 

41.48 

4i.4î 
3i.5i 
3i .  27 
44.  o 

53.  4 
11. 3i 
3o.5r 
49.43 
10. 5o 

4.28 
i3.   I 

8.55 

8.14 
44.13 
37.15 

1 :27 

52.25 

i3.i5 
4.58 

43.35 


33.45 


7 
o 

I 

4 
1 


7 

4 

8 
6 
2 

9 
6 

7 

1 

9 
1 

5 
6 

9 

9 
5 


4-1. 5i 

4-i.3o 

+1.57 

-1-6.  3 

4-0.55 
-1-3.35 

-hi.  3 

4-0.  8 

4-0.  o 

-ho. 26 
-1-0.26 
-hi.59 
4-0.20 
-1-0.29 
-4-1.56 
4-1.35 

-f2.  I 
-i-O.52 

-(-3.i5 
4-0.59 

4-1.53 

-I-I.58 
-1-2.  3 
1.33 


9 
I 

5 

1 

o 

4 
2 

4 
2 

4 
1 

1 

9 
1 
I 

4 


-ho. 26 
-1-0.26 

4-1.59 

-I-0.I6 
-1-0.29 

-1-2.18 
-|-o.5o 
-ho. 56 

4-2.22 
4-1 .57 

-1-1.49 
-ho.5i 

4-1.46 

4-1.17 
1.53 


9    4- 1 . 3o 


3 

9 

1 

I 

5 
1 


-hi.57 
4-5. 5i 

-h3.34 

4-1.  a 

-h  1.32 

-ho.  8 


7 
6 

o 

3 
6 


i4»i 
24,6 


1 
5 

7 
I 

6 

6 

o 

4 

9 
I 

5 

7 
9 
6 

o 

8 

I 

9 
3 

1 

5 

3 

3 

1 
5 
o 
I 
o 
1 

8 

5 

7 
o 


-a4»7 
•i5,o 

■24, a 
24,4 

■24,8 

24,8 

•a4,5 

a4,5 

24,5 


-24,8 
—23,8 

—23,5 
-24,1 
-i5,3 

— a3,9 


—22,8 


I 

9 
8 

8 

2 
2 


—14,0 


104.39.53 

99.16.11 

io5.33.i5 

112.46.58 

85.12.23 
116.39.22 

106.33.  o 


-24)1      49.33.29 
24,5      40. 36. 53 


■23,1 

23,7 


66.55.1 5 

66.23.43 

106.32.26 

61.39.33 

68.58.  4 

105.29. 3i 

ioo.52.3i 

io6.i5.i5 

84.  2. II 

ii5. 16.11 

87.43.14 

104.43. II 

io5.33.i5 

106.34.  6 

99-45.  8 

66.53.  7 
66.11.34 


69.10.55 

109.14.55 

83.  9.11 

86.  8.46 

109.46. II 

io5.38.48 

104.    1.52 

83.52.53 

103.24.37 
109.  6.5i 

104.45.  4 
99.14.  5 

io5.33.25 
121.34.39 

ii6.4i.5o 

106.34.47 

99-45.  7 
49.33.19 


9 
I 


1 
3 


3 
3 

9 
1 

1 

9 
o 

6 

6 

5 


7 
o 

o 

4 
8 

8 

8 
4 


5 
o 
3 
6 
3 
6 

8 

8 

9 
5 


5 

9 
I 

o 

9 
3 
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G'.    Ob' 


Passage 
N  obserré. 


X. 


c. 


Juin  19. 

O  !•'  Bord 

©^•Bord 

Sinus 

Procyon , 


7  i«'Bord 

9  i^'Bord 

a  Hydre 

Régulus 

@  Thétis 

(5)  Elpis 

n  Ophiuchus 

A*  Ophiuchus 

(js)  Eunomia 

d  Ophiuchus 

oe  Ophiuchus 

i^  Polhymnie 

(6)  Astrée 

Juin  20. 

>i  Couronne 

a  Couronne 

28662  Lai.  Bouvier . . . 
28894  Lai.  Couronne.. 
29203  L.  Hercule  (3*). 
29482  Lai.  Couronne.. 

<t'  Couronne 

29829  Lai.  Hercule  . . . 
3ooio  Lai.  Hercule . . . 
30162  Lai.  Hercule . . . 
Ç  Hercule 

Juin  23. 

a  Baleine 

Algol 

Aldébaran  

Juin  24. 

O  i"  Bord 

O  a' Bord 

p  Bouvier 

cf}  Balance 

27687  Lai.  Bouvier  . . . 

(?  Bouvier 

28054  Lai.  Bouvier  . . . 
28191  Lai.  Bouvier... 
28371  Lai.  V*  Bouvier. 
28594  Lai.  Bouvier . . . 
28781  Lai.  Hercule... 

t)  i*'Bord 

t>  2«Bord 


Pp 

pp 
pp 
pp 
pp 
pp 
pp 

Pp 
AIL-LP 


• 

8 


LP 
LP 
LP 
LP 

9      ^^ 

6.7     LP 
LP 

5.6    LP 


7 
7 


LP 
LP 
LP 

Pp 
pp 
Pp 


PP 
pp 
LP 
LP 

9  LF 
LP 
8  LP 
8.9  LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 


5 

7 
7 


29678  Lai.  Hercule ...  7.8    lp 

29815  Lai.  Hercule...  8      lp 

29918  Lai.  Hercule...  7      lp 

p  Hercule lp 

Ç  Hercule lp 

Juin  25. 

^  Hercule lp 


6 
6 
10 
10 
10 
5 
10 
10 

8 
6 


HL-LP 

HL-LP 
ML-LP 

ML-LP      10 

ML-LP 
ML-LP 

ML-LP 
ML-LP 


10 
8 


10 
10 

8 


10 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

10 

6 

10 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

4 
6 

6 
6 

6 
6 
6 


JUIN  1868. 

h     m     •  • 

5.51.19,80  20, 3o 

5.53.37,74  38,24 

6.38.47,88  47,49 

7.3o.5i,38  5i,5o 

7.39.35,13  35,59 

8.16.47,10  47,52 

9.20.34,76  34,58 

o.  0.48,72  48,98 

6.44*22»90  22,55 

6* 49*  1,70  1,55 

7.  2.19,74  19,38 

7.  6.45,61  44,93 

7.12.  4,89  4iOo 

7.18.27,47  26,68 

7.28.18,69  18,96 

7.36.16,61  i5,92 

7.40.33,85  33,46 


5.17.15 
5.28.36 

5.35.24 
5.44.  7 
5.54.53 
6.  2.33 
6.  9.14 
6.14.53 

6.21.25 

6.26.43 
6.35.48 

2.54.54 
2.59.  6 
4.27.51 

6.12.10 
6.14.28 
4.25.40 
4.43.  8 
5.  4.   1 

5.  9.43 
5.i5.3o 
5.20.  7 
5 . 26 . 35 
5.33.26 

5.40.24 
5.53.25 
5.53.26 

6.  8.53 
6.14.23 
6.18.  8 

6.24.  6 
6.35.51 


»9,'9 

23,11 


6,10 
20,52 


-f-3i,70 
4-31,61 


-|-3i,52 
-f3i,54 


09 
07 
41 

14 
20 

20 

ï9 

72 

44 
73 


97 
80 

97 
64 

75 

37 
98 
60 

97 

72 

55 

37 
49 

07 
94 

54 
12 

52 


5o,95 
16,44 

58, 3o 
50,59 


+3i,57 
4-3i,5i 

-+-3i,62 
H-3i,63 


4-3 
4-3 
4-3 
-4-3 
-f.3 
4-3 
-4-3 
4-3 

4-3 

-f3 

-1-3 
4-3 

4-3 

4-3 
4-3 

4-3 

4-3 


,65 
,65 
,65 
,64 
,63 

fil 
,60 

,59 

,58 

,58 

,58 
,58 

,58 

,58 
,58 

,58 
,58 


15,70 
36, 60 
25,33 

7,96 
54,05 

34,23 

14,87 

54,54 
26,28 

44,6ï 


46,7a 
7,7» 


4-3 1,02 
4-3i,ii 


+31,09 
4-31,09 
+31,09 
4-31,09 
4-31,09 
+31,09 
+31,09 
4-3 1,09 


87  49, 5o  20, 65  4-3i,ï5 

11  54,18  22,92  +28,74 

10      6,93  35, 6t  +28,68 

69  52, oa  ao,7a  4-28,70 


11,43 

29,26 

41, 58 

8,3o 

2,65 

44,19 
3i,84 

8,48 
36,82 

27,64 
25,38 

a4,95 
26,07 

53,91 
24,81 

9,47 
6,55 

52,1 5 


9i77    +»8,i9 
36,77    +28,47 


4-28,71 
4-28,71 
4-28,35 
4-28 , 35 
+28,34 
12,49    +a8,3o    +28,34 

-1-28,33 
-1-28,33 
-f28,33 
+28,33 
+28,33 
+28,32 
-1-28,32 

+28,32 

+28,32 

+28,31 

34,73    +28,18    +28, 3i 

20,64    +28,49    +a8,3i 


Ase.  dpoite 
app.  coDclue. 


h  n  s 
5.5i.5i,95 
5.54*  9,89 
6.39.19,14 
7.31.23, 14 
7.40.  7,22 
8.17.19,13 
9.21.  69I8 
10.   1.20,57 

16.44.54,13 

16.49.33,13 

17.  2.50,96 
17.  7.i6,5i 

17.12.35,58 

17.18.58,26 
17.28.50,54 

17.36.47,50 
17.41.  5,04 


i5. 35. 56, 42 

i5. 44*39, o5 

1 5. 55. 25, 14 
16.  3.  5,32 
16.  9.45,96 
16. i5. 25, 63 
16.21.57,37 
16.27.15,70 


6.12.40,14 
6.14.57,97 

4.26.  9,93 
4.43.36,65 
5.  4.30,99 
5.10.12,53 
5.16.  0,17 
5. 20. 36, 81 

5.27.  5,i5 
5.33.55,97 
5.40.53,71 
5.53.53,27 

5 .  53 .  54 ,  39 

6.  9.22,23 
6. 14.53, i3 
6.18.37,78 
6.24.34,86 
6. 36. 20,46 


6    16.35.52,02    52,65    20,63    +27,98     +27,93    16.36.20,58 
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Bar.     0' 


Lecture.      Microm. 


Correct.     Dist.  appar. 
Rofr.        de  coll.     au  pôle  nord. 


Juin  17.  o",7 

OBI  — o»,i3 64o 

OBS-|-i-,io 

Sinus 637 

5  ceDLre 

Pollux 635 

QBS 633 

a  Hydre 63i 

^  Balance 632 

J  Scorpion 

(§)  Phocéa 

29372  Lai.  Scorpion. 

»'  Scorpion 

^  Ophiuchus 

29707  Lai.  Scorpion. 
29779  L.  Ophiuchus. 
39894  L.  Ophiuchus.  63a 
29972  L.  Ophiuchus. 
3oo3o  L.  Ophiuchus. 
Tk  B=  i6''a6"38'.. 
30197  L.  Ophiuchus. 
3o3o8  L.  Ophiuchus. 
3o384  L.  Ophiuchus. 

@  Thélis 63i 

(3)  Elpis 

30995  L.  Ophiuchus. 

n  Ophiuchus 

58i3  B.A.C.  Ophiuc. 

(is)  Eunomia 63o 

(S)  Polhymnie 629 

@  Àstrée 

V  Ophiuchus 629 

Algol 63i 

Juin  18. 

OBI— o",i3 632 

OBS-f-i-,o3 

Sinus 63o 

Procyon 

7  centre 627 

QBS 626 

a  Hydre 621 

@  Phocéa 620 

^  Ophiuchus 

G  Scorpion 

Aotarè^ 619 

(n)  Thétis 619 

(3)  Elpis 

n  Ophiuchus 

(is)  Eunomia 

^Polhymnie 618 

0  Astrée 617 

Algol 6i5 

Observations.  - 


JUIN  1868. 

0 

0        t       m 

«      p 

1     « 

1     • 

0      /       « 

26,5 

66.36.  6,0 

14.43,9 

5l.22,4 

-fo.26,6 

66.51.24,9 

66.36.  6,0 

26.19,2 

19.48,1 

+0.25,9 

• 

66.19.49,9 

27,2 

106. 3o. 56, 8 

20.  6,8 

3o.5o,8 

4-1.59,3 

-24,4 

106.32.26,0 

67.30.56,4 

20.  5,4 

3o.52,2 

-H). 27 ,2 

67.30.55,3 

27,5 

61 .39.4i>6 

20.  5,8 

39.37,6 

+0.20,5 

-24,6 

61.39.34,0 

27,8 

69.23.46,5 

20.  7,3 

23.41,3 

-+-0.29,5 

69.23.46,7 

27,8 

98.  4.32,4 

20.  4,7 

4.28,9 

-M. 24,0 

-23,8 

98.  5.28,8 

20,9 

109.44.17,3 

20.  4,4 

44.13,3 

H-2.22,3 

—24,0 

109.46. 12,6 

112. 12.21 ,8 

20.  5,6 

12.16,6 

4-2.42,2 

—22,5 

112.14.35,8 

83.43.36,1 

20.  3,4 

43.34,0 

-1-0. 5i, 6 

83.44.  2,6 

109.  4'23,o 

20.  3,3 

4.20,3 

4-2.17,7 

109.  6.i5,o 

109.  4.59,6 

20.  1,6 

4.58,8 

+2.17,9 

109.  6.53,7 

93.20.15,3 

20.  1,6 

20.14,3 

+1.12,4 

—23,1 

93.21.  3,7 

101.47. 12, ' 

19.59,7 

47.12,6 

+'.39,7 

101.48.29,3 

106.40.35,8 

19.59,0 

40.37,3 

+2.  3,1 

106.42.17,4 

20,3 

108.  7.25,8 

20.   1,2 

7.24,7 

+2.11,7 

108.  9.i3,4 

io3.i5.i2,o 

20.   2,5 

i5.  9,4 

+1.46,0 

io3.i6.32,4 

107.23.49,1 

20.   5,2 

23.44,4 

+2.  7,3 

107.25.28,7 

100.27.24,5 

20.  5,6 

27.19,3 

+1.34,7 

100.28.31,0 

106.33.  9,2 

20.  5,7 

33.  4,3 

+2.  2,6 

106.34.43,9 

107.46.  9,4 

20.   2,5 

46.  6,5 

+2.  9,7 

107.47.53,2 

103.45.24,9 

20.   1,4 

45.23,3 

+1.48,5 

103.46.48,8 

19,7 

104.45.32,0 

20.  2,4 

45.29,6 

+  1.53,3 

104.46.59,9 

99.12.31,7 

20.  3,4 

12.29,2 

+i.3o,3 

99.13. 36, 5 

io5.58.4o,4 

20.  8,1 

58.32,9 

+  1.59,5 

106.  0.  9,4 

io5.32.  0,1 

20.10,0 

3i.5o,6 

+1.57,2 

—22,4 

105.33.24,8 

116.18.11,4 

20.12,9 

17.58,7 

+3.29,5 

116.21.   5,2 

I9i5 

122.24.56,6 

20.  6,9 

24.50,2 

4-5. 5o, 8 

122. 3o. 18,0 

18,9 

116.38.43,3 

20.  8,2 

38.35,3 

+3.3S>o 

116.41.47,3 

106.33.58,1 

20.  9,4 

33.49,7 

+2.  3,1 

106.35.29,8 

18,9 

99-44.  5,6 

20.  7,4 

43.59,1 

+1.32,4 

—22,9 

99.45.  8,5 

23,5 

49.33.47,2 

20.  4,2 

33.44,3 

+0.  8,2 

—22,8 

49.33.30,1 

26,2 

66.35.14,4 

l5.I2,2 

5o.  2,3 

+0.26,5 

66. 5o.  6,4 

66.35.14,4 

26.45,9 

18.29,8 

+0.25,9 

66.18.33,3 

27,2 

106.30.54,0 

20.  6,3 

30.48,4 

+  1.59,1 

—22,0 

106.32.25,1 

84.26.  2,8 

20.  1,6 

26.  2,2 

+o.5i,6 

—  22,8 

84.26.31,4 

27,8 

67.50.29,8 

20.   5,2 

5o.25,9 

+0.27,6 

67.50.31,1 

28,2 

69.36.26,4 

20.  1,9 

36.25,8 

+0.29,7 

69.36.33,1 

28,2 

98.  4.29,9 

20.  3,9 

4.27,2 

+1.23,8 

—22,0 

98.  5.28,6 

21,1 

83.35. i3, 2 

20.  5,1 

35.  8,9 

+0.5l,2 

83.35.35,8 

93.20.19,9 

20.  4,6 

20.i5,9 

+  1.12,1 

-24,5 

93.21.  3,7 

ii5.i3.36,8 

20.  4,4 

i3.32,9 

+3.i3,7 

—24,0 

ii5. 16.22,3 

21,0 

116.  5.i3,5 

20.  4,5 

5.  8,8 

+3.25,1 

-24,6 

116.  8.  9,6 

20,7 

104.47.33,0 

20.  0,5 

47.32,8 

+1.52,8 

104.49.   1,3 

99.12.  4,8 

19.53,7 

12.12,0 

+1.29,9 

99.13.17,6 

io5.3i.58,3 

20.  5,6 

3i.52,9 

+1.56,6 

—  24,2 

io5.33.25,2 

122.20.33,9 

20.  3,0 

2o.3i,8 

4-5.46,8 

122.25.54,3 

19,8 

116.38.29,0 

19.58,1 

38.3i,o 

+3.33,9 

116.41.40,6 

17,4 

106.39.33,6 

20.  1,2 

39.33,2 

+2.  4,1 

106.41.13,0 

23,1 

49.33.47,7 

20.  4,4 

33.44,5 

4-0.  8,2 

— 23,0 

49.33.29,7 

-  TOMB  XXIV. 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G\    Ob'.      N 


Juin  19. 

O  i*'  Bord Pr 

O  a*  Bord pp 

Sinus Pr 

Procyon Pr 

7  1*'  Bord pp 

9  !•'  Bord Pp 

a  Hydre pp 

Régulus Pp 

(n)  Thétis ^    ML-LP 

(^  Elpis HL-LF 

ri  OphiuchuS ML-LF 

A*  Ophiuchus ml-lf 

(15)  Eunomia hl-lf 

d  Ophiuchus ml-lf 

a  Ophiuchus ML-LF 

1^  Polhymnie ml-lf 

(D  Astrée hl-lf 

Juin  20. 

u  Couronne lf 

a  Couronne lf 

2866a  Lai.  Bouvier...  7      lf 

28894  Lai.  Couronne..  8      lf 

29203  L.  Hercule  (3*).  9      lf 

29482  Lai.  Couronne..  6.7    lf 

7*  Couronne lf 

29829  Lai.  Hercule  ...  5.6    lf 

3ooio  Lai.  Hercule...  7      lf 

30162  Lai.  Hercule...  7      lf 

Ç  Hercule lf 

Juin  23. 

a  Baleine Pr 

Algol pp 

Aldébaran pp 

Join  24. 

0  i"  Bord pp 

O  2*  Bord Pp 

p  Bouvier lf 

</}  Balance lf 

27687  Lai.  Bouvier...  9      lf 

0  Bouvier lf 

28054  Lai.  Bouvier  ...  8      lf 

28191  Lai.  Bouvier...  8.9    lf 

28371  Lai.  v'  Bouvier,  5      lf 

28594  Lai.  Bouvier...  7      lf 

28781  Lai.  Hercule...  7      lf 

t>  i"  Bord .  LF 

t)  2'  Bord LF 

29678  Lai.  Hercule...  7.8    lf 

29815  Lai.  Hercule...  8      lf 

29918  Lai.  Hercule...  7      lf 

p  Hercule lf 

Ç  Hercule lf 

Juin  25. 

Ç  Hercule lf 


6 
6 
10 
10 
10 
5 
10 
10 

8 

6 

10 
8 

10 

10 
10 

8 
10 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

10 

6 

10 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

4 
6 

6 
6 

6 
6 
6 


Passage 
obsePTé. 

JUIN  1868. 


h     m     •  • 


X. 


c. 


5.5i .19 
5 . 53 . 37 
6.38.47 
7.3o.5i 
7.39.35 
8.16.47 

9.20.34 
o.  0.48 

6.44*22 

6.49.   I 

2.19 
6.45 

7.12.  4 

7.18.27 
7.28.18 

7.36.16 
7.40.33 

5. 17.15 
5.28.36 
5.35.24 

5.44.  7 
5.54.53 
6.  2.33 
6.  9.14 
6.i4>53 

6.21.25 

6.26.43 
6.35.48 

2.54.54 
2.59.  6 
4.27.51 

6. 12.10 
6.14.28 
4.25.40 
4.43.  8 
5.  4*   I 

5.  9.43 
5 . I 5 . 3o 
5.20.  7 
5.26.35 
5 . 33 . 26 

5.40.24 
5.53.25 
5.53.26 

6.  8.53 
6.14.23 
6.18.  8 
6.24.  6 
6.35.51 


80    20, 3o 


74 
88 

38 

i3 

10 

76 

72 

90 
70 

74 
61 

89 

47 

69 

61 

85 

09 
07 

41 

14 
20 

20 

19 
72 

44 
73 

87 


38,24 

47,49 
5i,5o 

35,59 

47,52 

34,58 

48,98 

22,55 

1,55 
19)38 
44,93 

4,00 

26,68 
18,96 

i5,92 
33,46 

15,70 
36, 60 
25,33 

7,96 
54,05 

34,23 

14,87 

54,54 
26,28 

44,61 

49, 5o 


19, ï9 

23,11 


6,10 

20,52 


-h3i,70 
4-3i,6i 


-f3i,52 
-}-3i,54 


50,95 
16,44 

58, 3o 
50,59 


-f-3i,57 
4-31,51 

H-3i,62 
H-3i,63 


-f-3 
+3 
-f-3 
-4-3 
-1-3 
4-3 
-f3 
4-3 
4-3 
4-3 

+3 

4-3 

4-3 

4-3 
-f3 

4-3 

-f3 


,65 
,65 
,65 

,64 
,63 

,61 
,60 

,59 
,58 

,58 

,58 
,58 

*58 

,58 

,58 

,58 
,58 


46,7a 
7,7ï 


4-3 1,02 
4-3i,ii 


20,65    4-3i,i5 


+31,09 
4-3i,09 
4-31,09 
H-3i,09 
+31,09 
4-31,09 
+31,09 
+3 1,09 


11  54,18  22,92    +28,74 
10      6,93  35,61     4-28,68 

69  52,02  20,72      -1-28,70 

97  ">43  +28,71 

80  29,26  4-28,71 

97  41, 58  9,77  -1-28,19  +28,35 
64  8,3o  36,77  +28,47  4-28,35 
75      2,65  +28,34 

37  44,19  12,49    +28,30    +28,34 

98  3i,84  4-28,33 
60  8,48  4-28,33 
97  36,82  4-28,33 
72  27,64  4-28,33 
55  25,38  4-28,33 
37  24,95  +28,32 
49  26,07  -1-28, 3a 

07  53,91  +28,32 

94  24,81  +28,32 

54      9,47  +28,31 

12  6,55  34,73  4-28,18  4-28, 3i 
52  52, i5  20,64    +28,49    +28,31 


Asc.  droite 
app.  conclue. 


h     m    f 

5.5i.5i,95 
5.54.  9,89 
6.39.19,14 
7.31.23, 14 
7.40.  7,22 
8.17.19,13 
9.21.  6,18 
10.  1.20,57 

16.44.54,13 
16.49.33,13 

17.  2.50,96 
17.  7.i6,5i 

17.12.35,58 

17.18.58,26 
17.28.50,54 

17.36.47,50 
17.41.  5,04 


15.35.56,42 
i5. 44*39, o5 

i5. 55. 25, 14 
16.  3.  5,32 
16.  9.45,96 
16. i5. 25 ,63 
16.21.57,37 
16.27.15,70 


6.12.40,14 
6.14.57,97 

4.26.  9,93 
4.43.36,65 

5.  4*3o,99 
5.10.12,53 
5.16.  0,17 
5. 20. 36, 81 

5.27.  5,i5 
5.33.55,97 
5.40.53,71 
5.53.53,27 
5.53.54,39 

6.  9.22,23 
6. 14.53, i3 
6.18.37,78 
6.24.34,86 
6.36.20;46 


6    16.35.52,02    52,65    20,63    +27,98    +27,93    16.36.20,58 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  — 


Juin  19. 

OBI  -o-,i3 

OBS-hi-,i3 

Sirius 

Procyon 

Ç  centre 

9  BS 

a  Hydre 

RégttJus 

@  Thétis 

(g)  Elpis 

n  Ophiuchus 

A'  Ophiuchus 

@  Eunomia 

d  Ophiuchus 

a  Ophiuchus 

(S)  Polhymoie 

(S)  Aslrée 

Juin  20. 

«  Couronne 

a  Couronne 

28662  Lai.  Bouvier. 
28894  L.  Couronne. 
29203  Lai.  Hercule. 
29482  Lai.  Hercule. 

ff*  Couronne 

29829  Lai.  Hercule. 
3ooio  Lai.  Hercule . 
30162  Lai.  Hercule. 
C  Hercule 

Juin  23. 

«Baleine 

Algol 

Aldébaran 

Juin  24. 

OBS  — o",  12 

0Bl-hi",i2 

p  Bouvier 

z'  Balance 

27687  Lai.  Bouvier. 

â  Bouvier 

28054  Lai.  Bouvier. 
28191  Lai.  Bouvier. 
28371  Lai.  V*  Bouv. 
28594  Lai.  Bouvier. 
28781  Lai.  Hercule. 
\)  centre 

^'  Scorpion 

29678  Lai.  Hercule. 

29918  Lai.  Hercule. 

p  Hercule 

Ç  Hercule 

Juin  25. 
ç  Hercule 


Bar.     0' 


616  28,0 

612  29,1 

610  29,8 

609  3o,2 

601  29,9 

599  «4,7 


Lecture.      Blicrom. 
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Correct.     Dist.  appar. 
L  Réfr.        de  coll.    au  pôle  nord. 


598    24,5 


597    a4,i 
609    22,1 


609    21,8 


608  21,7 

609  17,9 
614  19,1 

61^  20,1 

628  18,6 


632    18,8 


63i     17,8 


63i     17,3 


JUIN  1868. 


66.34.17 
66.34*17 
106. 30.54 
84.26.  6 
68.10.18 
69.49.13 
98.  4.^9 
77.23.17 

104.49.41 

99.12.  6 

io5. 31.59 
116. 21. 17 

122.l6.l5 

119.40.33 

77.20.  4 

116. 38. 16 

106. 35. 38 

59.14.  2 
62.50.17 
45.43.56 
49.55.27 
48.44.  6 
42.  8.40 
55.48.16 
49.58.26 
48.53.26 
47.33.17 

58.  9.19 

86.25. 14 
49.33.53 
73.45.25 

« 

66.35.59 
66.35.59 

59.  2.48 
105.27.59 

46.39.10 
56 . II . 2 I 
48.16.39 
47.32.25 
48.39.  5 
45.57.54 
49.24.37 

108.  9.17 

109.  4.57 
49.18.48 

45.36.3i 
68.12.58 
58.  9.19 


9 

9 
o 

3 

3 

6 

8 

I 

I 

8 
2 

4 
o 

5 
8 

4 


3 
3 
2 
8 
5 
o 

4 
I 

3 

6 

6 


o 
o 

9 

2 

4 

9 
o 

I 

4 
I 

5 


t     p 
i5.ii,8 

26.44 

20.  4 


20. 
20. 
20. 
20. 
20. 


5 
6 

/ 

2 


9 
1959 

20.  6 

20. 
20. 

20. 

20. 
20. 

19-54 
20.17 


5 
3 

9 
i 
I 


5 

5 


20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

19.58 

19.56 

19.58 

19-59 
20.   i 


4 

4 

2 
2 


8  20.  2 
o  20.11 
7    20.  3 


i5.i3 
26.47 
20.  3 
20.  2 
20.  o 

19-59 
19.58 

19.57 

19.58 

19-59 
20.  4 
20.  2 


0  20.   I 

1  20.  1 

I  20.  2 

6  19.59 

9  20.  3 


2 
1 
o 


2 

7 
6 

5 
2 

9 
1 
o 

7 
I 

4 
2 


9 
o 

5 

5 

9 
o 

8 

6 

8 

4 


3 

7 
7 

o 
4 

9 

4 

4 
o 

4 
8 

9 
5 

3 

5 

5 
9 


49-  7 
17.35 

3o.5o 

26.  2 

10. i3 

49-  7 
4.28 

23.  9 

49-4» 
12.  o 

31.54 
21.14 
16.  6 

4o.32 
20.  4 

38.22 

35.21 

13.58 
5o.i3 
43.53 
55.23 

44.  4 
8.39 

48.18 

58. 3o 

53.28 

33.19 

9- «9 

a5.i3 
33.42 
45.23 

50.46 

19-iî» 

2.46 

27.57 

39.11 

11.23 

16.41 
32.28 

39.  7 
57.56 

^4.34 
9.15 

4.56 
18.47 


1  36. 3o 
9  i3.  o 
6   9.17 


o 
6 

7 
4 

4 
3 

4 
I 

4 

8 

5 

7 
1 

9 
3 

3 
5 


7 
3 

8 

9 
I 

2 

3 

9 
4 
5 


-4-0.26 
4-0. 25 
4-1.58 
-4-0. 5i 
4-0.27 
4-0.29 
4-1.23 
4-0.39 

4-1. 5i 

4-1.28 

4-1.54 
4-3.25 

4-5.37 

4-4.24 
4-0.40 

4-3.29 
4-2.  o 

4-0. ï8 
4-0.22 
4-0.  4 
4-0. 
4-0. 
4-0.  o 

4-0.14 
4-0.  8 
4-0.  7 
4-0.  6 

-4-0.17 


6  4-0.57 
5  4-0.  8 
1  4*0. 36 


3 

8 

9 
5 

6 

9 
I 

3 

5 

o 

5 


4-0.27 
4-0.26 
4-0.18 
-+-1.57 
4-0.  5 
4-0. i5 
4-0.  7 
-HO. 
■  I  o . 
-4-0. 
4-0. 
4-a.i3 


6 

7 
4 

8 


4  -f-2.19 

2  4-0.  8 

I  4-0.  4 

4  4-0.29 

9  4-0.17 


3 

7 
I 

2 

7 

7 
o 

7 
I 

3 

6 
2 

3 

5 

4 

9 


2 
2 
5 
6 

4 

9 
6 

7 
6 

3 

1 

I 
3 
I 


4 
3 

3 
5 
2 
I 
3 

4 

7 
2 


—23,5 

—22,7 


■22,5* 

23,5 


-23,8 
-22,0 

22,3 
■23, 0 


23,8 

22,9 


—23,6 


20,9 

-21  ,2 
20,3 


—22,4 
—23,2 

—21,7 


66.49.10,3 

66.17.38,3 

106.32.25,8 

84.26.30,6 
68.10.18,1 
69.49.14,0 
98.  5.28,4 

77.23.25,8 
104. 5i. 10,7 

99.13.  6,3 

105.33.26,3 
116.24.17,1 
122.21.20,6 

119.44.34,6 
77.20.21,9 

116.41.29,4 

106.36.59,1 


4  5 . 4  3 .  34 , 4 
49.55.  9,0 

48.43.48,9 

42.  8.16,6 

55.48.  9,4 

49.58. i5, 6 

48.53. i3,i 

47.33.  2,3 


66. 5o. 
66. 19. 
59.  2. 
105.29. 
46.38. 
56.11. 
48.16. 
47.32. 
48.38. 
45.57. 

49. a4. 
108.11. 


52,6 

18,4 
4a,3 

3i,9 
54,2 

16,2 

25,3 

H.7 

52,0 

37,8 

19,8 

5,6 


3  —22,7  109*  6.52,8 
2  49.18.32,5 

4  45.36.11,6 
I  —24,3  68.13.  6,6 
4  —23,3   58.  9.12,4 


657  19,5   58.  9.19,4  20.  2,1   9.18,0  4-0.17,3  —23,5   58.  9.12,5 

9- 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G^   Ob' 


Juin  25. 

30709  Lai.  Hercule ...  5      lf 

30905  Lai.  Hercule ...  8      lf 

3i  192  Lai.  Hercule  ...  7      lf 

n  Hercule lf 

3 1809.  Lai.  Hercule...  8      lf 

3a38i  Lai.  Hercule ...  7      lf 

fx  Hercule lf 

3288a  Lai.  Hercule...  7      lf 

p*  Ophiuchus LF 

Juin  26. 

Procyon Pr 

9  i"Bord Pr 

Régulus Pr 

7*  Lion Pr 

è  Lion Pr 

C  1"  Bord Pr 

lï  Vierge pr 

L'Épi LF 

Il  Grande  Ourse lf 

n  Bouvier lf 

p  Bouvier lf 

26731  Lai.  Bouvier...  5      lf 

a}  Balance lf 

27249  Lai.  Bouvier. . .  7      lf 

27514  L.  /  Bouvier  (■) .  5.6    lf 

27727  Lai.  Bouvier...  7.8    lf 

27900  Lai.  Bouvier...  9.10  lf 

28098  Lai.  Bouvier...  8.9    lf 

28254  Lai.  Bouvier...  8.9    lf 

285o9  Lai.  Bouvier...  8      lf 

28665  Lai.  Bouvier...  8      lf 

l)  centre lf 

29357  Lai.  Hercule ...  9      lf 

7*  Couronne lf 

P  Hercule lf 

7}  Taureau Pr 

Aldébaran pr 

Jnin  27. 

O  i"Bord pp 

O  2*  Bord Pr 

V  i*'Bord pp 

9  l'^Bord pp 

a  Hydre pp 

Régulus Pr 

7'  Lion pp 

C  i"Bord LF 

Polaire  PI lf 

L'Épi LF 

9  Bouvier lf 

p  Bouvier lf 

26731  Lai.  Bouvier...  5      lf 

a'  Balance . . . . , lf 

27279  Lai.  Bouvier...  7.8    lf 


Passage 

.\8C.  droite 

N 

observé. 

T 

^c 

c. 

c;      ^ 

ipp.  conclue. 

JUIN  1868. 

h      m     • 

• 

■ 

h    m    I 

6     ] 

16.44.55,47 

56,45 

+27,93    1 

[6.45.24,38 

6 

i6.5i.4$, 

80 

45,62 

+27,93     1 

r6.52.i3,55 

6 

17.  0.37 

,02 

37)94 

■ 

• 

+27,93     1 

17.  1.  5,87 

6 

17.10.  0 

,43 

i»i7 

29,13 

H-a7,96 

+27,93    1 

[7.10.29,10 

6 

17.20.13 

,44 

14,37 

+27,93     1 

17.20.42,30 

6 

17.36.11 

,45 

12,36 

+27,93    1 

[7.36.40,29 

6 

17.40.51 

,38 

5i,92 

19,76 

-^^7  M 

+27 ,93     1 

[7.41.19,85 

6 

17. {9.31 

,57 

32,45 

+27,93     1 

[7.50.  0,38 

6 

17.58.21 

,>9 

21,23 

49,'9 

+27,96 

+27,93 

[7.58.49,16 

2 

7.3i .55 

,10 

55,21 

a3,i4 

-h 27, 93 

+27,97 

7.32.23,18 

10 

8.17.55 

,78 

56, 16 

+27,97 

8.18.24,13 

10 

10.    0.52, 

26 

52, 5i 

20,47 

+27,96 

+27,97 

ro.  1.20,48 

8 

10.12.l3, 

,10 

i3,5o 

41,54 

H-28,o4 

+27 ,97 

10.12.41,47 

10 

II .  6.37, 

02 

37,44 

5,40 

+27 ,96 

+27,97 

11.  7.  5,41 

6 

11.57.55 

,34 

55,40 

+27,97 

11.58.23,3; 

10 

12.12.4^1 

,U 

42,14 

10,07 

4-27,93 

+27,97     1 

[2.l3.IO,lI 

6 

r3.17.48j 

,22 

48,00 

15,92 

4-27,92 

+27,99 

i3.i8.i5,99 

6 

[3.4i.5i, 

9î» 

53,01 

21,09 

H- 28, 08 

-^27,99 

13.42.21,00 

6 

13.47. 56, 

.92 

571^9 

25,21 

+27,92 

+27,99 

13.48.25,28 

6 

[4.^5.41 

,22 

4 1,83 

9,75 

+27,92 

+27,99 

14.26.  9,82 

6 

[4.32.47, 

,3o 

48,22 

+27,99 

14.33.16,21 

6 

14.43.  9 

.07 

8,73 

36,74 

-^-28, 01 

+27,99 

14.43.36,72 

6 

14.49.57 

,o5 

57,87 

+27,99 

14.50.25,86 

6 

14 .58.58 , 

,49 

59,52 

+27,99 

14.59.27,51 

6 

i5.  5.i5, 

-49 

16,37 

+27,99 

i5.  5.44,36 

6 

i5.io.36. 

,35 

37,20 

+27,99 

i5.ii.  5,19 

6 

i5. 16.45 

.75 

46,65 

+27,99 

15.17.14,64 

6 

i5.22.38^ 

90 

39,74 

+27,99 

[5.23.  7,73 

6     1 

1 5 . 3o . 5o , 

02 

5o,86 

+27,99 

i5.3i.i8,85 

6 

i5. 35.48 

,02 

48,87 

-^  27,99 

i5. 36.16,86 

6 

[5.52.59. 

,3o 

58,87 

+27,99 

15.53.26,86 

6 

15.59. i3 

►  19 

14, o3 

-^-27,99     1 

15.59.42,02 

6 

16.  9.17, 

,40 

18.08 

+27,99 

16.  9.46,07 

6 

16.24.  6 

,«9 

6,62 

34,73 

+  28,11 

+27,99 

16.24.34,61 

10 

3.39.10 

.27 

10,73 

38,59 

+27,86 

+27,90 

3.39.38,63 

10 

4.27.52 

,53 

52,85 

ao,79 

+27,94 

+27,88 

4.28.20,73 

6 

6.24.39 

,4t» 

39,88 

+27,85 

6.25.  7,73 

6 

6.26.57 

,»4 

57,60 

+27, 85 

6.27.25,45 

10 

7.56.41 

,17 

41,55 

+27,83 

7.57.  9,38 

10 

8.17.265 

46 

26,83 

+27,82 

8.17.54,65 

8 

9.20.38 

.52 

38,35 

6,06 

+27,7» 

+27,80 

9.21.  6,i5 

10 

10.   0.52 

,37 

52,62 

20,46 

+27,84 

+27,78 

10.   1.20,40 

10 

IO.l2.l3 

,36 

13,76 

41,54 

+27,78 

+27,77 

10.12.41,53 

6 

I2.5i.3i 

,35 

3i,3i 

427,82     ] 

[2.5i.59,i3 

20 

i3. 10.57; 

,6 

3i,7 

54,8 

6 

13.17.48, 

40 

48,18 

15,91 

+27,73 

+27,82 

i3. 18. 16,00 

6 

13.47. 56, 

.99 

57,36 

25,20 

+27,84 

+27,82 

13.48.25,18 

6 

14.25.41, 

1^9 

41,90 

9»73 

+27,83 

+27,82     ] 

14.26.  9,72 

6 

14.32.47 

,25 

48,17 

+27,82     ] 

[4.33.15, 99 

6     ] 

[4.43.  9, 

.^7 

8,93 

36,73 

+27,80 

+27 ,  82     1 

[4.43.36,75 

6 

r4.5o.4i] 

64 

42,54 

+27,82     1 

[4.5i.io,36 

{•)Lai 


r0 
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69 
Correct.     Disf.  appar. 
Réfr.         de  coll.     au  pôle  nord. 


JUIN  1868. 


Juin  25.  o",7 

30709  Lai.  Hercule . 
80905  Lai.  Hercule. 
31192  Lai.  Hercule.  « 

ir  Hercule 657    18,7 

3f 8o!4  Lai.  Hercule . 
3a38i  1^1.  Hercule. 

^  Hercule 

3288:2  Lai.  Hercule. 
/'^Ophiuchus 661     18,9 

Juin  26. 

Procyon 669    23,4 

9  BS 

Régulus 667    24 ,2 

y  Lion 

^Lion 666    24,4 

CBS-4-i",i3 

u  Vierge 664    24 ,5 

L^pi 663    24,1 

13  Grande  Ourse. . . .      663    23,7 

1  BoQvier 663    23,5 

p  Bouvier 663    23, i 

26731  Lai.  Bouvier. 

a' Balance 663    22,5 

27249  Lai.  Bouvier. 
27514  Lai. /Bouvier. 
27727  L.  Bouvier  ('). 
27900  Lai.  Bouvier. 
28098  Lai.  Bouvier. 
28254  Lai-  Bouvier. 
28509  Lai.  Bouvier. 
28665  Lai.  Bouvier. 

i>  centre 665    21,7 

29357  Lai.  Hercule . 

9'  Couronne 

P  Hercule 666    21,4 

n  Taureau 665    23,o 

Âldébaran 665    23,9 

Jnin  27. 

OBS  — o",  12 661    24,6 

OBH-i-,i3 

7  centre 

9BS 658    25,8 

a  Hydre 

Régulus 

7*  Lion 655    25,9 

CBS-hi",07 65i     25,1 

L'Épi 65o    24,5 

ai  Grande  Ourse .... 

qBeavier 648    23,8 

p  Bouvier 

26731  Lai.  Bouvier. 

tx'  Balance 648    23 ,2 

27279  Lai.  Bouvier. 


0       r        • 

t 

p 

f     • 

43.47.15,5 

20. 

1,8 

47.14, 

49.4i>io,3 

20. 

o»7 

4i.ip, 

46.  0.29,4 

20. 

0,4 

o.3o. 

53.  2.24,5 

20. 

0,4 

2.25, 

45.35.13,7 

20. 

0,6 

35.14, 

46.27.52,6 

20. 

I1O 

27.52, 

62.11.51,9 

20. 

2,6 

11. 5i , 

47-ï9-44,9 

20. 

ï,2 

Ï9-44, 

87.27.15,1 

20. 

1,0 

27.15, 

84.26.  2,7 

20. 

3,5 

26.  0, 

7i.i3.56,2 

20. 

2,6 

13.55. 

77.23.  9,1 

20. 

3,8 

23.  6, 

69.29.28,8 

20. 

3,4 

a9-a7, 

68.45.11,3 

20. 

4,6 

45.  7, 

87.27.  8,2 

20. 

2,2 

27.  6, 

89.55.29,5 

20. 

6,4 

55.24, 

100.27.13,6 

20. 

1,8 

27.12, 

40.   1.48,0 

20. 

1,0 

1.48, 

70.56.  9,4 

20. 

1,7 

56.  8, 

59.  a. 47, 9 

20. 

1,1 

2.48, 

45.47.19,8 

20. 

0,5 

47.20, 

105.27.59,6 

20. 

0,7 

27.59, 

49.48.50,4 

20. 

0,6 

48. 5o, 

41. 5o.  0,5 

20. 

0,7 

5o.    1 , 

47.20.  4»5 

20. 

2,5 

20.  2, 

48.21.36,1 

20. 

2,3 

21.34, 

46.55.32,9 

20. 

1,8 

55.32, 

48.50.56,7 

20. 

1,6 

5o.56, 

49-ï4.a3,2 

20. 

2,0 

14.21, 

48.37.50,6 

20. 

i,7 

37-49, 

108.  8.18,5 

'9- 

57,7 

8.21, 

48.53.24,1 

19. 

58,4 

53.27,1 

55.48.17,1 

20. 

1,5 

48.16, 

68.13.   1,4 

20. 

1,9 

]3.   1, 

66.18.33,6 

20. 

10,6 

18.24, 

73.45.28,6 

20. 

3,0 

45.26, 

66.42.10,7 

i5. 

24,0 

56.47, 

66.42.10,7 

26. 

57,6 

25.14, 

70.46.51,3 

20. 

6,0 

46.46, 

71.25.21,8 

20. 

5,1 

25.17, 

98.  4.4a,5 

20. 

16,8 

4.26, 

77.23.  8,8 

20. 

2,2 

23.  8, 

69.29.31,6 

20. 

4,9 

29.27, 

92.10.38,3 

20. 

3,1 

10.35, 

100.27.15,4 

20. 

2,5 

27.13, 

40.   1.47,3 

20. 

«,5 

1-47, 

70.56.  9,0 

20. 

>,7 

56.  8, 

59.  2.45,9 

20. 

0,4 

2.47, 

45.47.19,0 

20. 

0,4 

47- "9, 

105.28.  0,7 

20. 

%^ 

27-59, 

46.4o.3o,8 

20. 

2,0 

40. 3o, 

,6 

-fo.  2,6 

43.46.54, < 

4 

4-0.  8,5 

49 .  40 .  56 , 1 

3 

H-o.  4,8 

* 

46.  0.12,3 

6 

4-0.12,0 

-23,7 

53.  2.14,8 

,0 

-fo.  4,4 

45.34.55,6 

9 

-fo.  5,3 

46.27.35,4 

►0 

-f-0.21,9 

-21,8 

62.11 .5o,f 

5 

-fo.  6,1 

47.19.27,8 

2 

-1-0.59,4 

—22,1 

87.27.51,8 

►2 

-1-0.52,7 

—22,6 

84.26.29,5 

2 

-ho.  32, 4 

71.14.  4,2 

,8 

-fo.40,9 

—22,7 

77.23.24,3 

2 

-ho«3o,i 

—23,8 

69.29.33,9 

7 

4-0.29,2 

—23,8 

68.45.13,5 

8 

4o.58,3 

87.27.41,7 

I 

4-1.  3,5 

-23,9 

89.56.  4,2 

3 

4-1.33,7 

-22,9 

100.28.22,0 

8 

—  0.   1,1 

-23,7 

40.   1.23,7 

7 

4-0.32,0 

—23,8 

70.56. 16,7 

7 

4-0.18,1 

-24,3 

59.  2.42,8 

5 

4-0.  4,5 

45.47.   1,0 

6 

4-1.56,2 

— 2i,2 

105.29.31,8 

6 

4-0.  8,5 

49.48.35,1 

1 

40.  0,6 

41.49-37,7 

8 

4-0.  6,1 

47-20.44,9 

3 

4-0.  7,1 

48.21.17,4 

I 

4-0.  5,7 

46.55.13,8 

I 

4-0.  7,6 

48.50.39,7 

6 

4-0.  8,0 

49-14.  5,6 

8 

H-o.  7,4 

48.37.33,2 

2 

-1-2.11,7 

108.10.  8,9 

0 

4-0.  7,6 

48.53.10,6 

6 

4-0.14,7 

55.48.  7,3 

2 

4^0.28,8 

—  25,1 

68.13.  6,0 

0 

4-0.26,3 

—22,6 

66.18.26,9 

,4 

4-0.35,7 

-23,5 

73.45.38,7 

2 

4-0.26,7 

66.56.50,5 

4 

4-0.26,1 

66.25.17, 1 

5 

4-0. 3i, 5 

70.46.54,6 

7 

4-0.32,3 

71.25.26,6 

2 

4-1.24,9 

—23,2 

98.  5.27,7 

I 

4-0.40,6 

-23,7 

77.23.25,3 

8 

-1-0.29,9 

—24,2 

69.29.34,3 

9 

4-1.  8,5 

92.11.21,1 

5 

4-1.33,4 

-23,9 

100.28.23,6 

6 

— 0.   1,1 

—22,6 

40.    1.23,2 

3 

4-0. 3i ,9 

-23,4 

70.56.16,9 

3 

4-0.18,0 

—22,9 

59.    2.42,0 

9 

4-0.  4,5 

45.47-     >,« 

2 

4-1.55,6 

—23,2 

105.29. 3i ,5 

1 

4-0.  5,4 

.  46.40.12,2 

(')  Lecture  diminuée  de  1'.  —  Vinr  le  Cat.  et  l'obs.  de  1875 ,  juin  19. 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  ASCENSIONS  DROITES. 


Ob^      N 


Juin  27. 
27609  Lai.  Bouvier... 

ù  Bouvier 

i8o54  Lai.  Bouvier. . . 
28214  Lai.  Bouvier. .. 
28371  Lai.  v'  Bouvier. 
28733  Lai.  Hercule  . . . 
28883  Lai.  Bouvier. . . 

»)  i*'Bord 

»)  2*  Bord 

<t'  Couronne 

Juin  29. 

Polaire  PI 

L'Épi 

>j  Grande  Ourse 

91  Bouvier 

p  Bouvier 

C  l'^Bord 

a'  Balance 

Âldébaran 

Juin  30. 

O  i"Bord 

O  a*  Bord 

Procyon 

ç  i^-^Bord 

Régulus 

Juillet  2. 

X  Ophiuchus 

X  Ophiuchus 

Y]  Ophiuchus 

C  i*^  Bord 

Juillet  3. 

p^  Ophiuchus 

C  I"  Bord 

0-  Sagittaire 

Juillet  7- 
n  Ophiuchus 

0  Ophiuchus 

(5)  Astres 

p  Ophiuchus 

^  Petite  Ourse 

Aldébaran 

La  Chèvre 

Juillet  8. 
O  i"Bord 

©2*  Bord 

9  i"Bord 

Régulus 

Aldébaran 

La  Chèvre 

Juillet  10. 
O  r^  Bord 

0  2'Bord 

9  i"Bord 

Régulus 

^  Lion 


8 
8 


5 


LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
8.9  LF 
8.9  LF 
LF 
LF 
LF 

LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
Pr 

Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pp 


LF 
LF 
LF 
LF 

LF 
LF 
LF 

ML-LF 
ML-LF 

ML-LF 

UL-LF 
ML-LF 

PP 

PP 

Pp 
pp 
PP 
PP 
Pp 
PP 

PP 
Pp 
PP 
Pp 
Pp 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

4 
6 

6 

20 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

10 


6 
6 
6 
6 


8 
8 

9 

6 

20 

10 

10 

6 
6 
10 
10 
10 
10 

6 

6 

10 

10 

10 


Passage 
observé.  T 

JUIN  1868. 

h     m     B  • 

5.   1.45,44  46,28 

5.  9.43,89  44,57 
5.i5.3i,45  32, 3i 
5.21.  0,74  I ,68 
5.26.36,37  37,22 
5.38.  5,65  6, Se 
5.43.43,90  44,79 
5.52.45,70  45,28 
5.52.47>o5  46,63 

6.  9.17,54  18,22 


C' 


Asc.  droite 
app.  conclue. 


•  h    m    • 

•  t  -1-27,82  i5.  2.14,10 

12,46     4-27,89     -1-27,82  15.10.12,39 

4-27,82  i5.i6.  o,i3 

-t-27,82  1 5. 21. 29,50 

4-27,82  15.27.  5,04 

4-27,82  15.38.34,32 

-f-27,82  15.44.12,61 

4-27,82  i5.53.i3,io 

4-27,82  15.53.14,45 


4-27,82     16.  9.46,04 


3.10.47,7 
3.17.48,74 
3.41 .52,69 
3.47.57,59 
4.25.42,10 
4.36.10,84 
4.43.  9i85 
4.27.53, 


21,8 
48,52 
53,78 
58,  o3 

42,71 
10,62 

9,5i 

53,76 


56,5 

15,89  -f<i7,37  4-a7»î»o 

21,02  427,24  4-27,19 

25, 18  4-27,  i5  4-27,19 

9,71  4-27,00  4-27,19 

4-27,18 

36,72  4-27,21  4-27,18 

20, 85  4-27,09 


6  6.37.  6,25  6,71 

6  6.39.23,78  24,24 

10  7.31.55,99  56, 10    23,16    4-27,06 

10  8.14.58,68  59,04 

10  10.  o.53,3o  53,55    20,44     4-26,89 


4-27,02 
4-27 ,02 


i3. 18.15,72 
13.42.20,97 
13.48.25,22 
14.26.  9,90 
14.36.37,80 
14*43. 36,69 


6.37.33,73 
6.39.51,26 


4-26,99       8.  i5. 26,03 


JUILLET  1868. 

6.23.51,17  5l,22  17,55      4-26,33 

6.5i.  0,85  1,06  27,36    4-26, 3o 

7.  2.25,02  24,66  5o,99    4-26,33 
7.14.28,95  28,50 

7.58.23,42  23,47  49»^4  4-25,77 

8.  7-49,92  49>46 

8.46.42,30  41, 63  7,43  4-25,80 


7.  2.26,90  26,53 

7.13.33,08  32,44 

7.25.  1,83  1,42 

7.36.35.03  35, i3 

8.14.36.4  48,8 
4.27.56,48  56,82 
5.  6.3i,26  32,32 


4-26,32  17.14.54,82 


-|-a5,79  18.  8.i5,25 


5o,99  -f-24,46 

56,91  4-24,47 

59,39  4-24,26 

ii»4 

21,04  4-24,22 

56,43  -f-24,11 


4-24,40  17.25.25,82 


7.10.  5,62 
7.12.22,45 
8.  1.33,37 
10.  o.56,o5 
4.27.56,57 
5.  6.3i,4i 


6,09 
22,92 
33,72 
56,32 
56,91 
32,47 


20,41  -4-24,09 
21,07  4-24,16 
56,46  -f-23,99 


4-24,14 
4-24,14 
4-24,14 


7.10.30,23 
7.12.47,06 
8.   1.57,86 


7.18.16,44  16,91 

7.20.32,89  33,36 

7.56.54,60  54,95 

10.  o.56,i2  56,38 

11.  6.40,77  41 ,22 


20,40    4-24,02 
5,27    -f-24,o5 


4-24 ,04 
4-24,04 
4-24,04 


7.18.40,95 
7.20.57,40 
7-57.18,99 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 

Bar.     V  Lecture.      Microro.         L^ 


7« 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.         de  coll.     au  pôle  nord . 


Juin  27. 
27609  Lai.  Bouvier. 

^Bouvier 

28054  Lai.  Bouvier. 
28a  14  Lai.  Bouvier. 
28371  Lai.  v*Bouv.. 
28733  Lai.  Hercule. 


o  »7 


648    22,7 


JUIN  1868. 

0     '     ip         t     p 

/    * 

/ 

• 

49.23.12,1    20.  2,8 

23.10,5 

4-0. 

«,i 

56.11.26,1    20.  1,2 

11.25,9 

4-0. 

i5,o 

48.16.41,3    19.59,0 

16.42,8 

-i-o. 

7,<> 

45.14.16,2    20.  6,1 

14.11,7 

4-0. 

4,0 

48.39.14,2    20.  6,4 

39.  8,9 

4-0. 

7,4 

48.52.12,0    20.  4)^ 

52.  9,0 

-fo. 

7,6 

\)  centre 


9^  Couronne. . . 
Juin  29. 


Ï08.  7-49,9    ^o-  0,9      7-49,4    -f2.ii,i 
648    21,8      55.48.17,3    20.  0,8    48.17,5    4-0.14,7 


L'Épi 

n  Grande  Ourse . 

-n  Bouvier 

p  Bouvier 

C  BS4-i",io.. 

a'  Balance 

Aldébaran 

Juin  30. 

OBI  -.0-.I2.. 

GBS4-i",07.. 

Procyon 

ÇBS 

Régulus 


637 
637 
637 
636 

636 
638 


JnlUet  2. 
1  Ophiuchus . . . 
X  Ophiuchus . . . 
>9  Ophiuchus . . . 
CBS4-i*,2o. 

JidUet  3. 
p^  Ophiuchus. . . 
CBS4-  i-,o8. 
ff  Sagittaire . . . . 

JniUet  7. 

4  Ophiuchus  . . . 

0  Ophiuchus  . . . 

(s)  istrée 

P  Ophiuchus . . . 


587 
585 

562 

56 1 

627 

628 


Ald^iiaran 

La  Chèvre 

JniUet  8. 
OBI  — o»,i3. 

OBS4-i",o8. 

QBS 

Béguins 

Aldébaran 

La  Chèvre 

Jnillet  10. 


i8,7 
18,6 
18,7 

17,9 

17,7 
17,0 


637     '9,ï 


634    20,5 
633    20,0 


588     16,3 


i5,8 
i5,7 


17,2 


626    22,0 


622  23,2 

619  24,3 

6i3  24,3 

617  21,3 


0,0 


20. 
19.58,7 
20.  4,7 
20.  4,^ 


20.18,0    27.10,7  4-1.35,2 

20.  0,3       1.48,1  — o.   1,1 

56.  7,0  4-0.32,5 

2.46,4  4-0.18,3 

46.39,9  4-1.36,7 

27.54,5  4-1.57,8 

73.45.28,9    20.  5,1    4^*^4,5  4-0. 36, 5 


100.27.28,1 
40.  1.46,6 
70.56.  6,0 
59.  2.43,2 

100.46.44,3 
105.27.58,0 


66.5i.i5,4     i4*^i,9 
66.5i.i5,4    26.24,6 

84.26.  3,9    20.  4,1 

71.57.43,7    20.  3,4 

77.23.  8,9    20.  2,7 

JUILLET  i808< 


6.23,9  4-0.27,6 

34.52,2  4-0.26,9 

26.  0,9  4-0.52,9 

57.41,5  -fo.33,6 

23.  7,7  4-0.41,3 


87.42.49,4  ao.  4, a  42.46 

80.24.34,8  20.  4,9  24.32 

io5.3i.52, 2  20.  3,5  31.49 

108.53.  0,9  20.16,0  52.46 


14,9      87.27.18,9  20.  3,9  27.16 

109.48.54,7  20.19,6  48.35 

14,8     116. 24-10, 3  20.  3,5  24.  7 

17,3     io5.3i.56,5  20.  4,3  3i.52 

114.49*  8,0  20.  7,8  49-  o 

106. 56. 38, 2  20.22,8  56. i5 

85.2i.5i,4  20*  2,4  21. 5o 

73.45.29,1  20.  4,6  i^.iS 

44.  8.58,9  20.  2,4  8.57 


67.34.18,8 
67.34.18,8 
73.10.34,2 
77.23.12,0 
73.45.30,3 

44*  9*  ^fi 


14.28,0 
26.  2,8 
20.  3,0 
îw>.  4,9 
20.  4,1 
20.  4,^ 


49"  5o 
18.16 
10.32 
23.  8 
45.27 
8.57 


7  4-0.59 

o  4-0.46 

3  4-1.58 

9  +2.18 

2  4-0.59 

5  4-2.24 

7  -+-3.32 


6  4-1.58 

8  4-3.11 

8  4-2.  5 

2  40.55 

4  4-0.35 

6  4-0.  2 

5  4-0.28 
4  4-0.27 

3  4-0.34 

7  4-0.40 

1  4-0.35 

2  4-0.  2 


I 

7 

9 
3 

8 
9 

o 

4 

7 
6 

8 
9 


-24,1 


— 23,0 
—23,3 

— •^î*,9 
—22,6 

—00,8 
—22,6 


23,8 
24,1 


9  - 

5  — 

1  — 

I 


a4,5 

25,2 
22,5 


5     —24,3 

6 

7    -a3,7 


— a5,9 
-24,6 

-25,8 

—23,5 
—  25,0 


^4,7 
-25,3 

24,5 


49.22.55,3 
56.11.17,6 
48.16.26,5 

45.13.52,4 
48.38.53,0 
48.51.53,3 

108.  9.37,2 

55.48.  8,9 


100.28.23,4 
40.  1.24,5 
70.56.17,0 
59.  2.42,2 

100.47.54,1 
105.29.29,8 


67.  6.28,0 
66.34.55,6 

71.57.51,6 


108.54.40,9 


109.50.36,1 


106.57.56,3 


67.49.54,1 
67.18.19,4 

73.10.42,6 


QBS 606    24,6 

Béguins 

S  Lion 599    25 ,6 


73.25.11,3    20.  2,9    25.  9,1     4-0.34,9 
77.23.12,8    20.  5,2    23.  9,2    4-0.40,4 


68.45.10,7 


20.  2,1 


— 25,o 
45.  9,6    4-0.28,8    —25,5 


73.25.18,8 


7^ 


GRAND  INSTRUMENT 


G'.    Ob^      N 


JaUlet  10. 

a  Hercule ml-lf 

(5)  Asirée hl-lp 

CIL  OphiuchuS ML^LF 

171 19  (Arg.-Œllzen).  8    ul-lf 

324^6  Lai.  Serpent ...  7    ail-lf 

32569  Lai.  Serpent ...  7    ml-lp 

V  OphiuchuS HL-LF 

33o3i  Lai.  Sagittaire..  7.8  ml-lf 

33i6i  Lai.  Serpent...  9.10ML-LF 

33264  Lai.  Serpent...  7    hl-lf 

335oi  Lai.  Serpent...  8    ul-lf 

33627  Lai.  Sagittaire..  6    ml-lf 

33745  Lai.  Sagittaire..  6    ml-lf 

3385o  Lai.  Aigle 6.7  ml-lf 

33961  Lai.  Sagittaire..  8    ml-lf 

341 1 3  Lai.  Sagittaire..  5    ml-lf 

564  (Weisse)  XVlfl»'..  6.7  ml-lf 

(14)  Irène ml-lf 

b>  Aigle ml-lf 

Aldébaran pr 

La  Chèvre Pr 

JoiUet  il. 

O  i"Bord Pr 

O  '^*  Bord Pr 

9  l'^'Bord Pr 

7  Aigle ml-lf 

a  Aigle ML-LF 

p  Aigle ML-LF 

c  Sagittaire ml-lf 

\  Petite  Ourse ml-lf 

JniUet  16. 

Aldébaran pr 

La  Chèvre pp 

JnUlet  17. 

O  I*'  Bord Pr 

O  2*  Bord .  Pr 

70  p^  OphiuchuS ML-LF 

fA*  Sagittaire ml-lf 

13  Serpent ml-lf 

34023  Lai.  Sagittaire..  ml^lf 

34263  Lai.  Sagittaire..  7.8  ml-lf 

34356  LaL  Aigle 5.6  ml-lf 

34476  Lai.  Sagittaire..  7    ml-lf 

34589  Lai.  Sagittaire..  9    ml-lp 

34683  Lai.  Aigle 9    ml-lf 

3474^  Lai.  Aigle 7    ml^lf 

34895  Lai.  Aigle 7    ml-lf 

35i65  Lai.  Aigle 8.9  ml-lf 

(S)  Irène ml-lf 

a  Aigle ML-LF 

P  Aigle Mi^LF 

>  Petite  Ourse ml-lf 

P'  Capricorne ml-lf 

Juillet  18. 

3t866  Lai.  Ophiachus.  7.8  ml-lf 


JNT 

MERIDIEN.  —  . 

^CENSIONS  DROITES 

• 

« 

Passage 

Asc.  droite 

N 

observé. 

T 

•^. 

C, 

^*p          'PP*  conclue. 

JUILLET  1868. 

h     m     • 

■ 

■ 

s 

4 

h    m    s 

6     ] 

[7.  8.i5,35 

i5,65 

39,86 

-l-a4,ai 

+24,24     1 

7.  8.39,89 

8      ! 

[7.22.54,94 

54,53 

+24,24     1 

7.23.18,77 

8    1 

17.28.26,19 

26,46 

5o,65 

+24,19 

+24,24     1 

7.28.50,70 

6 

17.35.16,77 

16,34 

-4-24,24      ] 

17.35.40,58 

6 

17.39.22,50 

22,06 

+24,24      1 

[7.39.46,30 

6    1 

17.43.33,75 

33,26 

+24,24      1 

7.43.57,50 

6    ] 

17.51 .23,98 

23,76 

48,06 

+24,30 

+24,24      1 

17.51.48,00 

6    ] 

17.55.18,68 

18,25 

+24,24       ) 

[7.55.42,49 

6 

17.58.36,28 

35,98 

+24,24       1 

17.59.   0,22 

6 

18.   I . I 5 , 94 

15,67 

+24,24       ] 

18.    1.39,91 

6 

18.  7.25,60 

25, 3i 

+24,24      ] 

18.    7.49,55 

6 

l8.io. 16,74 

16,29 

+24,24      1 

18.10.40,53 

6    ] 

18. i3.  7,22 

6,86 

+24,24       1 

i8.i3.3i,io 

6 

18. 15.33,64 

33,35 

• 

+24,24       1 

18.15.57,59 

5 

18.18.11 ,01 

10,62 

+24,24      1 

[8.18.34,86 

6 

18.21.19,04 

18,69 

+24.24 

18.21.42,93 

6     ] 

18.24.27,58 

27,23 

+24,24 

[8.24.51,47 

5 

19.  4*42»û6 

41,33 

+24,24 

19.  5.  5,57 

8 

19.11.15,09 

i5,32 

39,59 

-1-24,27 

+24,24 

19.11.39,55 

10 

4.27.56,76 

57,10 

21,12 

-+-24,02 

10 

5.  6.3i,45 

32, 5i 

56,52 

4-24,01 

6 

7.22.21 ,i3 

21,59 

+  24,01 

7.22.45,60 

6 

7 . 24 . 37 , 5o 

37,96 

+24,01 

7.25.  1,97 

10 

7.54.27,11 

27,46 

+24,01 

7.54.51,47 

8 

19.39.37,08 

37, 3o 

i,4a 

-+-24, 12 

+24,12 

19.40.  i,4a 

8 

19.43.58,71 

58,89 

22,95 

+24,06 

+24,12 

19.44.23,01 

8 

19.48.27,97 

28,10 

52,11 

+  24,01 

+24,12 

19.48.52,22 

8 

19. 54. II, 4a 
19.56.20,0 

10,67 
57,2 

34,95 
16,7 

+24  ,28 

+24,12 

19.54.34,79 

10 

4.27.58,85 

59,19 

21,28 

+22,09 

10 

5.  6.33,51 

34,57 

56,71 

+22,14 

6 

7.46.41,71 

42,15 

+22,14 

7.47.  4,29 

6 

7.48.57,30 

57,74 

+22,14 

7.49.19,88 

8    ] 

17.58.27,18 

27,23 

49, a6 

+22, 03 

+22,14       ] 

17.58.49,37 

8     1 

r8.  5.33,16 

32,63 

54,81 

+22,18 

+22,14 

[  0 .  â .  04 ,  77 

8 

18.14.  97«4 

9,07 

3i,23 

+22,16 

+22,14      ] 

18.14.31,21 

6 

18.19.37,62 

37,25 

+22,14      1 

[8.19.59,39 

6 

18.25.  7,10 

6,65 

+22,14       1 

18.25.28,79 

5 

18.27.22,76 

22, 5o 

■ 

+22,14      1 

[8.27.44,64 

6 

i8.3o.i5,86 

i5,53 

+22,14 

18.30.37,67 

7     1 

[8.33.21,57 

21, i5 

+22,14       J 

[8.33.43,519 

5 

18.35.58,26 

57,99 

+22,14      ] 

[8. 36.20, ]3 

5    ] 

[8.37.23,79 

23,52 

+22,14      1 

18.37.45,66 

6     j 

18.40.40,10 

39,83 

+22,14      ] 

18.41.  1,97 

6     1 

[8.46.45,62 

45,34 

+22,14      1 

ï8.47.  7,48 

8    ] 

18.57.49,58" 

48,83 

+22,14      1 

[8.58.10,97 

8     ] 

19.44.  0,66 

0,84 

23,01 

+22,17 

+22,14      1 

19.44.22,98 

8 

] 

19.48.29,98 
[9.56.17,6 

3o,ii 
54,8 

52,17 
16,4 

+22 ,06 

+22,14      ] 

[9.48.52,25 

8    : 

io.i3.i6,35 

i5,99 

38,24 

+22,25 

+22,14     5 

io.i3.38,i3 

6    ] 

[7.23.38,92 

38,67 

+21  ,87      1 

[7.24.  0,54 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


JniHet  10. 
«  Hercule 

(s)  Asiréc 

or  Ophiuchus 

i7"9  (Arg.-Œllzen) 
3a4^6  Lai.  Serpent. 
32569  Lai.  Serpent. 

y  Ophiuchus 

33o3i  Lal.Sagittaire. 
33i6i  Lai.  Serpent. 
33264  Lai.  Serpent. 
335oi  Lai.  Serpent. 
33627  Lal.Sagittaire. 
33745  Lal.Sagittaire. 
33850  Lai.  Aigle.... 
33g6i  Lal.Sagittaire. 
34ii3Lal.Sa^'ittaire. 
564(Wei88e)XVIH. 

(ÏÏ)  Irène 

»  Aigle 

â  Aigle 

Aldébaran 

La  Chèvre 

Juillet  il. 

OBI— o-,i3 

OBS-hi-,o5 

9  BS 

7  Aigle 

a  Aigle 

pAigle 

c  ISagittaire 


Bar.      V 


o".7       o 
6o3    22,3 


6o3    21,9 


jniUat  16. 
Aldébaran 

La  Chèvre 

Juillet  17. 

O  BI  —  0",02    .... 

OBS4-i",i5 

70  p*  Ophiuchus. . . . 

ft*  Sagittaire 

«  Serpent 

34023  Lal.Sagittaire. 
34263  Lal.Sagittaire. 
34356  Lai.  Aigle... 
34476  Lal.Sagittaire. 
34589  Lal.Sagittaire. 
34683  Lai.  Aigle  . . . 
34745  Lai.  Aigle  . . . 
34895  Lai.  Aigle  ('). 
35i65  Lai.  Aigle ... 

(S)  Irène 

a  Aigle 

PAig\e 

p*  Capricorne 

JuiUet  18. 
3i866  Lai.  Serpent. 


Lecture.       Microm. 
JUILLET  1868. 


Réfr. 


6o3  21 , I 

601  20,8 

602  20,7 
600  24 , 3 
602  25,8 

594  27 ,0 

588  27,8 

588  21,2 


58i     19,7 


75.27.  4)7 

107.  I.  3,8 

77.20.  6,5 

107.24.38,4 

108.  1.28,5 
109.42.10,2 

99.44.  4,0 
107.34.4^,0 
102.48.38,2 

101 .4i.i6,2 
io2.3o.5f ,1 
108.29.26,3 
io5.i5.33,9 
102.20.21, I 
io5.58.44,i 
104.37.13,6 
104. 4^*27, I 

117.32.42,8 

78.38.  0,1 
87.  8.  3,3 
73.45.31,6 
44.  8.58,7 

67.57.10,4 
67.57.10,4 
73.31. 56,1 
79.41.50,0 

81.28.  7,3 
83.54.35,4 

118.  0.47,5 


t 
20. 

20. 

20. 


p 

4,5 

3,3 

4,4 
20.  3,0 

20.  5,0 

20.  5,0 

20.  3,2 

20.  2,3 

20 .  3,4 

20.  3,9 

20.  1,9 

20.  3,1 

20.  4|8 

20.  0,7 

20.  0,8 

20.  0,9 

19.59,0 

19.57,8 

20.  5,7 
20.  3,7 
20.  6,6 
20.  3,3 

14.35,7 
26.  8,5 
3,3 
0,5 

«,9 

»,i 
5,6 


27.   1,3 

I.  o 

20.  3 
24.35 

1.23 

42.   5 

44.   I 
34.40 

48.35 

4{.i3 

30.49 

29.23 

15.29 

20.20 

58.44 

37.12 

42.28 

32.45 

37.55 

8.  o 
45.25 

8.56 


20. 
20. 
20. 
20. 
20. 


12.35 
41  •  2 
31.54 
4i.5o 
28.  5 
54.36 
0.42 


7 
I 

o 
5 
5 

9 
3 

3 

4 

4 

i 
o 

5 

1 

9 
5 


7 
6 


-+-0.38,1 
+a.  3,9 
-ho. 40, 9 
+2.  6,1 
4-2.  9,8 

-1-2.21  ,0 

4-1.31 ,2 
4-2.  7,2 
4-1.^3,2 
4-1.38,7 
4-1.42,0 
4-2.i3,o 
4-1.54,6 
4-1.41,3 
4-1.58,4 
4-1. 5i, 6 
4-1.52,0 

4-3.46,8 

4-0.43,0 
4-0.57,9 

4-0.35,4 
4-0.  2,9 


2  4-0.28,0 

9  4-0.27,3 

1  4-0.34,6 

7  -fo.4$,5 

8  4-0.47,4 
1  4-0. 5i, 7 
8  4-3.54,9 


600    24,1       73. {5.32,5    20.  8,2    45.25,2    4-0.35,4 
600    24,9      4i.  8.57,0    20.  0,5      8.57,6    4-0.  2,9 


608    22 , I 
608    22 , I 


604     21,3 

6o3    21,1 
602    21,1 


68.53.  5,6 

68.53.  5,6 

87.27.16,3 

III.  3.14,4 

9a.5î.56,4 

105.25.26,5 

108.9.5.47,8 

loi.   3.20,3 

104.    5.22,1 

107.  9.5i,6 
101. 36.  3,6 
101 .33.5o,o 
ioi.3o.3i,5 
101.44.  9, a 

118.   i.3o,i 

81.28.  8,9 
83.54.39,4 


14.53,9 
26.32,2 
20.  0,2 
20.  5,1 
20.  5,5 
20.  6,1 
20.  4,1 
20.  6,5 
ao.  9,4 
20.  5,5 
20.  8,2 
20.  5,1 
20.  3,7 


20. 

20. 

20. 
20. 


2,2 

3,3 

5,8 
8,0 


8.11,9 
36.34,2 
27.17,0 

3.10,0 
54.52,2 

25.20,7 

25.43,4 

3.14,5 
5.12,7 

9-46,4 
35.55,6 

33.45,6 

3o.3i ,0 

44.  8,0 

1.27,8 

28.  4,5 
54.33,3 


4-0.29,0 

4-0.28,4 
4-0.58,3 
4-2. 3i, 2 
1.10,7 
1.55,3 

4-2.12,5 

1 . 36  ,ô 
1.48,9 

-+•2-  4,9 
4-1.38,3 

4-1.38,1 

4-1.38,2 

4-1.38,9 

4-3.54,9 

-+-0.47,4 
4-0. 5i ,7 
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Correct.     Dist.  tppar. 
de  coll.     an  pôle  nord . 


26,4 
-26,0 


—26,1 


■25,1 

25.8 

■23,6 

23,6 


25,6 

-25,2 

25,6 
'25,6 


23,8 
^•4,4 


25,7 
24,8 
■^4,5 


a4,9 
a3,9 


107.  2.38,7 

77.20.18,1 
107.26.15,2 

108.  3.  7,4 
109.44*  0,6 

99.45.  7,2 
107.36.21,6 
102.49.52,6 
101.45.26,2 
102.32.  5,5 
108. 3i. 10, 5 
105.16.57,7 
102.21 .35,9 
106.  0.16,6 
104.38.38,6 
104.43.54,6 

117.36.  6,2 

78.38.12,2 
87.  8.32,7 


68.12.39,6 

67.41*  6,6 
73.32.  5,1 

79-4a.  9)7 
81.28.27,7 

83.55.  2,3 

it8,  ^.i^j'^ 


69.  8.16,8 

68.36.38,5 

87.27.50,6 

m.  5.16,5 

92.55.38,2 

io5.26.5i,3 

108.27.31 ,2 

loi.  4.^5,8 

104.  6.36,9 

107.11.26,6 

101.37.  9»a 

101.34.59,0 

101. 3i .44,5 

101.45.22,2 

118.  4.58,0 

81.28.27,2 
83.55.  0,3 


602    21,1     105.10.  1,8    20.  2,8      9.59,3    4-1.54,2    —24,1     105.11.28)8 


607    24,1     100.50.39,0    20.  0,8    5o.38,7    -f-i.34,4 


100.51.47,^ 


(•)  Lecture  diminuée  de  5'.  —  Foir  le  Cat.  et  Tobs.  de  1870,  juillet  22. 
Observations,  —  ToMB  XXIV. 
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J. 
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GRAND  INSTRUMENT  MERIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 

Aie.  droite 
app.  eoodae. 


G\    Ob\      N 


Passage 

observé. 


*. 


c. 


JuiUet  18. 

a  Ophiuchus ul-lp  6 

593  (Weisse)  XVir..  8.9  ml-lf  6 

p  Ophiuchus ML-LP  •  6 

32485  Lai.  Serpent . . .  ml-lf  5 

32653  LaL  Serpent ...  9    ml-lf  6 

17373  (Arg.-CEUzen)..  9    ml-lf  6 

V  Ophiuchus ML-LF  G 

33996  Lai.  Serpent . . .  ml-lf  6 

70  //  Ophiuchus ML-LF  G 

33242  Lai.  Ophiuchus.  6.7  ml-lf  6 

35i65  Lai.  Aigle 8    ml-lf  6 

35393  Lai.  Sagittaire..  8.9  ml-lf  6 

(u)  Irène ml-lf  8 

35955  Lai.  Sagittaire. .  8    ml-lf  6 

36128  LaL  SagitUire..  8    ml-lf  6 

36239  LaL  Sagittaire..  7.8  ml-lf  6 

j|.CE)=— i8'*53',4...  7.8  ML-LF  6 

7  Aigle ML-LF  6 

a  Aigle.  : ml-lf  G 

P  Algie ML-LF  6 

JuUlet  19. 

La  Qièvre Pr  10 

p  Taureau Pr  G 

JniUet  20. 

O  i*^  Bord pp  6 

Oa'Bord pp  6 

P  Lion Pr  10 

La  Chèvre pp  10 

P  Taureau Pr  8 

JniUet  21. 

O  i*'  Bord Pr  6 

O  2*  Bord Pp  6 

Régulus Pp  10 

La  Chèvre pr  10 

P  Taureau pp  8 

Q  2*  Bord Pp  10 

Juillet  24. 

C  i"Bord pp  6 

a  Chiens  de  chasse. ...  pp  10 

La  Chèvre Pr  10 

p  Taureau Pr  10 

Q  2*  Bord pp  10 

JniUet  25. 

Polaire  PI Pr  20 

L'Épi pp  10 

C  i"Bord Pp  6 

29847  Lai.  T  Hercule..  5      lf  6 

p  Hercule lf  6 

C  Hercule lp  6 

30673  Lai.  Hercule ...  8     lf  6 

3i32(  Lai.  Hercule ...  8      lf  6 

nf  Hercule lf  6 

31871  Lai.  Hercule .. .  8.9    lf  6 

32o32  Lai.  Hercule ...  8     lf  6 

f&  Hercule lf  6 

33001  Lai.  Hercule ...  7     lf  6 


JUILLET  1868. 


bas 
17.28.28,49 
17.30.58,21 
17.36.37,23 
17.41.  1,98 
17.45.32,43 
17.47.55,13 

17.51.26,42 
17.54.18,32 

17.58.27,23 

18.  o.23,i5 

18.46.45,74 
18.52.  5,97 

18.56.53,25 

19.  4.4«i55 
19.  8.  8,5i 
19.10.28,20 
19.13.14,12 

'9-39.39,47 
19.44.  i,ii 
19.48.30,18 


28,76    50,62 
58,48 


-h2i,86    -1-21,87 
-f-21,87 


37,33 

1,75 

32,06 

54 ,76 
26,19 

18,01 

27,28 

23,20 


59*37      -4-22,04 


48,06      -1-21,87 


45,47 
5,59 

52, 5o 

41,07 
8,64 

a7,73 
i3,65 

39,69       1,48 

1,29      23,02 

3o,3i     52, 18 


-*-ai,79 
+21 ,73 

-h2i,87 


5.  6.34,49    35,55    56,8i     -f-21,26 
5.17.35,37     35,98    57,20    4-21,22 


7.58.45,12 
8.  I.  o,3o 
11.41 .58,42 
5.  6.34,88 
5.17.35,79 


45,55 
0,73 
58,74 
35,94 
36, 40 


19,79  -»-2i,o5 
56,85  -1-20,91 
57,23    +20, 83 


8.  2.45,20    45,63 


8.  5.  0,22 
10.  0.59,45 
5.  6.35,23 
5.17.36,13 
7.26.10,98 

12.32.44,62 
12.49.30,83 

5.  6.36,88 

5.17.37,71 

7.19.36,84 

« 

i3. 10.24,4 
13.17.56,86 

13.26.52,74 
16. 15.27, 85 
16.24.15,17 
16. 36.  0,82 
16.43.51,27 
17.  5.43,10 
17.15.25,75 
17.21.55,15 
17.26.56,68 
17.41.  0,42 
17.52.35,98 


0,65 

59,72  20,37  -1-20,65 
36,29  56,88  -f-20,59 
36,74  57,26  -f-20,52 
ii,3i 


44,63 
31,69 

37,94 
38,32 

37,17 

56,3 
56,62 
52,63 
28,93 
i5,63 
i,5o 

52,21 

44,01 
26,45 
56,32 
57,56 
1,01 
37,00 


5i,o8    -1-19, 3g 

56,99    -4-19,05 
57,34    -hi9>02 


•4-21,87 
-4-21,87 
+21,87 
4-21,87 
-4-21,87 
+2i',87 
421,87 
•4-21 ,87 

-f-21,86 
-f-21,86 

-h2i  ,86 

H-2i,86 
-f-21 ,86 
4-21,86 
4-21 ,86 
4-21,85 
4-21,85 
4-21 ,85 


h  m  • 
7.28.50,63 
7.31.20,35 
7.36.59,20 
7.41.33,63 
7.45.53,93 
7.48.16,63 
7.51.48,06 
7.54.39,88 
7.58.49,15 

8.  0.45,07 

8.47.  7,33 
8.52.27,45 

8.57.14,36 

9.  5.  2,93 

9-  8.29,90 
9.10.49,59 

9.13. 35, Si 

9.40.  1,54 

9.44.23,14 
9.48.52,16 


4-21,17 
4-21,17 


7.59.  6,72 
8.   1.21,90 


4-20,78 
-4-20,78 


8.  3.  6,41 
8.  5.21,43 


-f20,52      7.26.31,83 
-hi9,39     12.33.  4,02 


4-19,02      7.19.56,19 


19,27 
15,59 


34, 5o 
20,37 


4-18,97 

4-18,97 
-1-18,80 

+18,87    -4-18,80 

18,87    4-18,80 

4-18,80 


45,23    4-18,78 


19,68 


18,80 

]8,8o 

18,80 

-f-i8,8o 

4-18,67    4-18,80 

-4-18,80 


13.27.11,60 
16.15.47,73 
16.24.34,43 
16. 36.20,30 
i6.44*ii,oi 
17.  G.  2,81 
17.15.45,25 
17.22.15,12 
17.27.16,36 
17.41.19,81 
17.52.55,80 
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Bar.     V 


Lecture.       Microm. 


Correct.      Dist.  appar. 
Réfr.        de  coll.    aup^lenord. 


Juillet  18.  o-,7 

«  OphÎQchas 

593  (Weiaae)  XVIIV 

§  Ophiucbiis 

3a485  Lai.  Serpent. 
39t653  Lai.  Serpent. 
17373  (Arg.-OEltzen) 

y  Ophluchos 

3!k996  Lai.  Serpent . 
7o/>*0phiuchus....  « 

33a4a  L.  Opbiucbus .      607    23 ,  î 
ft*  Sagittaire 607    a3,3 

35393  Lai.  Sagittaire. 

(u)  Irène 606    2a, 3 

35955  Lai.  Sagittaire. 
36 1 28  Lai .  Sagi  Itai  re. 
36239  Lai.  Sagittaire. 
j|.  aL  =  I9*i3"35\.      606    22,1 

7  Aigle 606    21,9 

a  Aigle 

P Aigle 608    22,5 

JmUet  19. 
La  Chèvre 612    22,0 

^  Tanreau 

JniUet  20. 

OBI  — o"i3 612    25,9 

OBS-4-i",îo 

^Lion 607    26,4 

La  Chèvre 6i3    23,6 

P  Taureau 

Juillet  21. 
OBI  — o",  12 6i5    28,0 

OBS-hi",07 

Régnlus 606    29, 1 

La  Chèvre 594    27,1 

p  Taureau 

9  BS 595    3o,5 

Juillet  24. 
CBS -M",  10 640    24,8 

a  Chiens  de  chasse.. 

LaChèvre 63i    22,3 

P  Taureau 

9  BS 627    26,3 

Juillet  2S. 
Polaire  PI  —  i",  20. .      611    29 ,8 

L'Épi 

CBS-+-i",i3 611    29,6 

29847  Lai .  T  Hercule .      607    26 , 5 

P  Hercule 

C  Hercule 

80673  Lai.  Hercule .      607    25 ,8 
3i324  Lai.  Hercule. 

w  Hercule 

3 1871  Lai.  Hercule . 

3ao32  LaL  Hercule  .      604    25,5 

fA  Hercule 

33ooi  Lai.  Hercule . 


JUILLET  1868. 

•                m 

(     » 

'        m 

t     » 

V 

0        t        m 

77.10.  2,8 

20.  2,5 

20.     1,1 

-ho.40,5 

-24,8 

77.20.15,7 

77.21.37,8 

20.  1,2 

ai. 37, 7 

+0.40,6 

77.21.52,4 

85.21.49,8 

20.  0,6 

2i.5o,5 

+0.53,9 

—26,1 

85.22.18,5 

100.12.  4,9 

19.58,4 

«a.  7,4 

+  1.32,2 

ioo.i3.i3,7 

105.35.46,9 

20.  2.7 

35.44,4 

-Hi.55,4 

105.37.1 3, 9 

105.38.36,7 

20.  0,7 

38.36,6 

+1.55,7 

105.40.  6,4 

99-44-  i»3 

20.  0,9 

44.   1,5 

+i.3o,5 

-25,3 

99.45.  6,1 

io3.  o.56,5 

20.  0,6 

o.56,4 

+i.i3,4 

io3.  2.i3,9 

87.27.19,5 

20.  2,6 

27-17,9 

+o.58,o 

-26,4 

87.27.50,0 

87.31.12,8 

20.  2,0 

3i.ii,7 

+o.58,2 

87.31.44,0 

lit.  3.10,5 

19.58,7 

3.12,5 

+2.3o,5 

-26,6 

111.  5.17,1 

io5.5i.  3,6 

20.  5,4 

5o.58,5 

+  1.57,2 

105.52.29,8 

118.  5.17,6 

20.  9,4 

5.  8,5 

+3.55,0 

118.  8.37,6 

109.24.56,2 

20.  7,3 

a4.l9,6 

+2.18,8 

109. 26. 4a, 5 

108. 5o. 56 ,9 

20.  6,6 

5o.5o,6 

+2.1 5,0 

108.52.39,7 

108.53.57,6 

20 .  5,0 

53.53,3 

+2.i5,3 

108.55.42,7 

108.51.37,2 

20.  2,7 

51.34,8 

+2.l5,l 

108.53.24,0 

79.41.49,3 

20.  1,6 

41.48,9 

+0.44,5 

—  25,1 

79.4a.  7,5 

81.28.  2,4 

19.58,1 

28.  5,5 

+0.17,3 

—26,0 

81.28.26,9 

83.54.33,4 

«9.59,^ 

54.36,0 

+o.5i,5 

-26,5 

83.55.   1,6 

• 

4i.  9-  ^,7 

20.  5,7 

8.58,1 

+0.  2,9 

— a4,7 

61.30.43,8 

20.  6,2 

30.39,5 

+0.20,7 

-25,3 

69.25.48,2 

14.57,5 

40. 5i ,1 

+o.3o,o 

69.40.55,9 

69.25.48,2 

26.30,0 

9. «8,7 

+0.29,3 

69.  9.22,8 

74.41.13,7 

20.   1,4 

4i.i3,7 

+0.36,'» 

-25,7 

44.  8.5i,6 

19.58,3 

8.57,4 

+0.  2,9 

— a3,9 

6i.3o.5i,i 

20.  14  F  1 

30.39,0 

+0.20,6 

-a4,7 

69.37.14,0 

14.45,2 

52.29,2 

+o.3o,o 

69.52.34,6 

69.37.14,0 

26.20,8 

20.53,9 

+0.29,3 

69.20.58,6 

77.23.  8,6 

20.    0,4 

a3.  9,7 

+0.39,9 

—25,2 

44.  9.  a. 8 

20.  6,5 

8.57,5 

+0.  2,8 

~a3,9 

61.30.39,8 

20.   2,3 

30.39,4 

+0.20,3 

-a4,7 

74.19.41,3 

20.     1,1 

■9.4a,i 

+0.35,3 

74.19.53,1 

90.20.47,5 

20.  7,5 

20.41,4 

+1.  4, a 

90.21.20,8 

5o.58.ii ,9 

20.    1,8 

58.11,2 

+0.  9,6 

-a4,8 

4<.  8.57,0 

20.   1,1 

8.57,0 

+0.  2,9 

-23,4 

61. 3o. 38,6 

20.  2,4 

3o.38,i 

+0.20,7 

— i3,o 

74.24.12,4 

20.  0,0 

a4.i4,7 

+o.36,i 

74.24.27,2 

358. 37. 25, i 

ao.  4,9 

37.22,4 

-^.49,9 

—26,2 

100.27.20,3 

20.  6,4 

27.14,6 

+  1.3l,2 

-2i,5 

95.  4.i5,5 

20.  2,7 

4.i3,9 

+1.14,5 

95.  5.  4,8 

43.22.21,0 

20.  2,8 

22.19,7 

+0.  2,1 

43.21.56,2 

68.12.58,5 

20.   2,3 

i2.58,o 

+0.28,1 

25,9 

68.13.  0,5 

58.  9.13,2 

20.  0,7 

9-M,a 

+0.16.8 

—25,1 

58.  9.  5,4 

47.31.59,9 

19-59,4 

32.   1,5 

+0.  6,2 

47.31.42,1 

49.  8.44,6 

«9.59,4 

8.46,4 

H-o.  7,7 

49.  8.28,5 

57.21.33,1 

20.  2,8 

2i.3i,3 

+0.16,0 

-25,7 

57.21.21,7 

40.14.22,9 

20.  3,4 

i4.ai,7 

—0.   1 ,0 

40. i3. 55,1 

46.20.29,5 

20.  2,3 

20.28,4 

+0.  5,0 

46.20.  7,8 

62.11.49,9 

20.  2,8 

11.48,7 

+0.21,2 

-25,4 

62.11.44,3 

44.59.47i5 

20.  a,o 

59-46i9 

+0.  3,7 

44*59.25,0 

lO' 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 

Atc.  droite 
app.  oondiM. 


G',    Ob'.      N 


Passage 
observé. 


*. 


C. 


JniUet  25. 

33^47  Lai.  Hercule...  7      lf  6 

33691  Lai.  Lyre 7      lf  6 

34o58  Lai.  Lyre 8      lf  6 

34  3a5  Lai.  Lyre 9      lf  6 

34592  Lai.  Lyre  (')...  7      lf  6 

P  Lyre lf  6 

7  Lyre lf  6 

X  Aigle LF  6 

jQiUet  27. 

C  i*'  Bord LF  6 

a  Couronne lf  6 

X  Serpent lf  6 

î>  l'^Bord LF  6 

l)  a*  Bord lf  4 

P*  Scorpion lf  6 

3oio5  Lai.  Hercule ...  8      lf  6 

C  Hercule lf  6 

30673  Lai.  Hercule ...  8      lf  6 

3 II 92  Lai.  Hercule...  7      lf  6 

n  Hercule lf  6 

3i656  Lai.  Hercule .%.  8      lf  6 

31871  Lai.  Hercule...  9      lf  6 

32299  ^-  Hercule...  7      lf  6 

fi  Hercule lf  6 

32775  Lai.  Hercule  (*).  8      lf  6 

33o35  Lai.  Hercule...  8      lf  6 

JniUet  28. 

p'  Scorpion lf  6 

C  I*'  Bord LF  6 

X  Ophiuchus LF  6 

X  Ophiuchus LF  6 

1}  Ophiuchus LF  6 

JoiUet  30. 

9  Hercule lp  6 

31871  Lai.  Hercule...  8.9    lf  6 

S  Serpent lf  6 

58  Ophiuchus lf  6 

32538  Lai.  Hercule...  8.9    lf  6 

(C  I"  Bord LF  6 

33202  Lai.  Hercule ...  8      lf  6 

fA*  Sagittaire lf  6 

33794  Lai.  Lyre 5.6  lf  6 

34 171  Lai.  Lyre 8   lp  6 

34480  Lai.  Lyre 8   lf  6 

34710  Lai.  Lyre 8   lp  6 

P  Lyre lf  6 

7  Lyre lp  6 

36718  Lai.  Cygne 8   lp  6 

P*  Cygne lf  6 

37200  Lai.  Cygne 7     lp  6 

37441  Lai-  Cygne 5.6    lp  6 

^  Cygne lf  6 

37975  Lai.  Cygne 9     lp  6 

X  Petite  Ourse lf  ao 


JUILLET  1868. 

• 
52,91 

48,04 

38,99 

0.44 

42,83 

56.1 5 

43,97 

58. 16 


I7.58.5i ,79 
18.  9.47*07 
18. 18. 38, 00 
18.24.59,52 
i8.3i.4i ,92 
18.44.55,45 
18.53.43,28 
18.58.58,27 


i5. 12.35,10 
15.28.48,64 
15.37.29,47 
15.48. 55, 3o 
15.48.56,42 
1 5. 57.30,50 

16. 2$. 52, 27 

16. 36.  1,69 
16.43.52,12 
17.  0.46,57 
17.10.10,09 
17.15.46,21 
17.21.55,76 
17.34.  o,o5 
17.41.  1,04 
17.47.  2,44 
17.53.37,74 

15.57.30,74 

16.  5.14, 38 
16.23.59,52 
16. 5i.  9,29 

17.  2.33, 5o 


ï7-  9 
17.21 

17-29 
17.35 

17.40 

17.51 

17.58 

18.  5 

18.12 

18.21 

18.28 

18.35 

18.44 
18.53 
19.18 
19.25 
19.29 

19-34 
i9-4o 
19.48 
19.56 


.21 ,47 
.57,52 

.47,89 

•>7,79 

.49,»» 

.  4,79 
.15,62 

.38,84 

.40,37 

.  2,70 

.36,54 

.  3,07 

.57,65 

.45,62 

.55,19 

•  9,47 
.41,37 

.54,12 

.36,21 

.13,12 

.23,6 


34,81 

49,21 
29,52 

54,85 

55,97 

3o,02 

53,24 

2,36 
53,06 
47,56 
10,89 

47, «4 

56,93 
1,08 
1,62 

3,46 
38,67 

3o,26 
14,01 

59,57 

9,49 
33, i3 

22,00 
58,69 
47,5a 
17,24 
5o,o6 

4,33 
16,59 
38,32 
41,28 

3,75 
37,53 

3,98 
58,36 
46, 3i 
56,24 
10,  o5 
42,28 
55,06 
37,23 
14, 10 

1,2 


14,78 

2,77 
17,11 


7,3o 
47,68 


48,  o3 
20,34 

28,88 


+18,80 
+18,80 
+  18,80 
+18,80 
+18,80 
+18,80 
18,80 
18,80 


«9,67 


48,02 

ï7,37 
27,22 

50,90 


+  i8,63 
18,80 
18,95 


+i8,o5 

+  18,09    +i8,o5 

+18,16    +i8,o5 

+  i8,o5 

+  i8,o5 

+18,01     -m8,o5 

+  18, o5 

+17,98    +i8,o5 

+  i8,o5 

+  18, o5 

H->7»99  +i8,o5 
+ï8,o5 
+18, o5 
+i8,o5 

+  18. o5  +i8,o5 
+  i8,o5 
-i-i8,o5 

+17,76    +17,76 

4-17,76 
+  17,80  +17,76 
+17,73  +17,76 
+17,77    -«-«7,76 


38,45    +i6,i5 


54,78    +16,46 


14,75 
2,75 


+16,39 
+16,44 


26,40    +16,35 


53,70 

12,3 


+16,47 


+  16,43 
+  16,43 
+16,43 
+16,43 
+16,43 
+16,43 
+16,43 
+  16,43 
+16,43 
+16,43 
+16,43 
+16,43 
+16,43 
+16,43 
+16,43 
+16,43 
+16,43 
+16,43 
+16,43 
+16,43 


h 
17.59 
18.10 
18.18 
18.25 
18.32 
18.45 

18.54 
18.59 

l5.12 

i5.29 
15.37 

i5.49 
i5.49 
15.57 
■6.25 
16.36 

16.44 
17.  1 
17.10 
17.16 
17.22 

17.34 
17.41 

17.47 
17.53 

15.57 
16.  5 

16.24 
16. 5i 


17- 


17-  9 
17.22 

17.30 

17.35 

17.41 
17.51 
17.58 
18.  5 
18.12 
18.21 
18. 28 
18.35 
18.45 
18.54 

Ï9I9 
19.25 

'9-29 
19.35 

19.40 
19-48 


11,71 

6,84 

57,79 

19,24 

1,63 

14,95 

2,77 
16,96 

52,86 
7,26 

47,57 
12,90 
i4,oa 
48,07 
H  ,29 
20,41 
II, II 
5,61 

28,94 

5,19 

14,98 
19,13 

19,67 
21, 5i 

56.72 

48,0a 

3i,77 
17,33 

27,25 

50,89 

38,43 

l5,I2 

3,95 
33,67 

6,49 
20,76 

33,02 
54,75 

57,7ï 
20,18 

53,96 

20,41 

14,79 

2,74 

12,67 

26,48 

58,71 

11,49 
53,66 

3o,53 


(')  Double,  la  1' 


(*)  Double,  le  milieu. 
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Correct.     Dht.  appar. 


Juillst  25. 

33247  Lai.  Hercule 
33691  Lai.  Lyre. . 
34o58  Lai.  Lyre. . 
343^5  Lai.  Lyre. . 
3459a  Lai.  Lyre. . 

?Lyre 

71-yre 


Bar.     0' 


o",7 


Juillet  27. 
CBS-hi"  o5, 
«  Couronne. ... 

a  Serpent 

J>  centre 


p*  Scorpion 

3oio5  Lai.  Hercule . 

C  Hercule 

30G73  Lai.  Hercule. 
31192  Lai.  Hercule. 

ir  Hercule 

3i656  Lai.  Hercule. 
31871  Lai.  Hercule. 
32^99  Lai.  Hercule. 

ft  Hercule 

3^779  Lai.  Hercule . 
33o35  Lai.  Hercule . 

Juillet  28. 

p*  Scorpion 

C  BS-+-i*  08 

X  Ophiuchus 

X  Ophiuchus 

n  Ophiuchus 

Juillet  30. 

â  Hercule 

3 1871  Lai.  Hercule. 

(Serpent 

58  Ophiuchus 

3a538  Lai.  Hercule . 

CBS -4-1"  12 

332oa  Lai.  Hercule. 

p'  Sagittaire 

33794  Lai.  Lyre.... 
34171  LaI.  Lyre.... 
34480  Lai.  Lyre.... 
34710  Lai.  Lyre.... 
PLyre 

7Lyre 

36718  Lal.  Cygne... 

?  Cygne 

37200  Lal.  Cygne. . . 
37441  Lal.  Cygne... 

^  Cygne 

37975  Lal.  Cygne... 


60a    24,9 


600    24 |i 


557    26,1 


557    25,7 

557    a5,i 
559    25, 0 


56o    24,7 


559    24,0 
529    22,6 


529 
53o 
53o 


22^5 
21,3 
20,1 


621       19,9 


624      19,1 


623      18,7 


626      18,3 


626 
625 


18,1 

I7i7 


Lecture.  liicrom.  L^ 
JinLLRi868. 

41.4^*16,2  20.  1,6  4^*i6,3 

46.45.  3,0  20.  0,6  45*  3,4 

46.  8.  7,5  20.  0,3  8.  8,9 

48.38.  0,0  20.  1,3  37.59,6 

48.49«5i,4  ^o.  0,7  49.52,0 

56.47.10.8  19.59,3  47«ï2,4 

57.29.14.9  i9-59j5  29.16,6 


Réfr.        de  coll.    au  pôle  nord. 


+0.  0,5 
-ho.  5,4 
-ho.  4,8 

-ho.   7,2 

-ho.  7,4 
-ho.i5,5 
-ho.  16,2 


626     17,2 


io3.  8.  9 
62.50.12 
83.  8.52 

108.  2.14 

109.24.36 
46.41*40 
58.  9.  9 
47.32.  3 
46.  0.27 
53.  2.21 
47.59.46 

40.14.17 
44.22.  8 
62.11.48 

45.  3.28 
47*59.  3 

109.24.38 

106.  8.23 

87.42.47 

80.24.31 

io5.3i.55 

65.  2.56 
40.17.21 

io5.20.  7 

111.37.42 
47.24.28 

109.37.  4 
46.47.  1 

m.  6.  9 
49.  9.46 
43.5i.23 

46.  3.45 
49.13.59 
56. 5o.  8 
57.32.15 
44*  0.59 
62.21.42 
48.54.29 
47.32.  5 
45.14*22 
46.23.5o 


7 

7 

9 
3 

2 
5 
6 
5 
5 
2 

9 

2 

8 
6 

7 
4 

4 
3 

2 

2 


1 
3 
o 

4 
6 

9 

9 
6 

7 
3 

2 

4 
8 

2 
o 

4 
6 
8 
o 


4 


20. 

20.    6 
20.    1 

19*59 


19.59 
19.58 

19*57 

20.  3 
20.  2 
20.  2 
20.  o 
19.58 
20.  3 
20.  2 

19*59 
19.58 

20.  2 
20.  2 
20.  2 
20.  2 
20.  o 


3 

4 
3 

5 


23. 

23. 
23. 
23. 

23.  4 

23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 

22.59 
23.  3 

23. 
23. 
23. 
23. 
22.56 

23.  o 


8  8.  5,7  -hi.45ï 

2  5o.io,9  4-0.21 
o  8.53,3  -ho. 49 

3  2.i5l,3  -h2.  7 


9 
3 

o 

o 

2 

o 
5 
1 
o 
2 
3 


4 
5 

2 

2 
3 

7 
o 

4 
o 

3 

1 

o 

8 

7 
2 
1 
6 

4 

9 
o 

3 

7 
o 

8 


24.37 

41.43 

9-i4 
32.  1 

0.26 

2.20 

59.47 
14.21 

22.  7 

11.48 

3.3i 

59.  6 

24.36 
8.21 
42.46 
24.31 
31.55 

59.54 
14.18 

>/•  4 

34.37 

21.26 

33.57 

44.  o 

3.  6 

6.46 

48.25 

0.47 

11.   o 

47.10 
29.13 
57.57 
18.42 
51.29 
29.  7 
11.28 
20. 5i 


I 
8 
3 
5 

7 

7 
6 

3 

3 

I 

1 

2 


-h2.i6 
4-0.  5 
-ho.i6 
-ho.  6 
-ho.  4 

-ho.  II 

-ho.  6 
— o.  o 
-ho.  3 

-h0.2I 

-ho.  3 
+0.  6 


9  -ha. 17 

9  4-1.57 

6  4-0.58 
I  4-0.45 

7  4-1.55 


8 
8 
8 
5 
o 
2 
5 
8 
I 
1 
5 
6 
3 
3 

9 

9 
8 

o 


4-0.24 
— -o.  I 
4-1.56 
4-2.37 
4-0.  6 
4-1. 21 
4-0.  5 
4-2.33 
4-0.  7 
-ho.  2 
4-0.  4 
4-0.  7 
4-0. i5 
4-0.16 
4-0.  2 
4-0.22 
-ho.  7 
-ho.  6 
4-0.  4 
4-0.  5 


7 

2 


5 
3 
8 
I 

7 
6 

6 

9 
I 

2 

7 
6 

2 
5 
2 

2 


9 
o 

o 

5 

1 

8 

5 


8 

9 

9 
6 

8 

o 

7 
3 

o 

2 


a4,9 
26,5 


—25,1 

—25,5 

—25,7 


♦-25,2 


—25,6 


4    - 


25,0 

26,1 

26,7 


-a4,9 


3    -23,6 

9 
6 


-a4,4 
-24,8 

-25,5 


-24,6 


4i.4i.5i ,2 
46.44.43,2 
46.  7.48,1 
48.37.41,2 
48.49.33,8 
56.47.  a, 3 
57.29.  7,2 


io3.  9.22 
•24,8  62.50.  7 
-26,0      83.  9.17 

108.  3.57 


109.26.28 
46.41*23 
58.  9.  5 
47.31.42 
46.  o.  6 
53.  2.  6 
47.59.28 
4o.i3.55 
44*21.45 
62.11.43 

45.  3.  .9 

47*58.47 

109.26.28 

106.  9.53 

87.43.18 

80.24.50 

io5. 33.25 

64.59.55 

4o.i3.53 

io5.i8.36 

iii.36.5o 

47*3H.  7 
109.34.54 

46.43.41 

111.  5.i5 

49.  6.29 

43.48.  3 

46.  0.27 
49.10.43 

56.47*  ï 
57.29.  5 
43.57.36 
62.18.40 
48.5i.i2 
47.28.48 
45.11.  7 
46.20.32 


2 
I 

2 


7 

7 

2 

o 

9 
8 

o 

o 

9 

4 


2 
5 

9 

4 


I 

2 
2 

4 
5 

4 
4 
5 

4 
1 

7 

9 
6 

3 

I 

3 

9 

7 
5 

o 
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Ob' 


JniUet  31. 

If  Hercule lf 

tv  Hercule lf 

31899  Lai.  Hercule...  8      lf 

SaoSa  Lai.  Hercule  ...  6      lf 

3a345  Lai.  Hercule ...  7      lf 

fA  Hercule lf 

32882  Lai.  Hercule  .. .  7      lf 

33202  Lai.  Hercule  ...  7      lf 

Il  Sagittaire lf 

33794  Lai.  Lyre 6.7    lf 

ai  Sagittaire lf 

34432  Lai.  Lyre 8      lf 

34662  Lai.  Lyre lf 

C  I"  Bord LF 

y  Lyre lf 

35826  Lai.  Lyre 8.9    lf 

36109  Lai.  Lyre lf 

//Sagittaire lf 

p'  Sagittaire lf 

à  Cygne lf 

P  Aigle LF 

ï  Petite  Ourse lf 

a  OrioD Gr 

Sirius X,  Gr 

Q  2*  Bord Gr 

Août  i. 

O  i"  Bord Gr 

O  a"  Bord cr 

Août  2. 

Aldébaran cr 

Rigel Gr 

P  Taureau Gr 

i  Orion Gr 

a  Orion Gr 

Sirius Gr 

Ç  2"  Bord Gr 

Août  3. 

O  1"  Bord Gr 

O  a*  Bord Gr 

7  Aigle LF 

P  Aigle LF 

i  Petite  Ourse lf 

0  Aigle LF 

a'  Capricorne  ........  lf 

p  Capricorne lf 

39833  L.  M  Capricorne.  lf 

*  Verseau lf 

Août  4. 

35oai  Lai.  Aigle lf 

35384  Lai*  Aigle 7      lf 

X  Aigle lf 

36oo3  Lai.  Aigle 8      lf 

*  Aigle LF 

X  Aigle j, LF 


Passace 

Aae.  droite 

N 

obMrré. 

T 

*, 

C. 

c; 

app.  conclue. 

JUILLET  1868. 

h      ■      • 

• 

s 

• 

s 

h     m    • 

6    ] 

[7.10.1a, ai 

i3,oo 

a8,8a 

-f-ï5,8a 

+  i5,9i 

17.10.28,91 

6    ] 

[7.i5.a8,6a 

29, 3i 

45, i5 

+15,84 

+15,91 

17.15. 45, aa 

6    : 

[7. a3. 17,90 

ï6i79 

+  15,91 

I7.a3. 34,70 

6     ] 

[7.28.41,17 

42,08 

+15,91 

17.^8.57,99 

6     1 

17.35.19,99 

20,98 

+  «5,91 

17.35.36,89 

6     1 

17-41.  3,14 

3,73 

19,63 

+  15,90 

+15,91 

17.41.19,64 

6     ] 

'7-49.43,34 

44, -^9 

+i5,9i 

17.50.  o,ao 

6     ] 

17.58.15,89 

16, 85 

+15,91 

17. 58. 3a, 76 

6     ] 

18.  5.39,17 

38,65 

54,78 

+16, i3 

+15,91 

18.  5.54,56 

6     1 

[8.12.41,09 

42,00 

+  15,91 

18. la. 57, 91 

6    1 

18.17.16,37 

i5,86 

+  i5,9i 

18.17.31,77 

6    ] 

i8.a7.a4,6a 

25,61 

+i5,9i 

i8.a7.4if5a 

6    1 

8.33.ao,39 

21,53 

+15,91 

18.33.37,44 

6     ] 

[8.43.53,15 

52,69 

+15,91 

18.44.  8,60 

6    ] 

[8.53.46,22 

46,91 

a, 75 

+  i5,84 

-M5,9i 

18.54.  2>8a 

6    ] 

[9.  0.20,62 

ai, 61 

+«5,91 

19.  0.37, 5a 

6     ] 

[9.  6.  1,19 

a,i3 

+i5,9i 

19.  6.18,04 

6     1 

19-  9-4it62 

4i,i5 

+15,91 

19.  9.57,06 

6    ] 

[9.13.47,85 

47,4^ 

+i5,9i 

19.14.  3,33 

6    1 

[9.40.36,80 

37,8a 

53,70 

+  i5,88 

+15,91 

19.40.53,73 

6    ] 

[9.48.36,19 

36,32 

5a,  25 

+  15,93 

+  15,91 

19. 48. 5a, a3 

ao    ] 

[9.56.21,0 

58,6 

Hi9 

• 

10 

5.47-45,86 

46,00 

1,88 

-f  i5,88 

10 

6.39.  4,08 

3.74 

Ï9.7Ï 

+  '5,97 

10 

7-  9-  î»9a 

a, ai 

+15,93 

7.  9.18,14 

AOUT  1868. 

8 
10 
10 
10 
10 

7 
10 


8      8.46.  7,84      8,17 
8      8.48.20,88    21,21 


4.28.  6,5o  6,80 

5.  7.57,11  56,94 

5.17.41,95  42,48 

5.25.  1,23  1,18 

5.47.46,80  46,94 

6.39.  4,76  4,42 

7.  7.26,23  26,52 


ai, 77 

12,11 
57,60 
16,23 

1,93 
19»  75 


5  8.53.52,59  52,91 

5  8.56.  5,35  5,67 

6  19.39.46,64  46,83 
6  19.48.37,29  37,40 

20  19.56.21,4  5i,6 

6  20.  4-17,23  17,19 

6  20.10.31,75  3i,48 

6  20.21.  8,04  7,66 

6  20.32.20,19  19,81 

6  ai.  a.i2,i5  11,90 

6  18.43.30,87  3o,66 

6  18.51.41,09  40,99 

6  18.59.  2,64  2,54 

6  19.  5.i3,65  i3,55 

6  19.18.38,47  38,53 

6  19.29.35,39  35,25 


1,53 

52,25 

10^2 

32, 16 

46,40 

22,44 


17,10 

53,04 

49,98 


+i5, 

+i5. 

-+-i4,97 

+i5, 

+15,17 

+  i5. 

+  l5,I2 

+i5. 

+i5,o5 

+i5, 

+  »4,99 

+i5. 

+i5. 

+  i5, 

+  i5. 

+  i5, 

+  14,70 

+  14, 

+14,85 

+'4, 

+14,97 

+  14, 

+i4,9a 

+  14, 

+14,78 

+14, 

H-l4, 

• 

+14, 

+  14, 

+14, 

+14,56 

+  14, 

+  14, 

+14, 5i 

+14, 

+14,73 

4-14, 

93  8.46.24, K> 

93  8.48.37,14 

06  4.a8.ai,86 

06  5.  8.12,00 

06  5.17.57,54 

06  5.a5.i6,a4 

06  5.48.  a,oo 

06  6.39.19,48 

06  7.  7.41,58 

06  8.54.  7,97 

06  8.56.20,73 

85  19.40.  1,68 

85  19.48. 5a,a5 

85  ao.  4. 3a, 04 

85  20.10.46,33 

85  20.2i.aa,5i 

85  ao. 3a. 34,66 

85  ai ,  a.a6,75 

58  18.43.45,34 

58  18.51.55,57 

58  18.59.17,1a 

58  19.  5.a8,i3 

58  19.18.53,11 

58  19.39.49^83 
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Jiimet  31. 

ir  Hercule 

«>  Hercule 

31899  Lai.  Hercule. 
33082  Lai.  Hercule . 
3^345  LaL  Hercule . 

P  Hercule 

3!i88a  Lai.  Hercule . 
332oa  Lai.  Hercule . 

f&  Sagittaire 

33794  Lai.  Lyre.... 

»i  Sagittaire 

34432  Lai.  Lyre.... 

34662  Lai.  Lyre 

CBS-M-,09 

7Lyre 

35826  Lai.  Lyre.... 
36109  Lai.  Lyre.... 

d  Sagittaire 

p*  Sagittaire 

è  Cygne 

PAigle 


Bar.      0' 


644    20,2 


646    19,6 


649    18,9 


649    i8|3 


65o    18,1 

648  17,6 

649  >7i5 


CL  Orion 661 

Sirius 

9  BS— o-,o3 


Lecture.       Microm. 
JUILLET  1868. 


53.  5.19,9 

57.24.28,4 
49.40.28,7 
48.42.38,6 
45.58.38,4 
62.14.44,8 
47.22.35,3 
46.46.57,9 

lit.  6.  4*5 
49.  9.45)0 

110.37.15,7 
46.  7.28,0 
41.  6.42,6 

109.53.50,9 
57.32.12,1 
46.20.  2,4 
47-39.49*5 

109.11.55,4 

108.  6.29,3 
45.14.23,0 
83.57.30,1 


t 

23. 
23. 


2,0 

1,9 


23.    2,0 


«,7 

1.2 


23. 
23. 

23.  0,3 
23.  0,3 
23.  0,4 
22.59,2 

22.59,7 

22.59,5 

22.59,4 
22.59,4 

23.  0,0 

23.  1,2 
23.    1,1 

22.59,7 

2$.  0,1 
22.59,8 
22.59,0 
23.    2,3 


I 

2.19 
21.28 

37.27 
39.38 
55.39 

11.47 
19.36 

43.59 

3.  5 

6.47 
34.16 

4.3o 

3.44 
5o.52 

29.12 

17.  2 

36. 5o 

8.56 

3.3o 

11.25 

54.29 


19,5      82.39.47,8    22.59,9  36.48 

106.33.28,8    22.5i,9  3o.38 

74.25.27,6    23.29,6  21.59 

AOUT  1868. 


Correct.     Dîtt.  appar. 
Réfr.       de  coll.    an  pôle  nord. 


2 
3 

9 
4 
2 

o 

7 

2 

9 
o 

8 

6 

7 
o 

3 

8 

8 

3 

o 

I 

7 


-i-o.ii 
4-0.16 
-fo.  8 
H-o.  7 
4-0.  4 

-ho. 21 
-f-o.  6 
4-0.  5 
-1-2.33 
-fo.  7 
4-2.29 
+0.  4 
— o.  o 

42.24 
+0.16 

-HO.  5 
40.  6 
-f2.i9 

-h2.12 

4K).  4 
4-0.52 


9  -i-o.5o 
o  -i-2.  2 
5    4-0.37 


9 

4 
4 
4 

/ 

8 
I 
5 
5 

9 
8 

9 
I 

7 

7 
I 

4 

9 

7 
o 


1 
8 
I 


—25,1 

—24,1 


-a5,4 


— aai9 


—24,1 


—ai, 9 


7    — a3,5 


—22,2 
-24,4 


53.  2.  7,2 
57.21.20^ 

49.37.12,4 
48.39.21,9 
45.55.20,0 
62.11.44,9 

47-ï9-i8i9 
46.43.40,8 

111.  5.i5,5 
49*  6.3i,o 

110.36.22,7 
46.  4.ii|6 
4i.  3.20,7 

109.52.52,8 
57.29.  5,1 
46.16.44,0 
47.36.33,3 

109.10.52,3 

108.  5.18,8 
45.11.  5,2 
83.54.58,5 


74.22. i3, 3 


Ao&t  2. 

Aldébaran 6o5    20,1      73.48.21,2  22.59,8  45.22,6  -H>.35,9 

Rigel 98.23.34,5  23.18,2  20.17,4  41.26,7 

PXaurean 61.33.43,9  23.9,6  3o.36,6  40.20,8 

^  Orion 90.26.15,9  23.  0,1  23.17,5  4-i.  4,7 

a  Orion 82.40.5,0  23. §5,6  36.5i,4  -(-0.49,2 

Sirius 602    22,9    106. 33. 5i, 2  23.i3,8  3o.38,5  +2.  o,5 

9  BS 74.21.48,0  23.9,4  18.40,5  -HO. 36, 3 

Ao&t  3. 

vAigle 576    22,0      79.44.46,6  23.2,7  4i.45,i  4-0.44,3 

PAigle 83.57.3j,3  23.  1,9  54.3i,i  4-o.5i,4 

PAigle 91.14.40,9  23.0,7  11.41,9  -Hi.  6,3 

a' Capricorne 575    ai, 8    102.58.29,6  23.  0,2  55.3o,4  41. 43, 2 

pCapricome io8.i5.5o,o  23.  0,1  i2.5o,o  -H2.io,6 

39833  LaL  uCapric.  573    21,5    108.37.2,1  23.3,9  33.58,6  -H2.i3,o 

0  Capricorne 572    21,3    107.46.21,2  23.3,9  43. 17,3  +2.7,7 

y  Verseau 570    20,7    101.55.45,1  23.  2,3  52.43,5  4-1.39,2 

Août  4. 

35o2i  Lai.  Aigle....  564    19, a      99.57.12,6  23.  6,4  54.  7,4  4'i.32,i 

35384  Lai. Aigle....  94-56.3,8  23.3,8  53.  0,8  4-i.i6,3 

PAigle 95.  6.32,4  23.  1,1  3.32, 1  +1.16,8 

36oo3  Lai.  Aigle. .. .  564    i8|7     95.39.39,8  23.  0,8  36. 40,1  +i.i8,5 

'Aigle 87.10.55,3  23.  2,0  7.54,6  +o.58,i 

X  Aigle 97.20.51,2  23.  1,9  17.50,3  +1.23,6 


a3,4 

73.45.35,4 

22,2 

98.21.21,0 

22,8 

61.30.34,3 

23,8 

90.23.59,1 

24,0 

82.37.17,5 

23,0 

106.32. i5, 9 

74.18.53,7 

23,8 

79-4a.  5,1 

24,0 

83.54.58,2 

25,7 

91.12.23,9 

23,3 

102.56.49,3 

a4,6 

108.14.36,3 

108.35.47,3 

107.45.  0,7 

101.53.58,4 

99.55.16,4 

94.53.54,0 

22,8 

95.  4*^5,8 

95.37.35,5 

23,2 

87.  8.29,6 

22,4 

97.18.50,8 

8o 


GRAND  ESSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


Ob'.      N 


Août  4. 

37514  Lai.  Aigle lp 

(2)  Pallas LP 

P  Verseau lp 

Août  5. 

37333  Lai.  Aigle 6      lp 

7  Aigle lp 

(2)  Pallas LP 

>  Petite  Ourse lp 

Ô  Aigle LP 

a'  Capricorne lp 

a  Dauphin lp 

Août  7. 

P  Ophiuchus LP 

|x  Hercule lp 

V  Ophiuchus LP 

33o66  Lai.  Serpent ...  8   lp 

33261  Lai.  Serpent...  8   lp 

33467  Lai.  Serpent.!.  7   lp 

33731  Lai.  Serpent...  6   lp 

33951  Lai.  Serpent...  7   lp 

34169  Lai.  Serpent...  8   lp 

34374  Lai.  Aigle 4.5  lp 

346i3  Lai.  Aigle lp 

34813  Lai.  Aigle 7   lp 

35o54  Lai.  Aigle 6   lp 

35338  Lai.  Aigle 7   lp 

>  Aigle LP 

35945  Lai.  Aigle 8      lp 

ft>  Aigle LP 

b  Aigle LP 

36916  Lai.  Aigle 9      lp 

37175  Lai.  Aigle 7      lp 

7  Aigle LP 

(2)  Pallas LP 

X  Petite  Ourse lp 

Août  10. 

9r  Sagittaire ml-lp 

36204  Lai.  Aigle 8    nl-lp 

«>  Aigle ML-LP 

38o2  (Bonn-Argel.)...  6    ul-lp 

36868  Lai.  Aigle 7    ml-lp 

36966  Lai.  Aigle 8    ml-lp 

37088  Lai.  Aigle 9    ml-lp 

37224  Lai.  Aigle 8.9  ml-lp 

(D  *  =--2"36',5 8.9  ML-LP 

37349  Lai.  Aigle 7.8  ml-lp 

37547  Lai.  Aigle 6    ml-lp 

>  Petite  Ourse ml-lp 

P*  Capricorne ml-lp 

p  Capricorne ml-lp 

39582  Lai.  Capricorne.  ml-lp 

3  Verseau ml-lp 

fA  Verseau ml-lp 

40476  Lai.  Capricorne.  ml-lp 


6 

6 


P«8gage 
obsenré.  T 

AOUT  1868. 

h      m     I  • 

19.38.    3,09        3,02 

19.49.23,49    a3,8i 


Ate.  drotle 
C'  app.  conclae. 


f  h      m     • 

-i-i4,58    19.38.17,60 
-hi4,58    19.49.38,39 


6    21.24.24,67    24,55    39,07    -f-i4,52    +i4»58    ai. 24. 39,13 


6  19.33.44 

I  19.39.47 

6  19.48.40 

10  19.56.26 

6  20.  4*î8 

0  20. To.  8 

6  20.33.18 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
10 

4 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
10 

6  20. i3 
6  20.21 
6  20.26 
6  20.40 
6  20.45 
6  20. 5o 


7.36.45 

7.41.  5 
7.51.34 
7.55.46 
8.  I.  9 

8.  6.i3 
8.12.43 
8.17.40 
8.22.46 
8 . 27 . 5o 
8.33.40 
8.39.15 
8.43.59 
8.50.37 
8.59.  3 

9.  4.  6 
9.11.25 
9.18.29 
9.24.39 
9.30.19 

939. 47 
9.47. «5 
9.56.21 


9-  ï 

9.  9 

9". 
9.13 

9.a3 
9.25 
9.a8 
9.31 
9.34 
9.34 
9.38 
9-56 


.45 

.lO 

.26 
.29 
.39 
.59 

.48 

.25 

.  4 

•  9 
.47 
•'9 

.25 

.  9 
.43 
.36 
.21 

•  7 


,07 

44, 

,59 

47, 

,57 

40, 

,3 

56, 

,14 

18, 

.67 

8, 

>69 

>8, 

,69 

45, 

,60 

6, 

,65 

34, 

.-5 

46, 

,00 

8, 

,8a 

i3, 

,5a 

43. 

.39 

40, 

,o5 

45, 

,60 

5o, 

,04 

39, 

i«a 

14, 

.t5 

58, 

,84 

37, 

.49 

3, 

,14 

6, 

.75 

a5, 

.V 

a9, 

,«4 

38, 

.09 

"9, 

,84 

48, 

,87 

16, 

,0 

5i, 

.la 

44, 

,99 

««, 

,65 

a6. 

,99 

3o, 

,o5 

38, 

,10 

59, 

,a3 

48, 

,08 

a5, 

.15 

4, 

,08 

9. 

,96 

47. 

,5 

49, 

M 

a5, 

,87 

9. 

,«« 

4a, 

.'7 

36  ,< 

,93 

ai. 

,40 

7. 

o5 
78 

87 

5 

12 

40 

98 

78 
12 

44 
73 

9ï 
78 
36 

35 

97 

41 
88 

96 

99 
82 

39 
09 
96 
48 

93 
07 

o3 

"7 
2 

65 
20 
86 
20 

91 
07 

16 

o5 

10 

o3 

89 
3 

3o 

47 
81 

06 

82 

04 


1,53 


9»ï 

32,18 

22,48 

33,02 

59i24 
i9»54 
47,96 


«7,09 
39,63 


1,53 

8,3 
57,46 
39,62 


13,98 
-fi3,75    -4-13,98 

-f-13,98 

-i-14,06  4-13,98 
+14,08  4-13,98 
14,04     -fi3,98 

i3,46  4-i3,54 
i3,42  4i3,54 
-fi3,52*  -hi3,54 
4-i3,54 
-M3,54 
4-i3,54 

4-i3,54 
4-13,54 
4-i3,54 
4-13,54 
-fi3,54 
4-i3,54 
+13,54 
+i3,54 

+  13,70  +i3,54 
+  i3,54 

+13,67  +i3,54 
+i3,54 

+13,54 

+i3,54 

+  i3,5o    +13,54 

+i3,54 


12,81 
12,76 


6,8 
38,29 
22,46 

48,91 
34,62 


12,88 
12,88 
12,88 
12,88 
+  12,88 
+12,88 
+12,88 

H-12,87 

+12,87 
+12,87 
+  12,87 


19.33.58,03 
19.40.   1,76 

19.48.54,85 
20.  4*32,10 

20.10.22,38 

20.33.32,96 

17.36.59,3a 
17.41.19,66 
17.51.47198 

17.56.  0,27 

18.     1.22,45 

18.  6.27,32 

18.12.56,90 

18.17.53,89 
18.22.59,51 

18.28.  3,98 
18.33.53,42 

18.39.28,50 

18.44.^2,53 

i8.5o.5i,36 
18.59.16,93 

19.  4.19,63 
19.11 .39,50 
19.18.43,0a 

19.24.52,47 
19.30.32,61 

19.40.  1,57 
«9- 47-^9, 71 


9.  1.57,53 
9.  9.24,08 
9.11.39,74 
9.13.43,08 
9.23.5i,79 
9.26.11,95 
9.29.  1,04 
9.31.37,92 
9.34.16,97 
9.34.21,90 
9.39.  0,76 


+12,99    -l-ï2,87  20. t3. 38, 17 

■4-'*j99    H-'2*t87  20. 21. 22, 34 

+12,87  ao. 26. 55, 68 

+12,85    +12,86  20.40.48,92 

+12,^0    +12,86  20.45.34,68 

+12,86  20.50.19,90 


GRAND  INSTRUMEPÎT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


8i 


Bar.     8' 


Lecture.       Hicrom. 
AOUT  1868. 


Correct.     Ditt.  appar. 
Réfr.       de  coll.    au  pôle  nord. 


Ao&t  4. 

37614  Lai.  Aigle... 

0  Pallas 

P  Verseau 

(CBS— i^oS 

Août  5. 
37333  Lai.  Aigle . . . 
7  Aigle 

0  Pallas 

0  Aigle 

a*  Capricorne 

a  Dauphin 

Août  7. 

p  Ophiuchus 

pt  Hercule 

V  Ophiuchus 

33066  Lai.  Serpent. 
33261  Lai.  Serpent. 
33467  Lai.  Serpent. 
33731  Lai.  Serpent. 
33951  Lai.  Ser|)ent. 
34169  Lai.  Serpent. 
34374  Lai.  Aigle... 
34613  Lai.  Aigle.. . 
34823  Lai.  Aigle . . . 
35o54  Lai.  Aigle .  . 
35338  Lai.  Aigle... 

X  Aigle 

35945  Lai.  Aigle... 

.<»  Aigle 

b  Aigle 

36916  Lai.  Aigle . . . 
37175  Lai.  Aigle . . . 

7  Aigle 

0  Pallas 


Août  10. 

ir  Sagittaire 

36204  Lai.  Aigle. 
6>  Aigle 


o",7 

564 

56i 
563 


18,3 

17,3 
17,3 


93.23.  0,3 

73.42.28,1 

96.10.44,2 
102. 3o. 18,0 


»     p 
23.  2,6 

23.  0,9 

22.58,0 


I9«59 
39.28 

7-47 


23.  6,9    27.11 


566  20,7  90.57.32,0  23.  3,6  54-3o 
79.44*43,5  23.  0,0  4i'44 
73.51.17,8    22.57,0    48.22 


567 
567 


20,3 
20.1 


576     22,5 


579     23 , I 


579      22,8 


58o    21,9 


38o2  (Bonn-Ârg.). 
36868  Lai.  Aigle. 
36966  Lai.  Aigle . 
37088  Lai.  Aigle . 
37224  Lai.  Aigle . 

*  A  =19*  34"  17* 
37349  LaL  Aigle. 

37547  Lai.  Aigle. 

>P.  Ourse  — 2",  93 

p'  Capricorne  . . . 

p  Capricorne. . . . 

39582  L.  Capricorne 

3  Verseau 

fi  Verseau 

40476  L.  Capricorne 


58o    21,9 
58o    21,7 


554    23,9 


55i     23,3 


91.14.38,1     23.  1,5     11.38 

102.56. i3,o    22.59,7    53.14 

74.35.35,8    23.   1,2    32.36 


549 


22,2 


85.24.48,4 
62.14.43,2 
99.46.58,5 
91.22.  5,1 
94.36.32,9 

9Ï.47.  6,7 
98.  3.52,4 
91.58.29,1 

94.  6.16,6 
98.21.51,0 
93.10.36,0 
98.17.14,5 
93.26.36,0 
90.43.53,9 

95.  6.37,5 
92.52.54,1 
78.40.45,8 
78.22.29,0 
99.47.14,4 
90.49.  4,1 
79.44.39,8 

74.  9.45,2 


111.14.36,9 

78.42.29,4 

78.40.50,9 

78.40.50,9 

96.48.55,6 

91.19.12,3 

93.22.47,3 

91.15.17,4 

92.38.53,6 

92.38.53,6 

93.14.12,6 

I.  9.19,8 

io5.i3.io,8 

108.16.   1,3 

io3.5i.49,8 

95.32.30,0 

99.30.18,2 

106.33.25,8 


23.  1,7 
22.59,9 
22.59,1 
23.  0,1 
23.  3,0 
23.  2,4 

23.    5,2 

23.  6,0 

23.    5,2 

23.  5,0 

23.  4,9 
23.  6,0 
23.   1,4 

23.    2,7 

23.  5,0 
23.  0,2 
22.57,9 

22.57,7 

23.  1,0 
22.59,2 
22.56,8 

23. 


I,i 


23.    2,7 

23.  1,4 
23.  0,5 
18. 58, 2 
23.  8,0 
23.  9,5 
23.  7,0 
23.  7,2 
23.  6,2 

22.5l,0 
23.11,1 
23.12,6 

a3.  9,2 
23.10,7 
23.  8,0 
23.  6,5 
23.  3,8 
23.  3,1 


21.47 

II  .45 

44.  o 

19-  7 
33. 3o 

44.  5 
0.48 

55.24 
3.12 

18.47 
7.32 

14.  9 
23.35 

40.53 

3.33 

49.55 

37-49 
19-32 

44.14 
46.  5 

41.44 

6.45 


11.34 
39.29 
37.51 
41.53 
45.48 

16.  4 
19.41 
12.11 
35.48 
36.  3 
11.  2 
6.10 
10.  2 
12. 5i 

48.42 
29.24 

27.15 
30.23 


t        m 
-|-I.I2,3 


7 

2 


-f-0.35 
4-1.20 
4-1.42 


2  4-1.  5 
6  4-0.44 
5    4-0.35 


2 
1 


4-1.  6 
1.43 


I     4-0. 36 


7 
o 

3 

o 

8 

9 
5 

9 
4 
o 

4 

5 
6 
6 
3 

4 
2 

5 

3 

9 
9 


4-0.53 
4-0.21 
4-1.30 
-f-i.  6 
4-1. 14 
4-1.  7 
4-1.24 

4-1.  7 
4-1.13 
4-1.25 
4-1.10 
4-1.25 
4-1. II 
4-1.  5 
4-1.16 
4-1.10 
4-0.42 
4-0.42 
-+-1.39 
4-1.  5 
4-0.44 
4-0. 36 


8 
3 


8 

4 

8 


0 
5 

8 

9 
3 

5 

3 

5 

3 

6 

7 
1 

7 
8 

5 

6 
1 

2 
3 
6 
2 
8 
3 
3 


8 
2 
5 
2 

4 
5 

5 

7 

4 

6 
8 

4 
5 

5 

4 
4 
4 

7 


4-2. 3o, 3 
4-0.42,2 
4-0.42,2 
4-0.42,3 
4-1.20,3 
4-1.  5,8 
4-1.10,8 
+  1.  5,7 
-hi-  9iO 
4-1.  9»o 
4-1.10,5 

— 0.46,4 
4-1.52,6 
4-2.  9,5 
4-1.46,3 
4-1.16,8 
4-1.29,3 
4-1.59,9 


93.20.48,2 

.        73.39.41,4 

24,0      96.  8.44,4 
102,28.31 ,3 

90.55.12,7 

23,7      79-42.  5,7 

73.48.35,0 


■22,4 
-23,7 
•23,5 

25,3 
-24,0 

25,1 


23,5 
23,5 


—24,2 


91.12.21,4 
102.54.34,3 

74.32.49,6 

85.22.17,3 
62.11.42,0 
99.45.  6,5 

9ï-ï9-49,o 
94.34.21,0 

91.44.48,9 

98.   1.48,8 

91.56.  8,3 

94.  4.  1,2 
98.19.48,4 
93.  8.18,9 
98.15.10,7 
93.24.22,9 
90.41.34,4 

95.  4-25,2 

92.50.41,4 
78.38.  7,5 

78. 19.50,4 
99.45.20,8 
90.46.46,9 
79-42.  4,9 
74.  6.57,7 


Observations.  —  TouB  XXIV. 


-26,9    111.13.39,1 

78.39.45,4 

"25,9      7?. 38.  7,7 

78.42.  9,5 

96.46.42,7 

91 .16.44.3 
93.20.26,3 

91.12.51 .4 

92.36.3i,4 
92.36.46,6 

93.11.47,3 
-26,3  I.  4-58, o 
-26,0  105.11.29,1 
-25,1     108.14.35,0 

io3.5o.  2,7 
-26,0  95.30. i5, 2 
•26,1      99.28.18,7 

106.31.57,6 

II* 
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Abc.  droite 
T  Xg  C  C,  app.  conclue. 


G\    Ob'.     N 


PaMage 
obsenré. 


Août  13. 

j*-(£)=  — 9*7',7 10 

735(Weisse)XIX^..  8 

*  (E)  —  —  8**  19',  7 10 

jl- (D--=  — 8°i6',2....  7 

859  (Weisse)  XIX"»...  8.9 

ik-  ©  =  —  8"  54', 6 10 

934  (Weisse)  X1X^..  7 

Jl-  CD  =  —  8*»  4a',  9 9.10 

0  Pallas 

p  Aigle 

>  Petite  Ourse 

(S)  Calypso, 

,*.  (ô  =  — t8*4',2....    10 

fi'  Capricorne 

20467  (Arg.-OEUzen).  8.9 

89247  Lai.  Capricorne.  6.7 

2o5i6  (Arg.-CEltzen).  8.9 
20541  (Arg.-OEUzen). 
H-  (Q  =  —  i5*»32',8...    10 
Tk  (S>  =  —i5''^6\'i...     9 

H-  Cd=  -  i5»26',2...  10 

,1- (D:=  — i5"i9',4...     8 
39671  Lai.  Capricorne.     8 

>|.  (0  =  —  i5°4i',3...  9.10 

*  (D=  — i5°44',6...     9 
39865  Lai.  Capricorne.  7.8 
ik-  (D  =  — 16*22',  5...  8.9 
3  Verseau 

(2)  Hécate 

H-  (D  =  —  i8"5i',7. .. 

S  Verseau 

7  Capricorne 

(g)  Thalie 

La  Chèvre 

p  Taureau. 

ç  Orion 

7  Gémeaux 

Sirius 

9  2*  Bord 

Août  14. 

O  i*'Bord 

O  a*  Bord 

Août  18. 

36204  Lai.  Aigle 6 

u  Aigle 

^  Aigle 

39  X  Aigle 

7  Aigle 

p'  Capricorue 

39364  Lai.  Capricorne. 
39880  Lai.  Dauphin... 

@  Hécate 

67  ff  Cygne 


AOUT  1868. 


b      m 

ML-LP  5  19.28.14 

UL-LF  5  19.29.54 

ML-LP  5  19.31. 12 

ML-LP  5  19.32.47 

IIL-LP  5  19.34.18 

ML-LF  5  19.35.28 

ML-LP  5  19.36.58 

ML-LP  5  19.38.46 

UL-LP  8  19.43.19 

HL-LP  6  19.48.41 

ML-LP  10  19.56.26 

ML-LP  10  20.    5.12 

HL-LP  5  20.    8.44 

ML-LP  6  20.  13.27 

IIL-LP  5  20.l6.3o 

HL-LP  5  20. 18. 3 1 

ML-LP  5  20.19.40 

ML-LP  5  20.21.29 

NL-LP  5  20.22.44 

HL-LP  5  20.24.    9 

ML-LP  5  20.25.29 

ML-LP  5  20.26.54 

ML-LP  5  20.28.45 

ML-LP  5  20.3o.    9 

ML-LP  5  20. 3 1.23 

ML-LP  5  20.33.    8 

ML-LP  5  20.35.12 

HL-LP  6  20.40. 38 

ML-LP  10  20.48.    8 

ML-LP  5  20.52.17 

ML-LP  6  21.24.28 

ML-LP  6  21.32.38 

HL-LP  8  21.45.54 

Gr  10  5.    6.46 

Gr  10  5.17.46 

Gr  10  5.33.55 

Gr  10  6.29.54 

Gr  7  6.39.   9 

Gr  10  7.10.15 

Gr  8  9.35.49 

Gr  8  9.38.  o 

GL  8  19.  9.14 

GL  8  19.11.30 

GL  10  19.18.43 

GL  10  19.29.40 

GL  6  19.39.51 

GL  10  20.2I.l3 

GL  10  20.21.22 

GL  10  20.32.5o 

GL  8  20.44-47 

GL  8  21.12.  6 


,36 

14, 

,93 

54, 

,54 

la, 

.71 

47, 

,46 

18, 

.96 

28, 

,34 

58, 

,94 

46. 

.52 

»9, 

,14 

41, 

,5 

56, 

,45 

", 

,66 

44, 

,5o 

27, 

,81 

3o, 

,39 

Si, 

,86 

40, 

,96 

29, 

,8a 

44, 

,94 

9) 

,42 

29, 

,94 

54, 

,96 

45, 

,98 

9, 

,54 

23, 

,7a 

8, 

,5a 

12, 

,ia 

38, 

,94 

8, 

,46 

17, 

,ia 

28, 

,45 

38, 

,55 

53, 

,oa 

46, 

,76 

47, 

,73 

55, 

,65 

54, 

,5i 

9» 

.29 

i5, 

," 

49» 

,12 

0, 

,65 

14, 

,•> 

3o, 

,73 

43, 

■69 

40, 

,93 

52, 

,55 

i3, 

,10 

ai, 

,58 

5o, 

,o5 

46, 

,87 

7, 

52,24 

4,8 


-hio,99 


38,28  +11,10 


17 
76 

37 
54 

28 

78 
16 

76 
80 

25 

3 
06 

27 
18 

48 
06 
53 
63 

49 
61 

«9 
61 

62 

64 
20 

38 

ï7 

01  48,92  410,91 

52 


-+- 


4- 


4- 


4- 


4- 
4- 
+ 


+  11, i5  -h 
4-11,01 


39,  i5 
49,08 

57,73 

57,95 

6,58 

5,69  4-10,73 
i9>97  4-10,81 


04 

00 
07 

86 

93 
29 
69 
96 
16 

59 

37 
38 

83 

29 

78 

57 
10 

21 

76 
82 

69 

47  16,88 


4- 


4- 


-Hio,8o 
4-10,66 
4-10,89 


4- 


4- 


39,56 
52,98 

49.94 

1,49 

22,47 


4-  9,27 
4-  9.20 

4-  9,37 
+  9,39 
4-  9»26 


4- 


4- 


4 


4  9»4i 


9,32 
9,32 
9»32 
9,32 
9,32 
4-  9,32 
4  9»32 
4-  9)32 
H-  9,32 
+  9,32 


OD 

o5 
o5 
o5 
o5 
o5 
o5 

OD 

o5 
o5 


9.28.25,22 
9.30.  5,81 
9.31.23,42 
9.32-58,59 
9.34.29,33 
9.35.39,83 
9.37.  9,21 
9.38.57,81 

9.43.30,85 

9.48.52,30 


20. 
20. 


o4  20. 

o^  20. 

04  20. 

04  20. 

o4  20. 
04 
04 

o4  20 . 

04  20. 

04  20. 

04  20. 

o3  20 . 

o3  20. 

o3  20. 

o3  20. 

o3  20. 

o3  20. 

o3  20. 

o3  20. 


5.23,10 

8.55,3i 
i3.38,22 
16.41,52 
18.42,10 
i9'5i,57 
21.40,67 
22.55,53 
2$. 20, 65 
25.40, i3 
27.  5.65 
28.56,65 
30.20,67 
3i.34,23 
33.19,41 
35.23,20 
40.49,04 

48.19,55 

52.28,07 


02  21.24.39,02 

01  21.32.49,08 

01  21.46.  4,87 

79  5.  6.57,72 

79  5.17.58,08 

78  5.34.  6,47 

77  6.3o.  5,73 

76  6.39.19,92 

75  7.10.26,34 

70  9.36,  0,07 

70  9.38. Il, 08 


19-  9-24,i5 
19.11.39,61 
19. 18.53,10 

>9-29.49>89 
19.40.  1,42 

20.21.22,53 

20. 21. 3i, 08 

20.33.  0,14 

20.44*56,01 

21.12.16,79 
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Bar. 


Ao&t  il.  o",7 

3  Verseau 533 

f*  Verseaa 

4o37i  Lai.  Verseau. 
40476  L.Capriconie. 
4o633  Ul.  Verseau. 
407^  1-al.  Verseau. 
40917  Lai.  Verseau. 
40989  Lai.  Verseau. 
41139  Lai.  Verseau. 
41284  Lai.  Verseau. 
4i43i  Lai.  Verseau. 
4i5!t8  Lai.  Verseau. 
4i6i5  Lai.  Verseau. 

P  Verseau 535 

41999  Lai.  Verseau. 

7  Capricorne 

9  Capricorne 537 

Août  12. 


38o2  (Bonn-Arg.)..      52o 
38i6  (Bonn-Arg.).. 
36748  Lai.  Aigle... 
36993  Lai.  Aigle . . . 
3706a  Lai.  Aigle...      5 18 

*  jL=  I9*3i'»i7». . 
859  (Weisse)  XIX». 
91 5  (Weisse)  XIX\ 

(i)  Pallas 

p  Aigle 517 

XP.  Ourse  — 3",a7. 

P'  Capricorne 

4-  M  =ao*i6"5"... 
39310  L.  Capricorne.      5i4 

p  Capricorne 

39i5o  L.  Capricorne. 
2o6o3(Arg.-Œltzen]. 
4c  JL  =  20" 27" 59*. .      5i4 

0  Hécate 5i3 

ik-  JL  =  20*54"28'.  . 

408 14  L.O  Capricorne      5i2 

*  A  =  2i*o"3'. . .. 
2ii69(Arg.-ŒllzeD). 
2iai6(Arg.-Œltzen). 
21236  (Arg.-OEItzen). 
21262  (Arg.-CEltzen). 
21294  (Arg.-CEltzen). 

Ç  Capricorne 5i2 

Aoàt  13. 
537  (Weisse)  XIX^.      527 

♦  A=i9''23-55«.. 

♦  Jl  =  i9*'25"3</.. 
¥M  =  i9*'27-4*... 


Lecture.       Microm. 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.      de  coll.    aup^lenord. 


AOUT  1868. 

0 

0       f        m 

i      9 

1     * 

/     * 

• 

0       f         m 

'7,1 

95.32.22,4 

23.  1,5 

29.21,8 

-+-1.18,3 

—25,0 

95.3o.i5,7 

99.30.12,4 

23.   1,0 

27.12,5 

-4-i.3o,9 

-24,8 

99.28.19,0 

99.24.29,0 

22.59,3 

2i.3o,4 

-i-i.3o,5 

99.22.36,5 

106.33.18,9 

22.59,0 

3o.2o,9 

-f2.  2,0 

io6.3i.58,5 

96.     1.10,8 

23.  0,7 

58.11,1 

H"'. 19,7 

95.59.  6,4 

99.19.40,4 

23.    1,2 

16.40,4 

+i.3o,3 

99.»7-46,3 

90.43.33,2. 

23.  1,0 

40.34,4 

-fi.  5,9 

90.41-15,9 

90.48.    2,1 

22.59,3 

45.  4,5 

+  1.  6,1 

90.45.46,2 

97.48.17,1 

22.58,6 

45.19,1 

-Hl.25,2 

97-46. «9,9 

98.13.51,2 

22.59,7 

10.5*2,6 

-ri  .26,6 

98.11.54,8 

99-44.  a,4 

22.59,8 

4i.  3,7 

-f  i.3i,8 

99.42.11,1 

94.  8.i5,9 

22.58,4 

5.18,5 

+  1.14,5 

94.  6.  8,6 

94.  9-  4,8 

22.58,3 

6.  7,6 

-M. 14,5 

94.  6.57,7 

16,7 

96.10.47,7 

23.   1,7 

7.46,8 

-+-1.20,2 

-24,1 

96.  8.42,6 

94.21.   1,7 

23.  1,8 

18.   1,0 

H-i.i5,i 

94.18.51,7 

107.16.25,1 

23.  1,0 

i3.24,4 

+2.  6,4 

-23,7 

107.15.  6,4 

«5,9 

106.44.32,3 

23.  1,2 

4i.3i,6 

-+•2.  3,5 

—24,2 

106.43.10,7 

18,1 

78.42.47>4 

20.58,8 

41-49, 4 

-+-0.43,0 

78.42.  9,5 

78.42.47,4 

21.  5,3 

41.43,0 

-fo.43,0 

78.42.  3,1 

99-28.  2,2 

21.  3,8 

26.59,2 

4-1.30, 3 

99.28.  6,6 

100.40.12,4 

21.   1,2 

39-", 9 

-+-1.34,6 

100.40.23,6 

18,2 

100.40.12,4 

22.30,7 

37.42,5 

-+-1.34,5 

100.38.54,1 

98.36.20,7 

21.  8,1 

35.12,8 

4-1.27,3 

98.36.17,2 

98.55.42,5 

21.  2,2 

54.40,5 

H-i.28,4 

98.55.46,0 

98.48.35,3 

20. 58, 2 

47.37,5 

-1-1.28,0 

98.48.42,6 

74.56.5i,8 

21.  4, a 

55.48,8 

-fo.37,4 

74.56.  3,3 

18,4 

83.55. 3o,9 

21.  2,1 

54.29,8 

-^o.5i,6 

-24,0 

83.54.58,5 

I.  7.  6,6 

21.  2,9 

6.  6,7 

—0.47,0 

—22,6 

1.  4.56,8 

io5.ii.  2,3 

21.  5,0 

9-57,7 

-+-1.54,3 

-22,9 

105.11.29,1 

io5. 10.53,4 

21.  0,3 

9.53,6 

-+-1.54,4 

io5.ii.25,i 

17,3 

io5.i3.5o,2 

20. 58, 4 

12.52,5 

-M.54,7 

105.14.24,3 

108.13.48,3 

21.  2,0 

12.46,6 

+2.11,7 

—  22,4 

108.14.35,4 

io8.3o.3o,2 

21.  2,6 

^9-^7, 7 

-h2.i3,5 

108. 3i. 18, 3 

I05.38.  4,2 

21.  3,1 

37.   1,2 

-+1.56,9 

105.38.35,2 

»7.' 

105.11.I2,I 

21.  4,5 

10.  8,1 

H- 1.54, 6 

105.11.39,8 

>7,i 

108.46.50,6 

21.  0,6 

45.5o,i 

-+-2.i5,3 

108.47.42,5 

108.39.20,7 

2I.l3,0 

38.  7,9 

-f-2.14,5 

108.39.59,5 

16,9 

107.44*^5,5 

21.  9,5 

43.16,3 

4-2.  8,8 

107.45.  2,2 

107.44-^5,5 

23.  0,0 

41.26,1 

4-2.  8,6 

107.43.11,8 

107.44.25,5 

18.53,4 

45.32,1 

4-2.  9,0 

107.47.18,2 

107.41.55,6 

20.52,1 

41.  3,6 

4-a.  8,6 

107.42.49,3 

107.41.55,6 

18.12,1 

43.43,3 

4-2.  8,8 

107.45.29,2 

105.37.58,1 

21.  3,6 

36.54,9 

-hi.56,9 

io5.38.28,9 

105.37.58,1 

ao.  9,4 

37.49,0 

4-1.57,1 

105.39.23,2 

16,8 

Ii2..'»7.i3,i 

21.  4,8 

56.  8,9 

4-2.48,9 

—22,8 

112.58.34,9 

i5,3 

98.16.  8,5 

20.  2,2 

16.  6,7 

4-1.27,3 

98.17.12,1 

98.10.40,1 

20.  2,7 

10.37,9 

4-1.27,0 

98.11.43,0 

98.10.40,1 

19.51,7 

10.48,9 

4-1.27,0 

98.11.54,0 

98.50.42,9 

20.  7,1 

5o.36,i 

4-1.29,2 

98.51.43,4 

II 


\ 
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Août  20. 

X  Petite  Ourse 

p  Capricorne 

39880  Lai.  Dauphin. . .    6 

3  Verseau 

6  f*  Verseau 

4074a  Lai.  Verseau  . . . 
4098a  Lai.  Verseau ...     7 
Août  21. 

6  p  Verseau 

Ç  Capricorne 

P  Verseau 

8  Pégase 

Août  22. 

41  ir  Sagittaire 

36ao4  Lai.  Aigle 

o>  Aigle 

S  Aigle 

36980  Lai.  Aigle 

36990  Lai.  Aigle  .  ... 
s|.  (D=-4-io°i5',8... 

7  Aigle 

P  Aigle 

>  Petite  Ourse 

40637  Lai.  Verseau  . . 
4091 1  Lai.  Verseau... 
41 186  Lai.  Verseau... 
4i52a  Lai.  Verseau... 

Août  23. 
7  Gémeaux 

9  V  Bord 

Pollux 

Août  24. 

O  I*'  Bord 

O  a*  Bord 

Polaire  PI 

Arciurus 

a  Orion 

Sirius 

Août  25. 

O  I*'  Bord 

Oâ'Bord 

(J  centre 

Sirius 

9  2'  Bord 

Pollux 

Août  26. 

O  i"Bord 

O  a*  Bord 

Polaire  PI 

Arcturus 

C  !•"  Bord 

y  Ophiuchus 

33 171  Lai.  Sagittaire..    6 

|A*  Sagittaire 

ai  Sagittaire 


Passage 

Ase.  droite 

Ob'. 

N 

observé. 

T 

^. 

c. 

c. 

app.  conelne. 

AOUT  1868. 

h      m     s 

• 

• 

GL 

ao 

19.56.33,1 

5a, 7 

59,4 

• 

GL 

10 

ao. ai. 14,9a 

14,58 

aa,46 

H-  7,88 

• 

h      ■     • 

GL 

10 

ao. 3a. 51,95 

5a, 19 

4-  7,98 

ao.33.  0,17 

GL 

10 

ao. 40.41, 01 

40,9a 

48,93 

-4-   8,01 

GL 

8 

ao.45.;i6,75 

a6,59 

34,64 

+  8,o5 

GL 

10 

ao.56.  5,95 

5.93 

4-  7,98 

ao.56. i3,9i 

GL 

10 

ai.  a. 19,67 

19,60 

4-  7,98 

ai.  a,a7,58 

GL 

8 

ao.45.a7,35 

^7,19 

34,63 

+  7,44 

4-  7,42 

ao. 45. 34, 61 

GL 

10 

ai. 19.  3,45 

3,00 

10,40 

H-  7,40 

4-  7,42 

ai. 19. 10, 4a 

GL 

8 

ai.a4.3i,84 

3i,74 

39,19 

4-  7.45 

4-  7,42 

ai. a4. 39, 16 

GL 

10 

ai. 37. 37, 33 

37,48 

44,88 

4-  7,40 

4-  7,42 

ai. 37. 44,90 

GL 

8 

19.  i.5i,oi 

5o,5o 

57,37 

+  6,87 

4-  6,84 

19.  1.57,34 

GL 

6 

19-  9'ï7»oî» 

17, ao 

4-  6,84 

19.  9.a4,o4 

GL 

10 

19. II. 3a, 56 

3a, 74 

39,5a 

4-  6,78 

4-  6,84 

19.11.39,58 

GL 

10 

19.18.45,96 

46,01 

52,94 

-h  6,93 

-h  6,84 

19. 18. 5a, 85 

GL 

10 

19.26.19,68 

19,60 

+  6,84 

I9.a6.a6,44 

GL 

6 

19. a6. 39, 6a 

39,54 

4-6,84 

19. a6. 46, 38 

GL 

8 

19.37.16,00 

16,16 

H-  6,84 

19. 37. a3, 00 

GL 

10 

19.39.54,46 

54,6a 

1,46 

4-  6,84 

-1-6,84 

19.40.  1,46 

GL 

8 

19.48.45,31 

45,41 

5a,  19 

4-6,78 

4-  6,84 

I9.48.5a,a5 

GL 

ao 

19.55.26,4 

46,0 

58,3 

0 

GL 

10 

ao.53.3a,77 

3a  ,69 

4-6,84 

ao. 53. 39,53 

GL 

10 

ai.  0.39,84 

39,74 

4-6,84 

ai.  0.46, 58 

GL 

10 

ai.  7.i4,a4 

i4,ai 

-f-  6,84 

ai.  7.ai,o5 

GL 

10 

ai. 15.40, 85 

40, 83 

4-6,84 

ai. 15.47,67 

Gr 

10 

6. a9. 59,9a 

60,17 

5,^ 

+  5,77 

Gr 

10 

7. a7. 19,54 

«9,79 

-h  5,68 

7.a7.a5,47 

Gr 

10 

7.37.  8,40 

8,84 

14, 5a 

+.  5,68 

Gr 

5 

10. i3.  a, 65 

a, 82 

+  5,65 

10. i3.  8,47 

Gr 

8 

io.i5.ia,a7 

12,44 

4-  5,65 

10.15.18,09 

Gr 

ao 

i3. II. 47,4 

32, a 

41,7 

Gr 

10 

14.  9.33,14 

33,44 

38,96 

4-  5,5a 

Gr 

10 

5.47.57,01 

57,13 

a,5o 

4-  5,37 

Gr 

10 

6.39.14,96 

14,66 

ao,aa 

4-  5,56 

Gr 

8 

10. 16. 43, 3a 

43,49 

4-  5,43 

10.16.48,9a 

Gr 

8 

10. 18. 5a, 6a 

52,79 

4-  5,43 

10. 18. 58, aa 

Gr 

6 

6.33.31,85 

3a,ai 

4-  5,18 

6.33.37,39 

Gr 

6 

6.39.i5,a8 

14,98 

ao,a5 

4-  5,27 

Gr 

10 

7.3a.   1,48 

1,73 

4-  5,17 

7.3a,  6,90 

Gr 

7 

7.37.  9^,07 

9,49 

14,57 

4-  5,08 

Gr 

8 

io.ao.a3,45 

a3,6i 

4-5,13 

io.ao.a8,74 

Gr 

8 

10. aa. 3a, 88 

33,04 

4-  5,i3 

10. aa. 38, 17 

Gr 

10 

i3.ii.53,5 

38,3 

43,3 

Gr 

7 

14.  9.33,56 

33,86 

38,93 

4-  5,07 

GL 

6 

17.34.  1,45 

1,09 

-f  5,3a 

17.34*  6,41 

GL 

10 

17.51. 4a, 67 

4a, 5o 

47,73 

4-  5,a3 

4-  5,3a 

17.51.47,8a 

GL 

6 

17. 59. a3 ,45 

23,04 

-*-  5,3a 

17. 59. a8, 36 

GL 

10 

18.  5.49,65 

49  M 

54, 5i 

4-  5,a7 

H-  5,3a" 

18.  5.54,56 

GL 

10 

i8.i7.a6,78 

26,39 

4-  5,3a 

18.17.31,71 

Bar.     V 


T  MÉRIDIEN.  - 
Lecture.       Microm. 


3S  POLAIRES.  85 

Correct.      Dist.  appar. 
Réfr.       de  coll.     au  pôle  nord. 


AOUT  1868. 


Août  13.  o",7                   ^     , 

*JL=i9*a8-a5'...  99.  6.43 

735  (Weisse)  XIX^  98.19.42 

*ji=i9»'3i-23V..  98.19.42 

*A=i9»'3a»59\..  98.15.  4 

859  (Weisse)  XIX".  98.54.40 

*  A  =  i9''35-4o'. . .  98.54 .40 
934  (Weisse)  XIX\  98.39.  6 
*Jl  =  i9''38-58-...  98.41.52 

©  Pallas 75.  6.16 

Migle 83.54.37 

@  Calypso 5a9    i5,5     108.  1.40 

*  A  =20* 8" 55'...  108.  1.40 

^*  Capricorne io5.  9.55 

^0467  (Arg.-OEliien) .  i  o5 .  22 .  40 

39247  L.  Capricorne.  105.22.40 

ao5i6(Arg.-ŒItzen).  105.26.57 

2054 1  (Arg.-ŒIlzen).  io5 .26 .  57 

*  A  =  2o''22"56'. . .  io5. 3i .  17 
*jR  =  2o'»24'»2i'...  105.24.40 

*ll  =  20*»25"4o'...  105.24.40 

*  Ji  =  2o'»27"6' io5. 17.52 

3967 1  L.  Capricorne.  i o5 .  44 .  4 

*jR  =  ao''3o"'2i»...  105.39.48 

5Hi  =  2o*»3i»34'...  105.39.48 

39865  L.  Capricorne.  io5.5o.34 

*A=2o'»35"23'...  106.20. 5i 

3  Verseau 53o    14,7      95.29.20 

©  Hécale 53o    14, 5    io8.5i.36 

*JR  =  2o''52"28V..  io8.5i.36 

Ç  Capricorne 532    i4,5    112. 56.  5 

P  Verseau 532    14, 3      96.  7.46 

7  Capricorne 107.13.23 

@  Thalie 533    14, 3    118.27.50 

La  Chèvre 55i     17,5      44-  8.55 

^  Taureau 6i.3o.3o 

Ç  Orion 91 .59.58 

Sinus 106 .  3o .  3o 

9BS  — 1",34 556    20,5      73.49.14 

Août  14. 

OBI  —  o",3o 75.47.12 

OBSh-o",82 554    21,5      75.47.12 

Août  18. 

36204  Lai.  Aigle .. .  52a    16,8      78.39.31 

«Aigle 78.39.31 

^ Aigle 87.  7.54 

39  «Aigle 97- 17-54 

7  Aigle 5a5    16,4      79.41.50 

p*  Capricorne 525    16,6    108. 12. 53 

39364  L.  Capricorne.  1 08 . 1 2 .  53 

39880  Lai.  Dauphin.  74 . 36. 5o 

(j«)  Hécate ..  .• 525    16,4    109.17.36 

67  a  Cygne 5i.  9.  8 


If 

»  p 

/  • 

,4 

20.  7,4 

6.36, 

i9 

20.  6,7 

19.36, 

>9 

21.  3,2 

18.40, 

,» 

20.  0,5 

i5.  3, 

1^ 

20.  1,2 

54.39, 

,^ 

2i.i3,7 

53.26, 

,4 

ao.  7,9 

38.59, 

,0 

20.  6,2 

41.46, 

,5 

20.11 ,3 

6.  6, 

,5 

20.10,0 

54.28, 

,1 

20.27,2 

i.ia. 

,1 

19.20,6 

a. 19» 

,8 

19.59,5 

9.56, 

,8 

20.  5,0 

aa.36. 

,8 

20.  3,3 

22.38, 

,6 

20.  5,3 

26.52, 

,6 

'9-  4,5 

27.53, 

,0 

20.  3,0 

3i.i4, 

,0 

19.58,9 

24.41, 

,0 

20.  1 ,5 

24.38, 

,3 

20.  0,8 

17.51, 

,0 

20.10,5 

43.54, 

,5 

20.  9,1 

39.39, 

,5 

16.47,0 

43.  I, 

,6 

20.  7,5 

50.27, 

,9 

20.  4,7 

20.47, 

,3 

20.  3,0 

29-17, 

,6 

ao,  0,9 

51.35, 

,6 

2«-49»o 

49-48, 

.7 

20.  1,4 

56.  4, 

>7 

ao.  3,9 

7.43, 

,5 

20.  2,6 

l3.2I, 

,6 

20.  7,6 

27.43, 

»i 

20.  1,9 

8.54, 

,0 

19.57,6 

3o.34, 

i9 

19-54,7 

0.  5, 

«9 

20.  0,4 

3o.3i, 

,8 

20.22,8 

48.57, 

>ï 

14.35,4 

a. 37, 

,1 

26.12,3 

3i.  I, 

,7 

20.  •6,7 

39.25, 

.8 

ai. 45, 3 

37.47, 

,8 

ao.  0,1 

7-55, 

,1 

20.  3,4 

17.51, 

,6 

20.  8,4 

41.43, 

,4 

20.  5,8 

12.47, 

,4 

16.33,5 

16.19, 

,6 

19-58,4 

36.53, 

,3 

19.46,6 

i7-49i 

,^ 

i9'46,5 

9*22, 

a 

-i-i.3o,a 

99-  7.44,5 

4 

4  1.27,5 

98.20.42,0 

a 

+  1.27,5 

98.19.45,8 

8 

-f 1.27,2 

98-16.  9,1 

3 

+1.29,5 

98.55.46,9 

9 

+  1.29,4 

98.54.34,4 

I 

+1.28,6 

98.40.  5,8 

2 

+1.28,7 

98.42.53,0 

2 

+o.38,i 

1 

1 

75.  6.22,4 

4 

+  0.52,2 

-23 

,3 

83.5î.58,7 

8 

+a.ii,6 

108.  3.  2,5 

4 

+a.ii,7 

108.  4.  9,2 

6 

+  1.55,5 

-23 

,0 

io5.ii.3o,2 

3 

+  1.56,7 

105.24.11,1 

0 

+1.56,7 

105.24.12,8 

7 

+  1.57,0 

105.28.27,8 

3 

+1.57, a 

105.29.28,6 

3 

+1.57,4 

105.3:;..  49, 8 

2 

+  1.56,9 

105.26.16,2 

6 

+  1.56,9 

105.26. i3, 6 

7 

+  1.56,4 

105.19.26,2 

I 

+  1.58,6 

io5. 4j.3o,8 

6 

+1.58,3 

105.41. 16,0 

3 

-i  1.58,6 

105.44. 38, 0 

3 

+  1.59,3 

io5.52.  4,7 

6 

+a.  a,i 

106.22.27,8 

6 

+1.18,9 

—  2! 

,5 

95.30.14,6 

,8 

+a.i7,6 

108. 53. 3i, 5 

I 

+2.17,4 

108.51.43,6 

7 

+2.5o,7 

—  20 

,4 

112.58.33,5 

a 

+1.20,9 

—  21 

,3 

96.  8.42,2 

5 

+2.  7,3 

—21 

>7 

107.15.  6,9 

,5 

+4.  6,8 

118. 3f. 28, 4 

0 

+0.  3,0 

—20 

,0 

4i.  8.36,7 

0 

+0.20,9 

—  20 

.7 

6i.3o.3î,6 

a 

+1.  8,8 

—  22 

.7 

92.  0.53,7 

0 

+2.  1,1 

-18 

,0 

106.32.11,8 

I 

+0.35,7 

73.49-12,5 

a 

+o.38,7 

76.  2.55,6 

I 

+0.37,9 

75.3i.i8,7 

6 

+0.43,2 

78.39.44,6 

3 

+0.43,1 

-23,6 

78.38.  6,2 

5 

+  o.58,a 

-25, 

5 

87-  8.29,5 

I 

+  ï.a3,7 

23 

,8 

97.18.50,6 

a 

+0.44,9 

-24,6 

79.4a.  3,9 

7 

+2. 12, a 

-23, 

9 

108.14.35,7 

6 

+2.12,6 

108.18.  8,0 

I 

+0.37,2 

74.37.  6,1 

6 

+a.i9,5 

109.19.44,9 

I 

4-0.  9,9 

—23,6 

5i.  9,  7,8 

88 
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G'.    Ob'.     N 


Août  26. 

<7  Sagittaire 

l  Aigle 

36i24  Lai.  k\?\e 

36394  Lai.  Aigle 

^  (E)  =r  —  o*»42',5 

X  Aigle 

^  Capricorniî 

33  i  Verseau 

0  Verseau . . , . . 

7  Verseau 

«  Orion 

a  Orion 

|x  Gémeaux 

C?  I"  Bord 

cJ  2*  Bord 

J  Gémeaux 

Caslor 

9  2*  Bord 

Août  27. 

O  i^'Bord 

QtT  Bord 

Polaire  PI 

Arcturus 

21  Sagittaire 

C  I*'  Bord 

<T  Sagittaire. 

fA  Gémeaux 

7  Gémeaux 

cJ  l'^Bord 

d  a"  Bord 

Castor 

Procyon 

9  2«Bord 

Août  28. 
Polaire  PI 

0  Sagittaire 

w  Aigle 

C  l'^^Bord 

c*  Sagittaire 

7  Aigle 

p  Aigle 

62  c  Sagittaire 

e  Aigle 

38goo  Lai.  Aigle 

39375  Lai.  Aigle 

39629  Lai.  Aigle 

39886  Lai.  Aigle 

40057  Lai.  Verseau... 
40233  Lai.  Verseau... 
4o55i  Lai.  Verseau. .. 
K  Capricorne 

Août  29. 
w  Aigle 

3i  6  Aigle ,.. 


GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 

Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
GL 
GL 
GL 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 

Gr 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 

GL 
GL 


8 

8 

10 

6 

6 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

8 

7 
10 

10 

8 
8 

20 

10 

6 

7 
6 

10 

10 

8 

8 

10 

8 

8 


obser?é.  1 

AOUT  1868. 

h      m     •  • 

18.47.   ^ 
18.59.11 

ï9-   7-    I 
19.13.46 

19.20.59 

Ï9-29-44 
21.39.42 


21.59.15 
22.  9.49 

22.14.47 
5 . 29 . 27 

5.47.57 

6.14.54 

6.36.18 

6.36.18 

7-iî»«  9 
7.26.  5 

7.34.30 


10 

10 
i3 

14 
18 

18 

18 

6 

6 

6 

6 

7 
7 
7 


.24.  3 
.26.12 
.11.54 
.  9.33 
.17.27 
.27.  I 
,47.  2 
.15.54 
.3o.  o 
.39.  4 
.39.  5 
.26.  5 
.32.19 
.37.  5 


20  I 3 . Il . 52 

10  18. 56. 44 

10  19.11.34 

7  19.19.22 
10  19.34.55 
10  19.39.56 
10  19.48.46 

9  19.54.30 

10  20.  4-^6 

8  20.io.3i 
10  20.21.27 
10  20.27.32 

7  20. 32. 18 

10  20.38.  7 

10  20.43.42 

10  20. 51.47 

10  21.19.  ^ 

6  19. II. 34 

10  19.18.37 


54 

84 
16 

35 

78 

57 

87 
86 

45 

75 
27 

46 
38 
3o 

87 

7ï 
66 


2,00 
11,76 

1 ,01 
46,27 

59,77 
44,45 


42,56 
i5,6o 

49, 3i 

47,7^ 
27,25 

57,58 

54, 7î» 
18,66 

19,23 

10,04 

6,14 


90  .3i,i5 


■ 

7,37 
16,94 


49,88 
47,86 
21,04 
54,70 

5a,  97 

3i,97 

2,56 

59,46 


i4,9« 
11,02 


3i      3,47 

43  12,59 

8  39,6 

92  34,22 

08  26,69 
14  0,76 
80      2,26 

35  54,69 
95  1 ,20 
52  4,88 
02  5,38 
79      6,27 

14  19,23 
06      5,3i 

6  37,4 

20  43,77 

11  34,29 

73  22,36 
70  55 , 40 
01  56,17 
89  46,99 
5o  29 ,92 
88  26,86  32,11 
79  3i ,68 

58  27,52 

97  32,96 

57  18, 52 

74  7,74 
18  4^,09 

9»  47,84 

67        5,22      10,41 


44,0 

38,91 


7,36 

59,49 
6,04 


11,04 
24,00 


44,6 


1,41 
52,1 5 
35,08 


DROITES 

Atc.  droite 
^  •  '^PP*  concilie. 


5^7 
-h  5,18 


4- 


-f- 


4-  5,43 
5,3o 

5,44 

5,39 
-h  5,25 

4-  4,72 
4-  4,98 
-+-  4,74 


4- 


4- 


4- 
4- 


4,87 
4-  4,88 


4-  4,69 


4- 
4- 
4- 


4 


3,10 
4,80 

4,84 


4,77 
4,77 


5 
5 

5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 

4-  4 
4-4 
4-  4 
4-  4 

4-  4 
4 


4 
5 


4 

4-4 
4-  4 
4-  4 
4-  4 


4- 
4- 


4 
4-  4 


32  18.47.  7,3a 

32  18.59.17,08 

32  19.  7.  6,33 

32  19.13.51,59 

32  19.21.  5,09 

32  19.29.49,77 

32  21.39.47988 

32  21 «59.20,92 

32  22.  9.54,63 

32  22.14.53,04 

81  5.29.32,06 

81  5.48.  2,39 

81  6.14.59,53 

81  6.36.23,47 

81  6. 36. xi  ,04 

81  7.12.14,85 

81  7.26.10,95 

81  7.34.35,96 

81  10.24.  8,28 

81  10.26.17,40 

81  14.  9*39,03 

10  18.17.31,79 

10  18.27.  5,86 

79  6.15.59,48 

79  6.3o.  5,99 

79  6-39-  9,67 

79  6.39.10,17 

79  7.26.11,06 

79  7.32.24,0a 

79  7.37.10,10 


39,46  4-  5,17 


4- 


5, 

4-' 5, 
+  5, 
4-  5, 
5, 


4-5, 
4-5, 


5,24 
5,16 
5,16 
5,25  4-  5, 

4-  5, 
4-5, 
H-  5, 
4-5, 
4-5, 
4-5, 
H-  5, 
H-  5,19  4-  5, 


9  18.56.48,96 

9  19.11.39,48 

9  i9-i9-27,55 

9  19.35.  0,59 

9  19.40.  1,36 

9  19.48.52,18 

9  19.54.35,11 

9  20.  4*32, o5 

9  20.10.36,87 

9  20.21.32,71 

9  20.27.38,15 

9  20.32.23,71 

9  20.38.12,93 

9  20.43.47,28 

9  2o.5i.53,o3 

9  21.19.10,41 


48  34,66 
81  37,99 


39,45  H-  4,79 


4-  4,87  19.11.39,53 
-h  4,87  I9.i8.4a,86 
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Bar.     0* 


Lecture.      Ificrom. 
AOUT  1868. 


Correct.     Ditt.  appar. 
Réfr.        de  coll.     an  pôle  nord. 


Août  26.  o",7       o           •     »     •         t     P         /     .           I     . 

^Sagittaire 646    i5,5     116.24.10,3  ao.  2,2  24.  8,0  +3.34,5 

^Aigle 95.3.34,2  20.4,2  3.3i,o  4-1.18,7 

36124  Lai.  Aigle...  98.55.  9,1  20.  1,8  55.  7,2  +i.3o,9 

36394  Lai.  Aigle  .. .  94.43.42,0  20.7,5  43.34,6  +1.17,8 

*  A  =  19^21" 5'...  9o.4i*49}9  ao.  2,7  4i*48,8  +1.  7,3 

«Aigle 643     i5,o    ,97.17.53,7  20.  5,2  17.499O  +i.25,6 

^Capricorne 637    i3,i     106.41. 35, i  20.  7,3  4i*a8,4  +2.  6,6 

33cyerseau 104.28.49,6  20.7,4  28.42,3  +1.54,7 

0 Verseau 98.25.  2,8  20.  7,1  24.56,1  +1.29,8 

7  Verseau 636    i3,i      92.2.5,4  20.8,8  1.57,8  +1.11,1 

•  Orion 632    14,5      91.16.39,6  20.  8,0  16.32,8  +1.  8,8 

«Orion 82.37.5,4  20.18,6  36.47,4  -f-o.5o,7 

fA  Gémeaux 67.25.29,7  20.9,2  25.21,1  +0.28,2 

cJ  centre— o", 04..  636    17,3      66.22.46,1  20.  i,3  22.46,1  -f  0.26,8 

ô  Gémeaux 67.46.52,2  20.10,8  46.42,2  +0.28,5 

Castor 57.49.56,6  20. 11,1  49*46,3  +0.17,0 

QBI  — o-,o3 636     18, 3      73.21.17,0  2o.io,5  21.7,3  +o.35,8 

Août  27. 

O  BI  —  o",67 80.  7.27,0  i5.22,7  22.  6,6  +0.45,9 

OBS  +  o",5i 80.  7.27,0  27.  5,4  5o.22,9  +0.45,1 

Polaire  PI  — o", 57..  629    22,3    358.38.45,3  2i.i3,5  37.33,8  — o.5i,3 

Arcturus 625    21,9      70.7.38,6  20.8,1  7.3i,7  +o.3i,o 

21  Sagittaire 110.34.28,3  20.  7,7  34.20,2  4-2.29,0 

<CBS  +  i",56 628     19,9     109.50.19,1  20.  8,5  5o.  9,1  +2.23,4 

9  Sagitlaire 116.24.20,2  20.6,4  24.13,8  +3.3o,6 

pGémeaux 649    14, 5      67.25.31,1  20.10,3  25.21,4  +0.28,5 

7  Gémeaux 73.29.28,7  20.  9,3  29.20,2  +o.36,5 

(}  centre  +  o",o3..  66.24.21,4  20.  0,4  24.21,9  +0.27,2 

Castor 57.49.56,5  20.  9,0  49*48,2  +0.17,2 

Procyon 84.26.0,2  20.  3,6  25.57,4  +0.54,1 

9BI  — o",o2 655     i5,9      73.20.26,9  20.  0,0  20.27,6  +o.36,2 

Août  28. 

o  Sagittaire 646    i5,o    m. 53. 36, 4  20.10,2  53.25,7  +a*43,i 

«Aigle 78.37.50,2  20.3,7  37.46,9  +0.44,1 

C  BS -4- 2",o4 109.30.28,0  2o.i5,6  30.9,4  +2.24,1 

^'Sagittaire 646    14, 5    106.24.8,8  20.14,6  23.54,3  +2.4,4 

7  Aigle 79.41.44,8  20.4,0  4i-4i,8  +0.45,9 

^Aigle 83.54.31,9  20.6,0  54.26,8  +0.53,3 

62  c  Sagittaire 645     14, 5     118.  0.42,0  20.  5,i  0.37,6  -+-4.   1,7 

0  Aigle 91.11.36,2  20.0,8  11. 36, 8  +1.8,7 

38900  Lai.  Aigle .. .  96.47.20,5  20.  1,6  47.19,2  +1.24,2 

39375  La).  Aigle .. .  93.46.22,0  20.  1,8  46.20,3  +i.i5,4 

39629  Lai.  Aigle ('}.  90.54.50,0  20.  7,2  54.43,7  +1.  8,2 

39836  Lai.  Aigle...  92.51.23,7  20.  2,8  51.21,7  +i.i3,o 

40057  L. Verseau (*).  90.  9.54,3  20.  4»6      9.50,9  41.  6,4 

40233  Lai.  Verseau .  95.15.41,7  20.  5,6  i5.36,2  +1.19,7 

4o55i  Lai.  Verseau.  643     i3,8      94-19. 56, 7  20.  6,5  19.50,7  +1.17,0 

Ç  Capricorne 645    i3,5    112.56.12,5  20.  8,2  56.  4*7  +2.54,0 

Août  29. 

tt»  Aigle 654    i4,a      78.37.51,1  20.  5,3  37.46,2  40. 44, 3 

3i  ^ Aigle 78.19.34,9  20.6,6  19.28,7  +0.43,8 


—23,7 


-23,8 

—24,1 
—24,2 

—  23,1 

-24,3 
—23,7 
—23,5 
-23,8 


28,2 

25,1 


25,5 

î»4,4 
23,7 


—25,2 


25,3 

a4,4 

24,7 
-25,0 


— 23,o 


116.27.18,4 
95.  4"25,6 
98.56.14,0 
94.44.28,3 
90.4^*32,0 
97.18.50,5 
106.43.10,9 
104.30.12,9 
98.26.  1,8 
92.  2.44,8 
91.17.17,8 
82.37.14,3 
67.25.25,5 
66.22.49,1 


■24,0      67.46.46,9 

■22,5      57.49.39,5 

73.21.19,3 


80.22.28,7 
79.50.44,2 

70.  7-38,9 
110.36.23,7 
109.52.  7,0 

67.25.25,3 
73.29.32,1 
66.24.24,5 


24.5  57.49.40,8 

25.6  84.26.26,9 
73.20.39,2 


111.55.44,3 
78.38.  6,4 

109.32.  8,9 

106.25.34,1 

79.42.  3,1 

83.54.55,5 

118.  4-i4t7 
91.12.20,9 
96.48.18,8 
93.47.11,1 
90.55.27,3 
92.52.10,1 
90.10.32,7 
95.16.31,3 
94.20.43,1 

112.58.34,1 


24,8      78.38.  6,9 
78.19.48,9 


(')  Lect.  diminuée  de  r.  —  Voir  les  obs.  de  1874  sept.  2,  1875  août  10,  20,  et  1876  juill.  26,  août  7,  10. 
(*)  Lecture  diminuée  de  i'.  —  Voir  les  observ.  de  1874  sept.  i4,  1875  sept.  1,  2. 

Obserpotions.  —  Tomb  XXIV.  1 3 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDffiN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


Août  29. 

5a  h*  Sagittaire 

é*  Sagittaire 

37896  La].  Aigle 

38544  Lai.  Aigle 

C  i*'Bord 

39375  Lai.  Aigle 

t'  Capricorne 

3  Verseau 

6  fi  Verseau 

4o55i  Lai.  Verseau. . . 
4091 1  Lai.  Verseau . . . 
4114^  Lai.  Verseau.. . 
41367  Lai.  Verseau... 

Août  31. 

p  Taureau 

Ç  Orion 

a  Orion 

9  a*  Bord 

Septembre  i. 

O  I"  Bord 

©2*  Bord 

Polaire  PI 

L'Épi 

a  Couronne 

a  Serpent  

38679  Lai.  Aigle 6 

38900  Lai.  Aigle 6 

1 1  p  Capricorne 

7044  B. A. C.  Capricorne 

39836  Lai.  Aigle 

3  Verseau 

6  p  Verseau 

34  ^  Capricorne 

41935  Lai.  Verseau... 
42159  Lai.  Verseau. . . 
42422  Lai.  Verseau. . . 
42780  Lai.  Verseau. . . 
43019  Lai.  Verseau... 
43226  Lai.  Verseau. . . 

é  Verseau 

7i  Verseau 

C  i"  Bord 

0  Verseau 

7  Gémeaux 

Sirius 

çj  I*'  Bord 

cJ  2'Bord 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Q  2*  Bord 

Septembre  2. 
O  1*  Bord 


Passage 

Ase.  droite 

Ob^ 

N 

obserré. 

T 

^. 

C, 

g; 

app.  conclne. 

AOUT  1868. 

h     n     • 

• 

• 

• 

• 

b     m     s 

« 

6L 

10 

19.28.38,53 

38,02 

43,02 

-h  5,00 

4-  4,87 

19.213.42,89 

6L 

lO 

19.34.55,84 

55,54 

-+-4,87 

19.35.  0,41 

GL 

10 

19.47.56,64 

56,64 

-+-4,87 

19.48.   l,5l 

GL 

8 

20.    1.35,89 

35,77 

■+-  4,87 

20.    1.40,64 

GL 

7 

20. 10. 5o, 33 

49,98 

+  4,87 

20.10.54,85 

GL 

8 

20.21.27,75 

28,00 

-f-  4,87 

20.21.32,87 

GL 

10 

20.3i.5i,45 

51,17 

4-  4,87 

20. 3i. 56, 04 

GL 

10 

20. 40. 44)16 

44,07 

48,90 

-4-4,83 

4-  4,87 

20.40.48,94 

GL 

8 

20.45.29,90 

29,74 

34,61 

+  4,87 

-+-  4,87 

20.45.34,61 

GL 

10 

2o.5i.48,3i 

48,24 

4-  4,87 

20. 5i. 53, 11 

GL 

10 

21.  0.41,62 

41,52 

4-  4,87 

21 .  0.46,39 

GL 

10 

21.  6.i7,3o 

17,27 

4-  4,87 

21.  6.22,14 

GL 

10 

21.11.56,56 

56,43 

4-4,87 

21.12.   i,3o 

Gr 

10 

5.17.53,48 

53,92 

58, 5i 

+  4,59 

4-  4,60 

5.17.58,52 

Gr 

10 

5.34-  2,41 

2,37 

7,07 

-+-  4,70 

4-  4,60 

5.34.  6,97 

Gr 

10 

5.47.58,o5 

58,17 

2,69 

-f  4,52 

4-  4,60 

5.48.  2,77 

Gr 

10 

7.48.10,50 

10,76 

-f  4,60 

7.48.15, 36 

SEPTEMBRE  1868. 

Gr 

7 

10.42*15,22 

i5,32 

-+    4,60 

10.42.19,92 

Gr 

8 

10.44.24,01 

24,11 

-+4,60 

10. 44*28, 71 

Gr 

10 

13.10.57,2 

41,4 

46,4 

Gr 

10 

13.18.10,70 

10, 5i 

i5,i5 

4-  4,64 

4-  4,60 

i3.i8.i5,ii 

Gr 

10 

15.29.   1,65 

2,06 

6,64 

+  4,58 

4   4,60 

15.29.  6,66 

Gr 

10 

15.37.42,44 

42,55 

47,i3 

-h  4,58 

4-4,60 

15.37.47,15 

GL 

10 

20.  5.33,29 

33,18 

4-  5,12 

20.  5.38,3o 

GL 

10 

20.io.3i ,88 

3i,77 

4    5,12 

20.10.36,89 

GL 

8 

20.21.17,69 

17,35 

22,41 

+  5,06 

4-  5,12 

20.21.22,47 

GL 

10 

20.21.26,35 

26,01 

4-  5,12 

20.21.3l ,l3 

GL 

10 

20.32.18,66 

]8,6i 

H-  5,12 

20.32.23,73 

GL 

10 

20.40.43,88 

43,79 

48,89 

+  5,10 

-h   5,12 

20.40.48,91 

GL 

8 

20.45.29,59 

29,43 

34,60 

+  5,17 

-h    5,12 

20.45.34,55 

GL 

10 

21.19.  ^>7o 

5,25 

10,40 

-f-  5,i5 

-f    5,12 

21.19.10,37 

GL 

10 

21.26.38,99 

38,87 

-h    5,12 

21.26.43,99 

GL 

10 

21.32.  6,83 

6,79 

■+-    5,12 

21.32.11,91 

GL 

10 

21.39.27,01 

26,93 

4-  5,12 

21.39.32,05 

GL 

10 

21. 5o. 36, 92 

36,76 

4-  5,12 

21.50.41,88 

GL 

10 

21 .57.29,60 

29,44 

-f    5,12 

21.57.34,56 

GL 

10 

22.  3.26,90 

26,83 

4-  5,12 

22.  3.31,95 

GL 

10 

22.  9.49180 

49,66 

54,72 

-f-  5,06 

-4-  5,12 

22.  9.54,78 

GL 

10 

22.28.31 ,93 

31,92 

37,07 

-h  5,i5 

4-  5,12 

22.28.37,04 

GL 

7 

22.38.32,26 

32,08 

-h  5,12 

22.38.37,20 

GL 

10 

22.47.36,33 

36  «o3 

41. 18 

-4-  5,i5 

-h    5,12 

22.47.41,15 

Gr 

10 

6.3o.   1,10 

1,36 

6,18 

+  4,82 

4-  4,73 

6.3o.  6,09 

Gr 

10 

6.39.15,78 

i5,48 

20,42 

+  4,94 

4-4,73 

6.39.20,21 

Gr 

8 

6.52.47,4^ 

47,77 

4-  4,73 

6.52.52,5o 

Gr 

8 

6.52.47,86 

48,21 

4-  4,73 

6.52.52,94 

Gr 

10 

7.26.  6,00 

6,49 

11,18 

+  4.69 

4-  4,73 

7.26.11,22 

Gr 

10 

7.32.19,23 

19,32 

24,11 

-f-  4,79 

4-  4,73 

7.32.24,05 

Gr 

6 

7.37.  9,61 

10, 04 

14,74 

4-  4,70 

4-  4,73 

7.37.14,77 

Gr 

10 

7.5i.  7,93 

«,19 

4-4,73 

7.51.12,92 

Gr  8     10.45.52,66     52,78 


-f-  4,73     10.45.57,51 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


9» 


Bar.     V 


Lecture.      Microm. 


AOÏÏT  1868. 


Correct.     Ditt.  appar. 
Réfr.         de  COU .     au  polo  nord . 


Août  29.  o",7 

5a  h?  Sagittaire 

r'  Sagittaire 654 

37896  Lai.  Aigle . . . 
38544  Lai.  Aigle . . . 

CBI-hi-,56 653 

39375  Lai.  Aigle  . . . 

T*  Capricorne 

3  Verseau 

6  fi  Verseau 

4o55i  Lai.  Verseau.      654 
4091 1  Lai.  Verseau. 
41145  Lai.  Verseau. 
41 367  Lai.  Verseau.      654 

Août  31. 

^  Taureau 645 

Ç  Orion  .' 

a  Orion 

9  BI  — o-,a5 65a 


i4,o 


l3,2 


i3,3 


i5,i 


ii5.  7.19,3 

106.24.   i>8 

90.  3.i5,8 

97. 22. 52,1 

108.46.17,7 
93.46.29,0 

io5.23.io,i 
95.29.19,4 
99.27.  8,0 
94.19.52,2 
96.  4-55,1 
91.39.12,4 
97.41.58,4 


«     p 
20.  6,6 

20.  6,8 

20.  7,8 

20.  6,4 

20.l5,l 

20.  9,5 
20.  6,6 
20.  2,4 
20.  1,2 
20.  2,6 
20.  1,1 
20.  6,0 
21.49,6 


7.12,5 
23.55,0 

3.  9,3 
22.46,3 
46.   1,1 

46.19,7 
23.  4,1 
2917, 3 

27-  7,4 
19.50, I 

4.54,1 

39.  7,6 

40.  9,6 


+3.18,3 

-f-îi.  4,7 
-+-1.  6,2 
+  1.26,4 
+2.19,8 
+  i.i5,8 
+  1.59,5 
+  1.20,6 
+  1.33,6 
+  1.17,3 
+  1.22,4 
+  1 .10,3 
+  1.27,5 


i7»7 


6i.3i.47,5  21. 14. 9  30.34, 5  +0.21,4 

92.   i.i5,i  20.11,0  I.  5,2  +1.10,4 

82.37.29,8  20.42,1  36.48,4  +o.5o,6 

73.22.56,1  22.  4,7  20.52,5  +jo.36,o 

SEPTEMBRE  1868. 
Septembre  1. 

OBI— o",53 657     '9>«      81. 54. 23,6  14.48,3  9.36,3  +0.49,3 

OBS  +  o",33 81.54.23,6  26.32,7  37.54,1  +0.48,4 

L'Épi 655    21,5     100.29.18,7  22.10,0  27.  9,0  +1.34,5 

P  Balance 98.53.  9,5  20.37,6  52.3i,8  +1.28,9 

a  Couronne 654    21,3      62.52.15,9  22.  7,4  5o.io,2  +0.22,4 

38679  LaK  Aigle .. .  661     17,9      96.47.26,7  23.i3,6  44. §3,5  +i.23,i 

38900  LaL  Aigle .. .  96.47-26,7  20.  4,8  47-2ii9  +i.23,3 

Il  p  Capricorne ... .  108.14.57,5  22.  9,5  12.47,5  +2.14,1 

7044  B.A.C.  Capr..  108.14.57,5  18. 32, 8  16.23,7  +2.14, 5 

39836  Lai.  Aigle...  92.53.36,5  22.12,2  5i.24,6  +1.12, 3 

3  Verseau 664    17,3      95.31.21,2  22.  2,6  29.19,0  +1.19,5 

6  f&  Verseau 664    17,1      99.^^9.17,7  ^2.  6,6  27.11,7  +i.32,4 

34  ^  Capricorne  ... .  112.58.17,2  22.  7,9  56.  9,9  +2.52,1 

41925  Lai.  Verseau.  96.58.  9,0  22.  4,6  56.  4,8  +1.24,0 

42159  Lai.  Verseau.  92.11.  7,5  22.  2,7  9.  5,4  +1.10,7 

42422  Lai.  Verseau.  94.44*56,9  22.  6,0  4^-5i,i  +1.17,5 

42780  Lai.  Verseau.  99.12.  7,7  22.  4,0  10.  4,5  +i.3i,6 

43019  LaL  Verseau»  99.21.48,7  22.  4,5  19.45,2  +1.32,2 

43226  Lai.  Verseau.  94*33. i5, 2  22.  4,3  3i.ii,7  +1.17,0 

0  Verseau 664     16, 3      98.27.  3,4  22.  5,5  24.58,4  +1.29,1 

q  Verseau 90.48.52,4  22.  6,8  46.47,0  +1.  7,4 

^Verseau 664    16,2    io6.3i.3o,i  22.10,1  29.20,6  +2.  4i4 

7  Gémeaux 665     14,9      73.31.25,7  22.  7,0  29.19,9  +o.36,5 

Sirius 106.32.37,7  22.  6,7  3o.3i,9  +2.  5,o 

cJ  centre 66.36.48,3  22.  4,9  34.47,8  +0.27,4 

Castor 57.51.59,4  22.11,2  49*49i4  -+0.17,1 

Procyon 84.28.  8,0  22.12,7  25.56^6  +0.54,0 

9  BI  —  o",o6 670    17,7      73.24.  0,9  22.11,7  21.49,9  +0.35,9 

Septembre  2. 

OBI— o", 77 82.16.19,6  i4.5o,8  3i.3o,9  +0.49, 5 


-22,7 


23,7 
-23,0 


-22,4 
-22,5 

•^4,7 


ii5.io.  7,2 

106. 25. 36,1 

90.  3.5i,9 

97.23.49fV 
108.47.57,3 

93.47.11,9 

105.24.40,0 

95.30.14,3 

99.28.17,4 
94.20.43,8 
96.  5.52,9 
91.39.54,3 
97.41.13,5 


73.21.  5,4 


82.10.    0,1 

81.38.17,0 

î»4,7 

26,3 

25,6 

96.45.11,4 

96.48.20,0 

25,2 

108. 14. 36, 4 

io8.i8.i3,o 

92.52.11,7 

MA 

95.30. i3, 3 

26,1 

99.28.18,9 

26,0 

112.58.36,8 

96.57.  3,6 

9».  9-5o,9 

94.43.43,4 

99.11.10,9 

99.20.52,2 

94.32.  3,5 

î^,9 

98.26.   2,3 

24,6 

90.47.^9,2 

25,2 

106.30.59,8 

23,5 

73.29.31,2 

25,3 

106.32.11,7 

66.34.50,0 

25,2 

57.49.41,3 

^4,8 

84.26.25,4 

73.22.  0,6 


82.31.55,2 


12     . 


9^ 


Ml^miRlV 


Ob' 


Septembre  2. 

O  a'  Bord Gr 

Polaire  PI Gr 

Arcturus Gr 

a  Couronne Gr 

a  Serpent cr 

35384  Lai.  Aigle ....  .^   7      lf 

>  Aigle LP 

A>  Aigle LP 

^  Aigle LP 

X  Aigle LP 

37333  Lai.  Aigle 6      lp 

37623  Lai.  Aigle 8      lp 

37839  Lai.  Aigle 8      lp 

38o57  Lai.  Aigle lp 

"k  Petite  Ourse lp 

38942  Lai.  Aigle 7      lp 

39582  Lai.  Capricorne.  9      lp 

39844  Lai.  Capricorne.  8      lp 

20891  (Arg.-OEltzen)..  9      lp 

)|.  (î)  =  — 18*22', o...  9      LP 

21107  (Arg.-OEltzen)..  9      lp 

4 i3i7  Lai.  Capricorne.  9      lf 

p  Verseau lp 

7  Capricorne lf 

(î)  Cérès LP 

7  Verseau lf 

(S)  Sapho LP 

C  a*  Bord LP 

3o  Poissons lp 

7  Gémeaux Gr 

Sirius Gr 

cJ  i"Bord Or 

çj  2*  Bord Gr 

Castor Gr 

Procyon Gr 

PoIIux Gr 

Q  2*  Bord Gr 

Septembre  3. 

O  i"  Bord Gr 

O  2'  Bord Gr 

Polaire  PI or 

L'Épi Gr 

Arcturus Gr 

34981  Lai.  Aigle 7      lp 

35287  Lai.  Aigle 8      lp 

X  Aigle LP 

tt  Aigle LP 

9  Aigle LP 

X  Aigle LP 

37443  Lai.  Aigle 9      lp 

37664  Lai.  Aigle 8      lp 

37891  Lai.  Aigle 8      lp 

38i5i  Lai.  Aigle 7.8    lp 

39582  Lai.  Capricorne.  9      lp 

39844  Lai.  Capricorne.  8      lp 


Passage 

Atc.  droite 

N 

obserré. 

T 

^. 

C. 

c; 

app.  coDclae. 

SEPTEMBRE  1868. 

h     m     • 

ê 

• 

h     ■     « 

8 

10.48.    I,l5 

1,27 

• 

4-  4,73 

10.48.   6,00 

20 

i3. 10.56,8 

40,0 

46,8 

• 

10 

14.  9-33, 89 

34,20 

38,83 

-h  4,63 

4-  4,73 

14.   9.38,93 

10 

15.29.  1,57 

î,98 

6,62 

4-4,64 

4-  4,73 

15.29.   6,71 

10 

15.37.4^,34 

42,45 

47,12 

-H  4,67 

4-  4,73 

15.37.47,18 

6 

i8.5i.5o,6i 

5o,53 

4-  4,64 

18.51.55,17 

6 

18.59.12,15 

12,07 

16,86 

-^  4,79 

-f  4,64 

18.59.16,71 

6 

19.11.34162 

34,79 

39,39 

4-  4,60 

4-  4,65 

i9-"-39,44 

6 

19.18.48,19 

48,23 

52,82 

+  4,59 

4   4,65 

19.18.52,88 

6 

i9*^9-45,24 

45,12 

49,80 

-h  4,68 

-h  4,66 

1929. 49, 78 

6 

19.33.53,10 

53,08 

4-  4,67 

19.33.57,75 

6 

19.40.44, «4 

44,o5 

4-  4,68 

19.40.48,73 

6 

19.46.22,30 

22, 3o 

4-  4,68 

19.46.26,98 

6 

19.51.29,21 

a9,»3 

-+-  4,69 

19.51.33,82 

12 

19.56.19,7 

40,9 

48,1 

■ 

6 

20.11.  9,87 

9,78 

4-  4,70 

20.11.14,48 

6 

20.26.51,24 

5o,99 

4-  4,70 

20.26.55,69 

6 

20.32.44)^7 

44,00 

4-  4,7» 

20.32.48,71 

6 

20.43.17,65 

17,30 

4-  4,72 

20.43.22,02 

6 

20.51.35,87 

35,53 

4-  4,72 

20. 5i .40,25 

6 

20.59.16,47 

16,16 

+  4,73 

20.59.20,89 

6 

2i.io.3o,5o 

3o,i8 

4-  4,74 

21.10.34,92 

6 

21.24.34,59 

34,49 

39,20 

4-  4,7' 

-H  4,75 

21.24.39,24 

6 

21.32.44,69 

44,38 

49)23 

■+-  4,85 

-^-  4,75 

21.32.49,13 

10 

22.  7.  8,63 

8,08 

4-  4,77 

22.  7.12,85 

6 

22.14.48,27 

48,23 

52,99 

-+-  4,76 

4-  4,78 

22.14.53,01 

10 

22. 3i. 32, 66 

32,78 

4-  4,78 

22.31.37,56 

4 

23.28.  3,77 

3,67 

4-4,82 

23.28.  8,49 

6 

23.55.  9,32 

9,20 

13,98 

■4-  4,78 

4-  4,84 

^3.55.14,04 

10 

6.3o.  1,23 

1,49 

6,21 

-H  4,72 

+  4,78 

6.3o.  6,27 

10 

6.39.15,85 

i5,55 

20,45 

-f-  4,90 

4-4,78 

6.39.20,33 

8 

6.55.3o,3o 

3o,65 

4-  4,78 

6.55.35,43 

8 

6.55.3o,85 

3l,20 

4-  4,78 

6.55.35,98 

10 

7.26.  5,90 

6,39 

11,21 

-h    ,82 

4-  4,78 

7.26.11,17 

10 

7.32.19,15 

19,24 

24,14 

+  4,90 

4-4,78 

7.32.24,02 

7 

7.37.  9i57 

10,00 

14,77 

+  4,77 

4   4,78 

7.37.14,78 

10 

7.54.  9,65 

9i9i 

4-  4,78 

7.54.14,69 

8 

10.49.29,68 

29*79 

+  4,78 

10.49.34,57 

8 

10. 5i. 38, 23 

38,34 

4-  4,78 

10.51.43,12 

20 

13.10.59,1 

42,3 

47,5 

10 

i3. 18. 10, 65 

10,46 

i5,i4 

-1-  4,68 

4-  4,78 

i3. 18. 15,24 

10 

14.  9.33,82 

34,  i3 

38,82 

4-4,69 

4-  4,78 

14.  9*38,91 

6 

i8.42.24|i4 

24,12 

4-  4,65 

18.42.28,77 

6 

i8.49'4a,9^ 

42,82 

4-4,66 

"8.49-47,48 

6 

18.59.12,27 

12,18 

i6,85 

4-  4,67 

+  4,67 

18.59.16,85 

6 

19.11.34,56 

34,74 

39,38 

4-  4,64 

4-  4,68 

19.11.39,42 

6 

19.18.48,17 

48,21 

52, 81 

-4-  4,60 

4-  4,69 

19.18.52,90 

6 

19.29.45,17 

45,05 

49,8i 

4-  4,76 

-^   4,69 

«9-29. 49, 74 

6 

19.36.38,34 

38,17 

4-  4,70 

19.36.42,87 

6 

19.41.55,45 

55,37 

4-  4,70 

19.42.  0,07 

6 

i9-47-'>o,o9 

50,07 

4-  4,71 

19.47.54,78 

6 

19.53.48,49 

48, 41 

4-  4,72 

19.53.53,13 

6 

20.26.51,14 

50,89 

4-  4.73 

20.26.55,62 

6 

20.32.43,95 

43,69 

^-  4,73 

20.32.48,42 
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Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.         de  C0)1 .     au  pôle  nord . 


SEPTEMBRE  1868. 


SaptemliFe  3.  o~,7  « 

OBS4-o",4o 665        .        8a. 

Polaire  PI  —  o*  83 .  660    aa, 3    358 . 

Arcturas 657    aa, i      70. 

a  Cooronne 6a. 

a  Serpent 655    aa,3      83. 

35384  Lai.  Aigle...  65a    ao,4      94. 

>  Aigle 95. 

•»  Aigle 78. 

^  Ai^e 87. 

X  Aigle 65a    ao ,0      97. 

37333  Lai.  Aigle...  90. 

376a3  Lai.  Aigle  ...  95. 

37839  Lai.  Aigle  ...  90. 

38o57  Lai.  Aigle...  65i     19,0      94. 

3894a  Lai.  Aigle...      65o    18,9 

3958a  L.  Capricorne. 

39844  L.  Capricorne. 

30891  (Arg.-CEItzen). 

i^  jR  =  ao'*5i"4oV. 

ai  107  (Arg.-CEItzen).      648    18, 3 

P  Verseau 

7  Capricorne 646    17,3 

0  CérèB 646    17, a 

7  Verseau 

(»)  Sapho 

CBS— i",oo 646    16,3 

3o  Poissons 644     i5,7 

7  Gémeaux 634     i7i3 

Sirius 

(J  centre  -+-o",54.. 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Ç  BI 639    «9)5 

Septembre  3. 

OBI  -o-,58 8a. 38. 33 

OBS4-o",57 635    a4,5      8a. 38. 33 

Polaire  PI  — i'",o8..  358.39.36 

L'Épi 100.39. 16 

Arcturus 6a9    a5y9      70 •  9.38 

34981  Lai.  Aigle...  619    ai, 9      91.  8.43 

35a87  Lai.  Aigle...  95. 5i.  o 

>  Aigle 95.  5.36 

•»  Aigle 6ao    ai,i      78.39.49 

9  Aigle 87 .  9. 57 

X  Aigle 97*19.56 

37443  Lai.  Aigle  .. .  99.43.15 

37664  Lai.  Aigle  ...  94 . 5o .  la 

37891  Lai.  Aigle...  91.  7.46 

38i5i  Lai.  Aigle...  6ao    ao,5      94*4i-   i 

3958a  L.  Capricorne.  618     19,3    io3.5o.4i 

39844  L.  Capricorne.  1 04 . a8 .  53 


16.19 

39.49 

9-4i 

5a.  17 

10.55 

55.  6 
5.34 

39.46 

9.53 

19.51 

56.  a8 
34.14 

1 .5o 
43.  a8 


95.  8.59 
io3. 50.39 
104.a8.53 
108.43.17 
io8.aa.i3 
107.  4'i3 

96-  9-47 
107.15.a7 

117. 15.43 

9a.  4«  I 

8a.i5.47 

96.a5.34 
96.45.40 
73.3i.a8 
io6.3a.43 
66.39.aa 

57.51.53 
84. 37.59 

61.41.43 
73.a5.19 


V 

»     p 

t     • 

,6 

a6.35,a 

S9-45, 

,0 

aa.i5,8 

37.35, 

,a 

aa,  9,1 

7.33, 

,5 

aa.  8,3 

5o.io, 

,a 

aa.  6,8 

8.49, 

,1 

aa.  3,4 

53.  3, 

,3 

aa.  0,6 

3.34, 

>9 

aa.  0,1 

37.47, 

,a 

ai. 59,0 

7.55, 

,0 

ai. 59,0 

17.5a, 

»7 

ai. 59,6 

54.30, 

,a 

aa.  0,8 

3a. i3, 

,7 

aa.   1,7 

59.50, 

,5 

aa.  1,7 

41. a7, 

.a 

aa.   1,6 

6.58, 

.1 

ai. 59, 6 

48.40, 

,4 

aa.  a,i 

a6.5a, 

,0 

aa.  3,9 

41. i3, 

i9 

aa.  3,7 

ao.io, 

,a 

aa.  4, a 

a.  9, 

,6 

aa.  a, 9 

7.45, 

,7 

aa.  a,a 

i3.a5, 

,7 

aa.  a, 9 

13.41, 

,6 

aa.  a, 3 

a.  I, 

,8 

aa.  4, a 

i3.44, 

,4 

aa.47,1 

aa.47, 

,8 

aa.  6,0 

43.35, 

,3 

aa.  7,3 

39. aa, 

,6 

aa.io,5 

3o.34,( 

.8 

aa.  4|6 

37.18, 

»a 

aa.  4,7 

49.49> 

,8 

aa.  3,8 

a5 . 57 , 

,0 

aa.  a, 8 

39.4a, 

.3 

aa.  7,8 

a3.ia. 

>9 

i5.   1,5 

53.33, 

>9 

a6.46,5 

ai. 48, 

,6 

aa.  3,3 

37.35, 

,7 

aa.  5,8 

37. Il, 

,a 

aa.  5,1 

7.34, 

fi 

aa.  a, 3 

6.4a, 

fi 

aa.  a,o 

48.59, 

fi 

aa.   1,9 

3.35, 

i7 

aa.  1,4 

37.49, 

,5 

aa.   1,8 

7.56, 

,3 

aa.  a, 4 

17.54, 

,5 

aa.  0,9 

41 .i5, 

.4 

ai. 59, 6 

48.13, 

fi 

ai. 59, 3 

5.49, 

fi 

ai. 56, 8 

39.  6, 

i9 

aa.   1,9 

48.40, 

.4 

aa.  1,9 

a6.5a, 

6 

+0.48,6 

• 

83.  0.  9,0 

3 

— o.5i,5 

— a8,3 

6 

-H>.3i,i 

-a6,7 

70.  7-39,5 

8 

-|-o.aa,3 

— a6,o 

6a. 5o.  7,9 

6 

-fo.5o,5 

-a4,9 

83.  9.14,9 

3 

-+-1.16,8 

94.53.53,9 

3 

-f  1.17,3 

-a6,7 

95.  4.a5,4 

8 

-f-0.43,3 

-a5,7 

78.38.  4,9 

3 

-fo.58,5 

-a6,6 

87.  8.37,6 

8 

-f-i.a4,i 

-a6,3 

97.18.50,7 

,6 

-hi.  6,8 

90.55.11,3 

8 

-hi.i8,9 

95.33.  6,5 

7 

-hi.  4,8 

90.  0.39,3 

9 

4-1.16,7 

94.43.18,4 

5 

-+-i.i7»9 

95.  7.5o,a 

0 

-+-t.49,4 

io3.5o.  3, a 

a 

-M.5a,4 

104.38.18,4 

8 

H-a.i6,5 

108.43.  4,1 

4 

-+-a.i4,a 

108. ai. 58, 4 

9 

4-a.  6,3 

107.  3.5o,o 

5 

-fi.ai  ,1 

-a4.8 

96.  8.40,4 

9 

4-a.  7.9 

-a6,9 

107.15.  7,6 

3 

-h3.45,9 

117.17.   1,0 

I 

4-1. 10, a 

-37, a 

93.  a. 45,1 

5 

40.49,8 

8a. 14.  8,1 

9 

4-1. aa, 3 

96.33.44,0 

5 

H-i.a3,5 

-a5,5 

96.44.33,8 

a 

4-0. 36,1 

-35,4 

73.39.33,6 

0 

4-a,  3,6 

— a6,o 

106.33.11 ,9 

a 

4-0.37,1 

66.37.19,6 

7 

• 

+0.17,0 

-a5,3 

57.49.41,0 

a 

+0.53,3 

— a4,7 

84.36.34,8 

3 

+o.ai  ,a 

— a5,8 

61.39.37,8 

a 

+0.35,4 

73.33.31,9 

8 

40.49,5 

83.53.57,6 

I 

+0.48,6 

83.33.11,0 

3 

— o.5o,9 

a8,6 

a 

+  i.3a,9 

— a5,5 

100.38.18,4 

5 

4-o.3o,6 

—37,0 

70.  7.39,4 

,5 

+  1.  6,4 

91.  7«a3,3 

6 

+  1.18,8 

95.49.51,8 

4 

+  1.16,7 

— a7,i 

95.  4.35,5 

,3 

+0.43,0 

-37,0 

78.38.  5,7 

9 

4o.58,o 

-37,8 

87.  8.38,3 

7 

-l-i.a3,5 

—37,6 

97.18.51,6 

7 

4i.3i,5 

99.43.30,6 

7 

+i.i6,a 

94. 49-  3,3 

I 

4-1.  6,7 

91.  6.39,3 

0 

+i.i5,8 

94.39.55,3 

6 

+  1.48,7 

io3.5o.  3,7 

.3 

+i.5i,7 

104.38.17,4 

94 
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G\    Ob'.      N 


Passage 
observé. 


c\ 


Abc.  droite 
app.  conclue. 


SEPTEMBRE  1868. 


Septembre  3. 

20891  (Ârg.-CEItzen).  9      lp 

4c  (D  =  ~  i8**2i',9...  9      LF 

31 107  (Arg.-ÛEIlzen).  9      lf 

4i3i7  Lai.  Capricorne.  9      lf 

p  Verseau lf 

7  Capricorne lf 

(7)  Cérès LF 

(48)  Doris LF 

3o  Poissons lf 

33  Poissons lf 

C  a"  Bord LF 

7  Gémeaux Gr 

Sirius Gr 

cJ  1*'  Bord Gr 

cJ  a'  Bord Gr 

Castor Gr 

Procyon Gr 

Pollux Gr 

Q  2'  Bord Gr 

Septembre  4. 

O  i"Bord Gr 

O  ^*  Bord Gr 

Polaire  PI Gr 

Arcturus Gr 

^  Aigle LF 

X  Aigle LF 

7  Aigle LF 

37839  Lai.  Aigle 8      lf 

38i  12  Lat.  Aigle 7      lf 

38335  Lai.  Aigle 8      lf 

3854o  Lai.  Aigle 8      lf 

38761  Lai.  Aigle 6.7    lf 

39002  Lai.  Aigle 8.9    lf 

39682  Lai.  Capricorne.  lf 

39844  Lai.  Capricorne.  lf 

20891  (Arg.-QEIlzen)..  lf 

4c  (b  =—  i8'2r,9...  lf 

21Ï07  (Arg.-OEllzen)..  lf 

4 13 17  Lai.  Capricorne.  lf 

P  Verseau lf 

7  Capricorne lf 

(t)  Cérès LF 

(w)  Sapho LF 

(5)  Doris LF 

12  Baleine lf 

1 3  Baleine lf 

ar  1"  Bord LF 

JT  2*  Bord LF 

C  2*  Bord LF 

7  Gémeaux Gr 

Sirius Gr 

(J  i"  Bord Gr 

(J  2'  Bord Gr 

Caslor Gr 


h     m     ■ 

6  20.43.17,62 

6  20.51.35,69 

6  20.59.16,55 

6  2r.io.3o,5o 

6  21.24.34,37 

6  21.32.44)70 

8  22.  6.19,55 

10  22.5o.3i,74 

6  23.55.  9,40 

4  23.58.32,63 

6      o.i5.i6,52 

10      6.3o.  i,i4 

10      6.39.15,81 

8      6.58.12,86 

8      6.58.13,54 

10      7.26.  5,97 

10      7.32.19,28 

10      7.37.  9,61 

10      7.57.15,29 

8  10.53.  6,60 

8  10.55.14,93 

20  13.10.59,3 

10  14.  9.33,74 

6  19.18.48,09 

6  19.29.45,12 

6  19.39.56,50 

6  19.46.22,35 

6  i9.52.47>86 

6  19.58.  4,o5 

6  20.  2.27,10 

6  20.  7.20,o5 

6  20.12.35,95 

6  20.26.51,28 

6  20.32.44,20 

6  20.43.17,64 

6  20.51.35,72 

6  20.59.16,52 

6  21.10.30,57 

6  21.24.34,30 

6  21.32.44,68 

8  22.  5.3o,99 

10  22. 3o.  8,98 

8  22.49.49,46 

6  0.23. 16, i5 

6  0.28.25,15 

6  0.48.26,22 

4  0.48.29,45 

6      I.  2.48,42 

10      6.3o.  1,14 

10      6.39.15,81 

8      7.  0.55,10 

8  7.  0.55,60 

10      7.26.  6,o5 


«7,29 
35,36 

16,24 
3o,2i 

34,27 
44,39 

19,00 
31,69 

9,3o 
32,53 

16,49 
1,40 

i5,5i 

l3,2I 

13,89 
6,46 

ï9»37 
10,04 
i5,55 

6,71 
i5,o4 
42,5 
34,  o5 

48,14 
45,00 

56,66 

22,35 

47,82 
3,90 

27,  o3 

«9,95 
35,91 

5i,o3 

43,93 

ï7,29 
35,38 

16,21 

3o,28 

34,20 

44,37 

3o,44 


9, '2 


39,19 
49,^3 


+  4»92 
+  4,84 


i3,99    -1-4,69 


6,24 
20,48 


11.24 
24,16 
14,80 


+  4,84 
-+-  4,97 

+  4,7« 
-H  4,79 
-+  4,76 


4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 

4 

4-  4 
-4-4 
-h  4 


-4- 
4- 


48,0 
38, 80 
52,80 

49,78 
1,33 


4,75 
4,66 

4.78 
4,67 


39,18 
49,^3 


-H  4,98 
-f-  4,86 


49»  40 

16,07 

20,72 

25,08 

29,80 

26,28 

29,51 

48,46 

1,40 

6,27 

i5,5i 

20, 5o 

55,45 

55,95 

6,54 

11,27 

+  4,65 


+  4,87 
H-  4,99 


4-  4 
4-  4 
+  4 
+  4 
+  4 
+  4 
+  4 


+  4 
+  4 


+ 


4 
4 
4 
4 

4 

+  4 
-1-4 
4 
4 
4 
4 
4 

-f-  4 
+  4 


-f 


4 
4 
4 
4 

+  4 


4 


4 

+  4 

-f-  4 

+  4 

4 

4 

4 

+  4 

+  4 

4-  4,73  H-  4 


h  n  • 

73  20.43.22,02 

74  20.51.40,10 

75  20.59.20,99 

76  21.10.34,97 

77  21.24.39,04 

78  21.32.49,17 
80  22.  6.23,80 

83  22. 5o. 36, 52 

84  23.55.14,14 

84  23.58.37,37 

85  0.15.21,34 
82  6.3o.  6,22 
82  6.39.20,33 
82  6.58. 18, o3 
82  6.58.18,71 
82  7.26.11,28 
82  7.32.24,19 
82  7.37.14,86 
82  7.57.20,37 

82  10.53.11,53 

82  10.55.19,86 

82  14.  9.38,87 

68  19.18.52,82 

69  19.29.49,69 

70  19.40.  1,36 
70  19.46.27,05 

70  19.52.52,52 

71  19.58.  8,61 

71  20.  2.3i,74 

72  20.  7.24,67 

72  20.12.40,63 

73  20.26.55,76 

73  20.32.48,66 

74  20.43.22,03 

75  2o.5i.4o,i3 

76  20.59.20,97 

76  21.10.35,04 

77  21.24.38,97 
77  21.32.49,14 

79  22.  5.35,23 
81  22. 3o. 13,93 

81  22.49.54,21 

87  0.23.20,94 

87  0.28.29,95 

88  0.48.31,16 
88  0.48.34,39 
90  1.  2.53,36 
79  6.3o.  6,19 
79  6.39.20,30 
79  7.  1.  0,24 
79  7.  I.  0,74 
79  7.26.11,33 
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Correct.      Dist.  appar. 
L.  Réfr.        de  COH.    au  pôle  nord. 


Bar.     0' 


Lecture.      Microm. 


SEPTEMBRE  1868. 


Septembre  3.  tT^-j 

20891  (Ârg.-CEItzen). 
4t  jR  =  2o**5i"'4o». .  ^ 

2iio7(Arg.-€EUzen).      618    19,3 
4i3i7  L.  Capricorne. 

P  Verseau 

7  Capricorne 617    18,4 

©  Cérès 617    18,0 

(g)  Dons 6i5    17,4 

3o  Poissons 6i3  16,9 

33  Poissons 6i3  16,9 

CBS  — i",o7 6i3  16,7 

7  Gémeaux 620  17,9 

Sirius 

(j  centre  4-o",o5  . 

Procyon 

Pollux 

Q  BI 629    ai  ,1 

Septembre  4. 
OBI-0-,60 632    26,9 

OBS-4-0-,49 

Polaire  JPI  — g",  lî».. 

Arctorus 632    27 , 5 

*  Aigle 633    23,  i 

X  Aigle 

7  Aigle 633    22,0 

37839  Lai.  Aigle  . . . 

38ii2  Lai.  Aigle... 

38335  Lai.  Aigle  . . . 

3854o  Lai.  Aigle . . . 

38761  Lai.  Aigle  . . . 

39002  Lai.  Aigle  . . .      634    21 ,  i 

39682  L.  Capricorne. 

39844  L.  Capricorne. 

20891  (Arg.GEItzen). 

*  Ji  =  2o'*5i"4o'. . 
21 107  (Arg.-ŒItzen). 

4  i3i 7  L.  Capricorne.      636    21,1 

P  Verseau 

7  Capricorne 636    20,9 

(T)  Cérès 637    ao,5 

^  Sapho 638    20,3 

@  Doris 638    20,  i 

12  Baleine 635    18,9 

Z'œntre 635    18, 5 

CBS-i-,o5 635    18,5 

7  Gémeaux 639    18, 3 

Sirius 

CÎ  centre 

Castor 


108.43.14,5 

22.  2,1 

4i.i3,o 

-h2.i5,5 

108.43.   1,9 

108.22.10,4 

22.   1,5 

20.  9,1 

-f-2. 1*3,3 

108.21.55,8 

107.  4.  9,7 

22.   1,1 

^.  9,3 

4-2.  5,3 

107.  3.48,0 

106.26.33,2 

21.59,8 

24.34,1 

-1-2.   1,9 

a 

106.26.  9,4 

96.  9.46,0 

21.59,5 

7-47,2 

+i.ao,5 

—25,9 

96.  8.41,1 

107.15.28,9 

22.  2,8 

13.26,4 

42.  6,9 

-26,4 

107.15.  6,7 

117.19.10,0 

22.   3,2 

17.  7,6 

+3.45,4 

117.20.26,4 

93.21.14,2 

21.59,2 

19.16,1 

-M.i3,o 

93.20.  2,5 

96.45.36,6 

22.    2,0 

43.35,2 

4-1.22,8 

-24,5 

96.44.31,4 

96.27.32,0 

22.     1,3 

25.3i,5 

4-1.21,9 

96.26.26,8 

92.21.41 ,0 

22.26,2 

19.16,1 

4-1.10,6 

92.20.  0,1 

73.31.28,4 

22.    6,8 

29.22,8 

40.35,9 

-25,8 

73.29.32,7 

106.32.41,7 

22.    7,9 

3o.34,7 

+a.  2,9 

—26,1 

106.32.11,6 

66.42.  9,2 

22.    8,5 

40.  2,0 

4-0.27,0 

66.40.  3,0 

84.28.  3,3 

• 

22.    6,3 

25.58,2 

H-o.53,0 

-25,4 

84.26.25,2 

61.41 .46,0 

22.    5,3 

39.42,8 

4-0.21 ,0 

— 26,0 

61.39.37,8 

73.26.59,2 

22.   4,6 

24.55,5 

-1-0.35,4 

73.25.  4,9 

83.  0.20,9 

14. 38, 5 

15.44,3 

-t-0.49,7 

« 

83.16.  8,0 

83.  0.20,9 

26.26,6 

43.55,6 

-fo.48,8 

82.44.18,4 

358.39.41,7 

22.  7,7 

37.36,1 

— o.5o,5 

-29,2 

70.  9.40,2 

22.  7,2 

7-34:4 

4-0. 3o, 4 

-26,6 

70.  7.38,8 

87.  9.58,0 

22.    1,8 

7.57,3 

4-0.57,7 

-27,9 

87.  8.27,7 

97.19.55,1 

22.  0,9 

17.55,0 

4-1.23,1 

-27,6 

97.18.50,8 

79.43.43,7 

21.58,8 

41.45,8 

4-o.44i6 

-28,7 

79.42.   3,1 

90.   1.53,4 

22.  2,7 

59.52,3 

-hi.  4,0 

90.  0.29,0 

92.20.37,0 

22.  2,6 

18.35,5 

4-1.  9,5 

92. 19. '7,7 

98.29.24,7 

22.  5,3 

27.20,0 

4-1.27,1 

98.28.19,8 

93.21.14,1 

22.  5,0 

19.10,2 

4-1.12,1 

93.19.55,0 

96.27.33,7 

22.  4,8 

25.29,7 

4-1.20,8 

96.26.23,2 

92.33.11 ,0 

22.   1,9 

3i.io,3 

41.10,2 

92.31 .53,2 

io3. 50.42,1 

22.  0,6 

48.4a, I 

4-1.48, 2 

io3.5o.   3,0 

104.28.54,6 

22 .   1,1 

26.54,2 

4-1. 5i, 2 

104.28.18,1 

108.43.15,7 

22.  0,7 

4i.i5,i 

-t-2.i5,o 

108.43.  2,8 

108.22.12,8 

22.  5,7 

20.  7,3 

-^a.12,7 

108.21.52,7 

107.  4.11,9 

22.   1,9 

2.10,9 

4-2.  4,8 

107.  3.48,4 

106.26.36,6 

22.   2,3 

24.34,9 

4-2.   1,3 

106,26.  8,9 

96.  9.5o,9 

22.  3,4 

7.48,2 

-f  1.20,1 

—26,5 

96.  8.41,0 

107.15.29,4 

22.    2,3 

13.27,4 

-1-2.^  6,0 

-26,5 

107.15.  6,1 

117.22.24,2 

22.  4,0 

20.20,8 

4-3.44,7 

117.23.38,2 

82.34.  6,0 

22.16,1 

3i.5i,2 

4-0.49,6 

82.32. i3, 5 

93.27.40,9 

22.18,7 

25.23,1 

4-1.12,8 

93.26.  8,6 

94.4^.  7,7 

22.  2,9 

40.  5,8 

-hi.i6,4 

-26,8 

94.40.54,9 

86.33.  5,2 

22.  0,8 

3i.  6,1 

40.57,4 

86. 3i. 36,2 

88.10.33,0 

22.41,4 

7-52,9 

41.  0,7 

88.  8.26,3 

73.31. 25, 5 

22.  4,4 

29.22,3 

4-o.36,o 

-25,4 

73.29.32,4 

106.32.40,1 

22.  6,2 

3o.34,7 

4-2.  3,0 

—26,3 

106.32.11,8 

66.44.59,1 

22.  5,1 

42.55,0 

4-0.27,1 

66.42.56,2 

57.5i.5o,5    22.  1,7    49-49,8    +0.16,9    —25,2      57.49.40,8 
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G'.  Ob' 


Septembre  4. 

Procyon Gr 

Pollux Gr 

9  a*  Bord Gr 

Septembre  5. 

O  i"Bord Gr 

©a"  Bord Gr 

Polaire  PI Gr 

L'Épi 6F 

Arcturus Gr 

a  Couronne Gr 

a  Serpent *.  Gr 

0'  Baleine lp 

y  Poissons r .  lp 

0  Poissons LP 

C  a'  Bord LP 

S'  Baleine lp 

Septembre  6. 

fi  Gémeaux Gr 

7  Gémeaux Gr 

Sirius Gr 

cJ  i"  Bord Gr 

d  a' Bord Gr 

Castor Gr 

Pollux Gr 

ç  a*  Bord Gr 

Septembre  7. 

O  i**  Bord Gr 

O  a*  Bord Gr 

Polaire  PI Gr 

L'Épi Gr 

P  Balance Gr 

i  Dragon Gr 

a  Couronne Gr 

a  Serpent Gr 

33959  Lai.  Serpent ...  7      lp 

34a59  Lai.  Aigle 8      lp 

34445  Lai.  Sagittaire  .8.9    lp 

34671  Lai.  Aigle 8.9    lp 

34875  Lai.  Aigle 5      lp 

35ioa  Lai.  Aigle 8      lp 

X  Aigle LP 

tt>  Aigle LP 

S  Aigle LP 

X  Aigle LP 

37443  Lai.  Aigle 9      lp 

37709  Lai.  Aigle 9      lp 

37916  Lai.  Aigle 8.9    lp 

\  Petite  Ourse lp 

^  (D=— i8°5a',4..«  10     LP 

aio3a  (Arg.-Œltzen) .  9.10  lp 

aii9o  (Arg.-Œltzen) .  lp 

P  Verseau lp 

(T)  Cérès LP 

7  Verseau lp 

@  Sapho lp 


SN1 

?  MÉRIDIEN.  — 

ASŒNSIONS  DROITES. 

Passage 

Aie.  droite 

N 

obserTé. 

T 

^. 

c, 

c; 

app.  eonclve* 

SEPTEICBRE  1868. 

h      B     • 

• 

• 

■ 

t 

k     m    s 

10 

7.3a.i9,a9 

19,38 

a4,i8 

+  4,80 

-1-  4,79 

7.3a.a4,i7 

5 

7.36.  9,65 

10,08 

14, 8a 

-+-4,74 

-f-  4,79 

7.36.14,87 

10 

8.  o.a4,94 

a5,ao 

-f-4,79 

8.  o.a9,99 

8 

10. 56. 43, 3a 

43,4a 

■4-  4,79 

10. 56.48,21 

8 

10. 58. 51,75 

5i,85 

-H  4,79 

10.58.56,64 

ao 

i3.ii.  7,0 

5o,a 

48,6 

6 

i3. 18. 10,61 

10, 4a 

i5,ia 

+  4,70 

-+-  4,79 

i3.i8.i5,ai 

10 

14.  9.33,74 

34^05 

38,79 

-+-4,74 

-^  4,79 

14.  9.38,84 

10 

i5.a9.   1,37 

1,78 

6,56 

-+-4,7« 

■+-  4,79 

i5.a9.  6,57 

10 

15.37. 4a, ai 

4a,  3a 

47,06 

+  4,74 

4-  4,79 

15.37.47,11 

6 

i.i7.a3,io 

a2,94 

î»7i94 

-H  5,00 

+  4,86 

1. 17. a; ,80 

6 

i.34.3i,3o 

3i,38 

36, 3i 

+  4,93 

-h  4,85 

i.34.36,a3 

6 

i.38.a3,aa 

23,37 

a8,09 

+  4,7a 

-h  4,84 

i.38.a8,ai 

6 

i.5i. 17,85 

17,95 

-^  4,83 

i.5i.a2,78 

6 

a. ai.  6,09 

6,a3 

»o,95 

+  4,7a 

-f-  4,80 

a.ai.ii,o3 

fO 

6.14.54,89 

55, a4 

59>79 

+  4,55 

4-4,55 

6.14.59,79 

10 

6.3o.  i,5o 

1,76 

6,3a 

■+■  4,56 

-4-  4,54 

6.3o.  6,3o 

10 

6.39.i6,a7 

i5,97 

ae,55 

-k-  4,58 

4-  4,54 

6.39.20,51 

8 

7.  6.17,78 

18, i3 

-f  4  r5a 

7.  6.aa,65 

8 

7.  6.i8,a4 

18,59 

+  4,5a 

7.  6.a3,ii 

»o 

7.a6.  6,38 

6,87 

II, 3a 

+  4,45 

4-  4,5i 

7.a6. 11,38 

6      7.37.  9,93     10,36    14,87    4-  4,51    4-  4,5a      7.37.14,88 
10      8.  6.55,04    55, 3o  4-  4,49       8.  6.59,79 


8 

II.  3.56,3a 

56,4a 

4-4,38 

11.  4'  0,80 

8 

II.  6.  4,64 

4.74 

4-  4,38 

II.  6.  9,1a 

ao 

i3.ii.  3,8 

47,0 

49,6 

10 

i3. 18. 11, 08 

10,89 

i5,io 

4-  4,ai 

4-  4,3i 

i3.i8.i5,2o 

10 

i5.  9.51,40 

5i,a4 

55,44 

4-  4,ao 

4-  4,a4 

i5.  9.55^8 

10 

i5. ai. 53, 3a 

54,41 

4-  4,a3 

i5. ai. 58,64 

10 

15.29.  ï,79 

a,ao 

6,5a 

4-  4,3a 

4-  4,a3 

i5.a9.  6,43 

10 

15.37. 4a, 65 

42,76 

47,o3 

4-  4,a7 

4-  4,aa 

15.37.46,98 

6 

18. i8.  4,17 

4,i3 

4-  4,43 

18.18.  8,56 

6 

18. a5.  0,94 

0,81 

-^  4,4a 

18. a5.  5,23 

6 

18. a9. 35,14 

35,o3 

4-  4,41 

18.39.39,44 

6 

18.35.35,00 

34,88 

4-  4,40 

18.35.39,28 

6 

18.40.24,15 

a4,o5 

-h  4,40 

18. 40. a8 ,45 

6 

18.45.40,04 

39,94 

+  4,39 

18.45.44,33 

6 

18.59. la, 6a 

ia,53 

ï6,79 

4-  4,a6 

-i-  4,37 

18.59.16,90 

6 

19.11.34,77 

34,96 

39,3a 

4-  4,36 

4-4,37 

19.11.39,33 

6 

19.18.48,37 

48,43 

52,76 

4-  4,33 

H-  4,36 

19.18.52,79 

6 

19.39.45,45 

45,3a 

49,74 

4-4,4» 

4-  4,35 

i9-a9-49,67 

6 

■9.36.38,95 

38,78 

4-  4,35 

ig.36.43,i3 

6 

19.43.  o,4o 

o,3a 

4-  4,34 

19.43.  4,66 

6 

19. 48. ai, 47 

ai,  44 

4-  4,34 

19.48.35,78 

ao 

19.56.1a, 9 

34.1 

43,5 

6 

ao.46.11 ,44 

11,11 

4-  4,a8 

ao. 46. 15,39 

6 

ao.53.  7,71 

7,38 

4-  4,a7 

ao.53. 11, 65 

6 

a».  4.  0,49 

o,ao 

4-4,a6 

ai.  4.  4,46 

6 

ai. a4* 35, 14 

35,04 

39,18 

4-  4,14 

-l-4,a4 

31.34.39,28 

8 

aa.  3.  9,85 

9,4» 

4-  4,ao 

33.  3.i3,6i 

6 

aa. 14.48,99 

48,95 

53,00 

4-  4,o5 

4-  4,19 

aa.i4-53,i4 

10 

aa.a8.  6,87 

6,98 

4-4,18 

3a.a8.ii,i6 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


Bar.     0' 


Septembre  4.        o*,7 

Procyon^ 

Ptollux 

9BI 648 

Septembre  5. 


^i,9 


Lecture.       Mîcrom. 
SEPTEMBRE  1868. 


Réfr. 


84. a8.  1,3  aa.  4,o  a5.â8,6  +o.53,i 
61.41. 43yi  2a.  1,4  ^^^T?  +o.ai,i 
73.39.  3,9    aa.  5)4    36.59,5    +o.35,5 
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Gorrecl.      Ditt.  appar. 
de  coll.    au  pôle  nord. 


— a5,9      84.a6.a5,8 

— a6,9      61.39.38,9 

73.37.  9,1 


0* Baleine 632    18,9      98. 5a. 35, o  aa.  0,0  5o.35,9  +1.39,3 

V  Poissons 85.13.11,7  aa.   i,3  10.11,9  H-o.54,8 

oPoissons 63a     18,3      81. 3i. 53,4  33.  i, 5  39.53,3  +0.48,3 

CBS--i",o3 63i     17,9      84.   1.45,8  33.10,0  58.37,5  -fo.53,6 

TBaldne 63o    17,7      83.  9.28,1  22.  2,0  7.^,1  -fo.49i4 

Septembre  6. 

fi Gémeaux 601     18,9      67.38.33,3  33.  0,6  35.32,8  4-0.37,8 

7  Gémeaux 73.31.33,9  33.  1,8  39.22,2  -f-o.35,7 

Sinus 106.33.40,0  33.6,3  3o.34,6  -fa.  1,9 

excentre 66.5i.i6,5  33.  8,0  49-  9>9  -f-0.37,0 

Castor 57.50.58,0  31.8,3  49.50,6  -fo.i6,8 

Procyon 84.37.57,9  33.   1,8  35.57,4  -f 0.52, 7 

Pollux 61.41.37,6  21.55,9  39.43,7  -f0.30,9 

9  BI 6i3    33,1      73.34.33,4  33.6,6  33.36,7  40.35,4 

Septembre  7. 

Polaire  PI— o", 47.  609    37,3    358. 39.51, 6  33.17,3  37-36,3  — o.5o,3 

L*Épi 100.39.33,4  33.18,3  37.14,6  +1.33,1 


•^6,4 

98. 

.5i, 

38 

»9 

26,7 

85. 

.10. 

4oj 

À 

25,1 

81. 

.3o. 

i5 

,a 

83 

.59. 

.  3 

,8 

27,0 

82. 

•  7' 

.5o 

,a 

9.5,3 

67. 

.25. 

25 

,a 

25 ,  1 

73. 

.29. 

.32, 

,5 

25,3 

106, 

.32. 

II, 

,1 

66. 

49- 

II; 

,5 

25,8 

57.49.43, 

.0 

'-*1,4 

84 

.26. 

.24 

»7 

26,6 

61 

.39.39; 

r» 

73. 

.32, 

.36 

r7 

28,7 

28,2 

33969  Lai.  Serpent.  599    35, 1      91.38.  1,7 

34359  Lai.  Aigle  ...  97 .  53 .  56 ,  o 

34445  L.  Sagittaire.  96.30.35,3 

34671  Lai.  Aigle...  97.  3.57,3 

34875  Lai.  Aigle .. .  95.49.35,3 

35 1 03  Lai.  Aigle. ..  598    34,7      95.59.14,7 

>  Aigle 95.  3.37,6 

M  Aigle 78.37.50,3 

S  Aigle 87.  7.59,3 

X  Aigle 596    33,9      97-i7-57,o 

37443  Lai.  Aigle...  99-4i-i7,4 

37709  Lai.  Aigle  .. .  94.56.16,7 

37916  Lai.  Aigle...  596    31,9      91.10.13,8 

11- ji=  20**46"i5'..  596    21,4     108. 5o. 38,5 

2io32  (Arg.-(£Itzen)  108.  8.18,7 

31190  (Arg.-Œltzen)  5g6    30,9     106. 3i. 53, 4 

^Verseau 595    20,7      96.  7.48,5 

(1)  Cérès 595    20,5     117.28.50,3 

7  Verseau 92.  3.  6,7 

(S)  Sapho 593     19,7      83.  o.5o,8 

Observations.  —  Tome  XXIV. 


30. 

4,5 

37.58,7 

+  1.  6,8 

91.38.38,2 

20. 

4,6 

53.53,1 

+  1.33,9 

97.54.48,7 

30. 

4,21 

3o.3i ,5 

■4-i.i9»7 

96.31.23,9 

30. 

4,0 

3.54,3 

+  1.31,3 

97-  4-48,3 

20. 

3,0 

49-33,6 

+  1.17,7 

95.50.24,0 

30. 

1,1 

59.14,4 

+  1.18,3 

96.  0.  5,3 

30. 

3,6 

3.36,1 

+  1  .i5,7 

— u7,o 

95.  4.24,5 

30. 

1,6 

37-49,2 

+0.43,4 

—26,6 

78.38.  4,3 

30. 

1,7 

7.58,6 

+0.57,4 

—^9,1 

87.  8.38,7 

20. 

3,4 

17.54,5 

+  1.32,6 

—26,6 

97.18.49,8 

20. 

1,8 

41.16,3 

+  i.3o,6 

99.43.19,6 

20. 

0,5 

56. 16,7 

+  i.i5,9 

94.57.  5,3 

30. 

1,8 

io.i3,5 

4-1.  6,4 

91.10.52,6 

30. 

1,4 

50.37,4 

+2.i5,a 

108.52.25,3 

20. 

2,3 

8.16,6 

+2.10,8 

108.10.  0,1 

30. 

2,4 

3i.5i,8 

+2.   1,4 

106.33.25,9 

30. 

1,6 

7-47,5 

-l-i.19,7 

-25,5 

96.  8.39,9 

30. 

3,3 

28.47,3 

43.45,8 

117.32.   5,8 

30. 

4,5 

3.  3,6 

+  1.  8,9 

-28,7 

92.  2.45,2 

30. 

1,5 

o.5o,4 

+o.5o,3 

f3 

83.   i.i3,4 

** 

9» 


GRAND  INSTRUMENT  MERIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.    Ob'. 


Septembre  7. 

(S)  Dorisw LF 

j*.(D  =  — 7«i',3 LF 

X  Poissons LF 

çS  l'^^Bord cr 

cJ  a' Bord Gr 

?  Petit  Chien Gr 

Castor Gr 

Procyon Gr 

Pollux Gr 

9  2*  Bord cr 

Régulus Gr 

Septembre  8. 

O  i*'Bord Gr 

O  2'  Bord Gr 

a  Chiens  de  chasse  ...  Gr 

Arclurus Gr 

i  Dragon Gr 

a  Serpent Gr 

34582  Lai.  Aigle 9      lf 

34953  Lai.  Aigle 7      lf 

35190  Lai.  Aigle 8.9    lf 

35402  Lai.  Aigle 8.9    lf 

X  .4igle LF 

»  Aigle LF 

9  Aigle LF 

X  Aigle LF 

37443  Lai.  Aigle 9      lf 

37763  Lai.  Aigle 6      lf 

38o57  Lai.  Aigle 8.9    lf 

38275  Lai.  Aigle 7      lf 

♦  (©  =  — 18*52',5...  10    LF 

2io32  (Arg.-ŒItzen)..  10    lf 

21190  (Arg.-Œltzen)..  9      lf 

p  Verseau lf 

(î)  Cérès LF 

0  Verseau lf 

9  a'  Bord Gr 

Septembre  9. 

O  i"Bord Gr 

O  2*  Bord Gr 

Polaire  PI Gr 

L'Épi cr 

Arclurus cr 

i  Dragon cr 

a  Couronne cr 

ot  Serpent cr 

336i5  Lai.  Serpent. . .  6      lf 

33959  Lai.  Serpent. . .  6      lf 

34249  Lai.  Serpent. . .  7.8    lf 

34464  Lai.  Aigle 8      lf 

34671  Lai.  Aigle 9      lf 

34981  Lai.  Aigle 7      ^^ 

35199  LaL  Aigle 8      lf 

X  Aigle LF 

«»  Aigle LF 


Passage 

Abc.  droite 

N 

observé. 

T 

X, 

^V 

C,         ^ 

ipp.  cODclue. 

SEPTEMBRE  1868. 

h       m     • 

• 

t 

h     m    1 

10 

22.47.44. 19 

44, i3 

4- 

4,17    aa.47.48,30 

6    \ 

i3.  9.42, 

oa 

41, 

90 

• 

ft 

+ 

4,16    a3.  9.46,06 

6 

23.20.  8 

,27 

8 

»î^9 

ia,70 

4-  4,41 

4- 

4,i5    a3.ao. 12,44 

8 

7.  8.58, 

57 

58, 

92 

4- 

4,aa 

7.  9.  3,14 

8 

7.  8.59 

>i6 

59 

»5i 

4- 

4,aa 

7.   9.   3,73 

10 

7.19.56, 

,04 

56 

,18 

o,a9 

-f^  4,11 

4- 

4,aa 

7.ao.  0,40 

5 

7.26.  6, 

,68 

7 

.17 

11,35 

+  4,18 

4- 

4, ai 

7.26.11,38 

10 

7-32.19 

.96 

ao, 

o5 

a4^a5 

-H  4,ao 

4- 

4. ai 

7.32.24,26 

10 

7.37.10 

,a8 

»q 

,71 

14,90 

+  4,19 

4- 

4, ai 

7.37.14,9» 

10 

8.io.i5 

,5o 

i5 

,76 

4- 

4,ao 

8.10.19,96 

10 

10.   1.16, 

,37 

16, 

.57 

ao,64 

4-  4,07 

4- 

4,>7 

10.  1.20,74 

8 

II.  7.32 

.61 

3a, 

,70 

• 

4,16 

II.  7.36,86 

8 

II.  9.40 

,87 

40 

,96 

4- 

4,16 

II.  9.45,1a 

6 

12.49.45 

,61 

46, 

,aa 

5o,49 

-f-  4,a7 

4- 

4,i3 

12.49.50,35 

10 

14.  9-34: 

ao 

34 

>^i 

38,75 

4-  4,a4 

4- 

4,11 

14.  9.38,62 

10 

i5.2i.53j 

,i3 

54 

,aa 

4- 

4,09 

i5.2i.58,3i 

10 

15.37.42, 

80 

42, 

,9" 

47,01 

+  4,10 

4- 

4,09 

15.37.47,00 

6 

18.33.   ij 

09 

0, 

,94 

-h 

3,84 

18.33.  4,78 

6 

18.4a.  7, 

,a5 

7 

,10 

4- 

3,85 

18.42.10,95 

6 

18. 47-14, 

07 

14, 

,o5 

4- 

3,85 

18.47.17,90 

6 

i8.52.24j 

.i3 

a4, 

.o3 

4- 

3,85 

18.52.27,88 

6 

18.59.13, 

07 

la, 

97 

16,77 

4-  3,80 

4- 

3,86 

18.59.16,83 

6 

19.11.35, 

lao 

35, 

,38 

39,31 

4-  3,93 

4- 

3,86 

19.11.39,24 

6 

19.18.48, 

89 

48 

-93 

5a, 75 

4-  3,8a 

4- 

3,87 

19.18.52,80 

6 

19.29.46, 

,00 

45, 

,88 

49,73 

'\-  3,85 

4- 

3,87 

i9-^9.49i75 

6 

19.36.39 

.09 

38, 

,9^ 

4- 

3,88 

19.36.42,80 

6 

19.44.171 

,00 

16, 

96 

4- 

3,88 

19.44.20,84 

6 

19.51 .3o 

,07 

29, 

99 

4- 

3,89 

19.51.33,88 

6 

19.56.39, 

.14 

39 

,i3 

4- 

3,89 

19.56.43,02 

6 

20.46.11, 

,69 

iï> 

,33 

4- 

3.9a    ' 

20.46.1 5, 25 

6 

20.53.  8, 

10 

7i 

74 

4- 

3,9a    : 

20.53.11,66 

6 

ai .  4*  ^h 

90 

O; 

60 

4- 

3,93    î 

21.  4'  4,53 

6    '. 

21.24.35, 

ao 

35, 

10 

39.17 

4-  4,07 

4- 

3,94    : 

21.24.39,04 

8      ! 

22.  2.24, 

a6 

a3, 

70 

4- 

3,98    '. 

22.  2.27,68 

6 

22.    9.50, 

99 

5o, 

,86 

54,73 

4-  3,87 

4- 

3,98 

22.  9.54,84 

10 

8.13.38 

,94 

39, 

,ao 

"- 

3,79 

8.i3.4a,99 

8 

II  .11.  8 

,9» 

8, 

99 

4- 

3,76 

ii.ii.ia,75 

8 

II. 13.17, 

06 

17: 

14 

4- 

3,76 

ii.i3.ao,9o 

10 

i3.ii.  a, 

I 

46, 

,6 

5o,5 

10 

i3.i8.ii] 

,44 

II 

,a5 

i5,09 

4-  3,84 

H- 

3,74 

i3. 18. §4,99 

10 

14.  9.34, 

77 

35, 

08 

38,74 

-f  3,66 

H- 

3,73 

14.  9.38,81 

10 

i5.ai.53 

,9» 

55 

,00 

4- 

3,7a 

i5. ai. 58, 72 

10 

i5.a9.  a 

,35 

2) 

,76 

6,48 

4-  3,7a 

4-  3,71 

i5.a9.  6,47 

10 

15.37.43 

,ao 

43 

>3i 

47,00 

4-  3,69 

4- 

3,71 

15.37.47,0a 

6 

18.10.  6 

,57 

6. 

,40 

4-  3,56 

18.10.  9,96 

6 

18.18.  4, 

9a 

4, 

88 

4- 

3,57     1 

18.18.  8,4s 

6 

i8.a4.36 

.19 

36, 

,i5 

4- 

3,58     J 

18. a4. 39, 73 

6 

18. 3o.   i, 

la 

I, 

o4 

4- 

3.59 

18. 3o.  4,63 

6 

18.35.35, 

.29 

35, 

.17 

4- 

3,59 

18.35.38,76 

6 

i8.4a.a4^ 

.97 

M. 

,95 

4-  3,59 

18. 4a. a8, 54 

6 

18. 47. ai, 

,58 

ai, 

,55 

4- 

3,60     1 

i8.47.a5,i5 

6 

18.59.13, 

i4 

i3, 

,06 

16,76 

4-  3,70 

•+- 

3,61     1 

18.59.16,67 

6 

19.11.35] 

,5a 

35, 

jo 

39, a9 

4-  3,59 

4- 

3,61     ] 

[9.11.39,31 
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liocture.      Microm. 
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Correct.      Dist.appar. 
Réfr.        de  coll.     au  pôle  nord. 


SEPTEMBRE  1868. 


Septembre  7.  o'j 

(5)  Dons 

*jl  =  a3*9"46*...      59a    19,1 

(^centre 601    ai, 5 

P  Pelil  Chien 

Castor 

Procyon 

PoUux 

Q  B( 6oa    aa,5 

Régulas 6o5    a4,9 

Septembre  8. 

OBI  —  o*,6i 

OBS4-o",33 6o5    a6,7 

a  Chiens  de  chasse. 

Ârcturus 604    a8,5 

t  Dragon 

a  Serpent Oo3    a8 ,  i 

3458a  Lai.  Aigle . . .      609    a6 ,  i 
34953  Lai.  Aigle . . . 
35190  Lâl.  Aigle. . . 
3540a  Lai.  Algie . . . 

^  Aigle 611    a4,7 

«*  Aigle 

^  Aigle 

i^Aigle 

37443  Lai.  Aigle... 

37763  Lai.  Aigle ...      61 3    a3 ,7 

38o57  Lai.  Aigle . . . 

38a75  Lai.  Aigle.. .      6i3    a3,6 

* li=  ao*46"i5". .      61 5    ai, 7 

aio3a  (Arg.-€Eltzen) 

31190  (Arg.-Œltzen)      6i5    ai, 3 

j)  Verseau 617     19,9 

(T)  Cérès 619    19,1 

0  Verseau 619  19,0 

9  Bl 648  18,9 

Septembre  9. 

O  Bl  — o-,63 

OBS  — o-,i4 634  ai,9 

Polaire  PI  —  5",97 .  634  ^3,7 


t  P  IV  / 


93. 43.56, a 

ao.  5,9 

43.51,5 

4-1.13,4 

93.44.37,6 

97.  o.aa,8 

ao.  3,7 

0.19,8 

-hi.33,8 

97.  i.i5,3 

66.5a.a7,o 

19.59,8 

5a. 38, 4 

+o.a6,9 

• 

66.53.39,9 

8i.a6.58,3 

30.37,6 

36.3i,8 

-4-0.47,3 

—35,3 

81.36.53,7 

57.50.  7,0 

30.18,4 

49-49i4 

4-0.16,7 

-a4,4 

57.49.40,7 

84. a6. 35,8 

30. 38,7 

35.58,1 

-^o.5a,5 

— ^4,9 

84.36.35,2 

61.40.  0,0 

ao.19,7 

39.43,0 

+0.30,8 

-a4,7 

61.39.37,4 

73.35.54,7 

30.  8,0 

35.47,5 

4-0.35,4 

73.35.57,5 

77.a3.aa,o 

30.l3,l 

a3.io,o 

4-0.40,3 

-a4,8 

77.33.34,8 

84. 3o. 40,0 

i5.i5,9 

45.36,0 

4-0.53,3 

84.45.53,8 

84.30.40,0 

37.  7,6 

i3.34,3 

4-0. 5i  ,3 

84.14-  0,3 

5o.59.aa,8 

31.  5,3 

58. 18,4 

40.  9,4 

-a5,9 

5o.58.  3,4 

70.  7. 43, a 

ao.  9,7 

7.34,7 

4-0. 3o, 3 

-26,4 

70.  7.39,5 

30.34.  4,6 

19.30,7 

34.35,7 

—0.10,3 

83.  8.59,8 

30.  7,8 

8.53,8 

4-0.49," 

-26,7 

83.  9.16,5 

95.5a. 16,4 

30.  4}0 

53.13, 3 

4-1.17,6 

95.53.  3,3 

98. a6. 17,4 

ao.  4,9 

36.13, a 

4-1. a5, 5 

98.37.11,3 

91.27.11,6 

ao.  5,3 

37.  7,8 

4-1.  6,3 

91.37.46,6 

95.36.34,5 

30.  3,3 

36.3i,6 

4-1. 17, ï 

95.37.31,3 

95.  3.37,0 

30.  1,3 

3.36,8 

-+-i.i5,6 

-27,6 

95.  4.a4,9 

78.37.51,9 

30.  1,7 

37.50,8 

4-0. 4a, 4 

—28,3 

78.38.  5,7 

87.  7.58,4 

20.  1,9 

7.57,5 

4-0.57,3 

—27»  7 

87.  8.37,3 

97.17.56,5 

30.  1,8 

17.55,5 

4-1.33,4 

— a7>4 

97.18.50,4 

99.4i.i7»7 

30.  1,8 

41.16,8 

4-1. 3o, 4 

99.4a. 19,7 

93.46.32,6 

30.  1,3 

46.33,1 

4-1.10,0 

93.47.14,6 

9i.ii.2S,S 

30.  0,9 

41.38,7 

-hi.i5,o 

94.4a. 16, a 

9o.i5.44i3 

30.  1,8 

15.43,7 

-l-i.  4,0 

90.16.30,3 

108.50.42,0 

30.  3,0 

50.40,3 

4-a.i5,4 

108. 5a. a8, 3 

108.  8.ao,9 

30.  3,4 

8.18,7 

4-a.io,9 

108.10.  3,1 

106. 31.53, 6 

30.  3,3 

3i.5a,3 

-f-a.  1,5 

106.33.36,3 

96.  7-47.4 

19-591» 

7.48,7 

4-1. ao, a 

-27,2 

96.  8.41,4 

117.31 .i4>i 

■9*58,9 

3i.i5,4 

4-3.48,4 

117.34.36,3 

98. a5.  3,7 

30.  3,5 

35.  1,4 

4-1.37,7 

-26,6 

98.36.  1,6 

73.39.38,3 

ao.  7,3 

39.31,8 

4-0. 36,3 

84.53.37,8 

i5.a4,a 

8.  5,4 

4-0.54,0 

84.53.37,8 

37.13,8 

36. 18,4 

4-0.53,1 

358.37.53,3 

ao.]5,5 

37.37,5 

— o.5i,i 

•-a8,4 

336i5  Lai. 
33959  Lai. 
34349  Lai. 
34464  Lai. 
34671  Lai. 
34981  Lai. 
35199  Lai. 
À  Aigle  . . . 
M  Aigle . . . 


Serpent 
Serpent 
Serpent 
Aigle . 
Aigle . 
Aigle . 
Aigle . 


633 


63a 


ai, 9 

99.46.49i3 

ao. 

4.5 

46.45,3 

4-1. 3i, 6 

99.47.50,4 

91.38.  3,7 

30. 

6,3 

37  57, 9 

4-1.  7,8 

91.38.39,3 

91.43.33,3 

30. 

5,3 

43.38,7 

4-1.  8,1 

91.43.10,4 

94.43.19,8 

30. 

'i9 

43.18,7 

-+-i.i5,8 

94.43.  8,1 

97.  3.5i,7 

30. 

a,i 

3.5o,6 

-hi.33,7 

97.  4.46,9 

91.  6.4a,o 

30. 

0,8 

6.4a,4 

4-1.  6,7 

91.  7.33,7 

ai,i 

9i.4i.a6,7 

30. 

a,5 

41.35,8 

4-1.  8,3 

91.4a.  7,6 

95.  3.34,4 

30. 

•,8 

3.33,7 

-M. 16, 9 

—35,8 

95.  4.a4,a 

78.37.48,6 

30. 

>,o 

37.48,3 

4-0.43,1 

-a6,4 

78.38.  4,9 

i3**. 

loo         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.  Ob' 


Septembre  9. 

^  Aigle LF 

^  Aigle LF 

♦  (D  =  ~  i8»5a',5. ..  lo  lf 
aio32  (Arg.-OEItzen)..  lo  lf 
aiigo  (Arg.-CEUzen)..     9      lf 

3  Verseau * lf 

0  Verseau lf 

(§)  Sapho LF 

(5)  Doris LF 

*CÎ)  =  — 7»a',9 LF 

fA  Gémeaux cr 

7  Gémeaux cr 

Sirius Gr 

cf  i*'  Bord Gr 

d  a*  Bord Gr 

Castor Gr 

Pollux Gr 

9  a*  Bord Gr 

Septembre  iO. 

O  i*'  Bord Gr 

O  a*  Bord Gr 

Polaire  PI cr 

n  Grande  Ourse Gr 

Arclurus cr 

P  Bouvier Gr 

fA  Gémeaux Gr 

Sirius Gr 

çj  I*'  Bord Gr 

(j  a*  Bord or 

Castor Gr 

PoUux Gr 

9  a*  Bord Gr 

Régulus Gr 

Septembre  il. 

O  l'^Bord Gr 

Q  a*  Bord Gr 

Polaire  PI Gr 

TU  Grande  Ourse Gr 

Arcturus Gr 

(J  i"  Bord Gr 

(J  a*  Bord Gr 

C  a*  Bord cr 

Pollux Gr 

9  a*  Bord Gr 

Régulus Gr 

Septembre  12. 

O  i"Bord Gr 

O  a'  Bord cr 

-Ç  i*'Bord Gr 

^  a'  Bord Gr 

X  Chiens  de  chasse ...  Gr 


Passage 
N         observé.  T 

SEPTEMBRE  1863. 

b   m  •       > 

6  I9.i8.49»ï4  49t«8 

6  I9.a9.46,i5  46,o3 

6  ao. 46. 11, 6a  11, a6 

6  ao.53.  8,a5   7,90 

6  ai.  4>  i}04  o>74 

6  ai. a4. 35, 5a  35,42 

6  aa.  9.5i,ao  5i,o5 

10  aa.a6.48,58  48,70 

10  aa. 46. ai, 19  ai^ia 

6  23.  7.54,77  54,65 

10  6.14.55,98  56,33 

10  6.3o.  a, 57   2,83 

10  6.39.17,15  16, 85 

8  7.14.18,34  18,69 

8  7.14.18,9a  19,27 

10  7.26.  7,36   7,85 

10  7.37.10,91  11,34 

10  8.17.  5,83  6,09 

8  ii.i4.4^}i6  iS,2i 

8  11.16.53,21  53, a9 

10  i3.ii.  3,8  48,3 

10  13.4^.15,09  15,9a 

10  14.  9.34,94  35, a5 

10  14. 56. 54, a3  54,88 

10  6.14.56,24  56,59 

10  6.39.17,54  17,24 

8  7.16.57,41  57,76 

8  7.16.57,85  58, 20 

10  7.26.  7,64  8,i3 

6  7.37.11,26  11,69 

5  8.20.35,37  35,63 

10  10.  1.17,23  17,43 


8 

8 

10 

10 

10 

8 

8 

6 

10 

10 

to 

8 
8 
8 
6 
10 


II. 18. ai, a6  21,33 

11.20.29,28  a9,35 

i3.ii.  0,1  44,6 

i3.4a.i5,55  16, 38 

i4.  9-35,48  35,79 

7.19.35,88  36,23 

7.19.36,41  36,76 

7.3o.5o,i3  5o,42 

7.37.11,81  12,24 

8.24.  7,7a   7,98 

10.  1.17,83  i8,o3 


A.. 


C, 


Asc.  droite 
app.eoDeloe. 


52,73 
49»7" 


-h  3,55 
3,68 


39» '7 
54.73 


-h  3,75 
3,68 


3,6a 
3,63 
3,68 
+  3,69 
4-  3,70 
4-  3,71 
H-  3,74 
+  3,75 


59,88 

6,41 
20, 63 


II, 4i 
14,96 


3,55 
3,58 


3,76 

3,78 
-+-  3,56 
-f  3,56 
-h  3,55 
4-  3,55 
-f-  3,55 
-f-  3,55 
-h  3,54 

3,54 


5i,o 

19,37 
38,72 

58,32 

59,9» 
ao,66 


iï,44 
14,98 

20,68 


5i,4 
19,36 

38,71 


-h  3,56 
-f-  3,62 


3,5i 
4-  3,5i 

4-  3,45  4-  3,48 
4-  3,47  4-  3,48 
-+-  3,44  +  3,47 
-f-  3,32  4-  3,3i 
4-  3,4a  4-  3,29 
3,27 
3,27 

4-  3,3i     -i-  3,27 

4-  3,29    4-  3,a6 

4-  3,a4 

4-  3,a5    4-  3,a3 

+  3,14 
3,14 


2,98 
4-  2,92 


i5,oi     4-  2,77     + 


3,08 
4-  3,07 

4-  2,74 
+  2,74 
+  2,74 
2,73 
2,72 


ao,70    4-  2,67    4-  2,70 


11. ai. 57, 33  57,39 
II. a4.  5,33      5,39 

la.  9. 5a, 33  5a, a9 

12.  9. 5a, 8a  5a, 78 

12.49.47,22  47,83    5o,47 


2,64 


4-  2,68 
4-  2,68 
+  2,67 
4-  2,67 
4-  2,66 


h     «I    • 
19.18.52,80 
19.29.49,66 

ao. 46. 14,94 
20.53.11,59 

21.  4.  4,44 
21.24.39,13 

22.  9.54,79 
22.26.52,45 

22.46.24,88 

23.  7.58,43 
6.14.59,89 
6.3o.  6,39 
6.39.20,40 

7.14.22,24 
7.14.22,82 

7.26.11,40 
7.37.14,88 
8.17.  9,63 

11.14.48,75 
ii.i6.56,8o 

13.42.19,40 
14.  9.38,73 
14.56.58,35 
6.14.59,^ 
6.39.20,53 
7.17.  i,o3 
7.17.  1,47 
7.26.11,40 

7.37.14,95 
8.20.38,87 

10.  1.20,66 

11.18.24.47 
11.20.32,49 

13.42.19,46 
14.  9.38,86 

7.19.38,97 
7.19.39,50 
7.30.53,16 
7.37.14,97 
8.24.10,70 
10.  1.20,73 

II. 22.  0,07 
11.24.  8,07 
12*.  9.54,96 
12.    9.55,45 

12. 49.50 ,49 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES, 


lOl 


Bar.     0' 


Lecture.        Microm. 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.        de  coll.    «u  pùle  nord. 


SEPTEMBRS  1868. 


Septembre  9. 

JAigie 

X  Aigli' 

♦  jR  =  ao*46-i5\. 
2io3a  (Arg.-OEIlzen) 
21190  (Arg.-Œltzen) 

p  Verseau 

9  Verseau 

(S)  Saphn 

@;  Doiis 

♦  JR  =  a3'*7"58\.. 

ft  Gémeaux  (') 

7  Gémeaux 

Sinus 

(J  centre 

Castor 

Pbilux. 

9  Bl 

Septembre  iO. 
OBI— o»,67  (*)... 

OBSh-o-,33 

Polaire  PI  — 4",  78.. 


o  87.  7.55,2 

634    30,5  97.17.51,6 

632     19,3  108. 5o. 35, 7 

108.  8.16,3 

632     18,9  106.31.49,9 

632  18,8  96.  7.43,8 

633  18,1  98.25.  4,8 

83.21.  7,9 

93.56.17,2 

63i  17,5  97.  1.57,5 
621     14, 3      67.25.30,0 

73.29.25,1 
106.30.47,0 

66.59.32,3 


i     p 
20.  0,8 

20.  0,1 

19.58,8 

19.58,8 

20.  0,3 

20.  1,5 

20.  3,7 

20.   1,0 

20.  4,9 

«9-59.a 
10.  9,4 
10.  6,0 
10.17,7 
10.  0,1 


7.55,4 
17.52,1 
50.37,2 

8.17,7 
3i.5o,5 

7-47,9 
25.   1,7 

21.  8,0 

56.12,9 

1.59,2 
î»5.i9,9 
29.18,6 
30.28,5 
59.31,7 


4-0. 58,2 
-+-i.a3,7 
-fa. 16,9 

-h2.12,3 

+2.  2,8 
+1.20,6 
4-1.28,1 

-ho.5i ,5 

+  i.»4,7 
4-1.23,8 

4-0.28,4 
4-0. 36, 4 

4-2.  4,3 
+0.27,7 


624     16,7 


57.49.53,0 

61. 3g. 12, 4 
73.43.54,5 


10.  4,8    49-47»6    4-0.17,1 

9.32,2     39.40,4     4-0.21,4 

10.11,3    43.4^,4    4-0. 36, 4 


85.16.28,1  15.41, 9  30.48,9  4-0.54,5 
619  22,5  85.16.28,1  27.31,9  58.57,6  -ho. 53, 5 
612    23,5    358.37.57,2     10.20,7    37.35,7    — o.5i,o 


-26,8      87,  8.27,2 

25,3      97.i8.49»< 

108.52.27,7 

108. lo.  3,6 

106.33.26,9 

-26,8      96.  8.42,1 

-27,3      98.26.  3,4 

83.21.33,1 

93.57.   1,2 

97.  2.56,6 
-22,9  67.25.25,7 
-22,2  73.29.32,4 
-21,8     106.32.10,2 

66.59.36,8 


-22,8 
•23,6 


57.49.42,1 
61 .39.39,2 
73.43.56,2 


—26,3 


p  Gémeaux 

Sirius 

d  centre.. 


575      14,5        67.25.29,4      ao.    8,7      25.21 

106. 3o. 38, 6    20.  6,9    3o.32 

67.    3.29,4      20.    8,7        3.21 


Castor 

Pollux 

9  Bl4-o-,45 


578     17,5 


Septembre  il. 
O  Bl  —  o-,52 

OBS4-o-,54 

Polaire  PI  — 4",  04. 
71  Grande  Ourse . . . 

Arctarus 

(J  centre 


574    23,5 


565 
540 


CBI-o-,8o(*). 

Pollux 

9BI 

Régulus 

Septembre  12. 
OBI-0-,45.... 
OBS4-o-,37.... 
7  centre 


a4,7 
16,7 


552  19,5 

553  22,3 

55o    23,7 


57.49.52.5  20.  3,9    49-49 

61.39.40.6  20.  0,5    39.41 
73.48.22,4    i9>^)4    48.22 


85.38.33,0 
85.38.33,0 
358.35.  3,4 
40.  1.45,6 
70.  7.4^,2 
67.  7.i3,3 


14.53,3 

26.43,4 

i7-a7,4 
19.50,9 

20.  9,7 
1959, 9 


53.41 

21. 5o 

37.36 

1.56 

7.33 

7.14 


71.41*  3,0  14.  8,3  56.53 

61.39.47.8  20.  8,4  39.41 

73.53.36.9  20.10,4  53.27 
77.23. i5, 4  20.  7,2  23.  8 


86.  i.3i,o  14.53,6  16. 38 
86.  i.3i,o  26.46,1  44.46 
90.27.22,4     20.  7,9    27.15 


3  H-o.28,2 

2  4-2.  3,6 

2  4-0.27,6 

3  4-0.17,0 
7  4-0.21,2 
6  4-0. 36,2 


o  4-0.54,8 

5  4-0.53,8 

2  — o.5o,7 

2  — o.   1,1 

7  4-0.30, 5 

2  4-0.27,5 


4  4-0.33,5 

o  4-0.21,0 

o  4-0. 36,0 

9  40.40,6 

4  4-0.55,3 

4  40.54,2 

8  4-1.  3,8 


-24,1      67.25.24,8 

-24,8    106.32.11,1 

67.  3.24,1 

-24,4      57.49.41,6 
-24,6      61.39.38,2 

73.48.34,1 


26,8 

■25,7 

•25,4 


23,6 
23,8 


85.54.11,1 
85.22.19,6 


70.  7.39,5 
67.  7.17,3 

71.57.  2,5 
61.39.37,6 
73.53.38,6 
77.23.25,1 

86.17.  9ï3 
85.45.16,2 
90.27.55,2 


a  Chiens  de  chasse. . 


5o. 58. 23,6    20.  5,6    58. 18,6    4-o.  9,4     —25,2      5o.58.  3,6 


(')  On  a  observé  au  Couple  inférieur  de  p  Gémeaux  (9  septembre)  à  la  Polaire  PI  (10  septembre). 
(*)  Observations  faites  au  Couple  supérieur. 


102 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


Passage 
G'.     Ob^         N        observé. 


C. 


Asc.  droite 
•pp.cooclac. 


SEPTEMBRE  1868. 


Septembre  12. 

Polaire  PI Gr 

L'Épi cr 

n  Grande  Ourse Gr 

Arcturus cr 

).  Aigle LP 

fr>  Aigle LF 

9  Aigle LF 

X  Aigle LF 

>  Peli le  Ourse lf 

H.  (D  =  -- i8"59.',5...  lo  LF 
aioSa  (Arg.-(]K:izrn).  9.10  lf 
21190  (Arg.-C)îil!izr*n  ;.     9      lf 

P  Verseau lf 

B  Verseau lf 

(w)  Sapho LK 

@  Doris LF 

Septembre  19. 

fx  Hercule Pr 

y  Ophiuchus Pr 

fi'  Sagittaire Pr 

f*  Verseau Pr 

32  Petit  Renard Pr 

21087  (Arg.-CEItzen).  Pr 

Ç  Cygne Pr 

Septembre  22. 

9  Gémeaux Gr 

P  Petit  Chien Gr 

Castor Gr 

Procyon Gr 

Pollux Gr 

cJ  !•'  Bord Gr 

d  2*  Bord Gr 

9  2*  Bord Cr 

0  Grande  Ourse Gr 

f  Lion Gr 

Septembre  25. 

ft'  Sagittaire Pr 

â  Petite  Ourse Pr 

Véga Pr 

P  Lyre Pr 

7  Lyre Pr 

ir  Sagittaire Pr 

w  Aigle Pr 

p*  Sagittaire pr 

^  Aigle Pr 

X  Aigle Pr 

tf' Sagittaire Pr 

7  Aigle Pr 

a  Aigle Pr 

P  Aigle Pr 

C  i"  Bord Pr 

*  (Da=  — 18*2',9....     9      Pr 

2;  Cygne Pr 


10 

bat 

i3.ii.  6,8 

5i,3 

• 
5i,9 

• 

t 

h      B    f 

10 

i3. 18. 12,58 

ia,39 

15,07 

-+-  a,68 

4-  a, 65 

i3.i8.i5,o4 

10 

13.42.15,82 

16, 65 

19,34 

-H  a, 69 

4-  a, 64 

13.42.19,29 

10 

14.  9.35,84 

36,1 5 

38,70 

-h  2,55 

4-  a,64 

14.  9-38,79 

6 

18.59.14,17 

14,09 

16,71 

-f-  2,62 

4-  a, 59 

18.59.16,68 

6 

19.11.36,58 

36,76 

39.24 

H-  a,48 

4-  a, 59 

19.11.39,35 

6 

19.18.50,17 

5o,22 

52,69 

-+   a, 47 

4-  a, 59 

19.18.52,81 

6 

19.29.47,09 

46,96 

49,67 

+  a,7i 

4-  a, 59 

19.39-49,55 

10 

19.56.  8,4 

^9,6 

38,1 

< 

6 

20.46.12,92 

12,56 

4-  a, 59 

20.46. i5,i5 

6 

20.53.  9,48 

9,»3 

4-  a, 59 

20.53.11,7a 

6 

21.  4.  2,29 

1,99 

4-  2,59 

21.  4'  4,58 

6 

21.24.36,57 

36,47 

39,15 

4-  a, 68 

4-  a, 59 

21.24.39,06 

6 

22.  9.52,29 

52,16 

54,7a 

-h  a, 56 

4-  a, 59 

22.  9.54,75 

10 

22.24.59,19 

59,^9 

4-  a, 59 

22.25.   1,88 

10 

22.44. i9»49 

19,4a 

4-  a, 59 

22.44.a2,oi 

10 

17.40.18,74 

I9i«7 

18,71 

+59,54 

-1-59,58 

17.41.18,75 

10 

17.50.47,83 

47,66 

47,32 

-+-59,66 

4-59,58 

I7.5i.47,a4 

10 

18.  4.54,86 

54,47 

54,10 

4-59,63 

4-59,58 

18.  5.54,o5 

10 

20.44.35,01 

34,85 

34,44 

4-59,59 

4-59,58 

20.45.34,43 

8 

20.47.58, 5i 

58,93 

58, 5o 

4-59,57 

4-59,58 

20. 48.58,51 

10 

20.56.29,89 

^9,55 

4-59,58 

20.57.29,13 

8 

21.  6.21,74 

22,20 

21,71 

4-59, 5i 

4-59,58 

21.  7.21,78 

10 

7.11.16,64 

16,98 

i5,66 

4-58,68 

4-58,71 

7.12.15,69 

10 

7.19-   ïi88 

2,01 

0,68 

4-58,67 

4-58,71 

7.20.  0,72 

10 

7.25.12,62 

i3,ii 

11,81 

4-58, 70 

4-58,71 

7.26.11,82 

10 

7.31.25,67 

25,76 

a4.63 

4-58,87 

4-58,71 

7.32.24,47 

8 

7.36. 16, 3o 

16,73 

i5,33 

4-58 ,60 

-+-58,71 

7.37.15,44 

8 

7.46.57,17 

57,51 

4-58,71 

7.47-56,22 

8 

7.46.57,56 

57,90 

4-58,71 

7.47.56,61 

10 

9.  4.32,02 

32,25 

4-58,71 

9.  5.30,96 

10 

9.a3.  1,41 

2,3o 

4-58,71 

9.24.  1,01 

10 

9.37.22,65 

23,01 

21,75 

4-58,74 

4-58,71 

9.38.21,72 

10 

18.  4.56,29 

55,89 

53,98 

4-58,09 

4-58, o5 

18.  5.53,94 

20 

18.13.40,7 

47,8 

45,60 

10 

i8.3i.3o,65 

3i,27 

29,36 

4-58,09 

4-58, 07 

18.32.29,34 

8 

18.44. i5,i3 

i5,65 

13,76 

4-58, lî 

4-58,07 

18.45.13,72 

10 

18.53.  3,25 

3,76 

1,82 

4-58, oG 

4-58, 08 

18.54.  1,84 

10 

19.  0.59,12 

58,72 

56,85 

4-58, i3 

4-58,09 

19.   1.56, 81 

10 

19.10.40,79 

40,97 

39,01 

4-58,04 

4-58, lo 

19.11.39,07 

2 

19.13.  5,35 

5,01 

4-58, 10 

19.14.  3,11 

10 

19.17.54,29 

54,35 

52,47 

4-58,12 

4-58,11 

19.18.52,46 

10 

ig. 28.51, 47 

5i,36 

49,46 

4-58, 10 

4-58,11 

19-29.49,47 

8 

19.34.  2,34 

2,02 

4-58,11 

19.35.  o,i3 

8 

19.39.  2,75 

21,9» 

1 ,00 

4-58,09 

4-58,12 

19.40.   i,o3 

10 

19.43.24,39 

24,53 

22,58 

4-58, o5 

-i-58,12 

19.44.22,65 

8 

19.47.53,57 

53,67 

5i,77 

4-58,10 

4-58,12 

19.48.51,79 

6 

19.52.  2,18 

1,83 

4-58,12 

19.52.59,95 

10 

19.56.  0,76 

59,4a 

4-58,12 

19.56.57,54 

10 

21.  6.23,01 

a3,47 

21,62 

4-58,15 

4-58,17 

21.  7.21,64 

GRAND  INSTRUMEEÎT  MÉRIDIEN.  -  DISTANCES  POLAIRES.  io3 


Bar.     y 


Lecture.       Microm. 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.         de  coll.    au  pôle  nord. 


SEPTEMBRE  1868. 


Septembre  12. 

Polaire  PI -3-,  76.. 

L'Épi 

n  Grande  Ourse 

Arcturus 

1  Aigle 

«1  Aigle 

9  Aigle 

X  Aigle 

♦  A  =  ao*46"i5*. . 
aio3a  (Arg.-OEllzen) 
ai  190  (Arg.-CEltzen) 

P  Verseau 

9  Verseau 

@  Sapho 

(S)  Doris 

Septembre  19. 

ft  Hercule 

V  Ophiuchus 

p*  Sagittaire 

9  Pet.  Ourse  +  o",  9a 

fi  Verseau 

3a  Petit  Renard .... 
21087  (Arg.-CEKzen) 

Septembre  22. 

9  Gémeaux 

P  Petit  Chien 

Castor 

Procyon 

Pollux 

^  centre 


o-,7 
546 

542 

538 


540    ao,i 
544     iB,6 


544 
543 


9  BI 

0  Grande  Ourse 

f  Lion 

Septembre  25. 
(M,*  Sagittaire ....... 

ê  Pet.  Ourse  4-  2",  1 5 
Véga 


71-yre 

w  Sagittaire. 


p*  Sagittaire 

^  Aigle 

X  Aigle 

e*  Sagittaire 

7  Aigle 

a  Aigle 

pAigle 

CBl4-i",o8..., 
,|.B  =  i9*56-58V 
(Cygne 


24,5  .  358.37.49,7 

100.27.18,7 

24,7      40.  1.57, a 

70.  7.39,8 

20,5      95.  3.34,3 

78.37.47,0 
87.  7.52,7 

97.17.50,2 

108. 5o. 35, 8 
108.  8.16,9 
106. 3i. 49, 6 

18,1       96.  7.47*0 
17,1      98. a5.  3,6 

83.53.   1,0 


1,5 

0,9 


t      9 
ao.i3,a 

20.  8,9 

20.  2,0 

ao.  6,7 

ao. 

ao. 

19.58,6 

19-59,9 

19.58,5 
ao.  I ,0 
ao.  0,6 
ao .  1,8 
ao.  5,3 

19.57,6 


r        » 
37.37,4 
27.    9 

1.56 

7.34 
3.33 

37.46 

7.55 

17.50 


541     16, I      94*i4>49,4    20.  3,3 


50.37 
8.16 

3i.49 

7.45 

24.58 

53.  4 
14.47 


492    14,5 


49^    i3,8 


5oi     12,7 


5i2     i3,o 


5i6     i3,o 
5i8     i3,9 


62.11.45,3 
99.44.  4,0 

m.  3.i5,2 

3.24.27,6 

99.28.24,9 

62.26.14,1 

107.39.  7,4 


67.46.51,7 
81.26.32,2 

57.49.54,7 
84.26.  6,2 
^1.39.47,9 
67.58.45,0 


20.  4,0  11.4a 

20.  7,3  43.57 

20.  7,1  3.  8 

20.  6,2  24.23 

2i.i5,o  27.10 

20.  3,2  aè. la 

ao.  a, a  39.  5 


— o.5o 
9  H- 1 .  32 
— o.  I 
-ho.3o 
-4-1 .16 
4-0.42 
-f  0.57 

-4-1.22 


6 
1 

7 
8 

8 
9 


4-2. i5 
4-2.11 
4-2.   I 

4-1.19 

4-1.27 

4-0.52 


2  4-1. i5 

9  -fo.2i 

6  4-1.32 

7  4-a.33 
6  —0.43 
9  4-1. 3i 
2  4-0.22 
4  -f-2.io 


20.10.5  46.4^,0  4-0.28 
20.  0,6  26.32,5  4-0.48 
20.  6,0  49*49i4  4-0,17 

20.10.6  25.56,5  4-0.53 
20.  6,8  39.42,7  4-0. 21 
19.57,0  58.49,1  4-0.28 


5ii     16,3 


75.20.  2,4  20.  9,2  19.54,5  4-0. 38 

37.44. >4, 5  20.  6,8  44.  8,2  — o.  3 

65.37.20,5  20.  4,ï  37.17,7  -fo.25 

III.  3.17,2  20.  5,9  3.11,9  4-2.32 

3.24.24,9  20.  2,7  24.^4,6  —0.43 

5i.2o.  7,8  20.  3,2  20.  5,4  4-0.10 


57.29.10,9    20.  3,9    29.  7,7    4-0.16 
5i5     14,8     111.11.37,4    20.  5,0    11.32,6    4-2.34 


52r     14,2 


108.  3.43,7 
87.  7-58,9 
97.17.56,4 

106.24.  6,9 
79.41.46,8 
81.28.  2,5 
83.54.32,6 

109.23.  9,5 

108.  1.11,1 
60.18.29,0 


20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 


7.6 
5,0 

4,1 

6,7 
4,8 
5,3 

5,4 
3,9 
0,9 

2,5 


3.36,4 
7.55,3 
17.53,0 
24.  1,0 
41.43,3 
27.58,5 
54.29,0 
23.  5,7 
1.10,2 
18.28,1 


4-2.12 
4-0. 58 
4-1.24 

-H2.  2 
4-0.45 
4-0.48 
--1-0.52 
4-2.21 
4-2.12 
4-0.19 


5 
1 
I 
3 
2 
6 
6 
8     — 

7 
I 


7 
9 
4 
I 


6 

4 

o 
6 
3 

4 

2 
I 

4 

2 

I 

7 


27,8 
23,7 
26,0 
25,7 
25,3 
24,5 
a5,9 

23,2 


24,0 

23,7 


7  - 
3  - 

3  - 

9  - 

8  — 

I  — 
I 


a5,4 

a4,8 

24,8 

25,4 

24,7 
25,0 


100.28.17,6 

70.  7.40,2 

95.  4.a5,7 
78.38.  4,9 
87.  8.28,3 
97.18.49,3 

108.52.28,9 
108.10.  2,8 
106.33.27,0 

96.  8.41 ,3 
98.26.  1,8 

83.53.32,6 
94.15.37,9 

62.11 .39,6 

99-45.  4,9 

m.  5.17,0 

3.23.14,7 

99.28.17,7 

62.26.  9,3 

107.40.60,5 


6    —23,1 
3 

I  -23,7 

6  —24,3 

3  —24,8 
8 

6 

4 

9    —23,8      65.37.19,6 


67.46.46,6 
81.26.56,8 
57.49.42,5 
84.26.26,1 
61.39.40,0 
67.58.53,9 

75.20.  9,1 


4 

7 
I     — 


27,0  111.  5.17,4 
26,7  3.23.14,0 
26,9      51.19.48,6 

—27,4      57.28.57,4 
—27,3     111.13.40,1 

io8.  5.21,5 
— a7,4  87.  8.a7,o 
— a6,7      97.18.50,4 

106. 25. 36, 5 

-27,9  79-4a.  1,6 
—27,1  81.28.19,7 
—27, a  83.54.54,5 
109. a5.  0,0 
108.  2.55,4 
—26,4      60.18.20,9 


io4 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.    Ob',      N 


Septembre  25. 

G  Cygne Pr 

Ç  Capricorne Pr 

P  Verseau pr 

Castor Gr 

Procyon Gr 

PoIIux ....  Gr 

(^  r'  Bord Gr 

CÎ  2*  Bord Gr 

i  Grande  Ourse Gr 

9  a*  Bord Gr 

0  Grande  Ourse Gr 

f  Lion Gr 

Régulus Gr 

Septembre  26. 

O  1"  Bord Gr 

O  2*  Bord Gr 

Polaire  PI Gr 

Septembre  28. 

f*  Verseau Pr 

Sa  Petit  Renard Pr 

if  (J0=:  — i8*»2',9 Pr 

aio8o  (Arg.-OEItzen).  Pr 

Septembre  29. 

P  Grande  Ourse Gr 

9  Lion Gr 

P  Lion Gr 

Septembre  30. 

O  i*'Bord Gr 

O  a*  Bord or 

Polaire  PI Gr 

ç  1*'  Bord Gr 

Arcturus Gr 

a  Couronne Gr 

Octobre  4. 

Q  a*  Bord Gr 

Régulus Gr 

7*  Lion Gr 

Octobre  5. 

O  !•'  Bord Gr 

O  a'  Bord Gr 

Polaire  PI Gr 

u  Grande  Ourse Gr 

?  i^Bord Gr 

P  Petite  Ourse Gr 

i  Dragon Gr 

œ  Couronne Gr 

a  Dauphin lf 

3  Verseau lp 

32  Petit  Renard lf 

40742  Lai.  Verseau...    6     lf 
41093  Lai.  Verseau...    7      lf 

P  Verseau lf 

42810  Lai.  Verseau...    7      lf 


8 

10 
10 

10 
10 
10 
8 
8 
10 
10 
10 
lo 
10 


8 
8 
10 
10 
8 
6 


Passage 
observé.  T 

SEPTEMBRE  1868. 

21.11.17,76  18, 38 
21.18.12,46  11,99 
21.23.40,96    4^,86 


X. 


c. 


Asc.  droite 
app.  cooclue. 


t  • 

16,49  H-58,ii 

10,22  -1-58,23 

39,04  4-58, 18 


•4-58,17  ai. 12. 16,55 
-f58,i8  21.19.10,17 
-f-58,19    ai. 24. 39,05 


7.25.13,37 
7.31.26,45 
7.36.16,93 
7.54.26,32 
7.54.26,84 
8.49*11)36 
9.16.25,46 
9.23.  2,17 
9.37.23,52 
10.  0.22,74 


i3,86 

26,54 
17,36 
a6,65 

a?, '7 
12,16 

25,68 

3,06 

a3,89 

aa,94 


-f58,o5    4-58, 04 

4-58,17    4- 58, 04 

+  58, 06    4-58, 04 

4-58, o3 

4-58, o3 

-^5;,94     4-58, 01 

4- 58, 00 

4- 58, 00 

21,81     4->7,92    4  58, 00 

20,92    4-57,98    4-57,99 


a4,7i 
«5,42 


10,10 


7.26.11,90 
7.32.24,58 
7.37.15,40 
7.55.24,68 
7.55.25,20 
8.50.10,17 
9.17.23,68 
9.24.  i|06 
9.38.21,89 
10.  1.20,93 


8  12.11.20,88  20,85 

8  12,13.29,09  29,06 

10  i3.ii.  9,9  54,4 

8  20.44.36,87  36,71 

10  20.48.  o,38      0,80 

4  20.54.35,18  34,84 

4  ao.56.  1,27      0^93 


56,8 

34,32    4-57,61 
58,36    4-57,56 


4-57,95     12.12.18,80 
4-57,95     12.14.27,01 


-f-57,59 
+  57,59 


5    10.52.52,65    53,67  4-57,04 

7    II.  6.  8,00      8,33      5,37    4-57,04    4-57,04 

10    11.41.22,39    22,63     19,71     4-57,08    4-57,04 


12.25.48,23 
12.27.56,61 

i3.ii.i4)4 
i3.47*  a, 35 
14.  8.4i,i3 
15.28.  8,77 


48,18 
56,56 

58,9 

2,l5 

41,44 
9.»8 


57,7 

38,53    4-57,09 
6,14    4-55,96    4-57,04 


-l-î7,o4 
-f57,o4 

-4-57,04 
J7>o4 


20.55.32,43 
20.56.58,5a 


0.53.50,71 
1.  7.  5,37 
1.42.19,67 

2.26.45,2a 
2.28.53,60 

3.47.59,19 

4.  9-38,48 
5.29.  6,22 


OCTOBRE  1868. 


10  9.53.  7,19      7,35 

10  10.  0.25,52  25,69 

10  10.11.46,45 

8  la. 43. 59,44  59,37 

8  12.46.  8,48   8,41 

lo  13.11.19,8   9,6 

10  i3.4i.a3,o6  a3,7i 

7  i4.ii.3i,59  3i,35 

10  14. 5o.  4,83   6,a5 

10  i5.2i.  1,99   2,83 

5  15.28.10,55  10,90 

6  ao. 32. 37 ,00  37,20 
6  20.39.53,09  53,0a 
6  20.48.  2,69  3,04 
6  20.55.18,14  18,10 
6  21.  4.  7,07  6,98 
6  21.23.43,84  43,76 
6  ai. 50.23,17  a3,ii 


21,09 
46,72    4a, 09 


58,6 
19,10 


6,07 
32, 5i 
48, 5o 
58,23 


38,92 


55,38 
4-55, 40  4-5), 38 
4-55,37    -h 3), 37 

a 

4-55,32 
4-53,32 

4-55,39    4-55, 3o 

4-55, 3o 

4-55,28 

4-55,27 

4-55,17    4-55,27 

4-55, 3i     4-55,29 

4-55,48    4-55,29 

4-55,19    4-55,29 

4-55,29 

•      4-55,29 

4-55,16    4-55,29 

4-55,29 


9.54.  2,73 
10.  1.21,07 
10.12.42,09 

12.44.54,69 
ia.47.  3,73 

i3.4a. 19^01 
14. ta. 26, 65 
14.51.  1,53 
15.21.58,10 

15.29.  ^'^7 
20.33.32,49 
20.40.48,31 
20.48.58,33 
20. 56. i3, 39 
21.  5.  2,27 
ai. 24.39,05 
21. 5i. 18,40 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 

Bar.      V         Lecture.       Microm.        L,  Béfr. 


io5 


Correct.      Dist.  appar. 
de  coll.     an  pôle  nord . 


SEPTEMBRE  1868. 

Septembre  25.  o-,7                 .    ,     .  i     p  ,    .  ,     . 

ff  Cygne 5i.  9-17,9  ao.  a, 6  9.16,3  -+-0.10,0 

ÇCaprieorne «      iia.56.i6,8  ao.  4,4  56.i3,i  H-a.5i,o 

^Verseau 5a9    i3,9      96.7.51,3  ao.  5,4  7.46,4  -hi.ai,o 

P Petit  Chien 542     10, 5      8i.a6.33,8  ao.  3,8  a6.3o,9  -ho. 48, 9 

Castor 57.49.53,4  ao.  4,1  49*^o,i  -4-0.17,3 

Procyon 84. a6.  3,6  ao.  8,0  a5.56,5  -4-0.54, a 

PoHux 543    II, I      61.39.46,3  ao.  4,8  39.43,0  -+-0.31,5 

cJcentre 68. i5. 38,7  ao.  4,5  i5.a5,o  -+-0.39,4 

9  BI 75.53.36,5  30.  6,6  53.30,4  -+-0.39,7 

0  Grande  Ourse. ...  544    i3,9      37.44.13,0  30.  3,3  44*îo,4  — o.  3,4 

tLion 65.37.30,3  30. II, a  37.30,4  -1-0.35,9 

Bégulus 547     i5,5      77.33.17,7  30.8,3  33.10,1  -fo.41,5 

Septembre  26. 

0BI— o",63 544     18,3      91.37.17,3  14.55,0  43.34,3  -hi.  8,1 

OBS-|-o",38 91.37.17,3  36.55,1  10.34,1  4-1.6,8 

Polaire  PI  —  5", 86. .  54o    18,9    358.38.   i,3  30.16,7  37. 44, a  — o.5i,3 

Septembre  28. 

fAYerseau 494     i3,4      99.38.37,4  31.34,9  37.13,6  -hi.3i,7 

33  Petit  Renard 63.36.15,8  30.  3,7  36.i3,4  +0.33,1 

*  A  =  30*  56*  59"..  108.  5.33,6  34.aa,7  i.ii,5  -ha.  13,0 

Septembre  29. 

P  Grande  Ourse ... .  476    14,9      33.55.3i,o  30.  4, a  55.37,9  — o.  8,3 

^  Lion 68.45.16,3  30.  0,6  45*16,5  -ho. 39, 3 

pLion 478    17,9      74-4ï.i9t9  ao.  3,9  41.18,1  -ho. 36,9 

Septembre  30. 

OBI— o",66 93.   1.30,6  i5.33,3  i5.5o,i  -hi.ii,4 

OBS-ho",3i 93.  1.30,6  37.31,8  43.5i,3  -hi.io,o 

Polaire  PI  — 8",  43..  477     18, 5    358.38.4,6  30.17,8  37.44,6  — o.5i,o 

?  centre 103.53.31,0  3o.i5,6  53.5,7  -hi.42i9 

«Couronne 6a. 5o.  16,7  30.  4,0  5o.i4iO  -f 0.33,1 

OCTOBRE  1868. 
Octobre  4. 

9  BI 595    11,5      77. 58. 41, a  ao.  8,9  58.33,7  +o.43,3 

Régulus 77.33.31,5  30.10,4  33.11,9  -ho. 43, 4 

7  Lion 596    13,5      69.39.43,3  30.  8,3  39.36,0  +0.31,1 

Octobre  5. 

©BI  — o",65 94.57.16,8  15.37,9  ii.5o,3  +1.19,1 

OBS  +  o'",38 6o3     i5,i      94.57.16,8  37.31,1  39.46,9  +1.17,6 

1}  Grande  Ourse 4o.  3.  8,5  30.  4,3  a.  5,7  — o.  1,1 

7  centre io5.38.  3,4  19.35,6  38.37,8  -hi.59,3 

P  Petite  Ourse 608    i5,7      15.19.  6,9  30.  0,7  19.  8,1  -^0.37,7 

c  Dragon 3o.34.33,4  19.53,0  34. 4a, a  —0.10,7 

a  Couronne 638     14,9      63.5o.3i,o  30.16,3  âo.i6,i  -ho. 33, 7 

«Dauphin 635    11, i      74.33.33,4  ao.  3,8  33.33,4  +o.38,4 

3  Verseau 95.39.31,4  30.  o, 3  39.31,7  +1.30,9 

33  Petit  Renard. .. .  63.36.10,3  19.58,6  36.i3,o  +0.33,7 

4074a  Lai.  Verseau.  91.35. 36, 3  30.  3,3  35.35,3  -{-1.  9,8 

41093  Lai.  Verseau.  6a8    11,9      96.38.55,0  30.  4,4  a8.5i,3  +i.33,8 

P  Verseau 6a8    11,7      96.  7.48,7  30.  3,5  7.45,7  +1.33,8 

4a8io  Lai.  Verseau.  639    11, 3      94.  5. 54,0  30.  0,7  5  54,o  +1.17,0 

Observations.  —  ToMB  XXIV. 


36,6 

5i.  8.59,4 

36,4 

113.58.37,3 

a5,7 

96.  8.40,5 

35,7 

81.36.54,7 

34,3 

57.49-4a,3 

a4,8 

84.36.35,6 

a5,i 

61.39.39,4 

68.15.39,3 

75.53.35,0 

36,3 

-36,1 

65. 37. 31^3 

a4,8 

77.33.36,5 

91.43.  7,3 

91 .11 .  5,8 

-38,8 

37,1 

-37,3 

108.  3.56,3 

-a6,i 

•a5,9 

36,1 

93.16.35,4 

93.44.35,1 

-37,6 

100.53.33,5 

-.36,3 


36,5 
36,5 


-38,7 

-29,9 
-39,6 
—38,3 
—38,6 
-38,5 
— a8,i 


77.58.49,0 


95.13.43,4 
94.40.37,5 


105.40.  0,0 


-36,6 


74.33.43,4 
95.30.1 5, 3 
63.36.  8,3 
91.26.17,6 
96.39.47,6 
96.  8.41,1 
94.  6.43,6 


i4* 


io6         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G^    Ob'. 


Octobre  5. 

a  Verseau lp 

4 3a85  Lai.  Verseau. ..  8      lf 

43707  Lai.  Verseau...  7      lp 

43941  Lai.  Verseau. ..  8      lp 

ç  Pégase LP 

ik-  (0  =  4- 7**  18',  3 LP 

i3  Baleine lf 

T  i"Bord LP 

2r  a*  Bord lp 

9  Poissons LF 

Neplune lf 

Polaire lf 

Octobre  7. 

p  Navire or 

p  Écrevisse cr 

cC  l'^Bord Gr 

(jf  »•  Bord Gr 

a  Hydre Gr 

«  Lion Gr 

/x  Lion Gr 

Régulus Gr 

9  a*  Bord or 

7'  Lion Gr 

Octobre  8. 

O  i"  Bord Gr 

O  2' Bord Gp 

yi  Grande  Ourse Gr 

Ârcturus Gr 

ç  i*'  Bord Gr 

a  Dauphin lf 

3  Verseau lp 

*  (D  =  — i6**4o',4.. .  9.10  LF 

aio8o  (Ârg.-OEltzen).  9.10  lf 

41093  Lai.  Verseau. ..  7.8    lf 

4 13%9  Lai.  Verseau...  8      lf 

4 i5a4  Lai.  Verseau. . .  8      lf 

P  Verseau lp 

42140  Lai.  Verseau...  8.9    lf 

c  Pégase lf 

42571  Lai.  Verseau. . .  8      lf 

42740  Lai.  Verseau...  7      lp 

42895  Lai.  Verseau...  9      lf 

a  Verseau lf 

i  Poissons lp 

(S)  Paies LF 

12  Baleine lf 

JT  i*'  Bord LF 

ara' Bord lf 

Neptune lf 

Polaire lf 

(S)  Isis LF 

(S)  Âmphilrite lf 

flc  Bélier lf 


Passage 

Ase.  droite 

N 

observé. 

T 

^c 

C. 

c; 

app.  conclue. 

OCTOBRE  1868. 

h      m     • 

■ 

• 

• 

t 

h     m    I 

6 

21.58.  7,25 

7M 

a, 73 

+55,49 

H-55,29 

21.59.  2,53 

6 

22.  4-ia,55 

ia,54 

4-55,29 

22.  5.  7,83 

6 

22. 16.29,07 

a9i04 

4-55,29 

22.17.24,33 

6 

22.22.42,40 

4a,  39 

4-55,29 

22.23.37,68 

6 

22.33.59,95 

0,08 

55,40 

-h55,32 

4-55,29 

22.34.55,37 

10 

0.13.42, 83 

4a,9i 

4-55,29 

o.]4>38,2o 

6 

0.27.35,02 

34,96 

3o,09 

4-55,13 

4-55,29 

0.28.30,25 

6 

0.33.32,00 

32,02 

4-55,29 

0.34.27,31 

4 

0.33.35,20 

35,22 

4-55,29 

o.34.3o,5i 

6 

0.40.57,75 

57,84 

53,09 

4-55,25 

4-55,29 

0.41. 53, i3 

10 

I.  0.34,94 

35,01 

4-55,29 

1.   i.3o,3o 

20 

I .10.52,8 

4,0 

58,7 

\ 

6 

8.    f.   1,68 

1,28 

56,56 

-1-55,28 

4-55,22 

8.  i.56,5o 

6 

8.  8.27,40 

27,52 

22,68 

+55,16 

4-55,22 

8.  9-^2,74 

10 

8.23.17,67 

17,94 

• 

4-55,22 

8.24.13,16 

6 

8.23.18,08 

18,35 

4-55,22 

8.24.13,57 

3 

9. 20. Il ,53 

II, 41 

7,01 

-4-55,22 

9.21.  6,63 

8 

9.37.26,60 

26,91 

22,08 

-+-55,17 

4-55,22 

9. 38.22, i3 

8 

9.^4.20,19 

20,53 

i5,8i 

4-55,28 

4-55,22 

9.45.15,75 

10 

10.  0.25,74 

25,90 

ai,i5 

4-55,25 

4-55,22 

10.  1.21,12 

8 

10.  5.35,61 

35,76 

4-55,22 

lo.  6.30,98 

5 

10.11.46,64 

46,91 

42,15 

4-55,24 

4-55,22 

10.12.42,13 

8 

12. 54. 57, 69 

57,60 

4-55,22 

i2.55.5a,8'i 

8 

12.57.  7,29 

7,20 

4-55,22 

12.58.  2,42 

10 

l3. 41. 23, 22 

23,87 

19,09 

4-55,22 

4-55,22 

13.42.19,09 

10 

14.    8.43,08 

43,34 

38, 5o 

4-55,16 

4-55,22 

14.  9.38,56 

10 

14.25.24,33 

24,06 

4-55 , 22 

14.26.19,28 

6 

20.32.37,02 

37,22 

32,46 

4-55,24 

-^55, 29 

20. 33.32,51 

6 

20.39.53,35 

53,28 

48,45 

H' 55, 17 

4-55,29 

20.40.48,57 

6 

20.48.55,29 

55,o3 

4-55,29 

20. 49* 5o,  3a 

6 

20. 56.  3,54 

3,25 

4-55,29 

20.56.58,54 

6 

21.  4.  7>09 

7,01 

4-55 ,29 

21.  5.  2,3o 

6 

21.  9.44,53 

44,45 

4-55,29 

21.10.39,74 

6 

21.14.55,53 

55, 5i 

4-55,29 

2i.i5.5o,8o 

6 

21.23.43,52 

43,44 

38,89 

4-55,45 

4-55,29 

21.24.38,73 

6 

21.30.53,37 

53, 3i 

4-55,29 

21.31.48,60 

6 

21.36.49,24 

49,36 

44,60 

455,24 

4-55,29 

21.37.44,6^ 

6 

21 .43*10,40 

10,28 

4-55,29 

21.44*  5,57 

6 

21.48.34,09 

34,01 

4-55,29 

21.49.29,30 

6 

21. 52. 5o, 75 

5o,65 

4-55,29 

ai. 53. 45 ,94 

6 

21.58.  7,25 

7,^4 

2,70 

4-55,46 

4-55,29 

21.59.  2,53 

6 

23.32.17,21 

17,28 

ia,54 

4-55,26 

-+-55,29 

23.33.12,57 

8 

0.11.34,70 

34,79 

-+-55,29 

o.i2.3o,o8 

6 

0.22.25,80 

a5,74 

ao,99 

4-55,25 

4-55,29 

O.23.2I,03 

6 

0.32.  3,97 

3,99 

4-55,29 

0.32.59,28 

f 
4 

0.32.  7,33 

7.35 

4-55,29 

0.33.  2,64 

8 

I.  0.16,34 

16,40 

4-55,29 

I.  1.11,69 

10 

1.10.55,8 

7»o 

59,0 

10 

1.25.34,40 

34,29 

4-55,29 

1.26.29,58 

10 

1.47.40,47 

40,68 

4-55,29 

1.48.35,97 

6 

1.58.52,02 

52, 3o 

47,53 

4-55, a3 

4-55,29 

1.59.47.59 
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Correct.     Dîtt.  appar. 

Bar.      0'         Lecture.  Microm.        L^           Réfr.  de  coll.    au  pôle  nord. 

OCTOBRE  1868. 

Octobre  5.  o»,7                  o     ,     .  i     p         ,    .           ,     .  .  •    ,     . 

a  Verseau 90.66.34,1  ao.  a,3  56.32,3  -hi.  8,8  —26,1      90.57.13,7 

43a85  Lai.  Verseau.  90.59.37,5  20.  o,5  69.38,1  -f-i.  9,0  91.  0.19,7 

43707  Lai.  Verseau.  92.42.34,2  19.58,5  42.36,6  -+-i.i3,3  92.43.22,5 

43941  Lai.  Verseau.  „        9i.23.3o,3  19.54,2  23.37,9  -f-i.io,o  91.24.20,5 

Ç  Pégase 628    10,5      79.50.41,2  20.  0,1  50.42,3  -f  0.46, 7  —26,8      79.51.  1,6 

*  Jl  =o*i4"38*...  629    10,0      82.41.20,1  20.4,3  41.16,7  4o.5i,8  82.41.41,1 

î* centre 88.  3.20,9  ^^'  ^^      3. 20, 6  -|-i.  2,5  88.  3.55,7 

^  PoiSsOns 6ï9      9,7      83.  7.15, 5  19.67,5      7.19,0  4-0.62,6  — !*7,4      83.7.44,2 

Neptune 629      9,6      86.14.49,6  20.  3,3  14.47,0  -1-0.56,7  85.i5.i6,3 

Octobre  7. 

p  Navire -h  i", 26...  642      6,7     Ii3.63.i3,6  20.24,3  62.44,8  +3.8,6  —24,7    ii3.65.27,3 

S  Écrevisse 80.24.43,2  20.23,8  24.20,3  -t  0.48,4  —26,7      80.24.42,6 

excentre 69.30.  8,4  20.  5,3  3o.  4,3  -fo.3i,9  69.30.10,1 

a  Hydre -+-1", 60...  98.  5.i4,i  20. 55, 4      4.i4,5  -fi.3o,5  —26,6      98.  6.18,9 

«Lion 642      7,9     65.37.34,0  20.14,1  37.21,2  -1-0.26,9  —26,1      65.37.22,0 

f*  Lion 63.22.35,4  19.69,6  22.37,3  H-0.24,1  —26,7      63.22.36,3 

9  Bl 78.48.22,9  20.6,5  48.16,9  -1-0.46,4  78.48.36,2 

7*  Lion 646      9,5      69.29.16,8  19.39,7  29.38,2  -fo.3i,7  69.29.43,8 

Octobre  8. 

OBI  — o", 69 65o     i3,i      96.  6.  9,9  16.24,6  20.46,6  H-i.23,2  96.21.43,6 

OBS-t-o",35 96.  6.  9,9  27.35,2  48.36,9  -f-i.21,6  95.49-3i,4 

Polaire  PI  — o", 96..  368.37.66,4  20.10,3  87.47,3  — o.53,2  —26,5 

9s  Grande  Ourse  ... .  40.   1.17,2*19.13,0      2.  5,6  -  o.  1,2  — 27,6 

Arctitnis 70.  7.44,*  20.  8,3      7.37,0  -|-o.32,i  —26,6      70.  7.43,0 

7  centre 649    i3,7    107.  6.36,6  20.  9,2      6.26,4  +2.  8,9  107.  8.  9,2 

3  Verseau 638      9,3      96.29.20,4  20.  1,1  29.19,8  +1.21,7  ^27,4      96.30.16,0 

3|.  A  =  20" 49" 60'. .  106.38.43,4  20.  1,8  38.42,3  +2.  8,1  106.40.23,9 

21080  (Arg.-Œltzen)  108.  1.  7,2  20.   1,6      i,  6,7  -ha. 16,7  108.  2.66,9 

41093  Lai.  Verseau.  96.28.48,7  19.69,8  28.49,6  -hi.24,8  96.29.47,9 

4 1329  Lai.  Verseau.  96.69.49,9  19.69,4  69.61,2  +i.23,3  96.  0.48,0 

41624  Lai.  Verseau.  91.33.48,6  19.69,4  33.5o,8  -t  1.11,0  91.34.35,3 

^Verseau 638      8,7      96.7.46,9  20.  3, i      7.43,4  4-1.23, 8  —25,3      96.8.40,7 

42140  LaL  Verseau.  94.  9.23,6  20.  0,9      9.23,7  4-1,18,0  9$. 10. 16,2 

c  Pégase 637      8,3      80.42.67,7  19.39,6  42.69,6  -ho. 48, 6  —27,9      80.43.21,6 

42571  Lai.  Verseau.  98.29.69,7  19.67,9  3o.  2,3  4-1. 3i, 6  98.31.  7,4 

42740  Lai.  Verseau.  95.21.38,7  20.  1,6  21.37,8  4-1.21,6  96.22.32,8 

42896  Lai.  Verseau.  97.  2.34,6  20.  2,9      2.32,7  4-1.26,7  97.  3.32,9 

a  Verseau 640      8,9      90.66.32,6  20.  2,3  66.3i,6  4-i.  9,6  —26,1      90.67.14,6 

(Poissons 637      7,7      86.  4-3o,7  20.  2,7      4*39,7  4-0.66, 8  —26,4      86.  5.  0,0 

(S)  Paies 635      7,1      82.53.26,6  ao.  5,5  53.22,2  4-0.62,8  82.53.48,5 

ircentre 635      7,0      88.12.32,8  20.  0,1  12. 33,8  4-1.  3,6  88. i3. 10,8 

Neptune 633      7,1      85. 16.38,9  19.66,6  16.44,1  4-0.67,8  86.17.14,9 

(10)  Hygie 63i      6,7      76.44.69,3  ao.  4,7  44.66,1  -ho.42,4  76.46.11,0 

(5)l8i8...« 97.19.46,2  ao.  6,0  19.41,6  4-1. a8, a  97.30.48,8 

i^  Amphilrite 78.31.87,1  20.6,1  8i.33,i  4-0.87,6  78.81.44,1 

a  Bélier 680      6,6      67.9.88,7  20.  a, i      9.82,8  4-0.28,9  —26,9      67.9.86,2 

14*. 
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G'.    Ob' 
Octobre  8. 

Régulus Gr 

9  2'  Bord gp 

Octobre  9. 

O  I*"  Bord Gr 

O  2"  Bord Gr 

Polaire  PI Gr 

Arcturus cr 

?  i"  Bord Gr 

«*  Bouvier gp 

P  Pelite  Ourse Gr 

a  Ck)uronne Gr 

a  Serpent Gr 

a  Dauphin lf 

3  Verseau lf 

40476  Lal.Capricome.  6      lf 

21080  (Arg.-Œltzen).  9.10  lf 

41268  Lai.  Verseau.. .  7      lf 

(1528  Lai.  Verseau. . .  8      lf 

(3  Verseau lf 

42067  Lai.  Verseau. . .  8      lf 

f  Pégase LF 

42618  Lai.  Verseau..  7      lf 

42808  Lai.  Verseau...  8.9    lf 

a  Verseau lf 

c  Poissons lf 

(S)  Paies lf 

12  Baleine lf 

ï*  !•'  Bord LF 

ï*  2*  Bord LF 

Neplune lf 

(S)  Hygie lf 

(S)  Isis lf 

(^  Amphitrile lf 

c  Lion Gr 

Régulus Gr 

9  a*  Bord Gr 

Octobre  10. 

O  i^Bord Gr 

O  2*  Bord Gr 

Polaire  PI Gr 

n  Grande  Ourse Gr 

Arcturus Gr 

a  Couronne Gr 

a  Verseau lf 

0  Verseau lf 

7  Verseau lf 

43878  Lai.  Ç  Verseau..  lf 

yi  Verseau  « lf 

Ç  Pégase LF 

44670  Lai.  Verseau. . .  lf 

44869  Lai.  Verseau...  9      lf 

45i4o  Lai.  h*  Verseau.  7      lf 

i  Poissons LF 

(3)  Paies LF 

12  Baleine... ........  lf 


Passage 
N  obserré.  T 

OCTOBRE  1868. 

Il      m     ■  • 

10  10.  0.25,66  25,83 

10  10.  9.46,36  46, 5o, 

8  12.58.38,07  37,98 

8  i3.  0.47,85  47,76 

10  i3.ii.i5,i  4j9 

10  14.  8.43,04  43,29 

10  14.29.51,27  5o,99 

10  14.38.17,64  17,99 

10  14. 5o.  4*72      6,14 

10  15.28.10,46  10,81 

10  i5.36.5i,33  51,42 

6  20.32.36,97  37,17 

6  20.39.53,20  53,12 

6  2o.49.a4,3o  24, o5 

6  20. 56.  3,52      3,23 

6  21.  8.19,63  19,48 

6  21. i5.  3,10      3,04 

6  21.23.43,44  43,36 

6  21.29.  8,65      8,58 

6  21.36.49,14  49,27 

6  21.44*36,90  36,84 

6  2i.5o.i5,o5  i5,o5 

6  21.58.  7,3o  7,29 

6  23.32.17,07  17, i3 

10  o. 10.52,52  52,62 

6  0.22. 25, 5o  25,43 

6  0.31.34,60  34,63 

4  o.3i.38,23  38,26 

6      I.  0.10,19  10,2^ 

10      I.  8.32,46  32,63 

10      1.24.35,31  35,21 

10      1.46.45,11  4^,33 


21,17    -f-55,34 


59,  i 

38, 5o  -4-55,21 

i3,24  -h55,25 

6,02  4-55,21 

46,60  4-55, 18 

32,45  +55,28 

48,44  4-55,32 


38,87    -1-55, 5i 
44,58    4-55, 3i 


2,69    4-55, 40 
12,53    4-55,40 

ao,99    4-55,56 


C. 


+55,24 
4-55,24 

4-55,24 
455,24 

-+-55,24 
-+-55,24 

4-55,24 
4-55,24 
4-55,24 
4-55,24 
-+-55,40 
-+-55, 40 
4-55, 40 
-h55,4o 
4-55,40 
-+-55,40 
+55,40 
+55,40 
+  55,40 
+55,40 
4-55,40 
+55,40 
+55,40 
+55,40 
+55,40 
+55,40 
+55,40 
+55,40 

+55,40 
+55,40 
+55,40 


Asc.  droite 
■pp.  conclue. 


Il     m    • 

0.  1.21,07 

0.10.41,74 

2.59.33,2a 

3.  1.43,00 

4.  9.38,53 
4.30.46,23 
4.39.13,23 
4.5i.  1,38 
5.29.  6,o5 
5.37.46,66 

20.33.32,57 
20.40.48,52 

20.50.19,45 
20.56.58,63 

21.  9.14,88 

21.15.58,44 
21.24.38,76 

21. 3o.  3,98 

21.37.44,67 

21.45.32,24 
21.51.10,45 

21.59.  2,69 
23.33.12,53 

0.11.48,02 
0.23.20,83 
o.32.3o,o3 
0.32.33,66 

1.  I.  5,65 
I.  9.28,03 

i.25.3o,6i 
1.47-40,73 


10  9.37.26,46  26,77  22, i3  +55,36  +55,34  9.38.22,11 
10  10.  0.25,62  25,79  a'»20  +55,41  +55,34  ïo»  i.*i,'3 
10     io.i3.57,5i     57,65  +55,34     io.i4«52,99 


8 

i3.  2.18,78 

18,68 

+55,34 

i3.  3.14,02 

8 

i3.  4.28,61 

28,51 

+55,34 

i3.  5,23,85 

10 

i3. II. 11,1 

0,9 

59, a 

10 

13.41.22,99 

23,64 

19,09 

+55,45 

+55,34 

13.42.18,93 

10 

14.  8.4^,93 

43,19 

38,49 

+55,3o 

+55,34 

14.  9-38,53 

10 

15.28.10,48 

10,83 

6,01 

+55,18 

+55,34 

15.29.  6,17 

6 

21.58.  7,19 

7, «7 

2,67 

+55, 5o 

+55,43 

21 .59.  2,60 

6 

22.  8.59,32 

59,20 

54,53 

+55,33 

+55,43 

22.  9.54,63 

6 

22. 13.57,25 

57,22 

52, 81 

+55,59 

+55,43 

22.14.52,65 

6 

22.21.  9,22 

9, ai 

+55,43 

22.22.  4,64 

6 

22.27.41,52 

41, 5i 

36,94 

+55,43 

+55,43 

22.28.36,94 

6 

22.33.59,75 

59,88 

55,36 

+55,48 

+55,43 

22.34.55,31 

6 

22.43.    3,12 

3,10 

4-55,43 

22.43.58,53 

6 

22.49.22,19 

22,14 

- 

+55,43 

22.50.17,57 

6 

22.57.24,15 

24,02 

4-55,43 

22.58.19,45 

6 

23.32.17,12 

17,18 

12,53 

+55,35 

+55,43 

^.33.12,61 

10 

O.IO.I1  ,i4 

11,24 

4-55,43 

o.ii.  6,67 

6 

0.22.25,70 

25,63 

ao,99 

+55,36 

+55,43 

0.23.21,06 
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Correct.      Dîst.  appar. 

Bar.      0'         Leciare.  Microm.  L,  Réfr.  de  coll.    aa  pôle  nord. 

OCTOBRE  i8M. 

Octobre  8.  o",7      ,           •»,         tp  .,  ,,  ,  o,, 

Régulus 6i5      7,7      77.a3.ao,6  ao.io,6  a3.io,6  -fo.43,i  —25,5      77.23.17,2 

Ç  BI 79.  5.47,8  ao.  6,5  5.41,8  -+-0.45,7  79.  6.  1,0 

Octobre  9. 

OBI— o",65 96.28.12,5  14.41,0  43.32,7  -hi.a4,4  96.44.30,6 

OBS-t-o",37 604     12,9      96.28.12,5  2^8,2  11.27,3  -hi.22,7  96.12.23,5 

Arctanis 70.  7.39,6  20.  2,3  7-38,4  4-o.3i,9  —27,5      70.  7.43,8 

7  centre 107.33.40,2  20.  5,2  33.34,6  -4-2.11,0  107.35.19,1 

c'Bouvier 62.22.  4i6  20.  3,9  22.  2,1  -+-0.22,3  —26,4      62.21.57,9 

P  Petite Oarsc i5.i8.55,6  19.4918  19.  7,7  —0.27,9  —28,0 

a  Couronne 62.50. 18, 5  20.  4ii  5o.i5,6  +0.22,8  — 27,1      62.50.11,9 

a  Serpent 595    13,9      83.8.58,8  20.8,7  8.5o,9  -+-o.5i,7  —25,8      83.9.16,1 

a  Dauphin 586    11, 3      74.32.31,4  20.2,4  32.3o,7  -ho.38,i  —26,7      74.32.43,0 

3  Verseau 95.29.21,3  20.  2,4  29.19,5  -t-i.2o,5  —25,8      95.30.14,2 

40476  L. Capricorne.  io6.3o.23,i  20.  3,5  30.20,2  +2.  5,6  106. 32.  0,0 

21080  (Arg.-OEllzen)  108.  1.11,9  ^^'  4i6  1.  7,3  -+-2.14,9  >o8.  2.56,4 

41268  Lai.  Verseau.  99.44*23,2  20.  5,7  44*i8,5  +1.34,7  99*45.27,4 

41628  Lai.  Verseau.  9^.  5.24,0  20.  7,2  5.17,4  +1.16,7  94*  6.  8,3 

^Verseau 582    10,1      96.  7.45,9  20.  2,6  7*43,9  +1.22,7  —^4,6      96.  8.40,8 

42067  Lai.  Verseau.  95.21.25,0  20.  2,8  21.22,8  +1.20,4  9^*22. 17,4 

f  Pégase 80.42.57,7  20.  0,9  4^.58,2  +0.48,0  —26,0      80.43.20,4 

42618  Lai.  Verseau.  93.46.21,0  19.59,4  46.21,9  +1.16,0  93.47.12,1 

42808  Lai.  Verseau.  90.  o.35,4  19.58,8  0.37,9  +1.  6,5  90.  1.18,6 

oc  Verseau 58o      9,3      90. 56. 33, 2  20.  2,5  56.3i,9  +1.  8,8  —25,7      90.57.14,9 

(Poissons 577      8,4      85.  4*28,9  20.  0,2  4*29,6  +0.56,1  —25,6      85.  4*59,9 

(S)  Paies 575      7,3      82.58.8,9  20.2,5  58.7,4  -+-o.52,3  82.58.33,9 

jrcentre 573      7,3      88.i5.38,9  20.2,5  i5.37,4  +1.  3,i  88.16.14,7 

Neptune 572      7,2      85.17.24^5  20.  2,3  17.23,1  +0.56,9  85.17.54,2 

@  Hygie 76.49.27,2  ao.  3,7  49-24,4  +0.42,1  76.49*4o,7 

(5)  Isis 97.22.21,9  ao.  3,6  22.19,0  +1.27,5  97.23.20,7 

^)  Ampbitrite 73.33.10,6  20.  1,9  33. 10,0  +0.37,2  73.33.21,4 

a  Bélier 570      7,3      67.  9.33,6  20.  1,7  9.33,0  +0.28,6  —25,9      67.  9.35,8 

c  Lion 578      8,5      65.37.26,8  20.  6,6  37.21,4  +0.26,6  —25,7 

Régulus 77.23.19,6  20.  9,9  23.10,4  +0.42,6  —24,6 

Q  Bf 79.23.36,0  20.  4,9  23.3i,4  +o.45,6  79.23.51,8 

Octobre  10. 

OBI  — o", 71 96.51.28,0  i5.ii,5  6.18,2  +1.24,6  97.  7.15,3 

OBS+o*,3i 584    '4,1      96.51.28,0  27.18,5  34*11,2  +1.22,9  96.35.6,6 

* 

Arcturus 70.  7.39,3  20.  1,2  7.39,3  +o.3i,6  —27,9 

X  Couronne 584    i5,5      62.5o.2o,3  20.  5,7  5o.i5,8  +0.22,7  —27,0 

2  Verseau 590    12,7      90.56.37,7  20.  4,6  56.34,4  +i«  8,0  —27,3      90.57.14,9 

•  Verseau 98.25.  4,9  20.  4,0  25.  1,4  +1.29,4  -27,6      98.26.  3,3 

7  Verseau 92.  2.  3,7  20.  3,6  2.  1,4  +1.10,8  —28,7      92.  2.44,7 

43878  L.  Ç  Verseau.  90.40.39,8  20.  1,8  40.39,8  +1.  7,5  90.41.19,8 

«Verseau 90.46.48,3  20.  1,9  46.47,8  +1.  7,8  —26,9     90.47.28,1 

Ç  Pégase 593    11,9     79.50.41,5  19.59,6  50.43,0  +0.46,3  —27,3      79.51.  1,8 

44670 Lai. Verseau..  9i.i5.3i,8  19.58,9  i5.34,2  +1.  9,1  91.16.15,8 

44869 Lai. Verseau (')  93.30.  3,7  20.  2,8  3o.  1,4  +1.14,9  93.30.48,8 

45140L. A' Poissons.  594    11,6      98.23.  1,3  20.  1,4  23.  0,6  +1.29,7  98.24.  2,8 

4  Poissons 85.  4*3i,3  20.  1,2  4*3i,8  +0.55,7  —27,4      85.  5.  0,0 

@  Paies ;.  595     11,1      83.  2.55,1  20.2,4  2.54,0  +o.52,o  83.  3.i8,5 


(')  Lecture  diminuée  de  5'.  —  Foir  robservation  de  i858,  août  i5,  s*accordant  avec  le  Catalogue. 


no         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G^    Ob' 

Octobre  10. 

2r  i*''Bord LP 

TC  2*  Bord LP 

Neptune »      lf 

(JO)  Hygio LF 

@  Isis LF 

(5)  Amphitrite lf 

Octobre  il. 

a  Hydre cr 

c  Lion Gr 

fA  Lion Gr 

Régulus Gr 

9  2' Bord Gr 

^  Grande  Ourse or 

Octobre  12. 

O  l'^Bord Gr 

0  2*  Bord Gr 

Polaire  PI Gr 

Arcturus Gr 

^  i«'Bord Gr 

P  Bouvier Gr 

1  Dragon Gr 

a  Couronne Gr 

39271  Lai.  Aigle 7      lp 

39509  Lai.  Aigle 7      lp 

a  Dauphin lf 

3  Verseau lp 

40476  Lai.  Capricorne.  6      lf 

21080  (Arg.-OEltzen).  9.10  lp 

P  Verseau lf 

c  Pégase lf 

a  Verseau lf 

45727  Lai.  Verseau.. .  7      lf 

45953  Lai.  Verseau. . .  8      hf 

I  Poissons LF 

12  Baleine .         lf 

Zr  i^Bord LF 

Zr  2«Bord LF 

Neptune lf 

e  Grande  Ourse or 

Polaire  PI gp 

Octobre  13. 

?  l'^Bord Gr 

P  Bouvier or 

t  Dragon Gr 

a  Couronne Gr 

a  Serpent gp 

s  Pégase lp 

43226  Lai.  Verseau.. .  7      lf 

43426  Lai.  Verseau...  8      lp 

7  Verseau lp 

43844  Lai.  Verseau. ..  lf 

ïî  Verseau lf 

Ç  Pégase LF 

\  Verseau lf 

45o55  Lai.  Verseau.. .  7      lp 

45189  Lai.  Verseau. . .  9     lf 


Passage 

\ 

Asc.  droite 

N 

obserré. 

T 

X. 

C. 

c; 

app.  conelue. 

OCTOBRE  1868. 

6 

h      m      t 

o.3i.  5,82 

5*85 

+55*43 

h     n    1 

0.32.  1,28 

4 

o.3i.  9,07 

9iïo 

4-55,43 

0.32.  4,53 

6 

I.  0.  3,97 

4,o3 

•455,43 

t.  0.59,46 

10 

ï.  7-47,49 

47,66 

-4-55,43 

I.  8.43,09 

10 

1.23.3^82 

35,73 

4-55,43 

i.24.3r,i6 

10 

1.45.48,93 

49, «4 

4-55,43 

1.46.44,57 

10 

9.20.11,44 

11,32 

7,ii 

"^•>5!79 

455,73 

9-21.  7,o5 

10 

9.37.26,14 

26,45 

22,19 

-v55,74 

4-55,73 

9.38.22,18 

10 

9-44. «9,83 

20,17 

«5,92 

-f55,75 

4-55,73 

9.45.15,90 

10 

10.  0.25,33 

25, 5o 

21,25 

-^55,75 

4-55,73 

10.     1.21,23 

10 

10.22.21 ,17 

21, 3o 

+55,73 

10.23.17,03 

10 

JO. 52. 54,42 

55,21 

-1-55,73 

io.53.5o,9| 

8 

i3.  9.41,50 

41,39 

-4  55,73 

13.10.37,12 

8 

i3.ii.5ij 

M 

5i,5o 

+  55,73 

13.12.47,23 

10 

i3. 11. i5, 

3 

5,1 

59,3 

10 

14.  8.42, 

5i 

42,77 

38,49 

4-55,72 

455,73 

14.  9.38, 5o 

lO 

14.4^*31 

,66 

3i,35 

H  55,73 

14.43.27,08 

10 

14 «56.   I, 

,56 

2,08 

57,81 

455,73 

+  55,73 

14.56.57,81 

10 

l5.2I.     I 

,î^3 

2,07 

+55,73 

15.21.57,80 

10 

15.28.10 

,01 

10,36 

5,99 

4-55,63 

+55,73 

15.29.  6,09 

6 

20.l8.12j 

,3o 

12,23 

+55,87 

20.19.  8,10 

6 

20.24.  3, 

»09 

3,01 

+55,87 

20.24.58,88 

6 

20. 32.36, 

18 

36,38 

32,39 

456,oi 

+55,87 

20.33.32,25 

6 

20.39.52 

,58 

52, 5o 

48,39 

455,89 

+55,87- 

20.40.48,37 

6 

20.49.23, 

74 

a3,49 

+55,87 

20. 5o.  19,36 

6 

20.56.  2 

.85 

2,56 

-1-55,87 

20.56.58,43 

6 

21.23.43, 

12 

43,04 

38,83 

+55,79 

+  55,87 

21.24.38,91 

6 

21.36.48, 

55 

48,68 

44,54 

4-55,86 

+  55,87 

21.37.44,55 

6 

21.58.  7 

,04 

7,02 

2,65 

4-55,63 

+55,87 

21.59.  2,89 

6 

23.1 3. 32, 

97 

32,89 

+  55,87 

23.14.28,76 

6 

23.20.47 

,14 

47,10 

+55,87 

23.21.42,97 

6 

23.32. 16 

,5o 

16, 56 

12,52 

4-55,96 

+55,87 

23.33.12,43 

6 

0.22. 25 

,10 

25,04 

20,99 

455,95 

-f  55,87 

0.23.20,91 

C 

o.3o.  8 

,i5 

8,18 

+55,87 

o.3i.  4,o5 

4 

o.3o. II, 

45 

11,48 

+55,87 

o.3i.  7,35 

6 

0.59.51 

.09 

5i,i5 

+  55,87 

1.  0.47,02 

10 

12.47.14 

,59 

'5,37 

+56,04 

12.48.11,11 

10 

i3.ii.ii 

,9 

',7 

59,3 

10 

14.46.28 

»9o 

28,59 

+56, 04 

14.47.24,63 

10 

14.56.   1 

.'4 

1,66 

57,80 

4-56,14 

10 

l5.2I.    0 

,84 

1,68 

+56, 04 

15.21.57,72 

6 

15.28.  9 

,64 

9,99 

5,98 

4-55,99 

lO 

i5.36.5o 

,48 

50,57 

46,57 

4  56, 00 

6 

21.36.48, 

,3o 

48,43 

44,53 

-fj6,io 

+56 ,06 

21.37.44,49 

6 

22.  2.35 

,45 

35,38 

+56, 08 

22.  3.3i,46 

6 

22.    8.l3 

.97 

i3,92 

+  56,09 

22.  9.10,01 

6 

22.13. 56, 

.73 

56,70 

5a,  77 

4-56,07 

+56,09 

22.14.52,79 

6 

22.20.  4 

Al 

4,39 

+56,10 

22.21.  0,49 

6 

22.27.41 , 

,04 

4i,o3 

36,91 

455,88 

+56,10 

22.28.37,13 

6 

22.33.59, 

,02 

59,15 

55,34 

4-56,19 

+56,11 

22.34.55,26 

6 

22.44-5o, 

14 

50,02 

46,21 

-i-56,19 

+  56,12 

22.45.46,14 

6 

22.54.48 

,o5 

47,95 

+56,12 

22.55.44,07 

6 

22.58.48, 

,89 

48,76 

+56, i3 

22.59.44,89 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


1  II 


Bar.      G' 


Lecture.       Microm. 
OCTOBRE  1868. 


Correct.      Dist.  appar. 
Réfr.        de  coll.    au  pâle  nord . 


Octobre  10.  o'-j      ,  o     ;     .         i     p         .     , 

JT  centre 695     10,7      88.18.41,0    ao.  2,1     18.40,1    -4-1.  a, 5 


NeptuDe 

®  Hygie 

@  Isis 

^  Amphitrite .... 

«Bélier 

Octobre  11. 
a  Hydre 

c  Lion 

ft  Lion 

Régulus 

9  BI 


594  10,0 

• 

595  9,7 
601     10,1 


6o3 


i  Lion 

Octobre  12. 

OBI  — o»,  80.. 

OBS-+-o-,ii.. 


Arcturus 

?  centre  

P  Bouvier 

i  Dragon 

a  Couronne 

39271  Lai.  Aigle... 
39609  Lai.  Aigle... 

a  Dauphin 

3  Verseau 

40476  L.  Capricorne. 
iio8o  (Arg.-Œltzen) 
P  Verseau 


602 
6o3 


f  Pégase 


«  Verseau 

45727  Lai.  Verseau. 
45953  Lai.  Verseau, 
i  Poissons 


604 
604 
6o5 
604 
6o5 

Gd5 


85. 18.  3,2  20.  2,4  18.   I 

76.53.59,9  20.  3,8  53.57 

97.24-43;4  20.  2^8  24.41 

73.34.54,1  20.  2,0  34.53 

67.  9.31,3  19.58,1  9.34 


12,1 


98.  4.26,8 
65.37.30,2 
63.22.43,8 
77.23.18,7 
80.  0.25,7 


20.10,3  4*16 

20.  8,0  37.23 

20.   6,9  22.38 

20.    6,0  23.1 3 

20.  3,7  0.22 


606     i3,9      68.45.23,0    20.  4,1     45.19 

97.36.  7,7     14. 36, 2    51.33 
609     17,1      97.36.  7,7    26.44,6     19.25 


i5,4 


14,9 

'4,7 
14,6 

14,1 

■  3,1 


i3,o 


70.  7.43,8 
108.47.35,5 
49.  5.3i,2 
30.34.46,1 
62.50. 21 ,9 
94.16.32,5 
96.  1.39,4 
74.32.3i,6 

95.29.24,1 
106. 3o. 2^,6 
108.  i.i3,7 

96.  7-49,7 
80.42. 59-,5 

90.56.35,5 

96.53.40,5 

93.21.40,9 

85.  4.34,0 


20.    5,2 
20.  2,6 

4,7 
4,1 
5,1 

5,7 

2,5 

»,4 
1,6 
1,0 


20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 

'9-59,9 
20.   I ,0 

20.   1,9 

20.  2,7 

20.   2,3 


«,6 


7.39 
47.32 

5.27 

34.44 
5o.i8 
16.27 
1.38 
32. 3i 
29.23 

3o.24 
1. 12 

7.49 
43.   I 

56.35 

53.39 

2!.  39 
4*32 


7  -^o.56,4 
3  -f  0.41, 9 

5  4-1. a6, 9 

5  4-0.37,0 

3  -fo.28,4 

9  -ht. 29,1 

5  -ho. 26, 4 

5  -fo.23,7 

4  -f-0.42,4 

8  4-0.46,6 


27,2 


2t6,4 
27,3 
-26,8 

27,2 


88.19.15,1 

85.i8.3o.6 

76.54.11 

97.25.40,9 

73.35.  3,0 
67.  9.35,2 


98.  5.18 
65.37.22 
63.22.34 
77.23.28 
80.  0.42 


7    -4-o.3o,i     —27,7      68.45.22 


1    -I- 1 .  26 , 3 
I     4i.a4,6 


6 

9 
o 

o 

o 

5 

5 

9 

o 

2 
I 
2 
I 
8 
6 
I 

7 


4o.3i,4 
4-2.16,7 
-+-0.  7,9 
— o*io,6 

-fo.22,4 
4-1.16,0 

4-1. ai, I 
-+-0.37,7 

4-1.19,6 
4-a.  4,0 

4-2.l3.,2 

41. ai, 6 
-1-0.47,3 

4-1.  7,8 
4-1. a4, 4 

4-1. 14, a 
0.55,5 


—27,6 

-27,4 
-29,5 
—28,5 


•27,5 
28,4 


-28,8 
■28,3 
28,5 


—28,1 


97.52.32 
97.20.22 

70.  7.43 

108.49.22 

49-  5.  7 

62.50.1 3 
94.17.15 
96.  2.3l 
74.32.41 
95.30.14 
106.31.59 
108.  2.57 
96.  8.42 
80.43.20 
90.57.15 
96.54.35 
93.22.25 
85.  4.59 


6 
8 

4 

o 

4 

o 
3 


o 

2 
3 
3 
3 

9 
o 

5 

I 

3 

7 
o 

9 


rcentre 6o5    12,7      88.24.38,5    20.   1,0    24.38,3    -}-i.  a, 4 


88.25.12,4 


tGrandeOurse 617    16,1      33.ao.ii,8    20.6,4    ao.  6,7    —0.7,9    —26, 5 

Octobre  13. 

7  centre 

P  Bouvier 

t  Dragon 

a  Couronne 

«Serpent 614 

f  Pégase 614 

43226  Lat.  Verseau. 
43426  Lai.  Verseau. 

7  Verseau 

43844  Lai.  Verseau.      612 

19  Verseau 

Ç  Pégase •. 

>  Verseau 611 

45o55  Lai.  Verseau. 
45189  Lai.  Verseau. 


109.  9.30,5 

ao.  7, a 

9-23,3 

4-2.19,7 

109.11.15,0 

49.  5.34,9 

20.  7,8 

5.27,6 

4-0.  7,9 

-27,7 

30.34.43,0 

'9-59,9 

34.45,0 

—0.10,6 

— 3o,a 

6a. 50.24, 4 

20.  8,8 

5o.i6,9 

-1-0.22,5 

—27,4 

'9,8 

83.  9.   1,4 

20.   6,9 

8.55,3 

4-0.50, 6 

-28,8 

i5,o 

80.43.  3,6 

20.   1,9 

43.  3,1 

4-0.47,3 

~3o,3 

80.43.21,2 

94.31.19,8 

20.  6,0 

3i.i4,6 

4-1.16,9 

94-32.  2,3 

93.22.59,5 

20.  4,' 

22.56,4 

4i.i3,9 

93.23.41 ,1 

92.  2.  6,6 

20.  4,5 

2.  3,5 

4 1.10,5 

— 3o,5 

92.  2.44,8 

14,2 

96.33.29,5 

20.  4,8 

33.25,5 

H-i.23,i 

96.34.19,4 

90.46.51,3 

20.  4,0 

46.48,7 

4-1.  7,5 

—27,4 

90.47.27,0 

79.50.44,6 

20.  1,2 

50.44,5 

40.46,0 

-28,6 

79.51.  1,3 

'4,1 

98.15.33,8 

20.  0,5 

i5.33,8 

-1-1.28,6 

-28,8 

'98.16.33,2 

97.15. 38,1 

i9-59,a 

15.39,3 

4-1.25,4 

97.16.35,5 

99-'9-5a,o 

19.58,3 

19.54,7 

4-1.32,4 

99.20.57,9 

1 1  a         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G\    Ob'.      N 


Pattage 
obsenré. 


X,         c. 


Octobre  13. 

4  3420  Lai.  Poissons. . .  7      lf 

54.(D  =  - 8'>5',7(-)..  9      LF 

t  Poissons LF 

(49)  Paies LF 

12  Baleine lf 

ar  i"Bord LF 

ar  a'  Bord LF 

Neptune lf 

(m)  Hygie lf 

Polaire lf 

(5)  Isis LF 

(^  Amphitrite lf 

Octobre  14. 

,|.(jt)  =  4-6''4o',3 10    LF 

12  Baleine lf 

2r  I*'  Bord LF 

jr  a*  Bord lf 

Neptune lf 

(ÏO)  Hygie lf 

@  IsiS LF 

V  Poissons LF 

(%^  Amphitrite lf 

a  Bélier lf 

67  Baleine lf 

Octobre  20. 

f  Pégase LF 

42535  Lai.  TT*  Cygne. .  4      lf 

16  Péga&e LF 

43042  Lai.  Lézard 6   lf 

43270  Lai.  Lézard. ...  7   lf 

43559  Lai.  Lézard 7   lf 

43774  Lai.  Lézard 9   lf 

44oo3  Lai.  Lézard 8.9  lf 

44213  Lai.  Lézard 7   lf 

n  Pégase lf 

44908  Lai.  Andromède.  6   lf 

45104  Lai.  Andromède.  6   lf 

45339  Lai.  Andromède.  8   lf 

45575  Lai.  Andromède.  9   lf 

V  Pégase LF 

i  Andromède lf 

•  (K)  =  -l-  4°2t9'>4 LF 

Polaire lf 

0  Baleine lf 

Octobre  21. 

Régulus Gr 

7*  Lion Gr 

a  Grande  Ourse Gr 

Q  2*  Bord Gr 

Octobre  22. 

O  !•'  Bord Gr 

O  2'  Bord Gr 

»  Dragon Gr 

Ç  Hercule Gr 


OCTOBRE 

h      m 

6  23.  5.21 

6  23.10.26 

6  23,32.16 

10  o.  8. Il 

6  0.22.24 
6  0.29.39 
4      0.29.42 

6  0.59.44 

10  I.  5.32 

10  1.I0.50 

10  1.20.37 

1.42*55 


1868. 


10 

8 
6 
6 

4 
6 

10 

10 

6 

10 

6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 


0.  7.28 
0.22.24 
0.29.11 

0.29.14 
0.59.38 

1.  4.47 
1.19.38 
1.33.40 
i.4i*56 
i.58.5o 

2.  9.3o 


21. 
21. 

21 . 
22. 
22. 
22. 
22. 


6    22. 
6    22. 


6 
6 
6 
6 
6 


22. 
22. 

23. 
23. 
23. 


6    23. 


36.48 

4i.   I 

46.  9 
5G.43 

2.55 

11.18 

17.32 

23.35 

29.31 

35.56 

50.22 

55. 5o 

2.23 

9.13 
17.54 
30.47 


20 

f 

6 


0.59.46 
1 .10.55 

1.16.32 


10  10.    0.25 

10  10. II. 46 

10  10.54.36 

10  II.  4*45 


8 

8 

10 

10 


i3. 47*10 
I 3. 49 •22 
i6.2i.i3 
16.35.22 


.07 

• 
ai, 

,'4 

26, 

,25 

16, 

,18 

i«. 

,85 

a4, 

,52 

39, 

i97 

43, 

,47 

44, 

,52 

3a, 

sa 

«, 

.91 

37. 

,61 

55, 

,97 

29, 

,40 

a4. 

,21 

»i, 

,5o 

•4, 

,09 

38, 

,49 

47. 

,80 

38, 

,27 

40. 

,90 

57. 

,94 

5,, 

,53 

3o, 

,70 

48,1 

,3o 

», 

>99 

10, 

,73 

44. 

,14 

55, 

,25 

18, 

M 

32, 

,95 

36, 

,67 

3a, 

,07 

56,, 

,02 

22, 

,4* 

5o, 

,75 

36, 

,97 

14, 

,60 

54, 

,45 

47, 

,i3 

46. 

,a 

6, 

,85 

3a, 

,59 

35, 

,55 

46, 

,40 

37. 

,57 

45,1 

,61 

10, 

,56 

22, 

,70 

14, 

,54 

22, 

06 

02 

32 

26 

78 

55 
00 
53 

69 

4 

81 

82 

06 
33 

23 
52 

i5 

65 

70 
33 

II 

24 
43 

82 

93 
3] 

29 

75 

87 
75 

52 

3i 

44 

63 

97 
39 
49 
89 
99 


•  ■ 

12,52      -f-56,20 

ao»99    4-56,21 


59,4 


ao,99    H-56,66 


36,83  -h56,5o 

47,60  -4-56,36 

26,88  4-56,45 

44,42  -h55,6o 

5,73  -î  55,41 


51,75    -f55,3i 


5o,52    -4  55,63 
43,48     4-55,49 


C. 


4-56 
-4-56 
4-56 
4-56 

-+-56 
-1-56 
-+-56 
-^56 
-4-56 

-4-56 
-4-56 

4-56 
-+-56 
-+56 
4-56 
-h  56 

-4  56 

-4-56 

-i  56 

-j-56 

-+-56 
-+-56 

-+-55 
-+-55 
-r-55 
H  55 
-t55 
455 

-^-55 

-4-55 
-+•55 
-4-55 
-t55 
-4-55 
-4-55 
-4-55 
4-55 
4-55 

-+-55 


«9 

4  59,2 

71  28,43    -4-55,72    4-55 

76  21,49    4-55,73    -1-55 

82  42, 5o    -4-55,68    -+-55 

3o  -4-55 

66  4-55 

44  4-55 

39  -t-55 

60  -4-55 

94  18,62    +55,68    -f55 


Asc.  droite 
app.  coDclue. 

« 

b      m     • 

14  a3.  6.17,20 

i5  23.11.22,17 

16  23.33.12,48 
19      0.  9.  7,45 

21  0.23.20,99 

22  o.3o. 35,77 

22  0.30.39, 22 
24         I.    0.40,77 

25      1.  6.28,94 

28  1.21.34,09 
3o      1.43.53,12 

49  o.  8.25,55 
49  0.23.20,82 
49  o.3o.  7,72 
49  o.3o.ii,oi 
49  I*  0.34)64 
49  1.  5.44,14 
49  1.20.35,19 
49  1.34.36,82 
49   1.4^.53,60 

49  1.59-47,73 
49      2.10.26,92 

41  21.37.44,^3 

42  21. 4>. 57, 35 

43  21.47-  5,74 

44  ai. 57. 39,73 

45  22.  3.51,20 

46  22.12.14,33 

47  22.18.28,22 

48  22.24.32,00 

49  22.30.27,80 

50  22. 36. 5i  ,94 
5i  22. 5i. 18, 14 

52  22.56.46,49 

53  23.  3.21,92 

54  23.io.io,o3 
56  23.18.50,45 
58  23.31.43,57 

6a  I.  0.41,81 
67      1.17.28,38 

70  10.  1.21,46 

70  10. 12. 4a, 52 

70  10.55.33,00 

70  II.  5.4>,36 


70 
70 
70 
70 


i3.48.  6,14 
]3. 50.18,09 
16.22. 10, 3o 
16. 36.18,64 


(')  Observée  comme  456o4  Lai.  (la  2"*). 


GRÂM)  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


ii3 


Lecture.       Microm. 


L. 


Réfr. 


OCTOBRE  1868. 


90.40.13 
98.  4-43 
85.  4.35 

33.17.  3,0    20.  a 


88. 27. 36 

85. ao.  a 

77-  7-49 

97.30. 33 
73.40. 5o 

83.19.19 
94-40.  5 
88.30.a7 

85.ao.37 
77.1a.a7 

97.31. 56 
85. 10. 10 
73.43.  5 
67.  9.35 
97.  o«4a 

80.43.  o 
41.17.57 
64.41.14 
45.59.  o 

42fc.  7-4p 
4i.3i.5a 

42.   1.17 

45.a7.48 

40. 36.4^ 

60. 37. 44 
4a.  i.io 
46.38.56 
41.  3.5o 
49.  9.ao 
67.18.54 
47.a7.38 
88.46.53 
85. 3o.  4 


I 
5 


i     p 
ao.  a, 7 

ao.  a 

ao.  a 


a  ao.  a 

I  ao.  3 

3  ao.  4 

4  ao.  5 

8  ao.  I 

3  ao.  4 

9  ao.  a 
8  ao.  a 


I 
I 

7 
1 

o 
5 
3 

8 
a 
8 
6 
3 

9 

o 

4 

# 

8 

4 
8 

6 

o 

I 

5 

a 


ao.  3 
ao.  4 

ao.  4 
ao.  a 
ao.  a 
ao.  a 
ao.  a 


ao.  1 

ao.  o 

19-59 

ao.  1 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

20. 

ao. 

1957 
19.58 


o 

o 

o 

a 

I 

o 

o 

I 

I 

I 

I 

o 


4 


40.  la 
4.40 
4.34 


I     17,   1,6    -Ho. 5a, a 


5    27.34 


a  ao.  o 

6  7.45 

o  3o.a9 

4  4o.5o 


19.15 
40.  3 
a    3o.a6 


o 
5 

4 
4 
4 

9 

8 

I 
3 

5 
3 
8 

4 

7 
3 

8 

9 
a 

6 

8 
o 
o 
1 

a 


ao.35 
ia.a4 

31.53 

10.  8 

43.  3 

9.33 

0.40 

43.  1 
17.58 
41.16 
59.  o 

7.40 
31.53 

1.17 
a7.47 
36.41 
«7-45 

i.ii 
38.56 

3.5o 

9Ï9 
18.54 
a7.39 
46.57 
3o.  7 


9 
I 


-+-I.  7 
-|-i.a8 
4-0.55 


8  -hi.  a 

0  4-0. 56 

7  +o.4a 

1  4-1. a6 
4  4-0. 36 

3  4-0. 5a 

8  4-1.18 
7  4-1.  3 


Bar.      0' 

Oetoliro  13.  o",7 

454ao  Lai.  Poissons.  , 

*JR  =  a3'»ii»aaV').      608     i3,7 
t  Pok^sons 

(3)  Paies 

{'centre 

Neptune 6o5     ia,5 

(w)Hygie 

@  bis 

(§)  Ampbitrile 6o5    la, i 

Octobre  14. 

*  Jl  =  o''8"26'....      618     11,3 

la  Baleine 

JT  centre 616    10, 5 

Neptune 

@  Hygie 

^  Isis 6i5    10,1 

V  Poissons 

(S)  Amphitrite 

a  Bélier 

67  Baleine 6i5   9,5 

Octobre  20. 

e  Pégase 570   4  ,a 

4a535  L.  ir* Cygne.. 

16  Pégase 

43o4a  Lai.  Lézard. . 

43a70  Lai.  Lézard. . 

43559  Lai.  Lézard..   570  4, a 

43774  Lai.  Lézard.. 

44oo3  Lat.  Lézard.. 

44213  Lai.  Lézard.. 

9  Pégase 571   4, a 

44908  L.  Andromède. 
45io4  L.  Andromède. 
45339  L.  Andromède. 
45575  L.  Andromède. 

V  Pégase 570   3,9 

i  Andromède 570      3,8 

2*  centre 566      3 , 1 

H.jl=i*o"4a' '    565      3,4 

Octobre  21. 
Régolus 58i      4,9 

y  Lion 

a  Grande  Ourse .... 

QBI 587      5,9 

Octobre  22. 
©BI— o",67 ioi.i5.io,5     14. 5a, 8    3o.i8,6    4-i.4a,î 

OBS4-o",a8 594      9,7     101. i5. 10, 5    a7.  4, a    58.  7,5    4-1.39,9 

q  Dragon a8. 11.47,8    ao.10,8    11.38,7    — o.i3,5 

C  Hercule 595      9,7      58.  9.a8,i    ao.10,1      9.19»'    4-0.17,8 


a  4-0. 56 

I  4-0.42 

1  -+-1.27 

8  4-0.56 

8  4-0.37 

5  4-0. a8 

I  4-1. a6 


o 
1 

4 
6 
3 
6 
3 
3 
6 
8 
a 
5 
I 

9 

a 

a 
I 
I 


4-0.49 
+0.  o 
4-0. a5 
-f-o.  5 
4-0. 
4-0. 
4-0. 
4-0. 
— o.  o 
4-0.  ao 
4-0. 

40. 

— o. 
4-0.  8 
4-0. a9 
4-0.  6 
-f-i.  5 
4^0.58 


I 
o 
o 

4 


77. a3.  8,8  19.56,2  a3.i3,a  4-0.43,4 

69.a9.45,3  ao.  8,0  29. 38,4  4-o.3i,9 

a7.3a.aa,5  ao.  6,8  3a.  17,4  —0.14,4 

83. a6. 17,4  ao.  6,5  a6.ii,8  4-0. 53, 7 


Correct, 
de  coll. 


4    — ^9,5 


I 
o 

7 
9 

5 

4 
1 

6 

4 

6 

4 
3 

5    - 

o    — 
I 

8    - 
o 
o 

4 

9 
5 

6 

8 

9 

7 
1 

3 

a 

5 

a 
I 


—26,8 


-a7,a 

-*6,9 
a5,3 

-3o,o 

a7,8 


— a7,a 


a7,6 
a6,6 


a6,6 
•a6,8 
a6,9 


î^9,« 


Dist.  appar. 
au  pôle  nord. 


90.40.50,7 
98 •  5 . 39 , 8 
85.  5.  0,3 
83.i7.a4,6 

88. a8.  8,1 

85.ao.a6,9 
77.  7.58,5 

97.31 .a6,6 
73.40.58,1 

83.19.41,3 
94.40.55,7 
88. 3i.  3,3 

85. ai.  5,3 
77. la. 40,0 

97. 3a. 54, a 
85.10.38,7 
73.43.14,6 
67.  9.35,5 
97-   »-39,7 

8o.43.aa,a 

41.17.30,4 
64.41.14,4 
45.58.37,8 
4a.  7.i3,5 

4l.3l.36,2 

4a.  o.5o,4 
45.a7.a4,o 
40. 36.13, 2 
60.27.38,8 
42.  0.44,3 
46.38.34,4 
4i.  3. 22, a 

49-  9-  0,4 
67.18.55,6 

47-^7. 17,9 
88.47.34,5 

85. 30.37,4 


77.a3.a8,9 
69.39.43,6 

83.a6,37,8 

101. 3i .33,0 
100.59.19,7 

58.  9.  9,2 


(')  Observée  comme  456o4  Lai.  (la  a*). 
Observations.  —  Tomb  XXIV. 


l5* 


ii4 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G^  Ob' 


N 


Passage 
obserré. 


Octobre  22. 

P  Lyre cr 

TT  Sagillaire Gr 

^  Aigle Gr 

C  !•'  Bord Gr 

58  b)  SagiUaire Gr 

38699  Lai.  Cygne 8      lf 

7  Cygne l? 

39492  Lai.  6>'  Cygne..  6      lf 

39777  Lai,  Cygne 8      lf 

f  Cygne lf 

4o35o  Lai.  Cygne  ....  7      lp 

40610  Lai.  Cygne  ....  6      lf 

61'  Cygne lf 

Ç  Cygne lf 

4i4^>  Lai.  Cygne  . . ..  8      lf 

4 1675  Lai.  Cygne  ....  8      lf 

4ao5o  Lai.  Cygne  ....  7.8    lf 

4a3o4  Lai.  Cygne  ....  4*^    lf 

42577  L.  Cygne  (la  i**).  9      lf 

42790  Lai.  Cygne  ....  8.9    lf 

ri  Pégase LF 

V  Pégase LF 

i  Andromède lf 

ar  i"Bord LF 

2r  2*  Bord LF 

Neptune lf 

Polaire lf 

0  Baleine lf 

Octobre  26. 

P  Grande  Ourse Gr 

S  Lion Gr 

9  2'  Bord Gr 

P  Lion Gr 

Octobre  28. 

42070  Lai.  Cygne lf 

f  Pégase lf 

16  Pégase LF 

43427  Lai.  Lézard. ...  6      lf 

43664  Lai.  Lézard. .. .  5      lf 

43991  Lai.  Lézard. ...  5      lf 

44165  Lai.  Lézard....  8      lf 

ri  Pégase LF 

44678  Lai.  Lézard ....  8      lp 

44874  Lai.  Andromède.  7.8    lf 

45u5  Lai.  Andromède.  8      lf 

45671  Lai.  Andromède.  7      lf 

*j  Pégase lf 

46539  Lai.  Andromède.  7      lf 

33  Poissons lf 

C  «•'  Bord LF 

Octobre  29. 

7  Poissons LF 

u  Pégase LF 

46089  Lai.  Andromède.  7      lf 

463oo  Lai.  Andromède.  7      lf 

47182  Lai.  Andromède.  7      lf 

«  Andromède lf 


OCTOBRE  1868. 


10 
10 

lO 

6 
10 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

4 

6 

10 

6 

7 

9 

10 

9 


18. 

»9- 

>9- 
19. 

«9- 
20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

21. 

21. 

21. 

21. 

21. 

21. 

21 . 

21 . 

22. 
23. 
23. 

o. 
o. 
o. 
I. 
I. 


m     • 

44.17 
I.    O 

17.56 

3i.4i 
46.51 
3.46 
16.34 
22.  5 
28.42 
39.57 

44.57 
5i.  o 
o.  4 
6.25 
12. i3 
17.24 
27.29 
34.  6 
42.18 
48.57 
35.55 

17.54 
30.47 
25.39 
25.43 
58. 5o 

10.52 

16.32 


10.52.53 
II.  6.  8 
11.26.  7 
II. 41.22 


6 
6 
6 
6 


6  21.28 
6  21.36 
6  21.46 
22.  7 
22.14 

22.23 
22.28 

6    22.35 
6    22.42 

22.48 

22.56 
23.11 

23.17 
23.37 

23.57 

0.25 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 


.  5 
.46 
.  8 
.28 
.39 
.  6 
.  II 
.53 
.40 
.59 

•  7 
.56 

.52 

.>7 
.40 

.20 


6  23.  9.24 

6  23.17.52 

6  23.24.13 

6  23.3o.33 

6  23.56.   I 

6  o.  0.39 


,o5 

17. 

,63 

0, 

,26 

56, 

.18 

40, 

,5i 

5i, 

,69 

47, 

,57 

35, 

,04 

5, 

,58 

43, 

,76 

58, 

,8a 

58, 

,87 

>, 

.9» 

5, 

,00 

25, 

,37 

i3. 

,i3 

a4. 

,10 

ag, 

,09 

6, 

.78 

«9, 

,10 

57, 

.69 

56, 

.«9 

54, 

,04 

47, 

,74 

39, 

,>o 

43, 

i>a 

5o, 

,a 

3, 

,60 

32, 

,47 

54, 

,43 

8, 

,61 

7, 

,78 

22, 

,20 

5, 

,75 

46, 

,09 

8. 

,09 

a8, 

,35 

39. 

.69 

7, 

,59 

«a. 

,89 

54, 

,54 

4i, 

,33 

59, 

,07 

7, 

,9» 

57. 

,75 

53, 

.99 

18, 

,10 

39, 

,85 

20, 

,54 

24, 

.90 

53, 

,»o 

i3. 

,68 

34, 

,74 

a, 

.59 

39, 

47 

28 

3o 

87 
04 
22 
08 

67 
16 

17 
35 

43 

41 
38 

90 
76 

7> 
63 

28 

72 

07 

58 

58 

76 

12 

18 

4 

47 


77 
88 

41 
66 

93 
29 

«9 

26 

08 
84 

59 
45 
04 
54 
99 
84 

57 
9 
73 

25 

35 
94 


X. 


■ 
i3,i3 

56,34 

52,  o5 


C. 


-f  55,66 

-+-55,75 


3o,66    -f55,58 


54,01    -+-55,84 


1,08 
21,14 


+55,67 
-+55,76 


51,72 
5o,  5o 
43,46 


+55,65 
-4-55,92 
-}-55,88 


59»! 
28,43 


+55,70 
+55,70 
+55,70 
+55,70 
+55,70 
+55,71 
+55,72 
+55,72 
+  55,72 
+55,73 
+55,73 
+55,74 
+55,74 
+55,75 
+55,75 
+55,76 
+55,76 
+55,77 
+  55,77 
+  55,78 
+55,78 
+55,81 
+55,83 
+55,87 
+  55,87 
+  55,89 


Aie.  droite 
app.  eooelue. 


h     m    f 
18.45.13,17 

19.  1.55,98 
19.18.51,00 
19.32.36,67 
19.47.46,74 

20.  4.4^,93 
20.17.30,80 
20.23.  1,39 
20.29.38,88 
20.40.53,90 
20.45.54,08 
20.51.57,17 

21.  I.  I,l5 
21.    7.2I,l3 

21. i3.  9,65 
21.18.20,52 

21.28.25,47 
21.35.  2,40 
2i.43.i5,o5 
21.49.53,50 
22. 36. 5i ,85 
23.18.50,39 

23.31.43,41 
0.26.35,63 
0.26.38,99 
0.59.46,07 


+55,96    +55,92      1.17.28,39 


26  -f^7|ï7 

70      5,89    -F  57,19 

66  +57,17 

98    ao,i2    +57,14 


io.53.5i,4^ 
11.27.  4)83 


+  57,35 

44, 3o    +57,42    +57,35 

5,60    +57,19    -h57,35 

+57,35 
+57,35 
+57,35 
+57,35 
-f  57,35 
+  57,35 
-f  57,35 
+57,35 
+  57,35 
+57,35 
+57,35 
+57,35 
-t-57,35 


5i,6i    +57,38 


5o,44     +57,40 


21.29. 
21.37. 

21.47. 

22.  8. 
22. l5. 
22.24. 
22.29. 
22.36. 

22.43. 
22.49. 
22.57. 

23.12. 
23.18. 

23.38. 

23.58. 

0.26. 


3,12 

44,23 

5,76 

26,01 

37,28 

4,64 

9,54 
5i,6i 

38,43 

57,19 
4,94 
54,80 
50,39 
15,89 
37,34 
18,19 


21,98    +57,41 
5o,43    +57,24 


+  57,33  23.10.21,90 

+57,33  a3.i8.5o,52 

+57,34  23.25.11,07 

+57,35  23.3i.3i,6o 

+57,36  23.56.59,71 

37,32    +57,38    +57,37  o.  1.37,31 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES.         ii5 

Correct.      Dist.  appar. 
L^  Réfr.         do  coll.     au  pôle  nord. 


Bar.      0' 


Octobre  22.  o^j 

pLyre 

K  Sagiltaira 604 

^  Aigle 

58  u  Sagittaire 607 

38699  Lai.  Cygne . .      606 

yCygne 

3949a  L.  «*  Cygne.. 
39777  Lai.  Cygne.. 

f  Cygne 

4o35o  Lai.  Cygne  . . 
40610  Lai.  Cygne.. 

61*  Cygne 607 

Ç  Cygne 

414^1  Lai-  Cygne.. 
41675  Lai.  Cygne.. 
4^0  Lai.  Cygne.. 
4a3o4  Lai.  Cygne . . 

42790  Lai.  Cygne . . 

19  P^ase 

u  Pégase 609 

c  Andromède 609 

X*  centre 608 


o 

9,ï 


609      5,3 


4,î 

4,1 
4,0 


Lecture.       Microm. 
OCTOBRE  1868. 


t        p  >       a 

20.  8,6    47*  6*5 


56.47-i4i5 

111.11.38,2    20.  9,9    11.28 

87.  7.59,0    20.  5,7      7.54 


7,9     116.35.29,7  20.  5,9 

6,9      48.  9-'3,7  ^o,  1,1 

5o.  9.4^|2  20.  1 ,2 

41.  3.  8,1  20.  0,7 

44.  2.  0,1  19.59,8 

56. 3i.  7,5  20.  2,4 

48.  6.29,0  20.  3,4 

45.34.49,7  20.  4, a 

5,9      5i.53.4i»4  20.  5,7 

60.18.27,2  20.  1,9 

48.19.44,2  20.  3,0 

41. II.  8,7  20.  3,8 

42.16.49,2  20.  4,7 

47.19.21,6  20.  3,7 


35.23 
9.13 

9-4i 

3.  8 

2.   I 

3i.  5 

6.26 

34.46 

53.36 

18.26 

19.41 

II.  6 

16.45 

19.18 


42.  4*  7,6  20.  2,9  4-  5 

60.27.46.8  20.  2,3  27.46 
67.18.55,1  20.  1,6  18.54 

47.27.39.9  20.  1,1  27.39 

88.52.  5,3  20.  1,0  52.  5 


4 
I 

5 
I 

8 

7 
5 

8 

3 

4 

7 

9 

9 
2 

3 

8 

9 
3 

7 
5 


4-0.16 
+2.39 
H-i.  o 


4-3.42 
4-0.  7 
4-0.  9 
— o.  o 
4-0.  3 
4*0.16 
4-0.  7 
4-0.  4 
4-0. II 
4-0.20 
4-0.  7 
o.  o 

-i-O.     1 

4-0.  6 

4-0.  o 
4^.20 
40.29 
4-0.  6 
41.  5 


4    — ^7,9 

7    —^7^9 
6    -27,7 

5 
2 

4    —29»' 
I 

o 

2 

2 

6 

2 

6 

4 
o 
I 

4 

9 

8 

3 

6 


-^9,3 


27,0 

28,4 


27,8 
28,4 

•27,4 


56.46.55,2 

iii.i3.4o,4 
87.  8.27,0 

116.38.37,8 
48.  8.52,1 
5o.  9.23,0 

41.  2,40,4 
44-  1.36,3 
56.3o.53,8 
48.  6.  5,3 
45.34.22,8 
51.53.19,7 
60.18.19,3 
48.19.21,1 
41. 10. 38, o 
42.16.18,2 
47.18.57,0 

42.  3.38,6 
60.27.38,9 
67.18.55,8 

47-27.17,9 
88.52.42,7 


Neptune 607      3,3      85.25.32,7    19.59,3    25.34,i    +o.58,3 


85.26.  4,2 


Octobre  26. 

p  Grande  Ourse .... 

cT  Lion 

9  BI 

p  Lion 

Octobre  28. 
42070  Lai.  p  Cygne. 

c  Pégase 

16  Pégase 

43427  Lai.  Lézard. . 
43664  Lai.  Lézard. . 
43991  Lai.  Lézard.. 
44i65  Lai.  Lézard.. 

ti  Pégase 

44678  LaL  Lézard.. 
44874  L.  Andromède. 
4  5 1 1 5  L .  Andromède . 
45671  L.Andromède. 

V  Pégase 

46539  L.  Andromède. 

33  Poissons 

C  BH-i-,o5 

Octobre  29. 
7  Poissons 

V  Pégase 

46089  L.  Andromède. 
463ooL.  Andromède. 
47 182L.  Andromède. 
2  Andromède 


617      8,8      32.55.36,4     19.57,2    55. 40, 3    — o.  8,5     -3o,i 

-28,3 


619      9,2 
682      7,4 


681      7,1 


679      6,8 


672 
671 
671 


6,4 
6,9 

7,4 


611      7,9 


6ï4      7,9 


68.45.26,0  20.  4,3  4^*22 
85.20.56,9  20.12,2  20.45 
74.41*^0,1     20.  9,4    4l'2I 


44*^9*21,3 
80.42.59,9 
64.41.15,9 
45.12.41,9 
44*  7.32,8 
42.57.59,9 
43.  9.35,4 
60.27.47,7 
46. 5i.  8,4 
49.21.56,4 
48.29.17,9 
47.35. 16,6 
67.18.56,8 
46.59.  9,1 
96.25.33,8 
91.42.52,0 

87.25.32,5 
67.18.55,5 
4i.i3.i2,3 

44.31.44,9 
42.17.50,6 

61.37.57,8 


20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 


2,0 
',2 
1,2 

2,1 

2,0 

0,5 
1,0 

2,9 

3,7 
4,1 

3,9 

4,2 

4,0 
3,'o 
5,6 

7,3 


20.  7,6 
20.  2,1 
20.  0,4 
19.58,2 
19.59,3 


59.20 
43.  o 
4i.i5 

12.41 
7.3i 

58.  o 
9.35 

27.46 
5i.  5 
21.53 

29.14 
35.12 
18.53 

59.  6 
25.28 
42.46 

25.25 

18.54 

i3.i3 

31.47 
17.52 


19.57,9    38.   I 


6  4-0.30, 7 

7  4-0. 56,9 

8  4-0.38,8 


2 
I 

8 
i 
8 
5 
6 
6 

9 
I 

5 

8 


9 
6 

4 


7 

2 

4 

9 
I 

8 


4-0.  4,0 
4-0.49,1 
-fo.25,9 
-ho.  4,2 
4-0.  3,1 
+0.  1,9 
4-0.  2,1 
4-0.20,9 
4-0.  5,9 
4-0.  8,6 

-i-o*  7,7 
4-0.  6,7 

4-0.29,3 

+0.  6,1 

4-1.25,7 


I. 12,1 


4-1.  1,4 
-ho. 28, 9 
+0.  0,1 
4-0.  3,5 


—27,1 


29,1 
27,6 


—28,8 


-27,8 


-28,8 
-28,0 


4-0.   1,2 


40.22,0    —28,5 

i5*. 


85. 21. 14, 9 


44*58.55,9 
80.43.20,9 
64.41.13,4 
45.12.17,0 
44.  7.  6,6 
42.57.34,1 
43.  9.  9,4 
60.27.39,2 
46.50.43,5 
49*21.33,4 
48.28.53,9 
47*34*5i,2 
67.18.54,6 

46.58.44,7 
96.26.26,0 

91.43.30,2 

87.25.59, i 
67.18.55,1 
41.12.45,5 
44. 3i. 23,4 
42.17.25,3 
61.37.55,8 


ii6         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.  Ob'.      N 


Octobre  29. 

236  Lai.  Andromède..  6      lf 

439  L.  Andromède  (') .  8     lf 

ar  i*'Bord LF 

^  a' Bord lf 

1068  Lai.  Andromède.  lf 

^  Poii-sons LF 

i54a  Lai.  Andromède.  8      lf 

Neplune lf 

Polaire lf 

(C  1"  Bord lf 

m  Poissons LF 

V  Poissons LF 

Noyembre  6. 

7  Verseau lf 

43914  Lai.  Lézard....  6      lf 

44 i3o  Lai.  Lézard. .. .  9      lf 

44656  Lai.  Lézard. ...  9      lf 

44841  Lai.  Lézard.. . .  9      lf 

p  Pégase LF 

45371  Lai.  Andromède.  6     lf 

45621  Lai.  Andromède.  9      lf 

45835  Lai.  Andromède.  7      lf 

t  Andromède lf 

46574  L.  >{/  Andromède.  4      lf 

7  Pégase LF 

jr  1*'  Bord LF 

2r  a*  Bord LF 

(3)  Isis LF 

Polaire lf 

(S)  Amphitrite lf 

(12)  Victoria lf 

p  Bélier lf 

a  Bélier lf 

Novembre  7. 

j|.(jO  =  — 8"7' 10    LF 

p  Baleine lf 

9  Poissons lf 

@  Isis lf 

Polaire lf 

(S)  Amphitrile lf 

(3)  Victoria lf 

P  Bélier lf 

a  Bélier lf 

0  Baleine lf 

Noyembre  15. 

ç  a*  Bord pp 

Polaire Pr 

LÊpi pr 

Arctiirus Pr 

Ç  a*  Bord Pr 


Passage 

^ 

Ase.  droite 

N 

obsenré. 

T 

^. 

c. 

c; 

app.  conclue. 

OCTOBRE  1868. 

h      m     • 

• 

• 

h      m     • 

6 

0.    9.17,62 

18,22 

+57,38 

o.io.i5,6o 

& 

o.i5.44i95 

45,47 

-4-57,39 

0.16.42,86 

6 

0.22. 55, i5 

55,17 

-h57,4o 

0.23.52,57 

4 

0.22.58,27 

58,29 

4-57,40 

0.23.55,69 

6 

0.33.17,59 

18, i5 

% 

• 

-f-57,41 

0.34.15,56 

6 

0.40.55,64 

55,74 

53,10 

4-57,36 

-H  57 ,42 

0.41.53,16 

6 

0.47.28,92 

29^51 

4-57,43 

0.48.26,94 

6 

0.58.  8,02 

8,08 

457,44 

0.59.  5,52 

20 

1.10.52,5 

3,7 

58, 0 

6 

1.13.46,65 

46,70 

-^57,45 

i.i4«44yI5 

6 

I.23.3l,02 

3l,2I 

28,60 

+57,39 

+57,46 

1.24.28,67 

6 

1.33.39,25 

39, 3i 

36,90 

-1-57,59 

+57,47 

1.34.36,78 

NOVEMBRE  1868. 


6    22.13.54,38    54,35 
6    22.21.29,61     3o 
6    22.27.  4,o5      4 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

4 
10 

10 

10 

10 

6 
6 

10 
6 
6 

10 

10 

10 

10 

6 
6 
6 


22.4i*3i,44 
22.47.28,40 

22.56.26,82 

23.  3.25,80 

23. 10. 3o, 53 

23.16.54,05 

23.30.44,67 

23.38.34,72 

0.  5.30,92 
0.20.21,17 
0.20.24,30 

1.  1.26,12 
1.10.53,8 
1.20.24,43 

1.33.11,99 

1.46.26,21 
1.58.49,21 

23.47-  9»39 
0.36.  2,25 
0.40.54,67 

I.  0.55,19 

1.10.52,7 

1.19.37,94 

1.32.29,81 

1.46.25,99 
1.58.49,04 
2.11.45,34 


10  12.54.  7,o3 

20  13.10.59,4 

4  i3. 18. 14,45 

6  14.  9.37,54 

10  i4'i9*  2,25 


3i 
28 

27 

26 

3o 

54 
45 
35 
3i 
21 

24 
26 

2 

24 

12 

26 
49 

9 
I 

54 

55 

I 

38 

29 
26 

49 
45 

6 

52 

14 

37 
2 


52,48    +58, i3    +58, 18    22. 14. 52, 53 
o5  +58, 18    22.22.28,23 

49  +58, 18    22.28.  2,67 


95 
84 
10 

24 
96 

47 
10 

«9 
07 

18 

3i 

04 
I 

59 

o5 

4a 
45 

a9 

98 
73 

II 

O 

10 


99 
1 

3i 

77 
10 


25, 3o 


43,26 
29,34 


56,2 


24,56 

47,77 


0,46 
53,08 

55,8 


4  58, 18 
+58,19 

+58, 20  +58,19 
+58,19 
+58,19 
+58,19 

+  58, 16  f  58,20 
+58, 20 

+58,27  +58, 20 
-+58, 20 
+58,21 

+58,21 

+58,21 

4  58,22 

+58, 14     -4^58,22 
4  58,32    +58,22 


22.42. 3o,t3 
22.48.27,03 
22.57.25,29 
23.  4-24,43 
23.11.29,15 
23.17.52,66 
23.3i.43,3o 
23.39.33,39 
o.  6.29,27 
0.21.19,38 

0.21 .22,52 
I.    2.24,25 

1.21. 2a, 80 

1.34.10,27 

1.47.24,64 
1.59.47,67 


+  58,43  23.48.  7,7a 

4^58,48    +58,44  0.37.  0,42 

+58,35    +58,44  0.41.53,17 

+58,44  I.  1.53,55 


97 

20  24,56 

28  47,77 

29  43,84 


+58,45 

+58,45 

+58,36  +58,45 
+58,49  4  58,46 
+58,55    +58,46 


1.20.36,55 

1.33.28,42 

1.47.24,65 
1.59.47,74 
2.12.43,75 


52,49 
i5,5o 

38,73 


+  i,o5     12.54.  8>o4 


+  ï»ï9 

-T-     0,96 


+      1,07  14,19.      3,17 


(')  On  a  retranché  10'  du  passage  inscrit. 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


Bar.      9' 


Octobr»  29. 
a36  L.  Andromède. . 
439  L.  Andromède. . 
X*  centre 


o",7 


617      7,5 


Lecture.       Microm. 


OCTOBRE  1868. 


O          I          «                '    t          p  f          g 

4a. 46.  7,9  19.56,9  46.11,7 

48.4o.3i,9  ao.  7,0  4o.a5|7 

89.  8.i5,7  ao.  a, 3  8. 14, a 


117 

Correct.    Dbt.  appar. 
Réfr.      de  coll.    au  pâle  nord. 


-H>. 

1,7 

-fo. 

7,« 

4-1. 

5,4 

4a.45,45|4 
48.40.  5)5 
89.  8.5i,6 


J  Poissons 

i54a  L.Andromède. 
Neptune 

(C  BI  -h  i",oo 

n  Poissons 

V  Poissons 


618  7,3 

6ao      7,5 

619  7,5 


83.  7- 19, a    ao. 


1,0 


7.ï9,a    -H). 53,0    — a8,5 


43.5o.34i9  ao.  o,3  5o.35,6  +0.  a, 8 

85.a9.40)5  19.59,1  a9.4a,3  +0.57,6 

87.aa.4o,a  19.58,5  aa.4a,7  +1.  i,5 

75.19.38,7  ao.  0,4  19*39,7  +0.40,0 

85. 10.  5,4  19*58,9  10.  7,6  +0.56,9 


-a8,o 
a6,4 


83.  7.44,2 

43. 5o. 10,4 
85. 3o. 11,9 

87.aa.i6,a 
75.19.51,7 
85.10.36,5 


NOVEMBRE  1868. 


HoTembre  6« 

7  Verseau 

43914  Lai.  Lézard.. 
44i3o  Lai.  Lézard. . 


5oi      3,5 


44656  Lai.  Lézard. . 
44842  Lai.  Lézard.. 

P  P^se 

45371  L.  Andromède. 
456ai  L.Andromède. 
45835  L.  Andromède . 

t  Andromède 

46574  L.  ^  Androm . 

7  Pé^ise 

X* centre 


5oo      3,3 


497      2,7 


@Isis. 


(S)  Amphitrite 

@  Victoria 

P  Bélier 

«Bélier 

Novembre  7. 

♦A=a3*48"8*... 

J  Poissons 

®  Isis 


496      1,0 


(S)  Amphitrite 

(B)  Victoria 

P  Bélier 

«Bélier 

0  Baleine 

Norembre  15. 

9BI 

Polaire  PI  — o",57.. 


541      3,0 


54a 

54a 


9a.  a.  0,4 
46. 3a. 59, 8 
47.11.31,7 
6o.a7.4a,9 
41.  6.41,7 

47'ïo-  9>9 
6a. 37.36, 3 

47.  9-39,9 

48.  8.  a, 6 

49.  6.a8,9 
47. a7. 35,0 
44.18.35,7 
75.3a.a6,o 
89.aa.46,5 


ao.  a 
ao.  a 
ao.  I 
ao.  I 
19.59 
19.56 
ao.  1 
19.59 
ao.  I 
ao.  o 
ao.  o 
19.58 
ao.  a 
19*59 


96.55.19.6  ao.  a 

74.53.10.7  ao.  3 

74*34. 5i ,8  ao.  4 

69.49*58,1  ao.  4 

67.  9.31,0  ao.  a 


538      4,5      98.  5.3o,9    ao.  a 

83.  7.16,6    ao.  o 
96.5o.5i,a    ao.  3 


2,9 
2,9 


74.56.3i,7  ao.  3 

74.44*40,6  ao.  4 

69.49*56,9  ao.  I 

67.  9.30,9  ao.  I 

93.33.38,6  ao.  o 


6a3  ^0,3      93.46.  9,5    ao.  o 
358.38.11,9    ao.  6 


9 
3 

5 

5 

8 

8 

8 

6 

3 

8 

o 

4 
I 


8 
5 

9 

9 
3 


1.58,9 

3a. 59, a 

ii.3i,5 

a7.43,3 

6.43,0 

10. 14, a 

37.35,9 

9-41,3 

8.  a, a 

6.a9,o 

a7.35,8 

18. 38, 5 

3a.a5,6 

aa.48.0 


+i.ia,4 
+0.  5,6 
+0.  6, a 
+o.ao,6 
—o.  0,1 
+0.  6, a 
+o.a3,a 


+0. 

+0. 
+0. 
+0. 
+0. 


6,2 
7,2 
8, a 
6,5 
3,2 


+0.40,4 
+  1.  6,1 


a  55.17,9  +i.a6,8 

9  53.  8, a  +0.39,6 

6  34. 49, a  +0.39, a 

o  49-55,5  +o.3a,5 

6  9-29,7  +o.a9,o 

4  5.a9,i  +i.3o,4 

a  7.17,5  +0.53,1 

o  5o.49,o  +i.a6,6 


-26,9 


-25,7 


-28,7 


-a6,o 

'25,7 


-a5,i 
-a5,8 


56.a9,3 

44-36,7 
49-55,9 

929, 9 
33.38,5 


+0.39,7 

+0.39,4 

+o.3a,5 
+o.a9,o 
-hi.17,0 


8    46.  9,1    +1.19,4 
I     38.  7,5    —0.55,6 


.a5,5 
•a6,i 

24,9 


-28,9 


9a.  a. 45,0 
46. 3a. 38, 5 
47.11.11,4 
60. a7. 37,6 
41.  6.16,6 

47*  9-M,i 
6a.37.3a,8 
47-  9-21, a 

48.  7.43,1 

49.  6.10,9 
47.27.16,0 

44.18.15,4 
75. 3a. 39,7 
89.a3.a7,8 

96.56.18,4 

74. 53. ai, 5 

74.35.  a,i 
69.50.  1,7 
67.  9.3a, 4 

98.  6.33,7 


a6,8      83.  7.44,8 
96-51.49,8 


74. 56. 43, a 

74.44*5o,3 

69.50,  a, 6 
67.  9.33,1 
93.34*a9,7 

93.47-  0,7 


?  centre 6ai  +o,5    100. a3. 33,6    ao.  5,4    a3.a9,3    +i.4i,5 


foo.a4*43,o 


ii8         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


Novembre  16. 

Çy  i""  Bord 

O  2'  Bord 

S  Petite  Ourse 

Véga 

ri  Verseau 

vi  Pégase 

44685  Lai.  Lézard 

44^84  Lai.  Lézard... . 

p  Pégase 

45491  Lai.  Andromède. 
45670  Lai.  Andromède. 

w  Pégase 

46o5i  Lai.  Andromède. 

t  Andromède 

95  Lai.  Cassiopée 

294  Lai.  Andromède. . . 

2r  i"  Bord 

2r  a'Bord 

971  Lai.  Andromède.. . 

1287  Lai.  Andromède. . 

Neptune 

P  Andromède 

Polaire 

0  Baleine 

2714  Lai.  Andromède.. 
2916  Lai.  Andromède.. 
3129  Lai.  Andromède.. 

pBélier 

a  Chiens  de  chasse. . . . 

Ç  2*  Bord 

Polaire  PI 

Arcturus 

7  2'Bord 

Novembre  17. 

O  i*'Bord 

O  2"  Bord 

i  Petite  Ourse 

Véga 

n  Pégase 

>KÎ)=:-4-4a**5o' 

44962  Lai.  Andromède. 

P  Pégase 

45339  Lai.  Andromède. 
45509  Lai.  Andromède. 
45690  Lai.  Andromède. 

V»  Pégase 

l' Andromède 

,*.(©  =  _7°47' 

180  Lai.  Andromède.. 

Zr  I"  Bord 

Zr  2*  Bord 

802  Lai.  Andromède. . 
1019  Lai.  Cassiopée  .. 

1288  Lai.  V  Cassiopée. 

Neptune 

sKÎ)  =  -f-46*29' 


Passage 

1 

Ase.  droite 

G^ 

Ob^ 

N 

observé. 

T 

K 

c. 

C 

app.  conclue. 

NOVEMBRE  i86S. 

h      m     • 

• 

s 

h     m    I 

Pr 

6 

15.27.  ^)'9 

7;9a 

4-   1 

.09 

15.27.  9,01 

pr 

6 

15.29.25, 

74 

25,47 

Ê 

4-  I 

,09 

15.29.26,56 

Pr 

20 

i8.i3.2i, 

4 

25,1 

a5,4 

s 

Pr 

10 

18.32.26, 

,60 

27,05 

28,17 

4- 

1,12 

LF 

6 

22.28.35, 

i5 

35,14 

36, 5o 

-h 

1,36 

4-  1 

,a> 

22.28.36,35 

LF 

6 

22. 36. 49 j 

74 

5o,o4 

5i,34 

-h 

i,3o 

4-  I 

.a« 

22. 36. 5i, 35 

6 

LF 

6 

22.43.44; 

,o5 

44,48 

4-  1 

,a' 

22.43.45,69 

5.6 

LF 

6 

22.5o.23, 

•7 

a3,59 

4-  1 

.aa 

22.50.24,8] 

LF 

6 

22.57.23, 

64 

23,92 

25, i5 

4- 

1,23 

4-  i 

,aa 

22.57.25,14 

8 

LF 

6 

23.  7.27, 

7»' 

28,15 

4-  I 

,aa 

23.  7.29,37 

7 

LF 

6 

23.12.52, 

85 

53,28 

4-  1 

,«3 

23. 12. 54, 5i 

LF 

6 

23.18.48, 

97 

49iî*ï 

5o,22 

•4- 

1,01 

4-  1 

,a3 

23. 18. 5o, 44 

8 

LF 

6 

23.24. 19, 

34 

19*78 

4-  1 

,a3 

23.24.21,01 

LF 

6 

23.3i.4i, 

54 

41,97 

43,09 

-4- 

1,12 

H-  1 

,a3 

23.31.43,20 

7 

LF 

6 

0.  6.  9, 

So 

10,01 

4-   1 

M 

0.  6.11,25 

5 

LF 

6 

0. 11.46, 

«4 

47,  a8 

4-  1 

M 

0.11.48,52 

LF 

6 

0.19.  5, 

"7 

5,18 

-f   1 

M 

0.19.  6,42 

LF 

4 

0.19.  8, 

70 

8,71 

4-  I 

M 

0.19-  9»95 

6 

LF 

6 

o.3i.3o 

,i5 

30,62 

4-  1 

M 

o.3i.3i,86 

8 

LF 

6 

o.4>*i6. 

,08 

16,53 

4-  I 

,a5 

0.41.17,78 

LF 

6 

0.57.32, 

09 

32, 14 

4-  1 

,a5 

0.57.33,3g 

LF 

6 

r.  2.22 

,87 

23,23 

24,48 

H- 

1 ,25 

4-   1 

,a5 

I.  2.24,48 

LF 

10 

1.11.42, 

,6 

5o,9 

52,5 

LF 

6 

1.17.27, 

17 

27,16 

a8,4i 

4- 

1,25 

4-  I 

,a5 

1.17.28,41 

7 

LF 

6 

1.23.     I, 

,<7 

1,67 

4-  I 

,a6 

1.23.  2,93 

8 

LF 

6 

".^9>9) 

.90 

20,37 

4-  I 

,a6 

1.29.21,63 

.8 

LF 

6 

1.35.46, 

75 

47, ai 

4-  1 

,a6 

1.35.48,47 

LF 

6 

1.47.^2, 

99 

23,20 

24,56 

4- 

1,36 

4-  I 

,a6 

1.47.24.46 

Pr 

4 

12.49*49 

,ao 

49,65 

5i,  10 

4- 

1,45 

PP 

10 

12.58.32, 

,66 

32,62 

4-  I 

,48 

12.58.34,  ro 

Pr 

20 

13.10.59 

)!» 

5i,9 

52,1 

Pr 

10 

14.  9.37 

,04 

37,27 

38,74 

4- 

1,47 

Pr 

6 

14*20.45, 

5a 

45,37 

4-  1 

,5o 

14.20.46,87 

Pr 

6 

i5.3i.i6, 

57 

16, 3o 

4-  I 

,5a 

i5. 31.17. 82 

Pr 

6 

i5.33.34, 

37 

•  34,10 

4-  1 

,5a 

15.33.35,62 

Pr 

20 

i8.i3.i8, 

,0 

21,7 

25, 12 

Pr 

10 

18.32.26, 

,u 

26,56 

28,17 

4- 

1,61 

LF 

6 

22. 36. 49 1 

'9 

49, 5o 

5i  ,32 

4- 

1,82 

4-   I 

,81 

22.36.5i,3i 

8.9 

LF 

6 

22.43.43, 

17 

43,71 

4-  I 

,81 

22.43.45,52 

7 

LF 

6 

22.52.46, 

64 

47,08 

4-  ï 

,81 

22.52.48,89 

LF 

6 

22.57.23, 

00 

23,28 

a5,i4 

4- 

1,86 

4-  I 

,8a 

22.57.25,10 

7 

LF 

6 

23.  3.19, 

09 

19,60 

4-  I 

,8a 

23.  3.21,42 

8 

LF 

6 

23.  8.12, 

,a5 

12,69 

4-  I 

,8a 

23.  8.i4,5i 

5 

LF 

6 

23. l3.21 

,8a 

22,32 

4-   I 

,83 

23.i3.24,i5 

LF 

6 

23.18.48, 

«7 

48, 40 

5o ,  2 1 

4- 

1,81 

-h   I 

,83 

23. 18. 5o, 23 

LF 

6 

23. 31.40, 

90 

41,33 

43,07 

4- 

1,74 

4-  1 

,84 

23.31.43,17 

10 

LF 

6 

a3.49-  9j 

97 

9,89 

4-  I 

,84 

23.49.11,73 

9 

LF 

6 

0.  8.i3, 

5a 

i3,99 

4-  I 

.85 

0.  8.i5,84 

LF 

6 

0.18.55, 

5o 

55, 5i 

4-  I 

,85 

0.18.57,36 

LF 

4 

0.18. 58, 

73 

58,74 

4-  1 

,85 

0.19.  0,59 

8 

LF 

6 

0.26.42, 

47 

4a, 9ï 

4-  I 

,86 

0.26.44,77 

8 

LF 

6 

0.32.58, 

59 

59,07 

4-  I 

,86 

0.33.  0,93 

6.7 

LF 

6 

0.41.23, 

55 

24,07 

4-  I 

,87 

0.41.25,94 

LF 

6 

0.57.27, 

la 

27,17 

4-  1 

,87 

0.57.29,04 

8 

LF 

6 

Ï.I7-  9j 

49 

9,97 

4-  I 

,88 

1.17.11,85 

GBAND  INSTRUMENT  MERIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 

Lecture.       Microm.        L,  Réfr. 


Bar.     0' 


"9 
Correct.     DUt.  «ppar. 
de  coll.    aa  pôle  nord. 


Iforembre  16.  o°',7 

OBI  — o",i8 6i8 

OBS-+-i",o5 

^P.  Ourses  i",i5. 

Véga 6o8 

n  Verseau 6o4 

n  Pégase 

44685  Lai.  Lézard. . 
44884  Lai.  Lézard. . 

^  Pégase 6o5 

45491 L.  A.ndromède. 
45670  L.  A.Ddromède. 

u  Pégase 

46o5i  L.  Andromède. 

c  Andromède 6o5 

95  Lai.  Cassiopée. . .      6o5 
294  Lai.  Andromède. 
2*  centre 

971  Lai.  Cassiopée. . 

1287  L.  Andromède.      6o5 

Neptune 6o5 


0,9 


a,8 
0,5 


0,6 


0,1 
0,1 


0,5 
0,5 


NOVEMBRE  1B68. 


108.53.27,4 

108.53.27,4 

3.24.39,6 

5i.2o.i3,o 

90.46.47,4 

60.27.45,4 

48.  3.49)4 

49.  5.49>3 
62.37.35,7 

47.27.53,4 
47.35.12,5 
67.18.52,0 
46.44.59,3 

47.a7-38,4 
40.48.31,8 
46.56.26,0 
89.34.16,2 

43.46.12,4 
45.44 -50,9 

85.38.47,3 


t     9 

i5.3i,i 

27.55,0 
20.  7,4 
20.  2,4 
20.  2,0 

20.  2,1 
20.  0,7 
20. 
20. 


0,2 


20. 
20. 


a," 

1,4 


20.  0,6 
20.  3,8 
20.  3,2 
20.  4,6 
20.  1,7 

19-57,7 


67.55,2  -f-a.27,6 

35.3i,o  +2.24,6  , 

24.34.5  —0.46,5    —27,3 

20.11.3  -fo.io,8  —28,2 
46.46,9  4-1.11,0  —27,7 
27.45,2  -+-0.21,2    —28,4 

3-49)7  ■+-<>•  7,3 

5.49»7  ■+-<>•  ^»4 

37.35,0  4-0.23,8    —28,7 

27.52,2  4-0.  6,7 

35.11.6  4-0.  6,8 
18.52,2  4-0.29,7    —27,5 
44*56,5  4-0.  5,9 
27.36,0  4-0.  6,7    —27,5 

48.28.4  — o.  0,4 
56.25,4  4-0.  6,1 
34.19,4  -l-i.  8,1 


20.  3,1  46.10,1  4-0.  2,7 
20.  2,0  44.49,8  4-0.  4,8 
20.  2,7    38.45,5    4-0.59,3 


109.  9.55,8 
108.37.27,8 


90.47.30,2 
60.27.38,7 

48.  3.29,3 

49 .  5 . 3o , 4 
62.37.31,1 
47.27.31,2 
47.34.50,7 
67.18.54,2 

46.44.34,7 
47.27.15,0 

40.48.  0,3 

46.56.  3,8 

89.34.59,8 

43.45.45,1 
45.44.26,9 
85.39.17,1 


2714  L.  Andromède.      6o5 
2916  L.  Andromède. 
3129  L.  Andromède. 

?  Bélier 604 

a  Chiens  de  chasse. .      611 

9  Bl..r 

PolairePI— 1",22..      614 

y  centre 616 

NoTembre  17. 

OBI  — o",i2 617 

OBS4-i"',io 

9  P.  Ourse  4-  i",ia. 

Véga 616 

n  Verseau 624 

1}  Pégase 

♦  ji  =  22**43"46».. 
44962  L.  Andromède. 

p  Pégase 

45339  L.  Andromède. 
45509  L.  Andromède. 
45690  L.  Andromède. 

•j  Pégase 628 

t  Andromède 

*Ji  =  23**49"i2*..      63o 
180  Lai.  Andromède. 
y  centre 

802  Lai.  Andromède. 
1019  Lai.  Cassiopée. 
1288  L.  V  Cassiopée.      632 
Neptune 632 

♦  A  =  i'*i7"i2'.. 


0,2 


0,0 
2,1 


a, 7 
3,3 

4,9 


6,3 
4,1 


4,6 
4,1 


3,4 
3, a 


41.20.21,9 
43.43.37,5 

45.14.  4,3 
69.49-^6,6 

5o. 58. 40,1 

94.12.20,2 

358.38.11,0 


20.  2,6    20.20,6    4-0.  0,2 


ï,9 


ï,9 

1,7 


20. 
20. 
20. 
20.   1,4 

19-^9,4 
20.  6,7 


43.37,2 
14.  4,0 
49-55,8 
58.39,9 
12.21,7 
38.  6,1 


4-0.  2,7 

4-0.  4,3 

4-0.33,1 

4"0.io,4 

-hi."9,7 
—0.55,0 


101.28.57,7    20.  6,4    28.52,1     4-1.44,7 


109.  8.40,6 
109.  8.40,6 

3.24.37,4 
5i.20.i4,3 
90.46.50,2 
60.27.48,0 
47.10.55,3 
46. 5i .53,3 
62.37.34,4 

41.  3.47,îï 
47.14.2^,2 

42.  5.5o,i 

67.18.52,5 

47.27-37,9 
97.46.  3,3 

43.28.31,7 

89.35.  4,0 

« 
47.  3.35,3 
43.28.10,7 
39.45.11,5 
85.39.10,2 
43.31.18,7 


16.  4,1 
28.29,1 
20.  4,5 

20.  2,5 
20.  2,6 

3,9 

4,7 


ï,7 


20. 
20. 
20^ 
20.  1,0 
20.  0,7 
20.  0,8 
20.   1,3 


20. 
20. 
20. 
20. 
20. 


1,0 
1,5 
4,6 

2,6 

1,1 


22.36,1 

5o.  9,8 

24.35,3 

20.12,6 

46.49,1 

27 . 46 , o 

io.5i,8 

5i.53,o 

37.34,9 
3.48,0 

14.23,1 

5.49,5 
18.52,3 
27.37,2 
45.59,0 
28.30,3 
35.  3,8 


20.  0,6  3.35,2 

20.  0,9  28.10,6 

20.  0,9  45.11,7 

19.59,7  39.11,5 

20.  2,7  3i.i7,2 


4-2.28.0 

4-2.24,1 
—0.45,9 
4-0.10,6 
4-1.10,2 
4-0.20,9 
4-0.  6,3 
4-0.  6,0 
4-0.23,5 
-Oj  0,1 
4-0.  6,3 
4-0.  1,0 
4-0  29,3 
4-0.  6,6 
4-i.3o,5 
4-0.  2,4 
-hl.   7,4 

4-0.  6,2 
4-0.  2,4 
— o.  1,5 
4-0.59,0 
4-0.   2,5 


—26,5 
—28,8 

-27,7 


28,7 

29,1 

29,1 
28,9 


-28,3 


27,2 
28,7 


41.19.53,1 
43.43.12,2 
45.13.40,6 
69.50.   1,2 

94.13.12,5 


ioi.3o.  7,9 

109.24.35,2 
108.52.  5,0 


90.47.31,1 
60.27.38,7 
47.10.29,9 
46.5i.3o,8 
62.37.30,2 

41.  3.19,7 
47.14.  i»2 

42.  5.22,3 

67.18.53,4 
47.27.15,6 

97-47.  1,3 
43.28.  4,5 
89.35.43,0 

47.  3.i3,2 
43.27.44,8 
39.44.42,0 
85.39.42,3 
43^.3o.5i. 


I20 


GRAND  INSTRUMENT  MERIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 

,  Ase.  droite 

T  Xfg  C.  C'  ftpp.condae. 


G'.    Ob'.     N 


Passage 
obsenré. 


Novembre  17. 
agSS  Lai.  n  Poissons..     6 

54.(D  =  4-1 1^*54' 9 

P  Bélier 

NoTembre  19. 
a  Chiens  de  chasse. . . . 

Polaire 

Ç  a*  Bord 

LÉpi 

Arcturus 

ç  a*  Bord ' 

NoTembre  20. 
O  I"  Bord 

O  a*  Bord 

S  Petite  Ourse 

Véga 

a'  Capricorne 

p  Capricorne 

C  i"  Bord 

y)  Pégase 

44707  Lai.  Lézard  ....    6 

*(D  =  -f-43"ia' 9 

P  Pégase 

453a8L.  Andr.  (lai").    9 
455 1  a  Lai .  Andromède.  7 . 8 
45696  Lai.  Andromède.    7 

u  Pégase 

46094  LaJ.  Andromède.  7.8 

t  Andromède..  .^ 

H.  CD  =  —7^38' 

84  LaL  Andromède...     7 
a56  Lai.  Andromède.. 

ar  !•"  Bord 

2r  a*  Bord 

907  Lai.  Andromède..  5.6 
11 63  Lai.  0  Cassiopée  .    5 
i386  Lai.  Andromède.     9 

p  Andromède 

Polaire 

0  Baleine 

a953  Lai.  it  Poissons. . 

H.CE)  =  -|-ii«54' 

pBélier 

Novembre  30. 
aBôlier 

1  Bélier 

^  Bélier 

0  Métis 

o'Orion 

II  Orion 

P  Taureau 

C  a*  Bord 

Décembre  9. 

Ti  Taureau 

(9)  Métis..... 


LF 
LF 
LF 

PP 
PP 
Pr 
PP 
Pr 
PP 

PP 
Pp 
PP 
PP 
PP 
Pr 
Pr 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

LF 

ML-GL 
ML-GL 
ML-GL 

ML-GL 

ML-GL 
ML-GL 
ML-GL 
ML-GL 


6 
6 
6 

10 

ao 
10 
10 

a 
10 

6 
6 
ao 
10 
10 
10 


NOYEMBRE  1868. 

h      m     •  • 

i.3o.  7,6a      7,74 
1.36.   1,64      1,76        s 
i.47.aa,4o    aa,6i    a4|56 


■ 
1,95 


4-  1,88 
4-  1,89 
1,89 


h     ■    t 

i.3o.  9,62 
1.36.  3f65 
i.47-a4,5o 


la. 49.47,45 
i3.io.56,7 
i3.ii.53|io 
i3.i8.ia,3o 
i4*  9.35,ao 
14. a8. 5a, 57 


47,90 
49i4 
53,  o3 
ia,i6 
35,43 
5a,  aa 


5i,i8 
5o,63 

15,59 
38,79 


3,38 
-h  3,38 


15.43.45,30  45,0a 

i5.46.  3,8a  3,54 

18.13.17,6  ai, 3  a4,a4 

i8.3a.a4,a8  a4,73  a8,ia    -f-  3,39    +  3,44 

ao. 10.41,9»  41,74  45,17    4-3,43    4-3,47 

ao. ai. 17, 98  17,73  ai,a3    4-  3,5o    -t-  3,48 


6    ao.54.11, 59    11,36 


6  aa.36.47,a9 

6  aa. 44*23, 04 

6  aa.5o.4a,59 

6  aa.57.ai,ao 

6  a3.  3.  a, 19 

6  a3.  8.i3,5o 

6  a3.i3.a8,65 

6  a3. 18.46, 14 

6  a3.a5.a6,57 

6  a3.3i.38,79 

10  a3. 49 «55, 54 

6  o.  5.53,o5 

6  o.io.55,ao 

6  o.i8.3o,o3 

6  0.18. 33, a5 

6  0.39. 35, 8a 

6  o.37.aa,3a 

6  0.44*  5,64 

6  I.  a.ao,6o 

10  I. il. 39, a 

6  I. 17.34,70 

6  i.3o.  5,57 

6  1.36.  0,00 

6  i.47.ao,57 


47,59 
a3,46 
43, o3 
ai,  48 
a, 61 

»3,94 
a9,ï4 
46,37 
a7,oi 
39,2a 
55,45 
53, 5i 
55,64 
3o,o4 
33, a6 
36,  a6 
aa,8o 
6,08 
ao,96 
47,5 
a4,59 
5,69 
o,ia 
20,78 


a5,09    4-  3,61 


5o,i6 
43,0a 


24,45 

5o,5 

a8,39 


ML-LF 
ML-LF 


6  1.59.33,09  3a, 33 

6  a.5i.a7,93  a8,i5 

6  3.  3. 5a, 91  53, la 

10  3.53.37,19  37,40 

6  4.48.44,85  45,00 

6  4. 56.49, 5i  49,68 

6  5.17.44,93  45, a3 

7  5.a6.a6,78  36,98 

DÉCEMBRE  1868. 


6      3.39.  7,70      7,97    42,46    4-34,49    4-34,56 
10      3.44*23,67    a3,90  4-34,56 


■+-  3,a8    4-  3,3a    ia.49.5i,22 


4'  3,3a  i3. II. 56, 35 

3,43    -f-  3,33  i3.i8.i5,49 

3,36    -f-  3,35  14.  9-38,78 

4-  3,36  14. a8. 55, 58 


15.43.48,40 
i5.46.  6,9a 

18. 3a. a8, 17 
ao.  10.45,31 

30. ai. 21, 31 

ao. 54. 14, 85 

33. 36. 5i, 39 
33.44*27,16 
33.50.46,73 
33. 57. 25, 18 
33.  3.  6,3i 
33.  8.17,64 

33.13.33,84 
33.i8.5o,o8 
33.35.30,72 
33.31.42,93 
33.49.59,16 

0.  5.57,22 
0.10.59,35 
0.18.33,75 
o. 18.36,97 
0.39.39,97 
0.37.36,51 

0.44*  9,80 

1.  3.34,68 

1.17.38,31 
i.3o.  9,41 
1.36.  3,84 
1.47*24,50 

1.59.47,81 
3.51.43,74 
3.  4*  8,74 
3.53.53,11 
4.49.  0,82 
4.57.  5,5i 
5.18.  1,11 
5.36.42,87 


4-  3,49 


5i,37    4-  3,68    4-  3,70 

4-  3,70 
3,70 
3,70 
3,70 
4-  3,70 
4-  3,70 
4-  3,79    4-  3,7 
3,7 


3,80 


3,49 


4-  3,7 
4-  3,7 
4-  3,7 
4-  3,7 
4-  3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,72 
4-  3,72 


4-  3,80    4-  3,73 

4-  3,73 
3,73 
3,72 


34,55    4-  3,77     -f- 

47,75    4-i5,42    4-i5,48 

43,77    -f-i5,63    -f-i5,59 

8,81     -f-15,69    4-i5,63 

4-i5,7i 

4-i5,83 

4-i5,83 

1,06    4-i5,83    4-i5,88 

"5,89 


3.39.42,53 
3.44*58,46 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 
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Bar.     0' 


Norembre  17.         o*,7 
9953  L.  it  Poissons. .  « 

*ii  =  i*'36"4* o 

p  Bélier 63i  +3, a 

NoTembre  19. 
X  Chiens  de  chasse. .      628  —1,0 


Lecture.       Mîcrom. 
NOVEMBRE  1868. 


Correct.     Dist.  appu*. 
Réfr.       de  coll.     ao  p6le  nord 


78.3i.3o 
78.  5.24 
69.49.57 

50.58. 43 


t     p 


9  BI 
L'Épi 


7  centre 

Norembre  20. 
OBI  — o-,i7.. 
OBS+i-,07.. 


95.30.54 
628  —0,7     100.27.11 

625  — o, I     102.  7.55 

621  4-1,2     109.50.26 
109.50.26 


Véga 

a'  Capricorne 

p  Capricorne 

C  BI  -h  i",07   

n  Verseau 

q  Pégase 

44707  Lai.  Lézard. . 

*  JR  =  22*5o"47*.. 

P  Pégase 

45328  L.  Andromède. 
455 1 2  L.  Andromède. 
45696  L.  Andromède. 

u  Pégase  

46094  L.  Andromède, 
t  Andromède 

*  JR  =  23»»49"»59*.. 
84  Lai. Andromède.. 
256  Lai.  Andromède. 
X*  centre 

907  Lai.  Andromède. 
ii63  Lai.  Cassiopée. 
i386  L.  Andromède. 
P  Andromède 

2953  L.ir Poissons.. 

M  JR=  i**36"4* 

p  Bélier 

NoTembre  30. 

«Bélier 

iBélier 

^Bélier 

0  Métis 

o'  Orion 

1 1  Orion 

P  Taureau  

CBI-i-,47 


2,3 

1,3 


6i5 
612 
612  4- 1,0 

608  -fo,i 


606  —0,3 


604  —0,3 


6o3 
6o3 


0,7 
-0,7 


533  4-1,5 

532  2 , 5 
53i  2,4 
526      1 , 4 


526 


»,ï 


5i.2o.i3 
102.55.35 

108.12.49 
107.36.35 
90.46.48 
60.27.43 
48.44.29 
46.48.46 
62.37.34 
48.32.21 
47*  o.5o 
42.20.25 
67.18.49 
46.39.14 
47.27.35 
97.36.49 
44.38. i5 
46.  9.13 
89.36.41 

46.14.18 
42.26. 17 

46.46.47 
55.  4.36 


78.31.26 
78.  5. 18 
69. 49*.  56 

67.  9.33 
69.11.  6 
70.46.  9 

70.27.29 

76.41.36 
74.46.28 
61 .3o.34 
71.48.18 


,8 

20.  2,0 

31.29, 

,6 

ao.  0,9 

5.24, 

,5 

20.   1,8 

49-56, 

,2 

20.  3,7 

58.40, 

,3 

20.   1,2 

3o.53, 

,8 

20.  6,7 

27.  5,( 

,3 

20.  7,6 

7.48, 

i9 

16.  6,5 

4-i9i 

)9 

a8.3i,9 

3i.53, 

,3 

20.  1,3 

20.12, 

i7 

20.  6,5 

55.29, 

|0 

20.  3,4 

12.46, 

,9 

19.53,5 

36.41, 

,0 

20.  3,0 

46.46, 

,8 

20.  1,4 

^7-44, 

,5 

20.  0,1 

44. 3o, 

.9 

1959,6 

48.48, 

i9 

20.  0,9 

37.35, 

,4 

i9-^>9 

32.22, 

,5 

20.  0,3 

o.5i, 

,•» 

20.  0,3 

20.25, 

,4 

19-58,4 

18.52, 

.4 

20.  2,7 

39-13, 

,4 

20.  0,5 

27.35, 

,5 

20.  3,1 

36.46, 

,5 

20.  2,6 

38.13, 

,7 

20.  0,9 

9-'4, 

,a 

20.   1,7 

36. 40, 

i9 

20.  1,4 

ï4.i9i 

>9 

20.  0,3 

26.18, 

,5 

19.58,9 

46.49, 

.6 

ï9-59,7 

4-37, 

,3 

19-59,4 

31.27, 

i9 

19.56,6 

5.22, 

,2 

20.   1,5 

49.55, 

,8 

20.  5,9 

9-a8, 

,7 

20.   1,0 

11.  7, 

À 

19.58,3 

46.11, 

,6 

19.58,0 

27.32, 

,6 

20.  4,9 

41.32, 

y9 

19-59," 

46. 3o, 

,5 

20.  2,1 

30.34, 

,4 

20.  1,7 

48.18, 

•  #       » 

5  4-0.45,8 
1 
8 


2  40.45 

6  4-0.32 

6  4-0. 10 

8  -fi.24 

6  +1.42 


1.49 


9    4-2.35 

2     -J  2.3l 


9 
5 


7 
5 

4 

7 
6 
5 

4 

4 

9 
3 

3 

7 

9 

9 
6 

7 


4B.10 

4-1. 5i 

4-a.ai 

-f2.17 

4-1.11 
+0.21 
-fo.  8 
40.  6 
4-0.23 
+0.  7 
4-0.  6 
+0.  1 
4-0.29 
4-0.  5 
4-0.  6 
4-1. 3i 
4-0.  3 
4-0.  5 
4-1.  8 


3  4-0.  5 

3  -ho.   1 

7  -fo.  5 

2  4-0.  i5 


6 

9 

7 

6 
o 

9 
6 

6 

4 
o 

4 


4-0.46 
4-0.45 
4-0.33 

40.29 
4-0. 3i 
4-0.33 

4-0.33 

-i-o.4a 
4-0.39 
40.22 
4-0.35 


8 

9 

2 

2 
8 
8 

7 

2 

7 
3 


4 
3 

9 
o 


3 
6 


1 

7 
8 

3 

6 
6 


DÉCEMBRE  1868. 
Décembre  9. 
vj  Taureau 6644-7,0      66.i8.i3,2    20.4,4    18.9,9 

^^  Métis 70.20.  9,8    20.  0,9    20.10,0 

Observations,  —  ToMB  XXIV. 


+0.27,9 
4-0.33,2 


27,0 


78.31.47 
78.  5.41 
69.50.   1 


5    —28,7      5o.58.22 

8  95.3i.5o 

3    —27,5     100.28.19 


6 
3 

8  - 

9  — 
8    — 

8 

I 

2 
1 
o 


a8,9 

28,6 

-27,8 

-27,2 
27,5 


— ^9,» 


a7»7 
27,4 


-26,7 


26,6 

26,1 

27,5 
a6,9 


I     —26,2 


102.  9.  8 

iio.  6.27 
109.33.50 

51.19.55 

102. 56. 53 

108.14.39 

107.38.31 

90.47.30 

60.27.38 

48.44-11 
46.48.27 

62.37.31 
48.32.  2 
47.  o.3o 
42*19-59 
67.18.54 
46.38.5i 

47.27.14 
97.37.50 
44-37. 5o 
46.  8.52 
89.37.21 

46. 13.57 
42.25.52 
46.46.28 
55.  4-34 


78.31.46 
78.  5.41 
69.50.  1 

67.  9.31 
69.11.12 
70.46.19 

70.27.39 

76.41.48 
74.46.43 
61.30.29 
71.48.27 


1 
1 

2 

8 

3 

6 

8 

2 
2 

4 
1 

5 

2 

1 

I 

3 

I 

8 

8 

1 

6 

6 

6 

9 
6 

1 

4 
6 

2 
I 
1 


4 
o 


o 
o 
o 

2 

5 
3 

4 


24,8      66.18.12,8 
.70.20.18,2 

16* 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  ASCENSIONS  DROITES, 


G'.    Ob'.     N 


Décembre  9. 

>  Taureau ml-lf  8 

7  Taureau ml-lf  8 

@  Proserpine ml-lf  8 

e  Cocher ml-lf  8 

a  Orion ml-lf  8 

Décembre  10. 

Ç  Taureau ml-lf  4 

u  Taureau ml-lf  8 

(5)  Métis  .  .     ML-LF  10 

@  Angelina ml-lf  4 

7  Taureau ml-lf  9 

I  Taureau ml-lf  8 

Décembre  11.  • 

(9)  Métis ML-LF  10 

\  Taureau ml-lf  8 

(6?)  Angelina ml-lf  10 

s  Taureau ml-lf  8 

(S)  Proserpine ml-lf  10 

Décembre  12. 

t  Bélier ml-lf  8 

^  Bélier ml-lf  8 

>|.  (D  =  -H  19*»  l4\4.  .  .    8.9  ML-LF  6 

Ç  Taureau ml-lf  8 

6557  Lai*  Persée 7.8  ml-lf  6 

6706  Lai.  Persée 6.7  ml-lf  6 

(9)   Métis ML-LF  6 

(§)  Angelina ml-lf  8 


Passage 
observé.  T 

DÉCEMBRE  1868. 


Aa. 


C. 


h      m     • 

3.52.5i,09 
4.ii.46}03 

4.3a.20)8i 

4.47-53,28 
5.47-a9,76 

3.19.23,20 
3 . 39 .  o , 86 

3.43.23,67 

4.  2.54,41 
4.11.39,21 
4.20.16,91 


5i,23 
46,20 

21,09 

53,65 

29,84 


25,86  +34,63 

20,82  +34,62 

28,45  +34,80 

5,19  +35,35 


+  34,62 
+34,70 
+34,78 
+34,86 
+  35, i3 


23, 3i  4,59 

i,i3  42,46 
23,89 

54,67 

39,39  20,82 

17,12  58, 61 


+41,28    +41,22 
+41,33     +41.32 

+41,33 

4-41,43 

+41,43    +41,46 
+41,49    +41,49 


Asc.  droite 
spp.  conclue. 


h     m    s 
3.53.25,85 
4.12.20,90 

4.32.55,87 

4.48.28,51 

5.48.  4,97 

3.20.  4,53 
3.39.42,45 

3.44*  ^,22 
4.  3.36,10 

4.12.20,85 

4.20.58,61 


3.42.25,78    26,00 

3.52.38,00    38, 14    25,86    4  47,72 

4.  1.54,39    54,65 


+47,59      3.43.13,59 
+  47,75      4.  2.42,4« 


4.20.10,57    10,79    58,62    +47,83 

4.3i.  7,87      8,i5  +47,89 


2.50.49,43    49,66    43,75    +54,09 
3.  3.i4,5i     14,73      8,81     +54,08 


3. II.  4,72 
3.19.10,29 
3.25.57,53 
3.31.42,45 

3.41.29,47 


4,94 
10,40 

57,89 
42,87 

29,69 


4,59    -4-54,19 


+54,23 
+54,26 

54,32 


4.3i.56,o4 


+54,18      3.11.59,12 


4.  0.55,17    55,42 


+54,40 


3.26.52,12 
3.32.37,13 

3.42.24,01 
4.   i.49i^2 


GRAND  INSTRUMENT  MERIDIEN. 


Bar.     0' 


Décembre  9.         o'",7 

>  Taureau * 

y  Taureau 662 

(S)  Proserpine 662 

e  Cocher 663 

z  Orion 660 

Décembre  10. 

Ç  Taureau 553 

13  Taureau 

(9)  Mélis 55o 

@  Angelîna 549 

7  Taureau 

«  Taureau 547 

Décembre  il. 

@  Métis 478 

>  Taureau 

@  Ângelioa 

7  Taureau 

t  Taureau 4^1 

@  Proserpine 481 

Décembre  12. 

t  Bélier 539 

<y  Bélier 

H-  jt=  3*'ii"59'. .. 

Ç  Taureau 540 

6557  Ul.  Persée... 

6706  Lai.  Persée. . .      540 

(9)  Métis 

(S)  Angelina 538 


Lecture.       Microm. 
DÉCEMBRE  1868. 


DISTANCES  POLAIRES. 

Correct, 
de  coll. 


ia3 


Réfr. 


Dist.  appar. 
au  pôle  nord. 


0 

77.52.43,6 

20. 

2,2 

52.42,8 

-ho. 44, 4 

-25,3 

77.53.    2,2 

6,4 

74.41.24,2 

20. 

4,9 

41.20,4 

-4-0.39,4 

-25,7 

74.41.34,8 

7,3 

65.32.22,4 

20. 

i5,6 

32.   8,1 

-+-0.26,9 

65.32.10,0 

7,3 

57.  3.  3,3 

20. 

9,8 

2.54,4 

+0.16,9 

-25,5 

57.  2.46,3 

6,7 

82.36.55,4 

20. 

6,2 

36.49,8 

-H>.52,5 

—23,9 

82.37.17,3 

5,8 

80.43.14,1 

20. 

«,7 

43.13, 8 

-4-0.48,6 

-22,9 

80.43.39,7 

66.18.  8,2 

20. 

1,0 

18.  8,4 

-ho. 27,6 

—  23,0 

66.i8.i3,3 

5,7 

70.19.  6,3 

19. 

58,3 

19-  9,3 

-fo.32,8 

70.1919,4 

5,7 

67.17.36,8 

«9- 

57,8 

17.40,0 

-t  0.28,9 

67.17.46,2 

74.41.17,2 

20. 

0,8 

41.17,5 

40.38,9 

—  22,3 

74.41.33,7 

6,3 

71.  6.46,1 

20. 

6,9 

6.40,2 

-fo.33,8 

—  22,5 

71.  6.5i,3 

9,3 

70.18.12,5 

20. 

3,3 

18.10,4 

-+-0.32,1 

70.18.19,1 

77.52.41 ,8 

20. 

0,3 

52.42,8 

4  0.42,9 

-23,7 

67.20.49,0 

20. 

2,9 

20.47,0 

-f  0.28,3 

67.20.51,9 

74.41*23,4 

20. 

5,1 

41.19,4 

-40. 38,1 

-23,4 

9,ï 

71.  6.41,6 

20. 

1,0 

6.41,5 

-i-o.33,2 

-  23,2 

9,2 

65.34.39,0 

20. 

1,6 

34.38,5 

4-0.26,1 

65.34.4^,2 

7,1 

69.11.  2,4 

20. 

0,3 

II.  3,5 

-fo.3i,i 

-23,6 

70.46.  7,5 

20. 

0.3 

46.  8,1 

4-0.33,2 

22,7 

70.45.22,3 

20. 

0,1 

45.22,9 

40.33,1 

70.45.33,0 

6,5 

80.43.15,1 

20. 

2,1 

43.13,9 

HO. 48, 4 

-22,7 

58.25.34,6 

20. 

3,0 

25.32,5 

-f-0.18,2 

58.25.27,7 

7,5 

52.50.59,8 

20. 

4,6 

5o.56,4 

4-0.12,1 

52.50.45,5 

70.17.10,2 

20. 

6,1 

17.  5,3 

40.32,6 

70.17.14,9 

6,6 

67.23.45,6 

20. 

6,4 

23.40,3 

H-o.28,8 

67.23.46,1 

16*. 
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OBSERVATIONS  FAITES  EN  1868 


LA  LUNETTE  MÉRIDIENNE   DE   GAMBEY. 


G'  Grandeur  estimée  des  étoiles. 

Ob' Désignation  de  rastronome  qui  a  fait  l'observation. 

N   Nombre  de  fils  auxquels  le  passage  a  été  observé. 

T   Secondes  du  passage  corrigé  en  raison  de  la  situation  de  la  Lunette  et  de  Taberration  diurne. 

X^  Secondes  de  l'ascension  droite  calculée  des  étoiles  fondamentales. 

C^  Correction  de  la  pendule,  fournie  par  chaque  étoile  fondamentale. 

C'^  Correction  moyenne  de  la  pendule  applicable  à  chaque  observation. 

Sous  le  titre  «  Passage  observé  b  ,  la  cinquième  colonne  contient  l'heure  du  passage  de  l'astre  à  la 
moyenne  des  dix  fils  en  temps  de  la  pendule. 


G'.   Ob'.    N 


Passage 
obsenré. 


C. 


Asc.  droite 
app.  conclue. 


JANVIER  1868.  —  Position  directe. 


Janriar  31. 

G706  Lai.  Persée 6  g 

ê  Ëridan g 

4  Taureau g 

7039  Lai.  Persée  (')...  8  g 

k  Persée 3  g 

7^36  Lai.  Persée 7  g 

7293  Lai.  Persée g 

7470  Lai.  Persée  (*)...  7  g 

7563  Lai.  Persée 8  g 

7654  Lai.  Persée 8  g 

s*Éridan g 

o'Ëridan g 

8073  Lai.  Taureau 8.9  g 

8i38  Lai.  Persée 7  g 

8273  Lai.  Persée 5  g 

8357  ^1*  Persée 7.8  g 

8447  1^1*  Cocher 5.6  g 

Âldébaran g 

i  Cocher g 

9309  Lai.  Cocher 7.8  g 

9444  Lai.  Cocher 8  g 

9512  Lai. Cocher  (')...  7  g 

9621  Lai.  Cocher 8  g 

9697  Lai.  Cocher 7  g 


6 
8 
6 
6 
6 
6 
3 

* 

6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

7 
6 

6 

6 

6 

6 

6 


h      m     f 
3.31.24,82 

3.35.48,22 

3.38. 30,92 
3.42.15, 23 

3.44.4^,70 

3.47*5o,66 

3.49-46,49 
3.56.12,66 

3 . 57 . 39 , 20 

3.59.57,80 

.  4.18,18 

.  8 .  4  >  ^o 

.11.23,88 

.i3.47,o5 

.16.35,00 

.19.25,53 

.22.  2,82 

.27.13,52 

.47.16,66 

. 5o . 25 , 36 

.54.27,43 

.56.20,92 

4.59.38,38 

5.   1.57,75 


25,45 
48,26 
3i,35 
i5,8i 
43,23 
51,27 

47,14 
i3,i8 

39,83 

58,39 

18,25 

4,56 

24,41 

47,64 
35,53 
26,12 

3,43 
i3,85 


55*74 
38,90 

50,91 


12,22 


21, 5i 


17,22    24,85 

26,04 

28,10 

2i,5o 

39,01 

58,43 


•         +67,48 

^-67, 48    -f67,49 

-h67,55    -4-67, 5o 

-f67,52 

-467,53 

+67,54 
-+■67,55 
4-67,57 

+67,57 
+  67,58 

+67,59 
-4-67,66  +67,60 
+67,61 
+67,61 
+67,62 

+67,64 

+67,66 

+67,66    +67,68 

H-67,63    +67,75 

+67,75 

+67,77 
+67,78 

+67,78 

+67,79 


3.32.32,93 
3.36.55,75 
3.39.38,85 
3.43.23,33 
3.45.50,76 
3.48.58,81 
3.50.54,69 
3.57.20,75 
3.58.47,40 
4.  I.  5,97 
4.  5.25,84 

4.  9«ïî*,i6 
4. 12.32,02 
4.14.55,25 
4.17.43,15 
4.20.33,76 
4.23.11 ,09 
4.28.21,53 
4.48.24,97 

4*5i .33,79 

4.55.35,87 
4.57.29,28 

5.  0.46,79 
5.  3.  6,2a 


(')  Diffère  de  6i',6o  avec  le  Catalogue.  (*)  Diffère  de  6o*,5i  avec  le  Catalogue. 

(')  On  a  retranché  i*  au  passage  observé.—  Foir  Tobs.  de  1875  janv.  3o,  s*accordant  avec  le  Catalogue. 
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LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY. 


G^   Ob'.     N 


Passage 
obserTé. 


A». 


JANVIER  1868.  —  Position  directe. 
Janvier  31.  h    m    •  • 

9769  Lai.  Cocher 7.8    cr      6      5.  4-4o,88    4i,4o 

9817  Lai.  Cocher  (*•). ..       8      Gr      6      5.  7.19,68    ao,24 

FÉVRIER  1868.  —  Position  directe. 


Asc.  droite 
^'0         app.  conclue. 


4-67,80      5.  5.49,tîo 
4-67,82      5.  8.28,06 


Février  10. 

^  Orion cr  6 

10899  Lai.  Cocher 5      cr  6 

1 1075  Lai.  Cocher 6.7    cr  6 

a  Orion Gr  6 

0  Cocher Cr  6 

1 1367  Lai.  Cocher 7      or  6 

1 149.8  Lai.  Cocher 6.7    cr  6 

ii5i 3  Lai.  Cocher 7      Gr  6 

117 10  Lai.  Cocher 5.6    Gr  6 

>i  Gémeaux Gr  5 

Février  12. 

1)  Gémeaux Gr  6 

1 1920  Lai.  Cocher 8      Gr  6 

fi  Gémeaux Gr  6 

12266  Lai.  Cocher 6.7  Gr  6 

12387  Laî.  Cocher 7.8  Gr  6 

Février  17. 

11066  Lai.  Cocher 6.7  Gr  6 

a  Orion Gr  6 

0  Cocher Gr  6 

1 1374  Lai.  Cocher 6   Gr  6 

11471  Lai.  Cocher 6.7  Gr  6 

V  Orion Gr  6 

1 1683  Lai.  Cocher cr  6 

n  Gémeaux Gr  6 

11920  Lai.  Cocher 7.8  Gr  6 

12014  Lai.  Cocher 8   Gr  6 

121 34  Lai.  Cocher 7   Gr  6 

12233  Lai.  Cocher 7.8  Gr  6 

12328  Lai.  Cocher 7.8  Gr  6 

12448  Lai.  Cocher 6.7  Gr  6 

12538  Lai.  Cocher 6.7  cr  6 

12629  ^^'  Cocher 5.6  Gr  6 

12773  Lai.  Cocher 7   Gr  6 

1 3026  Lai.  Cocher  (*)..  6.7  Gr  6 

B  Gémeaux Gr  5 

1 3362  Lai.  Cocher 7.8  Gr  6 

1 34 85  Lai.  Gémeaux. ..  7   Gr  6 

13573  Lai.  Cocher 6.7  Gr  6 

9  Gémeaux Gr  6 

p  Petit  Chien Gr  '  6 

Castor Gr  6 

Février  20. 

10798  Lai.  Cocher Gr  3 

10899  Lai.  Cocher 5.6  Gr  6 

11026  Lai.  Cocher 6   Gr  6 

a  Orion Gr  6 

0  Cocher Gr  3 


5.32 
5.38 
5.43 
5.46 
5.49 
5.52 
5.54 
5.57 
6.  2 
6.  5 


■  30  «  7 
.46, 12 

.26,63 
,46,1 5 
.27,63 

.43,47 
.43,85 

.i5,i3 

.25,76 

.39,18 


5o,86 
46,78 
27,24 
46,38 


6,67    +75,81 


2,33 


28,26    44, i5 

44,o3 

44,5o 

i5,74 
26,32 

39,60 


-1-75,95 
-+^75, 89 


Position  inverse. 


6.  5.37,30  37 

6.  7.56,48  57 

6.i3.4i,a6  4j 

6.17.40,42  40 

6.21.15, 66  16 


5.43.  8,24 
5.46.40,90 
5.49.22,19 
5.52.54,70 
5.55.57,85 
5.58.4*  >32 
6.  1.29,92 
6.  5.33,76 
6.  7.52,68 
6.10.47, "7 
6.14.  8,62 
6.16.49,00 
6.19.29,57 
6.22.35,66 
6:25.  8,53 
6.28.  9,64 
6.32.  7,43 
6.39.20,70 
6.4^.44,39 
6.48.  2,38 
6.5i .21,76 
6.53.59, >5 
7.10.53,58 
7.18.39,08 

7-24-49»75 

5.35.34,25 
5. 38. 38, 80 
5.41.44,82 
5.46.38,95 
5.49.20,12 


8 

41 
22 

55 

58 

41 
3o 

34 
53 

47 

9 

49 
3o 

36 

9 
10 

8 
21 
45 

3 
22 

59 
53 

39 

5o 

34 
39 
45 

39 
ao 


32 

90 
II 

84 
26 

49 
63 

45 

«7 
^4 
81 

28 
62 
18 
27 
10 
34 
12 

41 
02 

o5 

32 

82 

99 
3o 

3o 

90 

49 
5o 

16 

77 


55,47  .  4-75,87 


4-75,88 
-f75,88 
475,88 
4-75,88 
4-75,88 
4-75,88 
H-75,88 
4-75,88 
4-75,88 
75,88 


71     55,44     +77,73 

o5  4-77»  73 

67    59,39     477.72 

99  +77,73 


2,23 

44, o3 


!i,87 
55,38 


4-81,12 
+81,19 


4-81,24 
+81,21 


6,20    +81,18 


15,28 

0,45 

11,58 


4-81,29 
-4-81, i5 
4-81 ,28 


+77 

481 
-+-81 

-r8l 

-h8i 

-+8I 
-+-81 

H-8i 
+  81 
4-81 
4-81 
4-81 
4-81 
4  8ï 
481 
4-81 
+81 
4  81 
4-8i 
4-81 
481 
+81 
4-81 
H-8i 
4-81 
+81 


483 

H-83 

4-83 

2,19    483,o3    4-83 

43,98    4-83,21     4-83 


-3 

'9 

«9 

»9 

19 

>9 

«9 

«9 

«9 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

2a 

22 

2m 

22 

14 
14 
14 
14 
14 


5.34.  6,74 
5.40.  2,66 
5.44.43,12 
5.48.  2,26 

5.50.44, M 
5.53.59,91 

5.56.  0,38 
5.58.31,62 
6.  3.42,20 
6.  6.55,48 


6.  9.14,78 

6.18.58,72 
6.22.34,05 

5.44>3o,09 
5.48.  2,3o 
5.5o.44,o3 
5.54.16,45 
5.57.19,68 
6.  o.  2,82 
6.  2.51,64 
6.  6.55,36 

6.  9-ï4,44 
6.12.  9,01 
6.i5.3o,48 
6.18.10,82 
6.20.5i,38 
6.23.57,<7 
6.26.3o,3i 
6.29.31,55 
6.33.29,33 
6.40.42,62 

6.44-  6,24 
6.49-24,27 
6.52.43,54 
6.55.21,04 
7.12.15,21 

7.20.  0,52 
7.26.11,52 

5.36.58,04 
5.40.  2,63 
5.43.  8,64 
5.48.  2,3o 
5.5o. 43)91 


(•)  On  a  retranché  1°  du  passage  observé.  —  Foir  Tobs.  de  janv,  a4i  1876,  s'accordant  avec  le  Cat. 
(*  )  On  a  ajouté  i"  au  passage  observé.  —  Fbir  les  observ.  de  1875  janv.  1 1 ,  fév.  i ,  10,  s'acc.  avec  le  Cat. 


k 


G'.  Ob' 


Férrier  20. 

1 1428  Lai.  Cocher 6      Gr 

V  Orion Gr 

1 1681  Lai.  Orion 9      or 

Tn  Gémeaux Gr 

12233  Lai.  Cocher Gr 

12328  Lai.  Cocher 8.9    Gr 

12444  Lai*  Cocher 6      Gr 

12538  Lai.  Cocher 6.7    Gr 

7  Gémeaux Gr 

12718  LaL  Cocher 7      Gr 

♦  (D=4-37''j3' Gr 

i3oo3  Lai.  Gémeaux. . .  7.8    Gr 

i3i  18  Lai.  Gémeaux...  7.8    Gr 

1 343a  Lai.  Gémeaux...  8.9    Gr 

3o5  (Piazzi)  VI Gr 

i3685  Lai.  Gémeaux. . .  Gr 

13755  Lai.  Gémeaux.. .  6.7    Gr 

13895  Lai.  Gémeaux. . .  6.7    Gr 

i4o63  Lai.  Gémeaux.. .  6.7    or 

14401  Lai.  Gémeaux. . .  6.7    Gr 

Pollux Gr 

FéTTier  22. 

fi  Gémeaux Gr 

12225  Lai.  Cocher  (•). .  8      Gr 

12328  Lai.  Cocher 8.9    Gr 

12555  Lai.  Cocher 8      Gr 

7  Gémeaux Gr 

12765  Lai.  Cocher 8  Gr 

12886  Lai.  Cocher 8   Gr 

12996  Lai.  Gémeaux.. .  8.9  Gr 

i3o89  Lai.  Grémeaux...  8   cr 

0  Gémeaux Gr 

13290  Lai.  Cocher 8   Gr 

13437  Lai.  Gémeaux  ..  8   Gr 

3o5  (Piazzi)  VI Gr 

13694  Lai.  Gémeaux...  8.9    Gr 

i3852  Lai.  Gémeaux. . .  8      Gr 

13979  Lai.  Gémeaux.. .  9      cr 

14096  Lai.  Cocher 7     Gr 

^Gémeaux Gr 

14356  Lai.  Cocher 8      Gr 

14449  Lai.  Gémeaux. . .  8      Gr 

14570  Lai.  Cocher Gr 

14934  Lai.  Gémeaux. . .  Gr 

Pollux Gr 

i5i 29  Lai.  Gémeaux...  9.10  Gr 

15228  Lai.  Lynx 7      Gr 

i5335  Lai.  Lynx 7.8    Gr 

Fêfrier  28. 

i3o46  Lai.  Cocher 7     Gr 

0  Gémeaux Gr 

13278  Lai.  Cocher 9     Gr 


iH 

.  MISKlUiLI 

SSStj  u 

£.  iwM 

MBILX. 

lay 

Passage 

Asc.  droite 

^f 

observé. 

T 

^. 

Cp 

C, 

app.  conclue. 

rRO 

ER  1868.  —  FositioA  i&T«rM. 

h      m      ■ 

■ 

• 

f 

■ 

h      m     • 

6 

5.54.36,42 

37,09 

4-83,15 

5.56.   0,24 

6 

5.58.39,37 

39,68 

2,83 

+83,15 

-h83,i5 

6.  0.  2,83 

6 

6.   1.26,35 

26,89 

4-83, 16 

6.  2.5o,o5 

6 

6.  5.3i,8o 

32,21 

55,34 

4-83, i3 

4-83, 16 

6.  6.55,37 

6 

6.16.46,90 

47,52 

4-83,17 

6.18.10,69 

6 

6.19.27,57 

28,21 

H-83,i7 

6.20.51, 38 

6 

6.22.27,65 

28,27 

4  83,17 

6.23.51 ,44 

6 

6.25.  6,78 

7,33 

-h83,i8 

6.26.3o,5i 

6 

6.28.42,42 

42,75 

6,00 

H-83,25 

4-83, 18 

6.3o.  5,93 

6 

6.3o.38,48 

39,18 

« 

4-83, 18 

6.32.  2,36 

6 

6.33.52,o3 

52,69 

4-83,19 

6.35.15,88 

6 

6.38.  3,52 

4,06 

4  83,19 

6.39.27,25 

6 

6.41*29, 10 

29,62 

4  83,20 

6.42.52,82 

6 

6.49-27,60 

28,19 

4-83, 20 

6. 5o. 51,39 

4 

6.53.44,31 

44,82 

4-83,21 

6.55.  8,o3 

6 

6.56.46,95 

47,54 

4-83,21 

6.58.10,75 

6 

6.58.49,80 

5o,4o 

-t  83,21 

7.  o.i3,6i 

6 

7.   î.41,18 

41,7» 

4-83,22 

7.  3.  4,93 

6 

7.  7.i2,i5 

12,73 

4  83,22 

7.  8.35,95 

6 

7.17.13,45 

14,14 

4  83,23 

7.18.37,37 

6 

7.35.5i,5o 

52,00 

l5,2I 

H-83,21 

4-83,24 

7.37.15,24 

6 

6.13.34, 52 

34,93 

59,26 

-f  84,33 

4-84 , 33 

6.14.59,26 

6 

6.16.21 ,i4 

21,73 

4-84,33 

6.17.46,06 

6 

6.19.26,40 

27,04 

484,33 

6.20.51 ,37 

6 

6.25.52,68 

53,27 

4^84,34 

6.27.17,61 

6 

6.28.41,16 

41,49 

5,97 

H-84,48 

-f-84,34 

6.3o.  5,83 

6 

6.31.56, 10 

56,79 

4-84,34 

6.33.21,13 

6 

6.35.  0,47 

I  ,i5 

4-84,34 

6.36.25,49 

6 

6.38.  3,27 

3,89 

4-84,34 

6.39.28,23 

6 

6.4o.47>i3 

47,70 

4-84,35 

6.42.12,05 

3 

6.42.41,28 

41,91 

6,i3 

4-84,22 

4-84 , 35 

6.44.  6,26 

6 

6.45.55,56 

56,22 

4-84,35 

6.47.20,57 

6 

6.49.32,45 

33,02 

4-84,36 

6.50.57,38 

6 

6.53.42,99 

43, 5o 

N 

4-84,36 

6.55.  7,86 

6 

6.56.57,43 

58, 00 

4-84 , 36 

6.58.2:^,36 

6 

7.  1.17,66 

ï8,23 

4-84,37 

7.  2.42,60 

6 

7.  4.51,34 

51,89 

4  84,37 

7.  6.16,26 

6 

7.  8.28,49 

29,18 

4-84,37 

7.  9-53,55 

6 

7.10.50,42 

5o,83 

i5,23 

-4-84,40 

4-84,38 

7.12.15,21 

6 

7.15.50,69 

5i,36 

-f^  84,38 

7.17.15,74 

6 

7.18.49,68 

5o,26 

4-84,38 

7.20.14,64 

6 

7.22.  6,25 

6,89 

H-84,39 

7.23.31,28 

6 

7.32.46,12 

46,7* 

4-84,39 

7.3f.ii,ii 

6 

7.35.5o,3o 

5o,8o 

i5,i9 

484,39 

4-84,40 

7.37.15,20 

6 

7.38.59,45 

59,99 

4-84,40 

7.40.24,39 

6 

7.42.  3,3o 

3,94 

4-84,40 

7.43.28,34 

6 

7.44.51,79 

52,40 

4-84,41 

7.46.16,81 

Position  directe. 

6  6.39.38,82  39,57 
6  6.42.32,47  33,10 
6      6.45.33,95    34,65 


+92,92      6.41.12,49 
6,o3    4-92|93    4^92,93      6.44.  6,o3 

4-92,93      6.47.  7,58 


(')  Passage  diminué  de  i".  —  Foir  le  Cat.  et  Tobs.  de  1876 ,  mars  14. 
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LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY. 


G^  Ob'.   N 


Passage 
obserré. 


Asc.  droite 
app.eondoe. 


Février  28. 

i3383  Lai. Gémeaux... 
i348o  Lai.  Gémeaux. . . 

3o5  (Piazzi)  VI 

i37o5  Lai.  Gémeaux  ('). 

13873  Lai.  Cocher 

13984  Lai.  Gémeaux. . . 
14068  LaL  Gémeaux. . . 
14166  Lai.  Gémeaux. . . 

^^  (D  =  -h3i*»58' 

1 461 1  Lai.  Gémeaux . . . 

Castor 

14796  Lai.  Gémeaux. . . 
14968  Lai.  Gémeaux. . . 

Pollux 

16128  Lai.  Lynx 

16343  Lai.  Lynx 

16442  Lai.  Gémeaux. . . 

P  Écrevisse 

16378  Lai.  Lynx 

*CD  =  -h  34^*61' 


Mars  10. 

14670  Lai.  Cocher 

Castor 

14766  Lai.  L)ii\ 

Procyon -  . 

16129  Lai.  Gémeaux. . . 

16237  Lai.  Lynx 

16343  Lai.  Lynx 

16442  Lai.  Gémeaux. . . 

6  Écrevisse 

i6o38  Lai.  Lynx 

p  Écrevisse 

16347  ^1-  Écrevisse  . . 

16486  Lai.  Lynx 

16604  Lai.  Lynx 

u  Écrevisse 

16908  Lai.  Lynx 

17006  Lai.  Lynx 

17165  Lai.  Lynx 

17271  Lai.  Lynx 

17363  Lai.  Lynx 

17463  Lai.  Écrevisse  . . 

17646  Lai.  Lynx 

a  Écrevisse 

Mars  12. 

9  Gémeaux 

14486  Lai.  Cocher 

14604  Lai.  Cocher 

Procyon 

16076  Lai.  Gémeaux. . . 

16236  Lai.  Lvnx 

i6333  Lai.  Lynx 

16442  LaL  Gémeaux. . . 
16684  1^1*  Gémeaux. . . 


9 
8.9 

6.7 

8 

8 
7.8 

6.7 
6 

7.8 

8 

7 

8.9 

7 
7 

7.8 
7.8 


7 
7 

7 
7 


G 
G: 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 


FÉITRIER  1868.  — 

h      m     • 

6  6.48.  6,37 

6  6.60.63,67 

4  6.63.34,22 

6  6.67.  9,20 

6  7.  1.66,69 

6  7.  4«.6i»4o 

6  7.  7.10,20 

6  7.  9.46,09 

6  7.16.  4,9î» 

6  7.23.  0,97 

3  7.24.37,89 

6  7.28.  3,3o 

6  7.33.29,07 

6  7.36.41,61 

6  7.39.  2,70 

6  7.44*67,33 

6  7.47.34,61 

6  8.  7.49»>î» 

6  8.i4*  1,61 

6  8.16.61,60 


PodUoii  direeta. 

6*96 
64,  "9 

34,77 
9,83 

57,37 

61,99 
10,80 

46,71 
5,61 

1,61 

38,49 

3,93 
29,68 
42,01 

3,40 

67,94 
36,  i3 

49,38    22,37    -Ha, 99 
2,22 
62,16 


f  ■ 

11,46    4-9î»,97 


i5,ii     4-93,10 


MARS  1868.  —  Poûtion  directe. 


8   Gr 

Gr 

7.8  Gr 

Gr 

8   Gr 

6.7  Gr 

7.8  Gr 

7  Gr 
Gr 

7.8  Gr 
Gr 

8  Gr 
7.8  Gr 

8   Gr 

Gr 

7.8  Gr 

7   Gr 

7  Gr 
7.8  Gr 

6   Gr 
7.8  Gr 

8  Gr 
Gr 


Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 


7.8  Gr 
7  Gr 
7   Gr 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 


7.21.66,77 
7.24.36,90 
7.27.17,87 

7.30.60,24 
7.38.49,76 
7.41.69,62 
7.44»66,37 
7.47.33,62 
7.53.60,97 
8.  4.29,09 
8.  7.48,07 
8.i3.  8,80 
8.16.60,66 
8.19.46,32 
8.23.3i,ii 
8.28.13,40 

8.30.44,19 
8.34-3i,io 

8.38.24,99 
8.40.46,19 

8.43.26,39 

8.46.  1,60 

8.49*42,82 


67,46 
37,60 
18,61 
60,43 
60,35 
o,3i 
66,98 
34,24 

61,49 
29,73 
48,33 

9,40 
61, 3o 

46,98 
3i,63 
14,01 
44,82 
31,71 
25,65 
46,82 
26,96 
2,29 
43,12 


26,33    -f93,84 
22,24     +93,9» 


-+-92,93 
-^92,94 
4-92,94 
492,96 
+92,95 
-+-92,96 
+92,96 

-1-92,97 

4-92,97 

-^92, 98 

-*-92,99 

4-92,99 
4-93,00 

-1-93,01 

4-93,02 

4-93 ,o3 

-1-93 ,04 
4-93,06 

-^-93,07 
+93,07 


7.10.40,27  40,71 

7.19.40,70  41,42 

7.23.  o,7y  1,47 

7.30.49,80  49,99 

7.37.16,66  17,28 

7.41.69,40  0,07 

7.44.41,79  42,44 

7.47.33,48  34,10 

7.61.46,96  46,62 


493 
11,28    4-93,78    +93 

+93 
24, 3o    4-93,87     493 

493 

4-93 

+93 
4-93 
-4-93 

-f93 
-4-93 

+93 

+93 

-+-93 
6,32    -f93,79    4-93 

+93 
-h93 
+93 
-+-93 
493 
4-93 
493 
17,01     4-93,89    493 

ï4,95    +94,24    4-94 

494 
+94 

24,27    4-94,28    4-94 

+94 
+94 
+94 
+94 
4-94 


82 
82 
82 
82 
83 
83 

84 
84 

84 
85 
85 
85 
86 
86 

87 

B7 
88 

88 
88 

B9 
89 
89 
89 

18 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

19 


6.49.39,89 
6.62.27,13 
6.55.  7,71 
6.68.43,78 
7.  3.3o,33 

7.  6.24,95 
7*  8.43,76 
7.11.19,68 
7.17.38,48 
7.24.34,59 
7.26.11,48 
7.29.36,92 
7.35.  2,68 
7.37.16,02 
7.40.36,42 
7.46.30,97 

7-49-  8,17 

8.  9.22,44 
8.16.35,29 
8.18.26,22 


7.23.31,27 
7.26.11,32 
7.28.62,43 
7.32.24,26 
7.40.24,18 

7.43.34,14 
7.46.30,82 

7.49.  8,08 
7.55.26,33 
8.  6.  3,58 
8.  9.22,18 
8.14.43,26 
8.18.26,16 
8.21.19,84 
8.26.,  5,40 
8.29.47,88 
8.32.18,70 
8.36.  6,59 
8.39.69,53 
8.42.20,71 
8.44.69,86 
8.47.36,18 
8.61.17,01 

7.12.14,89 
7.21.16,60 
7.24.35,66 

7.32.24,17 
7.38.51, 46 
7.43.34,25 
7.46.16,62 
7.49.  8,28 
7.53.20,81 


(')  Passage  augmenté  de  1*.  —  Foir  les  observations  de  1876  fév.  22,  et  1877  janv.  3o  et  mars  5. 


LUNETTE  MERIDIENNE  DE  GAMBET. 


G'.  Ob'.    N 


Passage 
obscrré. 


C 


129 

Asc.  droite 
•pp.  coDclue. 


Mars  12. 

6  Écrcvisse 6r 

b  Ëcrevisse cr 

H.  (D  = -h  3a»  58' Gr 

16470  Lai.  Ér^p\is^c(•)  9.10  Gp 

i6lio9  Lai.  Lynx 8  Gr 

1G693  Lai.  Lynx 7  cr 

16900  Lai.  Lynx 8  Gr 

16996  Lai.  Lynx 8  Gr 

17156  Lai.  Lynx 7  Gr 

17248  Lai.  Lynx 8  Gr 

17346  Lai.  Lynx 7  Gr 

17460  Lai.  Écrevisse..  7  Gr 

a  Ëcrevisse Gr 

Il 7762  Lai.  Lynx 7  gp 

3097  B.A.C.  Lynx....  gp 

17983  Lai.  Lynx 6.7  Gr 

18101  Lai.  Lynx....  ;.  8  gp 
83  Ëcrevisse *  gp 

Mars  17. 

n  Ëcrevisse Gr 

16908  Lai.  Lynx 7.8  Gr 

16999  Lai.  Lynx 7.8  Gr 

17287  Lai.  Lynx 7  gp 

17424  Lai.  Ëcrevisse..  6.7  Gr 

17622  Lai.  Ëcrevisse  . .  7  Gr 

17606  Lai.  Lynx 7  gp 

17703  Lai.  Lynx gp 

3097  B.A.C.  Lynx.. . .  gp 

18016  Lai.  Lynx 7.8  gp 

18102  Lai.  Ëcrevisse. ..  8  gp 

18181  Lai.  Lynx 8  gp 

18288  Lai.  Lynx 6  gp 

18372  Lai.  Lynx 4  gp 

18466  Lai.  Lynx 7  gp 

18555  Lai.  Lion  (*) 8  gp 

i865i  Lai.  Pelit  Lion..  6.7  gp 

18723  Lai.  Lion 7.8  gp 

188 12  Lai.  Pelit  Lion..  6  gp 

18918  Lai.  Petit  Lion..  7  gp 

s  Lion . .  « GP 

p  Lion Gp 

Mars  30. 

i85ii  Lai.  Lynx 7.8  gp 

18841  Lai.  Pelit  Lion..  7.8  gp 

o  Lion Gp 

(  Lion «. Gp 

19208  Liil.  Petit  Lion..  gp 

19291  Lai.  Petit  Lion..  6.7  cp 

19416  Lai.  Petit  Lion. .  6.7  gp 

19516  Lai.  Lion 6  gp 

19576  Lai.  Pelit  Lion..  8  cr 

19732  Lai.  Pelit  Lion..  6.7  Gr 

19892  Lai.  Petit  Lion. .  6  Gr 

2001 3  Lai.  Petit  Lion..  9  gp 


MAAS  1868.  —  Position  directe. 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 


8.  7.47 
8.11.31 
8.16.19 
8.19.48 

8.22.25 

8.28.  I 
8.30.36 
8.34.30 
8.37.24 
8.40.39 
8.44-  2 
8.49-42 
8.52.17 
8.56.33 
8.59.10 

9-  2.57 
9.10.  3 

8.23.29 
8.28.11 
8 . 3o . 29 
8.38.53 
8.42.33 
8.45.13 

8.47.44 
8.50.29 

8.56.32 

9.  0.20 
9*  2-48 
9-  5.17 
9.  8.41 
9.11.24 
9.14.37 

9-»7.'7 
9.21.  8 

9.23.36 

9.26.  8 

9.29.53 

9.36.46 

9.43.39 

9.15.53 
9.27.13 
9.3V..28 
9.36.43 
9.39.32 
9.42.4a 
9.47.  8 
9.50.20 
9.53.21 
9.58.59 
10.  5.52 
io.io.5i 


,73 

5i, 

.70 

47, 

,35 

34, 

,00 

«9, 

1^7 

48, 

,55 

26, 

.93 

2, 

,01 

36,' 

,69 

3i, 

,75 

25, 

,65 

40, 

,98 

3, 

,53 

42, 

,76 

18, 

,62 

34, 

,83 

M, 

,20 

57, 

,22 

3-, 

M 

«9, 

,59 

12, 

,39 

3o, 

,5o 

54, 

,20 

33, 

,90 

14, 

,80 

•45, 

,09 

^9, 

,01 

32, 

»77 

21, 

,86 

49, 

,62 

18, 

,77 

42, 

.96 

25, ( 

,^7 

37, 

,^s 

17, 

,90 

9, 

«^7 

36, 

,67 

9. 

,75- 

54, 

,o5 

46, 

,99 

40, 

,25 

53, 

,90 

14, 

,34 

28, 

,10 

43, 

,ï9 

32, 

,77 

43, 

,29 

8,< 

,94 

ai, 

,9^ 

22, 

,64 

0, 

,95 

53, 

,o5 

5i,( 

25 

96 
96 

59 

88 

16 

54 

74 
3o 

45 
35 

73 
83 

5o 

35 

48 

84 
60 

66 
20 
02 

23 

77 

52 

53 

75 

74 
45 

44 

33 
45 
62 

97 
83 

54 
86 

35 

4a 
5i 

49 

9a 

58 

61 
56 
84 
5o 

9» 
5i 

65 

25 

55 
69 


25,29 
22,22 


-^94,04 
+94,26 


"6,99    -+^94,16 


37,78    H-94,i8 
5,23    -1-95,57 


22,39    -f-95,88 
16,21     4-95, 7a 


7,a4 
22,26 


+98 ,63 
•+-98,70 


4  94, «9 
-r-94,>9 
494,19 
^94,19 
-^9i,«9 
-i  94,19 

-  94,19 
-♦-94,19 

-  94,19 

-^  94,19 
4^94 ,ao 

4-9Î,ao 

494,20 

-î  94,20 
4-34,20 
H  94,20 
494.20 
-+-94, ai 


-»  95,59 
H  95,60 
-4  95,63 

4  95,64 
-}  95,65 

-\  95,66 
-^  95,68 
495,70 

-4  95,7a 
+95,73 
4-95,73 
-+95,74 
+95,74 
+95,75 
495,76 

-+95,76 
+  95,77 
+  95,77 
+95,78 


H  98,67 
498,67 

+98,67 
+98,67 
498,67 

+  98,67 
+98,67 

+98,67 

+98,67 
+  98,67 
498,67 
-^98,67 


7.55.25,44 

8.  9.22,15 
8.i3.  9,i5 
8.17.53,78 
8.21.23,07 
8.24.  0,35 
8.29.36.73 
8.32.10,93 
8.36.  5,49 
8.38.50,64 
8.42. i4t55 
8.45.37,93 
8.5i . 17, o3 

8 .  53 .  'J2 ,  70 
8.58.  8,55 

9.  o.  î5,68 
9-  4.32,04 
9.11.37,81 


8. a9. 47,79 
8.32.  5,62 

8.40.29,86 

8.44.  9:4l 
8.46.50,17 

8.49^21,19 

8.52.  5,|3 

o .  5o .    o ,  44 

9.  1.57,17 

9.  4.a5,i7 
9.  6.54,06 
9.10.18,19 
9.13.  1,36 
9.16. 13,72 
9.18.53,59 
9.22.45,30 
9.25.12,63 
9.27.45,12 
9.3i.3o.20 


9.17.32,59 
9.28.53,25 
9.34.  7,28 
9.38.22,23 
9.41.11,51 
9.44.22,17 
9.48.47,58 
9.52.  0,18 

9.55.    1,32 

10.  0.38,92 
10.  7.32,22 
10.12.30,36 


(•)  Différence  de  r  avec  les  obs.  de  1875  mars  5,  et  1877  mars  22  et  3o. 

(*)  On  a  retranché  i"dapass.  obs.  — /'o/rles  0b3.de  1875  mars  27  et  1876  mars  i7,s'acc.avecIeCat. 


Observations.  —  Tome  XXIV. 


•7' 


i3o 


LUNETTE  MERIDIENNE  DE  GAMBEY. 

Passage 
G'.   Ob'.    N        observé.  T  JU,  C. 


C. 


Mars  30. 

20287  Lai.  Pelit  Lion. .      7 
2o38o  Lai.  Petit  Lion. .     7.8 
20466  LaL  Peiit  Lion..      7 
20575  Lai.  Petit  Lion. .      8 

/  Lion 

20921  Lai.  Petit  Lion.. 
2I025  Lai.  Petit  Lion..     8.9 
21134  Lai-  Or.  Oarse..      8 
21211  Lai.  Gr.  Ourse. .      8 
•^  Grande  Ourse 

JniUet  30. 

72  w  Hercule 

3 1844  Lai.  Hercule.... 

81990  Lai.  Hercule 6 

a  Opbiuchus 

58  Opbiuchus 

32658  Lai.  Hercule 7.8 

C  i^Bord 

70  /y  Opbiuchus 

fx'  Sagittaire 

33755  Lai.  Hercule 6.7 

3421a  Lai.  Hercule 6.7 

34418  Lai.  Hercule....      5 

Véga 

34721  Lai.  Lyre 6.7 

34870  Lai.  Lyre 

35o2o  Lai.  Lyre 

p  Lyre 

36628  Lai.  Cygne 

36759  Lai.  Cvgne 

36856  Lai.  Cygne.... 

37078  Lai.  Cygne 6.7 

37254  Lai.  Cygne 6 

37356  Lai.  Cygne 7 

37518  Lai.  Cygne 6.7 

37597  Lai.  Cygne 

37692  Lai.  Cygne 6.7 

a  Aigle 

p  Aigle 

38202  Lai.  Cygne 

38317  Lai.  Cygne 6.7 

38438  Lai.  Cygne 6 

38671  Lai.  Cygne 7 

38801  Lai.  Cygne 

38945  Lai.  Cygne 5.6 

39069  Lai.  Cygne 7.8 

39199  Lai.  Cygne 

p  Capricorne 

a  Dauphin 

a  Cygne 

JniUet  31. 

72  ip  Hercule 

31744  Lai*  Hercule. ...  4 
3i844  Lai.  Hercule....  6 
a  Opbiuchus 


Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 
Gr 


MARS  1868.  —  Position  directe. 

h      m      ■ 
10.19.38,74 
10.22.57,04 
0.26.23,37 

o.3o.36,93 
[o.4o.4i;32    4i|6o 

0.44.17,12     17,77 

[0.48.  4,65 

10.52.40,28 

[0.55.44,87 

.  0.35,75 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 


39,41 
57,61 

23 ,94 
37,66 


20,25    -f-98,65 


5,33 
41,01 
45,60 
36,62 


i5,32    4-98,70 


JUILLET  1868.  —  Position  inverse. 


Pr  4  17.15.27 

Pr  4  17.21,45 

Pr  4  17.25.59 

Pr  4  17.28.33 

Pr  6  17.35.17 

Pr  6  17.44.   8 

Pr  6  17.51.   4 

Pr  6  17.58.32 

Pr  6  18.   5.38 

Pr  6  18.12.   1 

Pr  6  18. 22. 32 

Pr  4  18.27.31 

Pr  6  18.32. 12 

Pr  6  18.35.27 

Pr  6  18. 38.36 

Pr  6  18.42.11 

Pr  2  18.44.56 

Pr  6  19.17.21 

Pr  4  19.20.   6 

Pr  4  19.22.  o 

Pr  6  19.27.31 

Pr  6  19.30.47 

Pr  6  19.33.20 

Pr  6  I9.36.5i 

Pr  2  19.38.51 

Pr  6  19. 41. 16 

Pr  G  19.44.   5 

rr  6  19.48.34 

Pr  2  19.53.33 

Pr  6  I 9 . 56 . 26 

Pr  4  19.59.10 

Pr  6  20.   4. II 

Pr  4  30.  6.5i 

Pr  6  20.10.  o 

Pr  6  20.12.54 

Pr  4  20.16.   3 

Pr  6  20.21.   5 

Pr  6  20.33. i5 

Pr  6  20.36.40 

Pr  6  17.15.27 

Pr  4  17.18.51 

Pr  6  17.21.45 

Pr  G  17.28.33 


,a3 

28, 

,55 

46, 

,43 

60, 

,«o 

^3, 

>09 

16, 

,94 

10, 

.39 

4, 

,oa 

32, 

,04 

37, 

,65 

a, 

,54 

33, 

,45 

32, 

,18 

i3. 

.79 

29, 

,59 

37, 

,o5 

«a, 

.70 

57, 

.29 

22, 

,33 

7, 

,10 

I, 

,85 

32, 

>99 

49, 

,25 

«', 

,89 

53, 

,ao 

52, 

,o5 

«7, 

,64 

6, 

,87 

35, 

,35 

34, 

,o5 

27, 

,20 

««, 

,07 

12, 

,80 

53, 

,79 

«, 

,i5 

55, 

,08 

4, 

,55 

5, 

,42 

16, 

,35 

41, 

,44 

28, 

,85 

53, 

,75 

46, 

,44 

33, 

26 

65 

67 
65 

90 
II 

23 

34 

86 

7» 

52 

41 
4a 
00 
83 
12 

75 
33 
46 

37 
83 

i5 

26 

16 

41 

09 

09 
26 

55 

o3 

20 

II 

07 

83 

i5 

3i 

44 
02 

81 


45,16    -1-16,90 


5o,55    -hi6,9o 


49,2^ 
54,78 


H-i6,88 
4-16,92 


3o,5o    4-17,08 


14,75    4-17,00 


23,08 

52,25 


+  «6,99 
-H»6,99 


22,42 

32,99 
58,88 


4-16,98 
+  "6,97 

+  17,07 


+98,67 
+98,67 

+98,67 
498,67 
-198,67 
+98,67 
4-98,67 
+98,67 
-r-98,67 
+98,67 


4- 

4- 
-f 

4- 
4- 
4- 
4- 
4- 

4 

-+■ 
4- 
H- 


4 

4- 
4- 


4- 

4- 


+ 

4- 
-f- 

+ 

4- 


+ 


4 

4- 


47  45, i5  4-16,68  4- 

01  4- 

85  4- 

99  50,54  4-16,55  4- 


7 
7 
7 

7 

7 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 


00 
00 
00 
00 
00 

99 
99 
99 
99 
99 
99 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
97 
96 
96 
96 
96 
96 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
94 
94 
94 

61 
61 
61 
61 


Atc.  droite 
app.  conclue. 


h  m  • 
10.21.18,08 
10.24.36,28 
10.98.  2,61 
10.32.16,33 
10.42.20,27 

10.45.56,44 

10.49-44,00 
10.54.19,68 
10,57.24,27 
II.  2.15,29 


17.15.45,26 
17.22.  3,65 
17.26.17,67 
17.28.50,65 
17.35.33,90 
17.44.27,10 
17.51.21,22 
17.58.49,33 
18.  5.54,85 
18.12.19,70 
i8.22.5o,5i 
18.27.49,39 
18. 32. 3o, 40 
18.35.45,98 
j8. 38.54,81 
18.42.29,10 
18.45.14,73 
'9-»7-39,3o 
19.20.7.4,43 
19.22.18,34 
i9-a7-49,8o 
19.31.  6,12 
19.33.38,22 
19.37.10,12 

19-39.  9,37 
19.41.34,05 
19.44*^3,05 
19.48.52,21 
19.53.51,50 
19.56.43,98 
19.59.28,15 
20.  4.29,06 
20.  7.10,02 
20.10.18,78 
20. i3. 12, 10 
20.16.21,26 

20.21.22,38 
20.33.32,96 

20.36.58,75 

17.15.45,08 

«7- «9-  9,62 
17.22.  3,46 
17.28.50,60 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBET. 


G'.  Ob'.    N 


Patuge 
obterré. 


i3t 

Aie.  droite 
C'  app.  conclue. 


JniUet  31. 
32267  Lai.  Hercule. . . . 

f*  Hercule 

32972  Lai.  Hercule 

33i52  Lai.  Hercule.... 
33252  Lai.  Hercule. . . . 

H.  CD  =+ 30^59' 

/*'  Sagittaire 

33592  Lai.  Lyre 

3187  Arg.  Z.-4-35" 

33820  Lai.  Lyre 

21  Sagittaire 

34082  Lai.  Lyre 

34267  Lai.  Lyre 

34421  Lai.  Lyre 

345^6  Lai.  Lyre 

34654  Lai.  Lyre 

34765  Lai.  Lyre 

34900  Lai.  Lyre 

C  1"  Bord 

35282  Lai.  Lyre 

35404  Lai.  Lyre 

7  Lyre 

35633  Lai.  Lyre 

3575G  Lai.  Lyre 

35977  Lai.  Lyre(') 

36i57  ^^'  Lyre 

//Sagittaire 

p' Sagittaire 

i  Aigle 

7  Aigle 

a  Aigle 

p  Aigle 

r  Sagittaire 

6  Aigle 

a'  Capricorne 

p'  Capricorne 

7  Cygne 


Août  i. 
a  Hercule 

72  w  Hercule 

31744  Lai.  Hercule 
3i84J  Lai.  Hercule 
3i9i2  Lai.  Hercule 

a  Ophiuchus 

82267  Lai.  Hercule 
32416  Lai.  Hercule 

ft  Hercule .... 

32658  Lai.  Hercule 
32972  Lai.  Hercule 
33i52  Lai.  Hercule 
33252  Lai.  Hercule 
33374  Lai.  Hercule 
fA*  Sagittaire 


7.8 


7 

7 
7.8 


8 

9 

7 


6 

7.8 
6.7 


Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 


JÏÏILUT  1M8.  —  Position  invtrse 

h      m     f  f 

7.33.57 

7.41.    a 


6 

8 

7.8 
6.7 

7.8 


Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pp 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 


6 
6 
6 
6 

4 

6 

6 

4 
6 

4 
2 
6 
6 
2 
6 
6 
6 
6 
6 
2 
6 
6 

4 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 


7.52.28 
7.57.17 
7.59.47 
8.  2.49 
8.  5.38 

8.  7.56 
8. II.  2 
8.13.44 
8. 17.15 
8.19.33 
8.23.48 
8 . 27 . 24 
8.30.25 
8.33.29 
8.36.36 
8.39.21 
8.43.52 
8.48.  8 
8.50.49 
8.53.45 
8.56.15 
8.59.10 

9.  3.41 

9-  7.  7 
9.  9.40 

9.13.47 

9.18.36 

9.39.44 

9.44.  6 

9.48.35 

9.54.18 

20.  4 -15 

20.10.29 

20.l3.2I 


6    20.17.14 


i'9 

58, 

,07 

a, 

i77 

ag,' 

,87 

18, 

,00 

48, 

,3a 

5o, 

,44 

38, 

,ao 

57, 

.94 

4, 

,58 

45, 

,65 

i5, 

,97 

35, 

,87 

49, 

,70 

a5, 

,69 

a6, 

,35 

3o, 

.57 

37, 

,8a 

a3. 

,34 

5a, 

,85 

lOy 

,09 

5o, 

,i5 

46, 

,63 

16, 

,64 

i«, 

,10 

4a, 

,i4 

8, 

,85 

40, 

,»9 

47, 

,14 

36, 

,44 

44, 

,10 

6. 

,a4 

35, 

,9a 

18, 

,37 

i5. 

,8a 

ag. 

,70 

a', 

.39 

i5, 

14 

96 
93 

83 

04 
3o 

25 

43 
o5 
62 

48 
01 

9» 
84 

94 
60 

64 
04 
18 
o3 
36 
18 

75 

7> 
18 

7» 

7« 

«7 

47 

9» 
55 

63 

52 

62 
83 
66 
66 


f  s 

19,63    -f  16,67 


54,78    -fi6,53 


2,75    -4-16,57 


53,04  4-16,57 

1,53  4-16,61 

23, 08  4-16,53 

52,25  416,62 


32, 16  4-16,54 

46,39  4-16, 56 

38, 3o  -m6,64 

32,22  4-16, 56 


4- 
-h 
4- 
-h 

-4- 
-h 
4- 
-4- 
-h 
-h 

4- 

4- 


4- 

4 
4- 


4- 

4 

4 

4- 

-i- 

4- 

-f 

4- 

4- 

4- 


4- 


4- 


4- 
4 


AOUT  1868.  —  Poaitioii  inrerse. 

2  17.  8.22,85  23,43    39,69 

6  17.15.27,84  28,86    45, i3 

6  17.18.52,17  53,35 

6  17.21.46,19  47,29 

6  17.24.34,19  35,40 

6  17.28.33,77  34,32    5o,53 

6  17.33.57,60  58,55 

6  17.37.41,80  42,76 

6  17.41*  2)4^  3,3i     19,61 

6  17.44.  9>69  10, 85 

6  17.52.29,12  3o,28 

6  17.57.18,24  >9,ao 

6  17.59.47,30  48,34 

6  18.  2.57,54  58,52 

6  18.  5.38,74  38,55     54,77 


4-16,26    -h 
416,27    4- 

4- 

-4- 

4- 

4-16,21    ^ 

4 

4-16, 3o    H 

4- 
4- 
4 
^  4- 
4 
4  16,22     -f 


f  h      m     I 

6,61  17.34. i4i75 

6,60  17.41.19,56 

6,60  17.52.46,53 

6,60  17.57.35,43 

6,60  18.  o.  4 164 

6,60  18.  3.  6,90 

6,60  18.  5.54,85 

6,60  18.  8.i4,o3 

6,60  18. 11.20,65 

6,60  18.14.  2,22 

6,60  18.17.32,08 

6,60  18.19.51,61 

6,60  18.24.  6,5i 

6,60  18.27.4^,44 

6,60  18.30.43,54 

6,59  18.33.47,19 

6,59  18.36.54,23 

6,59  18.39.39,63 

6,59  18.44.  8,77 

6,59  18.48.26,62 

6,59  18. 5i.  6,95 

6,59  18.54.  î»î77 

6,59  18.56.33,34 

6,59  18.59.28,30 

6,59  19.  3.58,77 

6,59  19.  7.25,3o 

6,59  19.  9.57,30 

6,59  19.14.  3,76 

6,59  19.18.53,06 

6,58  19.40.   i,5o 

6,58  19.44.23,13 

6,58  19.48.52,21 

6,58  19.54.35,10 

6,58  20.  4*32, 20 

6,58  20.10.46,41 

6,58  20. i3. 38, 24 

6,58  20.17.32,24 


16,29  '7-  6.39,72 

16,29  17.15.45,15 

16,29  17. 19*  9»64 

16,29  17.22.  3,58 

16,28  17.24.51,68 

16,28  17.28.50,60 

16,28  17.34.14,83 

16,28  17.37.59,04 

16,28  17.41.19,59 

16,28  i7.44.27>i3 

16,27  17.52.46,55 

16,27  17.57.35,47 

16,27  16.  o.  4|6i 

16,27  "6.  3.14,79 

16,27  18.  5.54,82 


(•)  Double,  la  2*. 


l32 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY. 


G'.  Ob'. 


Août  i. 

3359^  Lai.  Hercule. .. .  8.9    Pr 

33820  Lai.  Hercule.. . .  8      Pr 

33999  Lai.  Lyre ir 

34082  Lai.  Lyre Pr 

3  {267  Lai.  Lyre 9      Pr 

34385  Lai.  Lyre 8.9    Pr 

34546  Lai.  Lyre 7.8    Pr 

34654  Lai.  Lyre 4      Pr 

34766  Lai.  Lyre 7.8    Pr 

34900  Lai.  Lyre Pr 

35045  Lai.  Lyre 6      Pr 

P  Lyre pp 

352*44  Lai.  Lyro    8      pp 

353Go  Lai.  Lyro 8      pr 

7  Lyre Pr 

d  Sagittaire Pr 

p*  Sagittaire pr 

p*  Cygne Pr 

C  l'^Bord Pr 

7  Aigle pp 

oc  Aigle Pr 

P  Aigle Pr 

38 1 54  Lai.  Cygne 4.5    pr 

383i7  Lai.  Cygne Pr 

P*  Capricorne pr 

n  Capricorne Pr 

a  Dauphin Pr 

a  Cygne Pr 

Août  4. 

34810  Lai.  Lyre 9      Pr 

34912  Lai.  Lyre pr 

35283  Lai.  Lyre Pr 

35404  Lai.  Lyre pr 

7  Lyre Pr 

35644  Lai.  Lyre Pr 

35733  Lai.  Lyre Pr 

35845  Lai.  Lyre Pr 

35978  Lai.  Lyre pr 

36iii  Lai.  Lyro Pr 

3623i  Lai.  Lyre Pr 

36478  Lai.  Lyro Pr 

36607  Lai.  Lyre pr 

36689  Lai.  Cygne 8      Pr 

368o8  Lai.  Cygne 6      pr 

36925  Lai.  Cygne pr 

37026  Lai.  Cygne pr 

37199  Lai.  Cygne 7.8    pr 

37341  Lai.  Cygne 7      pr 

37464  Lai.  Cygne 7      pr 

37553  Lai.  Cygne Pr 

a  Aigle Pr 

P  Aigle Pr 

38072  Lai.  Cygne 7      Pr 

38202  Lai.  Cygne Pr 

383i3  Lai.  Cygne 9      Pr 

384i8  Lai.  Cygne 6.7    Pr 

32  Petit  Renard Pr 


Passage 

Asc.  droite 

N 

obserTé. 

T 

^. 

c. 

c; 

app.  conclue. 

ÏUT 

1868.  --  Positioii  laTane. 

h      m     • 

t 

• 

h       n    f 

6    ] 

r8.  7.56,64 

57,88 

4-16,27 

18.   8.i4,i5 

6 

18. 13.44 

,90 

45,94 

H- 16,27 

[8.14.  a, 21 

6     1 

[8.17.35, 

70 

36,86 

-ri6,27 

[8.17.53,13 

4 

18.19.34, 

,33 

35,37 

4  16,27 

[8.19.51,64 

G 

18.23.49, 

.ï7 

5o,2i 

4-16,27 

[8.24.  6,48 

6 

18.26.44 

,59 

45,66 

-t-16,27 

18.27.  1,93 

6     ] 

[8.30.26 

M 

27,30 

4  16,27 

18.30.43,57 

4 

18.33.29, 

,75 

3i,oi 

4-16,26 

18.33.47,27 

6 

18. 36.36, 

,89 

37,96 

4-16,26 

18.36.54,22 

4 

18.39.22^ 

,33 

23,55 

4  16,26 

18.39.39,81 

6 

18.42.43, 

,4a 

44,4a 

1 

\ 

• 

-1-16,26 

18.43.  0,68 

6 

18.44.57 

,4a 

58,46 

14 

,73 

-+-I6, 

V 

4-16,26 

18.45.14,72 

6 

18.47.29 

,95 

30,96 

4-16,26 

18.47.47,22 

6 

18. 5o.  2, 

»97 

3,98 

4-16,26 

18.50.20,24 

4    1 

r8.53.45, 

38 

46,40 

a 

,74 

-^  16,34 

4-16,26 

18.54.  2,66 

6 

«9-  9-4i, 

22 

41,09 

4-16,26     ] 

[9.  9-57,35 

6 

19.13.47 

,5o 

47,38- 

-f-16,26 

19. »4.  3,64 

6     1 

19.25.  9, 

17 

10,06 

a6 

.39 

-hi6,33 

4  16,26 

19.25.26,32 

6 

19.36.  4 

.84 

4,70 

4-16,25 

19.36.20,95 

6 

19.39.44 

,85 

45,33 

I 

,53 

-4  16, 

20 

4-16,25 

19.40.   1,58 

6     ] 

19-44.  6, 

40 

6,86 

23,08 

H-i6, 

22 

4-16,25 

19.44.23,11 

4    1 

19-48.35, 

.70 

36,  o5 

52,25 

-I-16, 

20 

4-16,25 

19.48.52,30 

6 

19.52.23, 

87 

a5,i4 

4-16,25 

19.52.41,39 

6 

1 9 . 56 . 26 

,89 

a7,84 

-f  16,25 

[9.56.44,09 

6    : 

i0.l3.22 

,04 

22,00 

38 

,3o 

-f-i6,3o 

4-16,25    : 

20. i3. 38, 25 

4     ' 

20.19.32 

,40 

32,28 

4-16,25     '. 

10.19.48,53 

6    : 

10.33.16, 

i4 

16,74 

33, 

,00 

4-16,26 

416,24     : 

20.33. 32, 98 

6    : 

10. 36. 41, 

20 

42,66 

58, 

,88 

4-16, 

22 

-M6,24     î 

20.36.58,90 

6 

18.37.28 

.9a 

3o,o6 

4-i5,3o     1 

[8.37.45,36 

4     1 

18.39.43, 

,85 

45,11 

4-i5,3o     1 

18.40.  0,41 

6    ] 

r8.48.10, 

«7 

11,33 

4-i5,3o     ] 

[8.48.26,63 

6 

i8.5o.5o 

►  V 

5i,5î 

4-i5,3o 

[8.5i.  6,84 

6     ] 

18.53.46, 

32 

47,34 

2, 

7'- 

+i5. 

38 

4  i5,3o 

18.54.  a, 64 

G     ] 

18. 56. 41. 

74 

42,80 

4-15,29 

[8.56.58,09 

2 

18.58.42 

,25 

43,36 

4-15,29     ] 

[8.58.58,65 

G 

19.    1.   I, 

87 

3,00 

H  15,29     ] 

19.    1.18,29 

4    1 

19-   3.Î2, 

5o 

43,59 

-i^lJ,29       ] 

[9.  3.58,88 

G    ] 

[9.  6.28, 

45 

^9,43 

415,29     ] 

'9-  6.44,72 

2     1 

19.  8.45, 

35 

46,59 

-\  15,29 

■9.  9.    i,88 

6 

19.14.  8, 

52 

9i7o 

-^  15,29 

19.14.24,99 

6     1 

19.16.47, 

80 

48,93 

4-15,29 

»9-»7-  4,22 

4 

19.18.57 

,63 

58,6i 

4-15,29     1 

19.19.13,90 

6 

19.21. 10 

,04 

11, 14 

-rl5,28      ] 

[9.21.26,42 

6    ] 

19.23.52, 

o5 

53,00 

-.15.28     ] 

r9.24.  8,28 

6 

19.26.22, 

,5o 

23,57 

-h  15,28   1 

19. 26. 38, 85 

6 

19.29.57 

,52 

58 ,  59 

415,28 

19.30.13,87 

6 

19.32.55 

,32 

56,4^ 

>T     15,28 

19.33.11,70 

G     ] 

19.35.50, 

74 

51,70 

4-15,28 

19.36.  6,98 

4 

19.37.49 

'90 

5o,97 

4-15,28 

19.38.  6,25 

6 

19-14.  7) 

,3o 

7,75 

23,08 

4-15 

,33 

4  15,28 

19.44.23,03 

6 

19.48.36 

,65 

37,04 

52 

,26 

4-i5, 

,22 

4-15,28 

19.48.52,32 

4 

19.50.48 

,90 

49»97 

-4-15,28 

19.51.   5,25 

6 

19.53.35 

,08 

36,29 

4-15,28 

[9.53.51 ,57 

6     ] 

[9. 56. 19, 

«7 

20,24 

4-i5,27 

[9.56.35,51 

6 

[9.58.44, 

.9'- 

45,90 

4-i5,27     ] 

19-59.   1,17 

6    : 

£o.48.4''i 

.70 

43,59 

58 

,76 

4-i5, 

«7 

4-15,26    î 

feo.48.58,85 

LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY. 


G'.  Ob'.  N 


Passage 
observé. 


A. 


c. 


c. 


i33 

Asc.  droite 
app.  conclue. 


Août  4. 

40620  Lai.  Cygne 9  Pr 

40731  Lai.  Cygne 8.9  Pr 

40843  Lai.  Cygne 8.9  Pr 

40980  Lai.  Cygne pr 

41086  LaL  Cygne 7.8  Pr 

41339  Lai.  Cygne 9  Pr 

e  Cygne pr 

Août  7. 

s  Opbiuchu9 Pr 

Saa67  Lai.  Hercule....  7.8  pr 

P  Ophiuchas pr 

B^SoS  Lai.  Hercule 6  pr 

SaGSi  Lai.  Hercule. .. .  7.8  Pr 

33709  Lai.  Hercule.. . .  6.7  pr 

3^781  Lai.  Hercule 8  pr 

32905  Lai.  Hercule 8.9  pr 

33ogi  Lai.  Hercule....  Pr 

33 168  Lai.  Hercule. ...  7  pr 

33395  Lai.  Hercule 8  Pr 

33576  Lai.  Hercule 8  pr 

33699  ^1-  Ly>^ ^'9  P' 

T^  (Q=-i-Zyi2' 8.9  pr 

33999  Lai.  Lyre 7  pr 

34214  Lai.  Lyre 7.8  ,pr 

34342  Lai.  Lyre 7  Pr 

34455  Lai.  Lyre 8  pr 

Yéga Pr 

34688  Lai.  Lyre 8  pr 

34810  Lai.  Lyre 7  pr 

C  Lyre pr 

35o45  Lai.  Lyre 6  Pr 

p  Lyre Pr 

35238  Lai.  Lyre 7  Pr 

35353  Lai.  Lyre 6  Pr 

35486  Lai.  Lyre 9  pr 

356o3  Lai.  Lyre 6.7  Pr 

35756  Lai.  Lyre 7  pr 

35916  Lai.  Lyre 5.6  Pr 

36i38  Lai.  Lyre 8  Pr 

36a83  Lai.  Lyre 5.6  pr 

36409  Lai.  Lyre 6.7  Pr 

S  Aigle Pr 

36806  Lai.  Cygne 8.9  pr 

S6925  Lai.  Cygne 8  Pr 

37046  Lai.  Cygne 6  Pr 

37 1 88  Lai.  Cygne 7  Pr 

37335  Lai.  Cygne 7.8  Pr 

37440  Lai.  Cygne 9  Pr 

7  Aigle Pr 

a  Aigle Pr 

P  Aigle Pr 

38224  Lai.  Cygne 6.7  Pr 

0  Aigle Pr 

de  Dauphin Pr 

a  Cygne Pr 


AOUT  1868.  —  Position  inTorto. 

b       m     •  f 

6    20.52.20,84  21,82 

4    20.54.48,43  49,57 

6    20,57.59,09  60, i3 

6    21.   1.10,12  II, 3i 

(     21.  3.45,43  46,64 

6    21.10.  2,o5       3,04        • 

2     21.12.  0,35       1.59     16, 83 


Position  directe. 


6  17.28.36 

6  17.33.59 

4  17.36.44 

6  17.40.29 

6  17.43.32 

4  17-45.44 

4  i7-47-4a 

4  17.50.43 

4  17.55.  6 

6  17.57.40 

6  18.  3.2| 

6  18.  7.37 

6  18.io.20 

2  i8.i3.47 

4  18.17.37 

6  18.22.35 

4  18.25.43 

4  18. 28.30 

6  18.32. i5 

6  18.34.47 

6  18.37.29 

6  18.40.  o 

4  18.42.45 

a  18.44.59 

6  18.47.14 

6  18.49.49 

6  18.53. i3 

6  18.55. 5o 

6  18.59.13 

6  19.  2.22 

6  19.  7.  2 

4  19.10.  4 

6  19.12.36 

2  19.18.38 

6  19.21.13 

6  19.23.53 

6  I 9 . 26 . 39 

6  19.29.45 

6  19.32.49 

4  19.35.20 

6  19.39.47 

6  i9.{i.  8 

6  19.43.37 

6  19.54.15 

6  20 .  4 . I 7 

6  20.33.18 

6  20 . 36 . { 3 


00 
65 
80 
3o 

29 
65 

23 

o5 
28 
5o 

09 
14 
i5 

3o 

78 
37 
98 
10 

o5 
55 

97 

59 

68 

15 
75 

44 
00 

54 

»9 
60 

22 

55 

67 

70 
65 

35 

35 

64 
72 
38 
02 

G2 

92 
74 
9^ 
44 


36 
60 
45 
3o 
33 
45 
43 
44 
7 

4i 

25 

38 

21 

48 

38 
36 

45 
3i 
16 
48 
3i 
1 

46 
Go 
i5 
5o 

14 
5i 

14 

23 

3 

5 

37 

39 
M 
54 
40 
46 
5o 
21 

47 

9 
38 

16 

18 

»9 

44 


54 
58 
i5 
26 

44 

77 
18 

04 
43 

43 

o5 

21 

36 

3o 

90 

32 

07 
i5 

23 

67 

07 
78 

64 
45 

89 

17 
10 

56 

22 

69 

«9 

47 
85 

02 

68 

27 

38 

65 

73 
33 
48 
06 
3o 
70 
16 
02 

84 


5o,47 
59/>4 


1,53 
23,08 
52,26 

32, 18 
33,o3 

58,89 


-hi5,24 


4  13,93 
f  14,09 


3o,{i     -i-i4,i8 


iî,68    -hi4/i3 


53, «3     4-1 4,0* 


4-i4,o5 
-1-14,02 
413,96 

-+14,^2 
-+-14,01 
4-1 {,o5 


•  .  b      m    f 

-f-i5,26  20.52.37,08 

4i5,26  20.55.  4,83 

+ i5,25  20.58. i5, 38 

-m5,25  21.   1.26,56 

-ri5,25  21.  4.    ' ,89 

H  i5,25  21.10.18,29 

4-15,25  21.12.16,84 


4-1 

,08  1 

,08  1 

4- 

,08  I 

4-1 

,08  1 

4-1 

08  I 

4- 

.08  I 

-l-i 

07  1 

4-  1 

,07  I 

4-1 

07  1 

4-1 

.07  I 

4-1 

07  I 

T   1 

,07  I 

4-1 

,07  I 

-4] 

07  I 

4-1 

07  I 

.4- 

,06  I 

4-1 

06  1 

4-1 

06  1 

H-i 

06  1 

-y  1 

,06  1 

-4-1 

06  1 

4-1 

06  1 

4-1 

,06  I 

4-1 

,06  1 

1 

,06  1 

-+-1 

06  1 

■     a 

,o5  1 

4-1 

o5  I 

,o5  I 

4-1 

o5  1 

4-1 

o5  I 

4-1 

o5  I 

j-i 

o5  1 

4-1 

o5  I 

4-1 

o5  I 

4-1 

,o5  I 

4-1 

,04  I 

4-1 

,04  I 

-f 

,04  I 

4- 

,04  I 

4- 

M     I 

-f-i 

.04  I 

-hi 

04  I 

4-1 

04  1 

4-1 

,04  2 

4-1 

o3  2 

4-1 

o3  2 

7.28.00,62 
7.34.14,66 
7.36.59,23 

7.40.44,34 
7.43.47,52 

7.45.59,85 

7.47.57,25 

7.5o.58,ii 
7.55.21 ,5o 
7.57.55,50 
8.  3.39,12 
8.  7.52,28 
8.10.35,43 
8.14.  2,37 
8.17.52,97 
8.22.50, 38 
8.25.59,13 
8.28.45,21 
8.32.30,29 
8.35.  2,73 
8.37.45,13 

8.  îo.i5,84 
8.43.  0,70 
8.45.14,51 

8.47-29,9''» 
8.5o.  4,53 

8.53.28,15 

8.56.  5.61 

8.59.28,27 

9.  2.37,74 

9.  7.«7»2i4 
9.10.19,52 
9.12.51,90 
9.18.53,07 
9.21 .28,73 
9.24.  8,32 
9.26.54,42 
9.30.  0,69 
9.33.  4,77 
9.35.35,37 

9.40.     1,52 

9.44.^3,10 
9.48.52,34 
9.54.30,74 

20.    4.32,20 

20. 33. 33, o5 
20.36.58,87 


i34 


LUNETTE  MÉEaOIENKE  DE  GAMBEY. 


G'.   Ob'.  N 


PasMge 
obserré. 


c. 


Ase.  droite 
app.  conclue. 


OCTOBRE  1868.  -  Position  directe. 


Octobre  7. 


4i73i  Lai. 

Cygne 

41898  Lai. 

Cygne 

42089  Lai. 

Cygne 

42198  Lai. 

Cygne  

s  Pégase  . . 

425 14  Lai. 

Cygne 

16  Pégase 

42778  Lai. 

Pégase 

42904  Lai. 

Pégase 

42975  Lai. 

Lézard 

43098  Lai. 

Pégase 

43^41  Lai. 

Lézard 

43465  Lai. 

Lézard 

43566  Lai. 

Lézard 

43635  Lai. 

Lézard 

43751  Lai. 

Lézard 

If  (0  -  + 

3o»3o' 

44095  Lai. 

Lézard 

44221  Lai. 

Lézard 

C  Pégase . . 

44566  Lai. 

Lézard 

44699  Lai. 

Pégase 

44817  Lai. 

Pégase 

44979  La'- 

Pégase 

a  Pégase . . 

45342  Lai. 

Andromède. 

45485  Lai. 

Pégase 

7  Pégase 

23 1  Lai.  Andromède. .. 
409  Lai.  Andromède. . . 
520  Lai.  Andromède. . . 
637  Lai.  Andromède... 
780  Lai.  Andromède. . . 
884  Lai.  Andromède... 
2r  l'^Bord 


TP  2*  Bord 

1180  Lui.  Andromède. 

^  Poissons 

c  Poissons 

Octobre  8. 

42010  Lai.  Cygne 

42089  Lai.  Cygne. . . . 

42198  Lai.  Cygne 

s  Pégase 

425 14  Lai.  Cygne 

16  Pégase 

42778  Lai.  Pégase 

42904  Lai.  Pégase.. . 

42975  Lâl.  Lézard 

43098  Lai.  Pégase 

43241  Lai.  Pégase 

43465  Lai.  Pégase 

43566  Lai.  Pégase 

43635  Lai.  Pégase.... 

43751  Lai.  Pégase 

^  (D=-h3o**3o' 


h      m     f  I 

6  Pr  6  21.19.29,20  3o 

7  Pr  6  21.24.15,44  16 
8.9     Pr  6  21.28.53,25  54 

6  Pr  6  2i.3i.33,o3  34 
Pr  8  21.36.48,62  49 

9       Pr  6  21.40.40,12  4i 

Pr  8  21.46.  9,62  10 

8.9     Pr  6  21.49.  ^i3o  3 

Pr  6  2i.52.3i,5o  32 

Pr  6  21.54.44,79  45 

Pr  6  21.58.29,67  3o 

8  Pr  6  22.  2.]3,3o  14 
8.9    Pr  6  22.  8.41,09  42 

9  Pr  6  22.11.45,19  46 

7  Pr  6  22.14.  7,95  8 

6.7  Pr  6  22.17.10,1a  II 

7.8  Pr  6  22.22.58,12  58 
8.7     Pr  6  22.26.35,04  35 

6.7  Pr  6  22.29.55,20  56 
Pr  8  22.33.59,30  59 

8  Pr  6  22.39.12,55  i3 

8.9  Pr  6  22.43.33,05  33 
8       Pr  6  «2.46.58,60  59 

Pr  6  22. 52. 3 1,55  32 

Pr  8  22.57.17,90  18 

Pr  6  23.  2.39,92  40 

Pr  6  a3.  6.27,05  28 

Pr  8  o.  5.33,3o  33 

7  Pr  4  o.  9.   8,20  9 

8  Pr  6  0.14*26,65  27 

9  Pr  6  0.18.  1,92  2 
Pr  6  0.21.19,79  20 

9       Pr  6  0.25. 18, 3o  19 

7  Pr  6  o .  28 .  8 , 1 5  9 
Pr  8  0.32.32,48  32 
Pr  8  0.32.36,00  36 

8.9    Pr  6  0.37.   7,45  8 

Pr  8  0.40.57,12  57 

Pr  8  0.55.12,59  12 

8.9    Pr  6  21. 26. 36, o5  37 

Pr  4  21.28.53,32  54 

6       Pr  2  21. 3i. 33. 10  34 

Pr  6  21.36.48,67  49 

Pr  6  21.40.40,15  4< 

Pr  6  21.46.   9,62  10 

9       Pr  6  21.49 •   2,38  3 

8  Pr  6  21.52.31,62  32 
Pr  4  21.54.44,83  45 

9  pr  6  21.58.29,64  3o 
Pr  6  22.  2.i3,3o  i4 

8.9     Pr  6  22.   8.41,27  42 

9       Pr  6  22.11.45,09  46 

7.8  Pr  6  22.14.   8,14  8 
6.7     Pr  6  22.17.10,22  II 

Pr  6  22.22.58,19  59 


18 
29 

09 
00 

12 

32 

î»4 
39 

77 

59 

36 

i5 

ï9 
78 
i5 

95 

87 
i5 

70 

58 

91 
5i 

44 
38 

9a 

09 
78 
26 
66 
86 
81 

«9 

«7 

72 

24 

44 
46 

93 

10 

24 
16 

o5 

i5 

32 
32 

5i 
81 
56 
36 
33 
09 

97 

25 

02 


44^61 
5,93 


-f55,6i 
-f- 55,61 


55,39    -4-55,69 


i4,o3    -f55,65 


29,46    -f55,68 


53,09 
8,67 


-1-55,63 

-f55,74 


-f55 
-1-55 
-h55 
-1-55 
-f55 
-f-55 
-+-55 
-4-55 
-+-55 
-f55 
-4-55 
-f55 
-h  55 
4-55 
-+-55 
-4-55 
-4-55 
4-55 
-h55 
-f-55 
-4-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 
455 
-»-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 


44,60 
5,91 


4-55 

4-55 
4-55 

4-55,55  455 
4-55 

4-55,59  -!-55 
455 
H-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 
4-55 


h     m    I 

66  21.20.25,84 

66  21.25.11,95 

66  21.29.49,83 

66  21.32.29,75 

66  21.37.44)66 

66  21.41.36,78 

66  21.47.  5,98 

66  21.49.58,90 

66  21.53.28,05 

66  21.55.41,43 

66  21.59.26,35 

66  22.  3.10,02 

66  22.  9.37,81 

66  22.12.41,85 

66  22. i5.  4,44 

66  22.18.  6,81 

66  22.23.54,61 

66  22.27.31,53 

66  22.3o.5i,8i 

66  22.34.55,36 

66  22.40.  9,24 

66  22.44.29,57 

66  22.47.55,17 

66  22.53.28,10 

66  22.58.  i4,o4 

66  23.  3.36,58 

66  23.  7-î»3,75 

66  o.  6.29,44 

66  o.io.  4,9> 

66  o.i5.23,32 

66  0.18. 58,52 

66  0.22.16,47 

66  o.26.i4|85 

66  0.29.  4»83 

66  0.33.28,38 

66  0.33.31,90 

66  0.38.  4,10 

66  0.41.53,1a 

66  0.56.  8,59 

59  ai. 27. 32,69 

59  ai.29.49»^3 

59  ai. 32. 29, 75 

59  21.37.44)64 

59  ai.4i.36t74 

59  21.47-  5,9» 

59  ai. 49-58,91 

59  ai. 53. 28, 10 

59  21.55.41,40 

59  ai. 59. 26,15 

59  22.  3.  9,95 

59  22.  9.37,92 

59  22. 12.41 168 

59  22. i5.  4»56 

59  aa.i8.  6,84 

59  aa.23.54f6i 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY. 


G'.  Ob'.    N 


Passage 
observé. 


C. 


i35 

Asc.  droite 
app.  conclue. 


OCTOBRE  1868.  —  PoBiUon  directe. 


Octobre  8. 

44095  La).  Pégase 8.9    Pr 

44^21  Lai.  Pégase 6      Pr 

Ç  Pégase Pr 

44566  Lai.  Lézard 8      Pr 

44699  LaL  Pégase 8.9    pr 

44817  Lai.  Pégase 8      Pr 

44979  I-al-  Pégase 8      Pr 

45o63  LaL  Pégase 7      pr 

a  Pégase pr 

780  LaL  Andromède.. .  pr 

ar  i^Bord Pr 

r  a*  Bord Pr 

1180  Lai.  Andromède . .  pr 

S  Poissons Pr 

1464  Lai.  Andromède. .  pr 

1 555  LiiL  Andromède..  9      pr 

1644  LaL  Andromède. .  9      pr 

e  Poissons Pr 

1899  LaL  Poissons 6.7    pr 

p  Andromède pr 

Octobre  9. 

Véga Pr 

PLyre Pr 

Octobre  10. 

Véga Pr 

4^70  Lai.  Cygne 7      pr 

(  Pégase Pr 

42546  1^1.  Cygne 6.7    pr 

4^775  Lai.  Pégase 7.8    Pr 

4^965  Lai.  Lézard 7      pr 

43073  Lai.  Pégase... . .  7      pr 

43i65  La).  Pégase pr 

43^49  Lai.  Pégase 8      pr 

43409  Lai.  Lézard 5      Pr 

435a3  La!.  Pégase 8      Pr 

43584  Lai.  Pégase 7.8    pr 

43669  La).  Lézard pr 

43773  La).  Pégase 8.9    Pr 

43967  La).  Pégase 7.8    Pr 

44o5a  LaL  Pégase 7.8    pr 

44148  Lai.  Lézard 8      pr 

44271  Lai.  Pégase 9      pr 

;  Pégase Pr 

44489  Lai.  Pégase 8      Pr 

44589  Lai.  Lézard pr 

44695  Lai.  Pégase 8.9    Pr 

44848  La).  Pégase 7.8    Pr 

44989  Lai.  Pégase 9      pr 

a  Pégase Pr 

453î3  Lai.  Pégase 7      pr 

45392  Lai.  Pégase 9      pr 

45497  Laï-  Pégase 9      pr 

7  Poissons Pr 

45677  Lai.  Pégase 6      Pr 

45763  Lai.  Pégase 5.6    pr 

V  Pégase Pr 

JT  i*Bord Pr 


h     n     f 

6  a2.a6.34 

6  aa.a9.55 

8  aa.33.59 

6  aa. 39.1a 

6  aa.43.33 

6  aa.46.58 

6  aa . 5a . 3 I 

4  aa.54r43 

8  aa.57.17 

4  0.a5.i8 

8  o.3a.   3 

8  0.3a.  7 

6  0.37.  7 

8  0.40.57 

a  o.45.ao 

6  0.47-47 

6  0.50.34 

8  0.55. la 

4  0.58.  a 
8       I.   i.a7 

8  i8.3i.3a 

6  18.44.16 


3i.3a 

33.37 

36.48 

41.40 

48.59 

54.  a6 

57.50 

o.a3 

a. 40 

7.18 

10.  i3 

ia.3i 

i5.  8 

17-47 
aa.47 
a5.io 

27.43 
3o.55 
33.59 

36.49 
39.33 
43.18 

47.40 
52.45 

57.17 

i.5o 

4.10 

7.  2 

9.26 

la.  10 

14.34 

17.54 
3i.  5 


8 

18. 

4 

ai. 

8 

ai. 

6 

ai. 

6 

ai. 

6 

21. 

6 

ai . 

6 

aa. 

4 

aa. 

6 

aa. 

6 

aa. 

4 

22. 

6 

aa. 

6 

22. 

6 

aa. 

6 

aa. 

6 

aa. 

6 

22. 

8 

aa. 

4 

aa. 

4 

22. 

6 

22. 

6 

22. 

6 

aa. 

6 

22. 

6 

a3. 

6 

23. 

6 

a3. 

6 

23. 

6 

a3. 

6 

23. 

8  a3. 
8   o. 


90 

44 

37 
55 

o5 

65 

75 
70 

94 

25 

48 
00 
5o 
26 
60 
8a 
40 

77 
93 
8a 

18 
84 

07 
i5 

34 
47 
34 
04 
40 
84 

60 

75 

70 

68 

89 

07 
i5 

85 

8a 

77 
aa 

40 

90 
a5 

34 

84 
61 

58 

47 
92 

09 
84 
90 
o3 
3o 


39 

77 
58 

91 
56 

64 
6a 

42 

14 

7a 

24 

49 
60 

59 

87 

39 
II 

79 

77 


35,73 
56 

59 
i3 

33 
59 

32 

4\ 
18 

19 
3 

7 
8 

57 
aï 

48 
35 
i3 
3 
a8 

33 
17 

33 

38 

48 

41 
60 

^7 
5i 

24 
41 
«9 
14 
3a 

9 
47 
48 
II 

44 
56 

59 
5o 

34 
«9 
41 
46 
18 
5i 
II 
3 

26 
II 
35 

54 
5 


-4-55,59 
,       ,    -f  55,59 

55,38  4-55,61  H-55,59 

4-55,59 
4-55,59 
-}  55,59 
4-55,59 
4-55,59 

14.0a  4-55,60  -+-55,59 

4-55,59 
455,59 
-i  55,59 
455,59 

53,09    -^55,^9     455,59 

4-55,59 

-»"55,59 

-4-55,59 

8,67     455,56    455,59 

-1-55,59 

24, 5i     455,74     455,59 


a4    28,99    455,75 
73     i3,42    4-55,69 


i3 
21 
72 
45 

^7 
10 

28 

80 
54 
81 
65 
60 

87 

99 
10 

74 
81 

72 
6a 

^9 
93 
>7 
29 
73 

09 
61 

33 

78 
35 

76 
76 

68 
54 


28,96 
44,57 


+55,83 
-f55,85 


55,36    4-55,74 


14,01     4-55,92 


aa,i3    +55,78 


50,59    +55,91 


+55 

+55 
+55 
+55 
-f  55 
+55 
+  55 
+  55 
-f55 
+  55 
-+55 
4-55 
+  55 
+55 
-1-55 
+55 
+55 
+55 
+  55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
-1-55 
+55 
+55 
+  55 
+55 
+55 
+55 
+55 


84 

84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 

84 

84 
84 

84 

84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 

84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 

84 
84 
84 
84 


h  m 
aa.a7. 
aa.3o. 
aa.34* 
aa.40. 

2a.44> 
22.47. 
aa.53. 
aa.55. 
a2.58. 

0 .  26 . 

0.32. 

0.33. 
0.38. 

0.41. 
0.46. 
0.48. 
o.5i. 
0.56. 
0.58. 

1.  a. 


3i,3a 
51,98 
55,36 

9,17 
a9,5o 

55, i5 

a8,a3 

40, ai 

14,01 

14,73 

59,31 

a, 83 

4,08 

53,19 

17,18 

44,46 

30,98 

8,70 

59,38 

24,36 


18. 3a. 28 

ai. 34. 34 
ai. 37. 44 
ai. 42. 37 
ai. 49. 56 
ai. 55.2a 

21.58.47 
aa.  i.ao 
aa.  3.37 
aa.  8.i5 
22.11.10 
22. 13.28 
aa.i6.  5 
32,18.43 
2a.a3.43 
22. a6.  7 
aa.28.40 
aa.3i.52 
aa.34.55 
aa. 37.46 
22.40. 3o 
aa. 44.15 
aa.48.37 
22.53.4a 
aa.58.i3 
a3.  a. 47 
23.  5.  7 
a3.  7.59 
a3.io.a2 
a3.i3.  7 
a3.i5.3i 
a3.i8.5o 
o.3a.  i 


97 
o5 

56 

29 
II 

94 
la 

64 
38 
65 

49 
44 

71 
83 

94 
58 

65 
56 
46 
i3 

77 
01 

i3 

57 
93 
45 

«7 
6a 

ï9 
60 

60 

5a 

38 


i36 


LUKETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY. 


G'.   Ob'.    N 


Passage 
observé. 


i\ 


C' 


OCTOBRE  1868.  -  PodUon  directe. 


Octobre  10. 

2r2"Bord Pr 

1116  Lai.  Andromède. .  pr 

1194  Lai.  Amlromèdc.  8.9    pr 

^  Poissons Pr 

1412  LaL  Andromède..  8.9    pr 

i5o6  Lai.  Andromède. .  9      pr 

1625  Lai.  Andromède. .  7.8    pp 

«  Poissons pp 

Neptune pp 

Octobre  13. 

«  Pégase pp 

42775  Lai.  Pégase 7.8    Pr 

43073  Lai.  Pif'gase 7      pp 

43i65  Lai.  Pégase pr 

43249  Lai.  Pé;»ase 7.8    Pp 

43523  Lai.  Lézard pp 

43584  Lai.  Pégase 7      pp 

43669  Lai.  Lézard 9      pp 

43773  Lai.  Pégase 8.9    pp 

43967  Lai.  Pégase 7.8    pp 

44o52  Lai.  Pégase pr 

ïl-  précédant  44148  Lai.  9      pp 

44271  Lai.  Pégase 9      pp 

Ç  Pégase Pr 

44489  Lai.  Pégase 8      Pr 

44589  Lai.  Lézard pr 

4^695  Lai.  Pégase 8      pp 

44848  Lai.  Pégase 7.8    pp 

44989  Lai.  Pégase 8.9    pp 

a  Pégase pp 

45323  Lai.  Andromède.  pp 

45392  Lai.  Pégase pp 

45497  Lai.  Pégase 9      pp 

7  Poissons pp 

45675  Lai.  Poissons...  6.7    pr 

45763  Lai.  Poissons...  5.6    pp 

y  Pégase pp 

45963  Lai.  Andromèdo.  9.10  pr 

46092  Lai.  Andromètie.  9      pp 

46196  Lai.  Andromède.  pr 

t  Andromède pp 

465 1 5  Lai.  Andromède.  pp 

46653  Lai.  Pégase 8      pp 

46729  Lali  Andromède.  9.10  pp 

46885  Lai.  Andromède.  8.9    pr 

w  Poissons Pp 

2r  I"  Bord pp 

ZTa'Bord pp 

1116  Lai.  Andromède..  9.10  pp 

1194  Lai.  Andromède..  8.9    pp 

^  Poissons Pp 

Octobre  20. 

42546  Lai.  Cygne 7      pp 

1 6  Pégase pp 

42815  Lai.  Pégase 9      pp 


8 

4 
6 

8 

6 

6 

6 

8 

6 


h  -    m     s 

o.3i.  8,67 
0.34.40,33 
0.37.28,70 
0.40.56,97 
0.43.49,32 
0.46.27,57 

0.49-47)87 
0.55.12,42 
I.  o.  3,19 


s 

8,9î 
41,18 

29,55 

57, 3i 

50,17 

28,62 

48,79 
12,76 

3,49 


Position  inyerse. 


8  21.36.47 

6  21.48.58 

2  21.57.49 

6  22.  0.22 

4  22.  2.39 

6  22.10.12 

4  22 . 1 2 . 3o 

6  22. i5.  7 

4  22 . I 7 . 46 

6  22.22.46 

2  22.25.10 

4  22.27.22 

6  22.3o.54 

8  22.33.58 

6  22.36.48 

2  22.39.33 

6  22.43.17 

6  22.47.39 

6  22.52.44 

8  22.57.16 

6  23.   1.49 

2  23.  4*  9 

6  23.  7.  2 

6  23.  9.25 

6  23.12.    7 

6  23.14.33 

8  23.17.53 

6  23 . 20 . 59 

6  23.24.35 

6  23.27.23 

8  23. 30.45 

6  23.36.36 

6  23.41.17 

6  23.43.47 

6  23.47.50 

6  23. 51.37 

8  0.29.38 

8  0.29.42' 

6  0.34.39 

6  0.37.27 

8  0.40.56 

2  21.41.40 

8  21.46.  9 

6  21.49.50 


54 
40 

70 

98 
80 

77 
83 

97 
i5 

45 
10 
40 

90 

27 

55 
20 
35 

47 

97 

82 

60 
70 

02 
12 
92 
97 
34 
77 

32 

35 

^ 
97 
45 
00 

59 
94 

97 
33 

45 

89 
]5 


47,94 
59,36 

5o,6o 

23,99 

40,77 
13,76 

3i,79 

8,98 

47,1" 

47,44 
11, o3 

23,43 

55,89 

58,69 

49,49 
34,28 

18, 32 

40,46 

45,70 

17,33 

5o,68 

10,60 

2,92 
25,40 

8,91 
34,86 

54,o3 

60,79 
36,37 

24,37 

46,92 

38, 02 

18,34 

47,99 

5i,58 

38,28 
39,23 
42,59 
40,34 
28,78 
56, 5i 


4-55,84 

-f-55,84 

.  .         +55,84 

53,10    4-55,79    -I  55,84 

4-55^84 
-t^  55,84 
H  55,84 
4-55,84 
4  55,84 


8,68    4-55,92 


Asc.  droite 
app.  conclae. 


h  ■  9 
0.32.  4,75 
0.35.37,02 
0.38.25,39 
0.41*53, i5 
o.44>46,oi 

0.47.24,46 
0.50.44 ;63 
0.56.  8,60 
I.  0.59,33 


44,53    4-56,59 


55,34     4  56,65 


13,98    -i-56,65 


22,11     4-56,71 


5o,57    4-56,54 


43,55'  4-56,63 


34,90    4-56,62 


53,10    -f  56,59 


4-56 
4-56 
4-56 
-f-56 
4-56 
-+-56 
4-56 
4-56 
4-56 
4^56 

-r56 

4-56 
4-56 
4  56 
4  56 
4-56 
4  56 
4-56 

rF56 

4^56 
4-56 
4^56 
4^56 
4-56 
4-56 
4^56 
4  56 
4-56 
4-56 
4-56 
4-56 
4  56 
4-56 
4-56 
4  56 
4-56 
4^56 
4-56 
4-56 
456 
+56 


43     41,45 

24      9,98 
12    5i,o5 


4-55 
5,73    4-55^75    -h55 

455 


62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 

64 
64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 
65 

65 

65 

7» 

7ï 
7» 


21.37.44,^6 
21.49.55,98 
21  .'58.47,22 
22.  1.20,61 

22.  3.37,39 

22.11.10,38 

22.13.28,41 
22.16.  5,60 
22.18.43,73 
22.23.44,06 
22.26.  7,65 
22.28.20,05 

22.3l.52,5l 

22.34.55,32 
22.37.46,12 
22.40.30,91 

22.44. «4,95 

22.48.37,09 
22.53.42,33 
22.58.13,96 
a3.  2.47,3i 

2<} .  v) .  7 ,2^ 

23.  7.59,55 

23. 10. 22, 03 

23.1 3.  5,54 

23.i5.3i,49 
23.]8.5o,66 
23.21.57,42 
23.25.33,00 
23.28.21,00 
23.31.43,56 
23.37.34,66 
23.42.14,98 
23,44.44,63 
23.48.48,22 

23.52.34,92 
0.30.35,87 
0.30.39,23 
0.35.36,99 
0.38.25,43 
o.4f.53,i6 

21.42.37,16 
21.47»  5,69 
2i.5o.46,7^ 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY. 


G'.  Ob'.   N 


Passage 
obsenré. 


J^, 


.37 

Abc.  droite 
^«         *PP'  conclue. 


Octobre  20. 


42922  La 
43o]6  La 
43101  La 
43268  La 
43375  La 
43442  La] 
43545  La 
4363o  La 
43717  La 
43823  La 
43921  La 
44070  La 

4419^  La 
44319  La 

K  Pégase. 

44469  La 
44585  La 

44718  La 

448&k  La 


Lézard 

Pégase. . . . 

Lé^rd 

Lézard. . . . 
Pégase. . . . 
Pégase. . . . 
Lézard.... 
Lézard. . . . 

Lézard 

Pégase.. .. 
Lézard.. . . 
Lézard.... 

Lézard 

Lézard 


Pégase 

Lézard 

Lézard 

.  Pégase 


7 
9 


45o23  Lai.  Pégase. 

a  Pégase 

2r  i"  Bord 

r  2«  Bord 

9  Poissons 

P  Andromède 

Octobre  22. 
42546  Lai.  Cygne 
]6  Pégase , 


42815  Lai. 

Pégase 

4292a  Lai. 

Pégase 

43oi&  Lai. 

.  Pégase 

43101  Lai 

.  Lézard 

43268  Lai. 

.  Pégase 

43375  Lai. 

.  Pégase 

43545  Lai. 

Pégase 

4363o  Lai. 

Lézard 

43717  Lai 

.  Lézard 

43823  Lai. 

Pégase 

43921  Lai. 

Lézard 

44070  Lai. 

Lézard 

44 19^^  Lai. 

Lézard 

44319  Lai. 

Lézard 

t  Pésase . . 

44469  Lai. 

Pégase 

44585  Lai. 

Lézard 

44718  Lai. 

Pégase 

44862  La). 

Pégase 

45o23  Lai. 

Pégase 

a  Pégase . . 

45348  Lai. 

Andromède. 

45402  Lai. 

Pégase 

45466  Lai. 

Andromède. 

7  Poissons. 

45660  Lai. 

Andromède. 

45746  Lai, 

P^ase 

OCTOBRE  1868.  ~  Potltioii  directe. 


Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pp 
Pr 
Pr 
Pp 
PP 
Pp 
Pp 


8 

9 
5 

7 

7 

9 

9 
6.7  Pp 

7   Pp 

Pp 

Pp 

pp 

Pp 

Pp 

6  Pp 
6.7  Pp 

Pp 
PP 
Pp 
pp 
Pp 

Pp 
Pp 

9   Pr 
Pp 

7  Pr 
8.9  PP 

4  Pr 

5  pp 

6  pp 

7  PP 
6.7  pp 

9   Pr 

9 
6 

8 

7 

8 
8 


pp 
pp 
Pp 
pp 
Pp 
pp 
Pp 

7.8  Pp 
6   pp 

6.7  pp 
Pp 


7.8 

Pp 

8.9 

pp 

8.9 

Pr 

Pp 

w  Pégase . . . 
t  i"Bord 


pp 
pp 
pp 
pp 


h      m      f 

2  21.52.59 

6  21.55.54 

6  2i.58.3o 

6  22.  3.1 3 

6  22.  6.  3 

4  22.  8.  4 

6  22. II. II 

6  22.13.45 

6  22.16.  5 

6  22.18.59 

6  22.21.47 

6  22.25.42 

6  22.29.  6 

6  22.32.12 

2  22.33.59 

6  22.36. 10 

6  22.39.36 

6  22.44.  2 

6  22.48.41 

6  22.53.3o 

8  22.57.17 

8  23.26. 3o 

8  23.26.33 
8  0.40.57 
8      I.   1.27 

3  21.41.39 
6  21.46.  8 
6  21.49.49 

4  21.52.59 
6  21.55.54 
4  2i.58.3o 
6  22.  3.i3 
6  22.  6.  2 
6  22 . i 1 . i i 
6  22.13.45 
4  22.16.  4 
6  22.18.59 
6  22.21.46 
6  22.25.41 
4  22.29.  5 

4  22.32.12 

4  22.33.58 

6  22.36.  9 

6  22.39.36 

6  22.44-2 

6  22.48.41 

6  22.53.3o 

8  22.57.17 

6  23.  2.48 

2  23.  4.28 

4  23.  6.  5 

6  23.  9.25 

4  23.11.26 

6  23.13. 56 

8  23.17.53 
8      0.25.39 


,40 

60, 

,67 

55, 

,57 

3i, 

,35 

14,' 

,22 

4, 

,63 

5, 

.79 

12, 

»7a 

46, 

,25 

6, 

,40 

60, 

,12 

48, 

,25 

43, 

,02 

7, 

,60 

i3,< 

,10 

59, 

,07 

iï, 

,5o 

37, 

,35 

3, 

,77 

42, 

,9a 

3i, 

,65 

18, 

,38 

3o, 

,9^ 

34, 

,04 

57, 

,85 

28, 

,93 

40, 

,89 

9* 

,85 

5o, 

1,00 

59, 

,22 

55, 

»,10 

3i, 

,09 

i3, 

,90 

3, 

,49 

«a. 

,47 

46, 

,90 

5, 

,14 

60, 

,79 

47, 

,99 

43, 

,73 

6, 

,i5 

i3, 

,73 

59. 

,89 

10, 

,07 

37, 

,12 

3, 

,5o 

4a, 

,64 

3i. 

,24 

«7, 

,97 

49  < 

,85 

ag. 

,75 

6,( 

,62 

a5, 

,40 

a7. 

,09 

57. 

,64 

54,' 

,40 

39, 

55,26    -f55,74 


13,92    -1-55,76 


53,11     -f-55,71 
24,55    ^-55,7l 


5,70    +56, 14 


45 
60 
62 
27 
18 
63 

87 

77 

27 
36 

24 
36 

i3 

65 

52 

00 
58 
3o 
78 
78 
16 
66 

24 
40 
84 

87 
56 

70 

97 

07 

07 

94 
78 

49 
43 

84 

02 

81 

01 

75 

12 
II 

73 
06 
00 
43 
42 
70 

9» 

79 

69 

87 
3i 

00 

26    5o,5o    -}-56,24 

62 


55,24    +56,  i3 


13,90    +56, 20 


22,04    +56,17 


+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
-+-55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 
+55 

+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
-4-56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 
+56 


h  m  s 

71  21.53.56,16 

71  2i.56.5i,3i 

72  21.59.27,34 

72  22.  4«  9,99 

72  22.  6.59,90 

72  22.  9.  1,35 

72  22.12.  8,59 

72  22.14*42,49 

72  22.17.  1,99 

72  22.19.56,08 

72  22.22.43,96 

72  22.26.39,08 

72  22. 3o.  2,85 

72  22.33.  9,37 

72  22.34.55,24 

72  22.37.  6,72 

72  22.40.33,30 

72  22.44*59,02 

72  22.49.38,50 

73  22.54.27,51 
73  22.58.13,89 
73  23.27.26,39 

73  23.27.29,97 

74  0.41.53,14 

75  I.  2.24,59 


7  21.42.37,04 
7  21.47-  5,73 
7  21.50:46,87 
7  21.53.56,14 
7  21. 56. 5i, 24 
7  21.59.27,24 
7  22.  4«io,]i 
7  22.  6.59,95 
22.12.  8,66 
22.i4.42}6o 


22.17.  2,02 


Observation  f,  —  TouB  XXIV. 


22.19.56,20 

8  22.22.43,99 

8  22.26.39,19 

8  22. 3o.  2,93 

8  22.33.  9,3o 

8  22.34.55,29 

8  22.37.  6,91 

8  22.40.33,24 

8  22.44*59,18 

8  22.49.38,61 

8  22.54.27,60 

8  22.58.13,88 

8  23.  3.46,09 

8  23.  5.25,97 

8  23.  7.  2,87 

8  23. 10. 22, o5 

8  23.12.23,49 

9  23.14.53,19 
9  23. 18. 5o, 45 

20  0.26.35,82 

18 


i38 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY. 


G'.   Ob^    N 


Passage 
obsenré. 


OCTOBRB  1868.  -  Position  directe. 


Octobre  22. 

2r  a*  Bord Pr 

956  Lai.  Andromède ...  7.8    Pr 

1043  Lai.  Andromède..  9      Pr 

1143  Lai.  Andromède..  8.9    Pr 

1217  Lai.  Andromède..  8.9    pp 

^  Poissons Pr 

1 41  !]t  Lai.  Andromède..  8.9    Pr 

i5o6  Lai.  Andromède. .  Pr 

1 6o4  Lai .  Andromède . .  7.8    Pr 

1697  Lai.  Poissons ....  7.8    Pr 

€  Poissons Pr 

Neptune "     Pr 

P  Andromède Pr 

y)  Poissons Pr 

Octobre  27. 

Ç  Pégase Pr 

44493  Lai.  Lézard 8      pr 

44597  Lai.  Lézard 9      Pr 

44664  Lai.  Pégase 8      Pr 

44751  Lai.  Lézard 9      Pr 

44840  La).  Pégase 7.8    Pr 

449^4  Lai.  Pégase Pr 

45016  Lai.  Andromède.  9      Pr 

a  Pégase Pr 

45348  Lai.  Andromède.  8      Pr 

a  Andromède Pr 

7  Pégase Pr 

121  Lai.  Andromède.. .  7-8    Pr 

335  Lai.  Andromède ...  pr 

421  Lai.  Andromède. . .  8      Pr 

519  LaL  Andromède...  8      Pr 

TP  i^'Bord Pr 

^  a'  Bord Pr 

^CD  =  4-34°56' pr 

956  Lai.  Andromède. . .  8      Pr 

1143  Lai.  Andromède..  8.9    Pr 

1217  Lai.  Andromède..  9      Pr 

1412  Lai.  Andromède. .  8      Pr 

1 5o6  Lai.  Andromède . .  9      Pr 

1604  Lai.  Andromède..  7.8    pr 

1697  Lai.  Poissons ....  7*8    Pr 

e  Poissons Pr 

Neptune Pr 

p  Andromède Pr 

Octobre  28. 

44057  Lai.  Lézard 8      Pr 

44162  Lai.  Pégase 8.9    Pr 

Ç  Pégase Pr 

44493  Lai.  Lézard 8.9    Pr 

44597  Lai.  Lézard 9      Pr 

44664  Lai.  Lézard 8      Pr 

44751  Lai.  Lézard Pr 

^4840  Lai.  Pégase 7-8    Pr 

44924  Lai.  Pégase Pr 

45016  Lai.  Andromède.  9      Pr 

oc  Pégase Pr 

45348  Lai.  Andromède.  Pr 


8 
6 
6 
6 

4 
8 

4 
6 

6 

6 

8 

6 

6 

8 


h   m 
0.25.42 

o.3o.  2 
0.32.35 

0.35.49 
0.38.  4 

0 .  40 .  56 

0.43.49 
0.46.27 

0.49-  3 
0.5I.52 
0.55.12 

0.58.49 

1.  1.27 
i.23.3i 


8  22.33.57 
6  22.36.5o 

6  22.39.44 
6  22.42.16 

4  22.44*46 
6  22.47.34 
6  22 . 5o . 44 
4  22.53.11 
8  22.57.15 
23.  2.47 
o.  0.38 
o.  5.3i 
o. 


6 
8 
8 

4 
6 
6 
6 
8 
8 
2 
6 
6 
4 

4 
6 

6 

4 
6 

6 

6 


8.54 
0.12. II 
o.i5.  4 
0.18.  i 
o  23.39 
0.23.42 
0.27.32 
o.3o.  o 
0.35.48 
0.38.  3 

0.43.47 
0.46.25 
0.49.  1 
o.5i .5i 
0.55.10 
0.58.I8 
i.  1.26 


6  22.25.21 

6  22.28.19 

8  22.33.57 

6  22 . 36 . 5o 

6  22.39.43 

6  22.42.16 

6  22.44 •4^ 

2  22.47.34 

6  22. 50.44 

6  22.53.11 

8  22 . 57 . I 5 

6  23.  2.47 


74 

27 
70 

59 
98 
67 
10 
12 
]5 

79 
i5 

57 
40 

87 

24 

49 
01 

17 
95 
65 

97 

25 

62 

49 

97 
33 

98 

37 
80 

20 

09 

39 
45 
85 

>9 
85 

63 

95 

75 
35 
83 

95 
01 


42 
3 

36 

5o 
6 

56 

49 
28 

4 
53 

12 

49 
28 

32 

57 
5i 

44 
16 

47 

35 
45 
12 

16 
.48 

39 
3i 

55 

12 

5 

2 

39 

33 
I 

49 

4 

48 

26 

2 

52 

II 

«9 
26 


95  22 

97  20 

14  57 

35  5i 

95  44 

12  16 

90  47 

55  35 

87  45 

19  »2 

62  16 

40  48 


96 

10 

64 
56 

02 

99 

91 
i3 

o3 

60 

48 
86 
3i 

34 

62 
46 

^ 
99 

89 
46 
82 
21 
08 
43 
72 
7d 
92 
35 

79 
10 

3i 

61 

36 

67 
16 

89 
46 

96 
63 

16 

16 

24 

9» 

97 
81 

52 
32 

86 

94 
85 
36 

72 
i5 
08 

34 


53,11 


8,71 

24,56 
28,58 

55,18 


i3,85 

37,34 
29,41 


8,72 
24,56 


55,17 


i3,84 


Asc.  droite 

c. 

c. 

app.conclae. 

• 

t 

4-56,20 

h      la      B 

0.26.39,16 

4-56,20 

o.3o. 59,30 

4-56,20 

0.33.32,84 

4-56, 20 

0.36.46,76 

t 

4-56, 20 

0.39.  2,22 

-1-56,12 

4-56, 20 

0.41.53,19                   j 

4-56, 20 

0.44.46,11 

4-56, 20 

0.47.24,33 

-1-56,20 

o.5o.  0,23 

-i-56,20 

0.52.49-80 

-f56,23 

4- 56, 20 

0.56.  8,68 

4- 56, 20 

0.59.46,06 

4-56,25 

4- 56, 20 

1.   2.24,5l 

-+-56,24 

4-56,20 

1.24.28,54 

4-57 , 56 

4-57,62 

22.34.55,24 

4-57,62 

22.37. 49»o8 

4-57,62 

22.40.42,54 

4-57,62 

22.43.14,61 

4-57,62 

22.45.45,51 

-1-57,62 

22.48.33,08 

4-57,62 

22.51.43,44 

4-57,62 

22.54.  9>^3 

-+-57,77 

4-57,62 

22.58.13,70 

4-57,62 

23.  3.46,o5 

4-57,62 

4-57,62 

0.  1.37,34 

-1-57,62 

-^-57,6a 

0.  6.29,41 

4-57,62 

0.  9.53,54 

-4-57,62 

o.i3.  9,97 

4-57,62 

0.16.  3,41 

4-57,62 

0.18.59,7a 

4-57,62 

0.24.36,93 

4^57,62 

0.24.40,23 

-1-57,62 

0.28.30,98 

-h57,62 

0.30.59,29 

4-57,62 

0. 36.46, 7« 

-1-57,62 

0.39.   2,5l 

4  57,62 

0.4446,08 

-+-57,62 

0.47-24,58 

4-57,62 

o.5o.  0,25 

-h57,62 

0.52.49,78 

+57,56 

4-57,62 

0.56.  8,78 

4-57,62 

0.59.16,86 

-i  57,64 

4-57,62 

I.  2.24,54 

-+-57,73 

22.26.20,70 

4-57,73 

22.29.18,54 

4-57,65 

-+-57,73 

22.34.55,25 

4-57,73 

22.37.49,05 

-i-57,73 

22.40.42,59 

-+57,73 

22.43.14,67 

4-57,73 

22.45.45,58 

^57,73 

22.48.33,09 

-+-57,73 

22.51.43,45 

• 

4-57,73 

22.54.  9i88 

+57,76 

4-57,73 

22.58. i3, 81 

4-57,73 

23.  3.46,07 

LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY. 


G'.  Ob'.    N 


Passage 
obsenré. 


Jlo. 


c. 


i39 

Abc.  droite 
app.  conclue. 


OCTOBRE  1868.  -  Position  directe. 


Octobre  28. 

455o6  Lai.  Pégase pp 

7  Poissons Pr 

4566o  Lai.  Andromède.  7.8    pr 

45761  LaL  Andromède.  7.8    pp 

w  Pégase Pr 

«  Poissons Pp 

C  l'^Bord pp 

Octobre  29. 

44828  Lai.  Lézard 7      pp 

449^4  Lai.  Andromède.  8      pp 

a  Pégase Pp 

45349  Lai.  Andromède.  pp 

45457  Lai.  Andromède.  8      pp 

7  Poissons Pp 

45751  Lai.  Andromède.  7.8    pp 

w  Pégase pp 

46190  Lai.  Andromède.  pp 

46284  Lai.  Andromède.  pp 

46367  Lai.  Andromède.  7      pp 

46481  Lai.  Andromède.  7.8    pp 

46590  Lai.  Andromède.  9      pp 

47191  Lai.  Andromède.  8.9    pp 

y  Pégase pp 

aa  I  Lai.  Andromède ...  7.8    pp 

335  Lai.  Andromède ...  7      pr 

421  LaL  Andromède .. .  6.7    pp 

519  Lai.  Andromède...  8      pp 

jr  i^'Bord pp 

Z;  a*  Bord Pr 

*<©=-f-34'»56' 7.8    pp 

956  Lai.  Andromède...  pp 

1043  Lai.  Andromède..  pp 

1 143  Lai.  Andromède..  9      pp 

1217  Lai.  Andromède..  9.10  pp 

9  Poissons PP 

1412  Lai.  Andromède..  8      pp 

i5o6  Lai.  Andromède..  pp 

1604  Lai.  Andromède. .  8      pp 

1697  Lai.  Poissons 7      pp 

c  Poissons pp 

Neptune pp 

P  Andromède pp 

C  I"  Bord PP 

2615  Lai.  Andromède..  6.7    pp 

q  Poissons Pp 

7  Poissons pp 


h      m 

6  23.  7.17 

4  23.  9.23 

6  23 . 1 I . 24 

6  23.14.  4 

8  23.17.52 

6  23.5i.36 

8  0.25.20 

6  22.47*  8 

6  22.52.36 

8  22.57.15 

6  23.  2.47 

6  23.  5.55 

8  23.10.24 

6  23.14.  4 

8  23.17.52 

6  23.27.14 

6  22. 3o.  o 

6  23.32.35 

6  23.35.36 

6  23.39.  3 

6  23.56.27 

8  o.  5.3i 

6  o.  8.55 

6  0.12. II 

6  o.i5.  4 

6  0.18.  I 

8  0.22.54 

8  0.22.58 

6  0.27.32 

6  o.3o.  o 

4  0.32.27 

6  0.35.48 

4  0.38.  3 

8  0.40.55 

6  0.43.47 

4  0.46.25 

6  0.49*  I 

6  o.5i.5i 

8  0.55.10 

8  0.58.  7 

8  I.   1.25 

8  I. 13.46 

4  I. 19.13 

8  i.23.3o 

8  1.33.38 

8  1.37.30 


,45 

■8, 

,95 

a4, 

,84 

a5, 

,64 

5, 

109 

5a, 

,80 

37, 

,60 

ao, 

1^9 

9, 

,90 

37. 

,84 

16, 

,52 

48, 

,90 

56, 

,08 

a4. 

,7a 

5, 

,25 

5a, 

,82 

i5. 

,40 

>, 

,4a 

36, 

,65 

37, 

,39 

4,' 

.9* 

a8,( 

,3o 

3i, 

,o5 

55, 

.»9 

la. 

,67 

5, 

,«4 

a, 

,84 

55, 

.«7 

58, 

M 

33, 

,8a 

I, 

.90 

a8. 

,37 

49, 

,68 

4, 

,08 

55, 

,67 

48, 

,80 

a6, 

.7a 

a, 

.«9 

5a, 

•  70 

II, 

,47 

7, 

,84 

a6, 

,44 

46, 

,3o 

14, 

.54 

3i, 

,99 

39, 

,77 

3i, 

33 

19 

75 
58 

71 
II 

77 

25 

85 
3o 
46 

93 
33 

66 

87 
85 

3i 

39 
53 

26 

9î» 
76 

99 

27 

66 

04 
06 

49 
i5 

64 
83 

34 
72 

40 
48 
81 
60 
10 
o3 
75 
75 
70 

34 
01 

28 

i3 


4-57,73 
+57,73 

+■57,73 
+57,73 

+57,73 

34,83    +57,72    4-57,73    23.52.34 

+57, 73      0.26.18 


21,99    +57,80 


5o,44    4-57,73 


b      m 
23.   8.16 
23. 10.21 

23.12.23 

23. i5.  3 
23.i8.5o 


i3,83    4-57,53 


21,98 
5o,43 


+57,65 

+57,56 


29,40    +57,64 


53,10    4-57,70 


8,7a 
24,56 


28,60 
36,90 
a8,7i 


+57,69 
+57,81 


0  Poissons pp 

DÉCEMBRE  1868.  -  Position  ioTerse 
Décembre  9. 

v;  Taureau Pr  4 

7094  Lai.  Persée 6.7    pp  6 

7206  Lai.  Pers^ Pr  6 

7287  Lai.  Persée pp  2 

7498  Lai.  Persée pp  6 

7626  Lai.  Persée pp  6 


+57,59 
+57,62 
+57,58 


+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
4-57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57.64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
4-57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 
4-57,64 
4-57,64 
4-57,64 
+57,64 
+57,64 
+57.64 
+57,64 
+57,64 
+57,64 


22.48.  6 
22.53.35 
22.58. i3 
23.  3.46 
23.  6.54 
23. II. 21 
23. i5.  3 
23.i8.5o 
23.28. i3 
23.3o.58 
23.33.34 
23.36.35 
23.40.  I 
23.57.26 
o.  6.29 

0.  9.53 
o.i3.  9 
0.16.  3 
0.18.59 
0.23. 52 
0.23.56 
0.28.30 
0.30,59 
0.33.26 
0.36.46 
0.39.  2 
0.41.53 
0.44*46 
0.47*24 
o.5o.  o 

0.52.49 
0.56.  8 
0.59.  5 

1.  2.24 

i.i4*44 
I .20.11 

1.24.28 

I . 34 . 36 

1.38.28 


06 

9» 
48 
3i 

44 

84 
5o 

89 
49 
94 
10 

57 

97 
3o 

5i 

49 
95 
o3 

«7 

90 
56 

40 
63 

9» 
3o 

68 

70 

i3 

79 
28 

47 

98 
36 

04 
12 
45 
a4 
74 
67 
39 
39 
34 

98 
65 

9^^ 

77 


3.39.  7,40 
3.43.19,09 
3.47.27,60 
3.5o.  2,60 
3.56. 35,41 


7,95    42,46    4-34,51 
19»  76 
28,34 

3,^9 
36, i3  ^ 


3.59.24,05    24,73 


+34,61 
4-34,63 
4-34,65 
-f-34,66 
+34,67 


3.43.54,37 
3.48.  2,97 

3.50.37,94 
3.57.10,79 
3.59.59,40 


18. 


i4o 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY. 


G'.   Ob'.    N 


Passage 
obserré. 


0^^ 


C. 


DÉCEMBRE  1868.  —  Position  inyorse. 


Décembre  9. 

773o  Lai.  Persée Pr  a 

7  Taureau Pr  8 

Aldébaran Pr  8 

8768  Lai.  Cocher 7   Pr  6 

8836  LaL  Cocher pr  a 

8982  Lai.  Cocher Pr  6 

9069  Lai.  Cocher 6   pr  6 

I  Cocher. Pr  4 

9317  Lai.  Cocher pr  6 

9470  Lai.  Cocher 7.8    pr  6 

9555  Lai.  Cocher Pr  4 

9667  Lai.  Cocher 7      pr  6 

La  Chèvre Pr  6 

Décembre  12. 

s  Poissons Pr  8 

P  Andromède Pr  8 

3621  Lai.  Triangle....  pr  6 

3780  Lai.  Andromède..  9      pr  4 

a  Bélier Pr  6 

3982  Lai.  Andromède..  Pr  4 

4078  Lai.  Triangle 8      pr  6 

4164  Lai.  Triangle 8      Pr  6 

4235  Lai.  Andromède..  pr  2 

4299  Lai.  Andromède..  8.9    Pr  6 

4342  Lai.  Triangle Pr  2 

4433  Lai.  Triangle....  7.8    Pr  4 

4498  Lai.  Triangle....  6.7    Pr  6 

4594  Lai.  Triangle  ... .  8.9    Pr  6 

4829  Lai.  Persée 9.10  pr  6 

4948  Lai.  Persée 9.10  pr  4 

7  Baleine Pr  8 

41  Bélier Pr  8 

5309  Lai.  Persée 8      pr  6 

5394  Lai.  Persée 8      pr  6 

5524  Lai.  Persée 8      pr  6 

5623  Lai.  Persée 8.9    pr  6 

5704  Lai.  Persée 8      Pr  4 

5795  Lai.  Persée pr  6 

5965  Lai.  Persée 8.9    pr  4 

6041  Lai.  Persée 7      pr  4 

6124  Lai.  Persée 8.9    Pr  6 

6219  Lai.  Persée 9.10  Pr  6 

6294  Lai.  Persée 8.9    pr  6 

6354  Lai.  Persée 9      Pr  4 

6474  Lai.  Persée 9      pr  6 

S  Persée pr  8 

)i  Taureau pr  8 

Décembre  16. 

>i  Poissons Pr  8 

V  Poissons «...  Pr  8 

3744  Lai*  Triangle ....  6      Pr  6 

a  Bélier Pr  8 

3963  Lai.  Andromède..  7      pr  6 

4078  Lai.  Triangle 8      Pr  6 

4164  Lai.  Triangle  ....  8      Pr  6 

4244  Lai.  Triangle ....  9      Pr  6 

4329  Lai.  Andromède.'.  8.9    pr  6 


h      m     s 

4.  2.49)83 
4.21.45,67 
4.27.49,56 
4.32.21 |25 

4.35.  7,29 
4.38.25,93 
4.43.16,95 
4.47*52,86 
4.51.10,93 

4*55. 32, 61 
4.58.28,93 

5.  2.33,90 
5.  6.25,59 

o.55.i4}58 

1.  1.29,83 
I. 50.32,29 
I. 55.31,68 
1.58.53,27 

2.  2.39,65 
2.  5.  2,08 
2.  7.47»65 

2.  9.46,67 
2.11.45,79 

2.i3.3o,47 
2.16.39,55 

2.18.47,98 

2.21.54,54 
2.29.13,85 
2.33.17,84 
2.35.36,70 
2.41*22,27 
2.44.47,72 
2.47.43,88 
2.52.  9,85 
2.55.25,24 
2.58.  7,89 

3.  1.10,99 
3.  6.  3,45 
3.  8.45,73 

3.11.54,14 
3.14.54,82 
3.17.30,49 
3.19.36,58 
3.23.28,74 
3.32.41,90 
3.38.47,62 


1.24.17 
1.34-25 
1.55.  7 
i.59.36 
2.  2.45 
2.  5.45 
2.  8.3o 
2.10.45 
2.13.34 


,25 

,70 
,75 
,i3 

,07 
,00 

,54 
,37 
>I9 


5o 

46 

49 
22 

8 

26 

17 
53 

II 

33 

34 

26 

14 

3o 

32 
32 

53 

40 

2 

48 

47 
46 
3i 
40 
48 
55 

14 
18 

36 

22 

48 

44 
10 

25 

8 
II 

4 

46 
54 
55 
3i 

37 

^9 

4a 

48 
«7 

25 

8 

36 
45 
45 
3i 
46 
35 


5o 

08 

99 
08 

12 

69 

72 

56 
70 
3o 

67 
75 

59 

88 
57 

99 
5i 

80 

42 

75 
3i 

46 
60 

25 

28 
65 

29 
63 

69 
94 

87 
41 
53 

60 

9a 

69 
73- 

10 

39 
95 
56 

17 

32 

41 
95 
16 

55 

97 
45 
66 

89 
67 
20 
07 
00 


s 

20,82 
a4,77 


•+-34,74 

4-34,78 


28,45    +34,89 


61,67    -4-35,08 


8,45 
24,21 


-1-53,57 
4-53,64 


47169    4-53,89 


3o,97 
16,95 


4-54,03 
4-54,08 


+34,68 


4-34,82 
4-34,85 
4-34,88 

4-34, 9^ 

4-34,95 

H-34,97 
-4-34,99 
4-35,01 


37îî»7 
42,46 

28,39 
36,74 

47,66 


4-54,32 
54, 3o 


4-53,84 
4-53,80 

-4-53,90 
-t-53,91 
4-53,92 
4-53,93 

4-53,94 
-4-53,95 
4-53,96 
4-53,97 
4-53,98 

-4-54,04 
4-54,05 
4-54,07 
4-54,08 
-4-54,09 
-4-54,11 
-4-54,12 

4-54,14 
4-54,16 

4-54,17 

4-54,19 
4-54,20 

-4-54,22 

4-54, a4 
4-54,26 
4-54,  a6 
4-54,28 
4-54, 3o 
4-54,33 


4-10,84 
4-10,77 

-HII,00 


4-10,98 

4-11,01 
4-ii,o3 
4-ii,o5 
4-11,07 


Asc.  droite 
ipp.  conclue. 


h     D     I 
4.  3.25,18 


4.32.56,90 
4.35.42,97 
4.39.  1,57 

4.43.52,64 

4. 51.46, 65 
4.56.  8,27 
4.59.  4,66 
5.  3.  9,76 


1.51.26, 83 
1.56.26,37 

2.  3.34,32 
2.  5.56,66 

2.  8.42,23 
2.10.41,39 
2.12.40,54 
2.14.^5,20 
2.17.34,24 
2.19.4^,62 
2.22.49,27 
2.3o.  8,67 

2.34.12,74 
2.36.3i,oi 
2.4^.16,95 
2.45.4^,50 
2.48.38,64 
2.53.  4,7a 
2. 56. 20, 06 
2.59.  2,85 

3.  2.  5,90 
3.  6.58,29 
3.  9.40,59 
3.12.49,17 
3. i5. 49,80 

3.18.25.43 
3. 20.31, 58 
3.24.23,69 
3.33.37,25 

3.39.4^,49 


4-10,93       1.55.19,38 


2.  2.56,87 
2.  5.56,68 
2.  8.4^,23 
2.10.57,12 

2.13.46,07 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY. 


G'.  Ob'.   N 


Passage 
observé. 


DÉCEMBRE  1868.  —  Position  inyorse. 


Décembre  16. 

4387  Lai.  Andromède..  8      Pr 

4468  Lai.  Triangle 8      Pr 

453i  Lai.  Triangle  ....  8      Pr 

46i3  Lai.  Persée 8      pr 

4704  Lai.  Persée g      Pr 

4782  Lai.  Persée g      Pr 

4871  Lai.  Persée g.  10  Pr 

4g47  Lai.  Persée g      pr 

7  Baleine pr 

5i la  Lai.  Persée 7      Pr 

4i  Bélier Pr 

5309  LaL  Persée 8      pr 

5388  Lai.  Persée 9      Pr 

5457  Lai.  Persée 6      pr 

Décembre  28. 

ê  Orion Pr 

ç  Taureau Pr 

ç  Orion Pr 

x'  Orion Pr 

C  i*Bord Pr 

n  Gémeaux , .  Pr 

u  Gémeaux pr 


b     m      s  t 

6  2.15.55,17  56, 00 

4  2.18.40,78  iijH 

4  2.20.35|25  36, 01 

6  2.23. i3, 92  i4}6g 

6  2.25.55,44  ^i^g 

6  2.28.32,05  32,82 

6  2.3i.  6,20  7,04 

6  2.34.  0,43  1,27 

6  2.36. ig, 47  ï9»7ï 

6  2.3g.  5,60  6,40 

6  2.4^*  5,0g  5,68 

6  2. 45.30, 3g  3i,og 

6  2.48.25,35  26,02 

6  2.50.45,40  46, i3 

8  5.24.42172  42, gi 

8  5.2g. 12,44  12, g4 

4  5.33.32,75  32, g2 

4  5.46.  1,00  1,48 

8  5.56.  0,46  o,g2 

8  6.  6.21,35  21,87 

6  6.i3.25,3o  25,82 


3o,g5 
16, g3 


+  11,24 
4-11,25 


ig,5o    4-36, 5g 
g, 61     4-36, 6g 


58, 81     4-36, g4 
2,73    4-36, gi 


C' 


4-11, og 
4-11,12 

4-u,i4 
4-11,16 

4-11,18 
4-11,20 

4-11,22 
4-11,24 


i4i 

Asc.  droite 
app.  conclue. 


b  m  » 
2.16.  7,0g 
2.18.52,66 
2.20.47, i5 
2.23.25,85 
2.26,  7,47 
2. 28. 44' 02 
2.31.18,26 
2.34.12,51 


4-11, 2g      2.3g. 17,69 


11,36  2.45.42,45 
11,38  2.48.37,40 
II ,40      2.50.57,53 


-i-36,64      5. 2g. 4g, 58 


-f-36,77 
4-36,87 


5.46.38,25 
5 . 56 . 37 , 79 


i43 


OBSERVATIONS 

FAITES  AU  CERCLE  MURAL  DE  GAMREY 


EN  1868. 


Les  lettres  BS  ou  BI  placées  à  la  Biûte  du  nom  d'un  astre,  dans  la  première  colonne,  désignent  le  bord 
supérieur  ou  inférieur,  tel  qu'on  le  voit  à  l'œil  nu  et  non  dans  la  Lunette.  Les  lettres  PI  indiquent  le 
passage  au-dessous  du  pôle. 

Le  nombre  placé  à  la  suite  du  nom  d'un  astre,  autre  que  la  Lune,  est  celui  des  minutes  écoulées  entre 
le  passage  au  méridien  et  l'observation  ;  il  est  affecté  du  signe  +  ou  du  signe  —  selon  que  l'observation 
a  suivi  ou  précédé  le  passage.  Pour  la  Lune,  ce  nombre  indique,  lorsqu'il  a  le  signe  +}  les  minut^^ 
après  le  passage  du  i^  Bord,  et  lorsqu'il  a  le  signe  —,  les  minutes  avant  le  passage  du  a*  Bord. 

La  seconde  colonne  contient  la  grandeur  estimée  des  étoiles. 

Les  lettres  italiques  placées  entre  parenthèses  dans  la  troisième  colonne  désignent  les  couples  de  mi- 
croscopes observés,  quand  ils  n'ont  pas  été  lus  tous  les  six. 

B  désigne  la  température  du  Cercle. 

Le  baromètre  est  réduit  à  la  température  extérieure;  cette  température,  désignée  par  0',  est  inscrite  dans 
la  sixième  colonne. 

Sous  le  titre  Lecture,  la  septième  colonne  contient  la  moyenne  des  lectures  faites  aux  microscopes  observés, 
corrigée  de  la  distance  du  fil  mobile  au  fil  fixe  quand  le  pointé  a  été  fait  sous  le  premier. 

La  huitième  colonne  renferme,  sous  le  titre  L^,  les  secondes  de  la  lecture  corrigée  en  ayant  égard  :  i""  à  la 
température  du  Cercle;  iè?  aux  microscopes  lus;  V*  au  temps  écoulé  entre  le  passage  au  méridien  et  l'ob- 
servation; 4**  à  l'inclinaison  des  fils. 

L'avant-demière  colonne  contient  les  collima tiens  fournies  par  les  étoiles  fondamentales;  elles  ont  servi 
à  calculer  la  collimation  moyenne. 

La  distance  apparente  au  pôle  nord  est  égale  à  la  collimation  moyenne  plus  la  réfraction  moins  la  lecture 
corrigée. 


Du    ft  janvier  au  29  janvier,  les  observations  ont  été  feites  par  M.  Grcet. 
Du  3i  janvier  au  17  mars,  »  .  M.  Tisserand. 

Du  a5  juillet    au  a8  décembre,  »  M.  Lbveau. 


G'. 


Janvier  2. 

67  Baleine 

43ia  Lai.  Triangle. . .         (a) 
4387  LaL  Andromède.         (n) 

S  Baleine 

461 5  Lai.  Persée....  (a) 

47o3  Lai.  Persée. ...  {a) 


Bar.      ô' 


Lecture. 


JANVIER  1868. 


o",7 


572  —8,1 


3ig.  9.33,0  32,6 

2.38. 18,3  16,7 

4.55.  0,0  59,6 

334.  2.55,5  54,1 

5.32.56,1  54,1 

4.19.29,3  28,5 


Dist.  appar. 
Réfr.         Coll.      au  p6le  nord 


4-1. 3i, 6 
4-0. i3, 7 
-ho. 11,1 
-f  0.54,0 

4-0.10,4 
4-0.11,7 


56^»  10' 
6',i 


5,5 


53.32.  3,3 
5i. 15.17,8 

50.37.22,6 
5i.5o.49,5 


i44 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 


G'. 


0        Bar.      0' 


Lecture. 


Dist.  appar. 
Réfr.         Coll.    au  pôle  nord, 


JanTier  2. 
ia3  (Piazzi)^^... 
4933  Lai. Triangle.. 
5107  Lai.  Persée?. . 
5!io4  Lai.  Persée 
5538  Lai.  Persée 
5741  Lai.  Persée 
5845  Lai.  Persée 

JanTier  13. 

n  Taureau 

ç  Persée 

7296  Lai.  Persée 

>  Taureau 

JanTier  24. 

6763  Lai.  Persée 
7106  Lai.  Persée?.. 
7206  Lai.  Persée 

>  Taureau 

7498  Lai.  Persée 
7627  Lai.  Persée 
7891  Lai.  Persée 
8007  Lai.  Persée 
8171  Lai.  Persée 
8455  Lai.  Persée 

îT  Orion 

9108  Lai.  Cocher 
9175  Lai.  Cocher 
9297  Lai.  Cocher 
9440  Lai.  Cocher 
9541  Lai.  Cocher 
9657  Lai.  Cocher 
9752  Lai.  Cocher 

X  Cocher 

9919  Lai.  Cocher 

p  Taureau 

0  Orion 

10559  Lai.  Cocher.. 

JanTier  29. 

i  Cocher 

9389  Lai.  Cocher 
9487  Lai.  Cocher 
9609  Lai.  Cocher 
9730  Lai.  Cocher 

X  Cocher 

9932  Lai.  Cocher 

7  Orion 

10209  Lai.  Cocher.. 

^  Orion 

io53o  Lai.  Cocher. . 
10700  Lai.  Cocher. . 
108 1 3  Lai.  Cocher. . 
to868  Lai.  Cocher?. 
10988  Lai.  Cocher.. 
11066  Lai.  Cocher.. 
II 171  Lai.  Cocher. . 
11268  Lai.  Cocher.. 
II 397  Lai.  Cocher.. 


(«) 


(«) 
(«) 

(«) 
(«) 
(«) 
(«) 
(«) 


(^') 


JANVIER  1868. 


o",7 


568  -8,3 


570  -8,7 


332.26.14 
o.  7.14 
1.14*17 
3.56.42 
4 .31.30 
2.42*3o 
3.i5.i3 


549  +4,7  349.52.  3 

357,39.36 

2.  6.28 

338.17.29 


638  -1,3 


633  —0,7 


628  —1,3 


358. 41. 22 

359.10.58 
o.5i.5i 

338.17.36 
o.  2.59 
5.58.57 
5.51.52 
2.33.59 
i.  4*39 
2.55.38 

332.54.32 
2.42.20 
6.  7.26 
5. 21. 41 
5.56.57 
4.56.  4 
5.16.54 
6.i5.  7 
6.  8.53 
0.17.59 

354.39.55 

325.47.  4 
1.43.56 


691   3.1 


691  -h3,5  339.  7.34 
357.45.13 

5.34.  7 

5.35.  I 
6.12.  4 
6.  8.55 
5.36.3i 

332.24.29 
1.26. 10 

325.47.  4 
3.49.42 
4*11.13 

356. 16.52 
4.  8.  4 

357.11.37 

3.28.20 

4.47.15 

1.28. 18 

690   2,7    o.  3.10 


4 
6 

3 

9 

7 
7 


8 
I 
2 


9 
5 


I 
o 

4 
3 

4 

9 
I 

3 

1 

I 

4 
6 

7 


7 

2 

2 
3 
o 
1 
3 

4 
3 

3 

7 
4 
o 

9 
6 

I 

6 

o 


i5 
i5 
16 

43 
3i 

32 

i3 


6  4 

5  36 

9  ^9 

9  3o 


22 

59 

52 

37 
o 

56 

53 

59 

39 

38 

32 


20 

27 

41 

58 
5 

54 

7 

52 

o 
55 

5 
56 

35 

10 

3 

58 

2 

54 
28 

^9 

7 
5 

39 
II 

5o 

o 

35 

»7 
12 

i5 

8 


-fo.57 
-+-0.16 
-f-o.i5 
4-0.12 

4  -ho. Il 

2  -fo.i3 

5  4-0.13 

3  4-0.27 

4  4-0.18 

6  4-0. i3 

7  4-0.44 


6 
6 
3 
8 
2 

7 
2 

3 

3 

7 
o 

9 
3 

9 
1 

2 

7 
2 

6 

2 

3 

4 

2 

4 

7 
8 

2 

o 

6 

5 

I 

7 
o 

2 

o 

o 

3 

4 
o 
8 
o 
o 


4-0.17 
-f  0.17 
4-0.  i5 
4-0.45 
-^o.l6 
4-0.  9 
-H).  9 
-H).i3 
-H>.i5 
4-0.13 
-H). 55 
4-0. i3 

+0.  9 
4-0.10 
4-0.  9 
4-0.10 
4-0.10 
4-0.  9 
4-0.  9 
-f-0.16 
4-0.22 
4-1.10 
4-0.14 

4-0.17 
4-0.18 
-ho. 10 
4-0.10 
-4-0.  9 
4-0.  9 
-ho.  10 
4-0.55 
4-0.14 
4-1.10 
-ho.  12 
4-0.11 
-ho.  20 
4-0.11 
-ho.  19 

4-0.12 

4-0.10 
-ho,i4 

-ho.  16 


2 

6 
3 

2 

5 
6 


7 
5 

5 

o 

9 
3 

4 
5 
3 

7 
8 

5 

1 

I 

I 

3 

5 

4 

7 
8 

5 

4 
5 
o 
6 

7 
4 

2 
8 
1 
o 

4 
4 
o 

6 
6 
I 
o 
6 
5 
6 
5 
4 

9 
6 


56^  10' 

7  A 


0,8 
0,2 

1,1 


7, a 


6,5 


4,4 

5,0 

6,1 


.7,8 


5,9 
6,5 

6,7 


0  /  « 
56.  3.  7,0 

54.56.  5,3 
52.i3.34,7 
5i.38.46,4 

53.27.47,7 
52.55.  5,8 


54.  3.44,6 


57.29.  1,1 
56.59.24,5 
55.18.28,9 
77.53.13,5 

56.  7.21,9 
5o.ii.i8,8 

5o. 18.22,4 
53.36.20,0 

55.  5.41,6 
53.14.40,2 
83.16.28,9 
53.27.58,2 
5o.  2.48,0 
50.48.34,3 
5o. 13.17,4 
5i.i4.ii,4 
5o.53.2i,6 

49.55.  8,0 
5o.  1.22,7 
55.52.21,6 
61. 3o. 33,1 

90.24.11,1 
54.26.24,0 

57.  a. 48, 7 
58.25. i5,o 

5o.36.i3,3 
5o. 35. 18,7 
49.58. i4«3 
5o.  1.21,7 
50.33.48,4 
83.46.33,4 
54.44.13,8 
90.24.1^,0 
52.20.39,7 
51.59.  7,5 
59.53.37,4 
52.  2.i8;a 
58.58.51.0 
52.4a.  2,3 
5i.23.  5,0 
54.4a.  6,5 

56.  7.i5,i 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 


G'. 


0      Bar.      0' 


Lecture. 


145 

Dist.  appar. 
Réfr.         Coll.     au  pôle  nord. 


JanTier  29. 
12366  Lai.  Cocher 
ia49i  Lai.  Cocher 
lajSi  Lai.  Cocher 
12867  Lai.  Cocher 

9  Gémeaux 

13277  Lai*  Gémeaux 
i3436  LaL  Cocher 
K  Gémeaux 

Janvier  31. 
6706  Lai.  Persée 

^  Êridan 

ri  Taureau 

Ç  Persée  

7039  Lai.  Persée 
7236  Lai.  Persée 
7293  LaL  Persée 
7^70  Lai.  Persée 

0'  Eridan 

0'  Éridan 

8073  Lai.  Taureau 
81 38  Lai.  Persée 
8273  Lai.  Persée 
8357  Laï-  Persée 
8147  Lai.  Cocher 

Aldébaran 

i  Cocher 

9309  Lai.  Cocher 
9i44  Lai.  Cocher 
9621  Lai.  Cocher 
9697  Lai.  Cocher 
9769  Lai.  Cocher 
9817  Lai.  Cocher 
9958  Lai.  Cocher 


(") 

(ab) 
6.7  H 


4 
8 

8 

7 
8 


(") 
(") 
(") 


9    (") 
7.8  (a) 

5.6  (a) 

8     (a) 

7.8  (a) 
{nb) 

8     (a) 

8.9  (//) 


JANVIER  1868. 

"".7  o     ,     , 

6.  0.38 

4.20.31 

2.i3.a3 

5.40.21 

o. 17.15 

I .10.20 

.       359.24. 18 

2,7    346.56.11 


56»  lo' 


690 

O 

5,0    609 


4,9    6o5 


3,3 


5,1     607      3,2 


3,0 


5,0    607      3,5 


4,9    606      3,4 


4,8    604      3,8 


8  {a) 
8  (a) 
8  (./) 
8  (a) 
7.8  (a)        4,9    6o3       3,8 


3. 
3i5. 

349. 
357. 

o. 

2. 

4. 
358. 

319. 

3i8. 

357. 

I. 
357. 

I. 

2. 
342. 
359. 

6. 

5. 

3. 

6. 
356. 
359. 

3. 


19.27 
58.46 

52. TO 
39.45 

52.  8 

16.54 

36.45 

22.44 
0.17 

19.45 

5.57 

45.48 

18.42 

8.34 

37.44 
25.  7 

7.32 
12.  4 
47.52 
40.54 

6.23 
24.51 
21.  7 
42. 5i 


,1 

35, 

,8 

28, 

,4 

>9> 

,4 

18, 

.9 

16, 

,0 

«7i 

,0 

»4, 

.» 

9. 

,2 

M, 

,6 

46, 

,0 

«o. 

.9 

42, 

.7 

6, 

,2 

5i, 

,« 

42, 

,0 

4a. 

,6 

»7, 

.0 

44, 

,4 

54, 

,3 

45, 

.7 

39 1 

,5 

3i, 

,4 

4a, 

,0 

5, 

,5 

33, 

,8 

2, 

,6 

5o, 

.« 

5', 

,4 

2', 

,3 

48, 

.7 

5, 

.9 

48, 

3 

9 

7 
5 

6 

o 

7 


o 
2 

6 
8 
6 

9 
8 

o 

7 

9 
8 

6 

2 

I 

5 

3 

3 

6 

7 
4 
o 

2 
1 
o 


-1-0.  9 
H-o.ii 
+0.13 
-ho.  10 
-f-o.i5 
4-0.14 
4-0.16 

-+-0.32 

-ho.  12 
4-1.38 
4-0.27 
4-0.18 
4  o.i5 
-ho.i3 
4-0.10 
4-0.17 
4-1.27 
4-1. 3o 
4-0.19 
4-0.14 
4-0.19 

4-0.14 
4-0. i3 
4-0.38 
-ho. 16 
4-0.  9 
4-0.  9 
4-0. II 
4-0.  9 
4-0.20 
4-0.16 
4  o.ii 


6 

4 
8 
o 

9 

9 

9 
3 

3 
8 

9 

7 
o 

4 

9 
8 

9 
2 

2 

o 
o 

7 
i 

o 

9 
2 

6 

9 
3 

o 

7 


6,7 


7,7 


6,9 

7,^ 
6,3 


7,8 


7iO 
5,9 


5o.  9.41 

51.49-49 
53.57.   I 

50.29.58 

55.53.  6 

55.  o.  4 

56.46.  9 

69.14.29 

52.5o.55 
100.12.59 
66.18.24 
58. 30.42 
55.i8,i5 
53.53.28 
5i.33.35 

57.47.4a 
97.11.17 
97 . 5 1 . 52 
59.  4.3i 
54.24.35 
58.5i.46 
55.   i.5o 

73.45.39 
57.  2.5o 
49.58. i3 
5o . 22 . 25 
52.29.27 
5o.  3.55 
59.45.38 
56.49.18 
52.27.30 


2 
4 

o 

4 
2 

8 
i 


2 
5 
2 
8 
3 

4 
o 

7 
1 

2 

3 
3 


5 
5 
6 
5 
5 
8 
4 


5 

8 


FÉVRIER  1868. 


FéTTier  10. 

Ç  Orion 

10899  Lai.  Cocher. . .  4 
i  loaS  Lai.  Cocher. . .  7 
1 1075  Lai.  Cocher. . .     8 

a  Orion 

6  Cocher 

11367  Lai.  Cocher...     8 
11428  Lai.  Cocher...  7.8 
ii5i3  Lai.  Cocher...     8 
11710  Lai.  Cocher. . .     5 
11  Gémeaux 

Fénier  12. 

71  Gémeaux 

ft  Gémeaux 

12266  Lai.  Cocher...  8 
12387  Lai.  Cocher...    8 

FéTTier  17. 
a  Orion 

0  Cocher 

1  ]374  Lai.  Cocher. . .    7 

Observations, 


H 

H 
W 


5,9    738      6,1 


{a)        6,1     739 


6, a    683 


6,5    654 


-  TOMB  XXIV. 


5,3 


324.10.11,9 
5.18.14,3 

358.15.22,7 
2. 16.  4,4 

333.33.35,5 
3.22.14,0 

358.45.28,7 
4.  8.16,3 
2.27.21,0 

358. 53. 3o, 3 

348.42.59,7 


12,0 
10,6 

«9,7 

î,7 
35,1 

'4,7 
25,8 

12,7 

18,7 
26,7 

59,0 


-hi.i3,9 
4-0.10,3 
4-0.18,1 
-ho.i3,6 
-ho, 53, 2 

4-0.12,4 

-ho. 17,6 
-ho. 11, 6 
4-o.i3,4 
4^0.17,4 
4-0.29,8 


348.43.   1,8 

5,0    348.45.  9,0 

358.48.44,5 

3.26.14,5 

4,6    333.33.33,7 

3.22.14,1 

358.48.42,8 


59,5  4-0.29,5 

9,0  4-0.29,5 

41,1  -ho. 17,4 

11,8  4-0.12,2 

33.3  4-0.52,5 
14,7  4-0.12,2 

39.4  40.17,3 


6,9 


7,4 
6,3 


6,5 

7,3 
6,6 


92.  I.  8,7 
5o.5a.  6,5 
57.55.  5,2 
53.54.18,7 
82.37.24,9 
52.48.  4,5 
57.24.58,6 
52.  2.  5,7 
53.43.  1,5 
57.16.57,5 
67.27.37,6 


57.21.43,2 
52.44.  7,3 


6,6      82.37.25,8 

6,1       52.48.  4,1 

57.21.44,5 

'9* 


i46 


CERCLE  MURAL  DR  GAMBEY. 


G'. 


DUt.  appar. 


Février  17. 

11471  Lai.  Cocher. . .  7.8  {à) 

V  Orion 

ïj  Gémeaux [ab) 

1 1920  Lai.  Cocher. . .  8  (a) 
12014  Lai.  Cocher...  8.9  (a) 
12134  Lai.  Cocher. ..  8  (a) 
12233  Lai.  Cocher. ..  8  (a) 
12328  Lai.  Cocher...  8.9  {a) 
12448  La!.  Cocher.. .  7.8  (a) 
12538  Lai.  Cocher. . .  7.8  (a) 
12629  LaL  Cocher. . .  7  (n) 
12773  Lai.  Cocher. . .  7.8  {a) 
12901  Lai.  Gémeaux.  7.8  (a) 
i3o26  Lai.  Cocher...    8    (a) 

0  Gémeaux 

13362  Lai.  Cocher...  8  (a) 
13485  Lai.  Gémeaux.  7  (n) 
1.3573  Lai.  Gémeaux.  7  (a) 
13685  Lai.  Gémeaux.     8    (a) 

ê  Gémeaux [ab) 

P  Petit  Chien 

Castor  (la  2*) 

Février  18. 
10871  Lai.  Cocher.. .     8    (a) 

a  Orion 

1 14 II  Lai.  Cocher. . .     8    {n) 

V  Orion 

n  Gémeaux {ab) 

121 82  Lai.  Cocher, . .  8.9.  (/?) 

Février  20. 
10899  Lai.  T  Cocher.     6    {a) 
1 1026  Lai.  Cocher. . .  7.8  {«) 

a  Orion 

ô  Cocher 

II 3 19  Lai.  Cocher. . .  8  (/?) 
11428  Lai.  Cocher...  7.8  (a) 

V  Orion 

1 1685  Lai.  Cocher. . .     9    (a] 

n  Gémeaux 

12233  Lai.  Cocher...  8.9  (a) 
12328  Lai.  Cocher. ..  9  (a) 
12444  I^ï«  Cocher...  7.8  (n) 
12538  Lai.  Cocher. ..     8    (a) 

7  Gémeaux {(ib) 

12718  Lai.  Cocher. . .  8  (a) 
*ai  =  6*'35"i6'....  8  (//) 
i3oo3  Lai.  Gémeaux.  8  (a) 
i3ii8  Lai.  Gémeaux.  8  (V) 
i332i  Lai.  Cocher...  7.8  (a) 
13432  Lai.  Gémeaux.  8.9  (n) 

3o5  (Piazzi)  \T 

13685  Lai.  Gémeaux.  8  (a) 
13755  Lai.  Gémeaux.  7  (^j 
13886  Lai.  Gémeaux.  (n) 

i4o63  Lai.  Gémeaux.     8    (n) 

$  Gémeaux (ab) 

14299  Lai.  Cocher...     7    (n) 


B     Bar. 

G' 

Lecture. 

K 

Réfr. 

Coll. 

aupdlenord. 

FÉVRIER  1868. 

o'-,7 

0    1     » 

• 

1     • 

56- 10' 

0     1      ■ 

1.34.34,0 

3o,9 

-*-0.l4,2 

• 

54.35.49,9 

340.57.28,3 

28,9 

-1-0.40,2 

6,3 

75.13.17,9 

348.43.  1,8 

59,5 

-4-0.29,4 

7,3 

67.27.36,5 

358.43.14,4 

«0,9 

-1-0.17,4 

57.27.13,1 

0 

0 

2.32.18,5 

16,1 

-+-o.i3,i 

53.38.  3,6 

»,2    653 

4,3 

3.33.  8,4 

4,8 

-f  0.12,1 

52.37.13,9 

1.40.23,8 

20,9 

+0.14,1 

54.29.59,8 

2.5i .22,2 

19,6 

+0.12,8 

53.18.59,8 

1.19.35,3 

32,2 

+0.14,5 

54.50.48,9 

357.42.21,4 

'9,ï 

+0.18,5 

58.28.  6,0 

5.40.28,7 

25,9 

+  0.  9,8 

50.29.50,5 

5.11.14,8 

12,2 

+0.10,3 

50.59.  4,7 

357.  7.46,5 

44,3 

+0.19,2 

59.  2.41,5 

5.47-37,6 

35,4 

+0.  9,7 

5o. 22. 40,9 

,2    653 

4,8 

0.17.16,8 

17,4 

+  o.i5,7 

6,1 

55.53.  4,9 

4.19.53,5 

5o,4 

+0.11,3 

51. 50.27, 5 

358.46.  6,0 

3,3 

4-0. 17,5 

57.24.20,8 

3.55.3o,i 

27,3 

+0.11,7 

52.14.51,0 

0.   8.  2,2 

58,7 

+o.i5,9 

56.  2.23,8 

348.23.50,1 

48.0 

+0.29,9 

6,3 

67.46.48,5 

334.43.54,8 

54,5 

+o.5o,6 

6,1 

81.27.  2,7 

,8    655 

3,8 

358.20.47,4 

47,6 

+0.17,8 

7.6 

57.49.36,8 

)0    612 

4,0 

1.16.43,6 

41,1 

+0.14,5 

54.53.40,6 

333.33.34.,! 

33,6 

-t  0.52,3 

7.1 

4.44.49,5 

46,5 

-f  0.10,7 

5i.25.3i,4 

340.57.29,0 

29»7 

+o.^4o,o 

7.3 

348.43.   1,8 

59,4 

+0.29,3 

7,3 

,8    610 

4,6 

358.30.42,0 

39,2 

+0.17,6 

57.39.45,6 

,7    633 

4,3 

5.i8.i5,6 

12,2 

+0.10,2 

5o.52.  4,6 

4.41.34,6 

32,2 

+0.10,8 

5i .28.45,2 

333.33.34,7 

34,3 

+0.52,5 

7,7 

82.37.24,8 

3.22.13, 8 

14,5 

+0.12,3 

5,6 

52.48.  4,4 

4.53.  2,2 

58,7 

+0.10,6 

51.17.18,5 

4.  8.16,0 

12,7 

+0.11 ,4 

52.  2.  5,3 

340.57.28,0 

28,8 

+0.40,2 

6, a 

75.13.18,0 

356.53.14,0 

10,6 

+0.19,5 

59.17.15,5 

348.42.59,7 

59, ï 

+0.29,3 

6,9 

67.27.36,8 

,4    633 

4,4 

I .40.24,5 

21,7 

+0.14,1 

54.29.59,0 

2.5l .23,2 

20,8 

+0.12,8 

53.18.58,6 

1.33.23,5 

20,2 

-1-0.14,2 

54.37.  0,6 

357.42.21,7 

19,5 

+0.18,5 

58.28.  5,6 

342.41.  8,0 

6,7 

+  0.37,7 

6,8 

73.29.37,6 

5.3i .20,0 

17,5 

+0.  9,9 

5o. 38.59,0 

3.17.32,9 

3o,7 

+0.12,3 

-  52.52.48,2 

357.21.32,4 

3o,o 

+0.19,0 

58.48.55,6 

,3    632 

3,4 

356.10.37,1 

34,4 

+0.20,5 

59.59.52,7 

3.44.  3,4 

0,3 

+0.11 ,9 

52.26.18,2 

359.54.  9,4 

6,3 

+0.16,1 

56. 16. 16,4 

355.43.40,6 

40,3 

+0.20,8 

60.26.47,1 

0.  8.  2,3 

58,9 

-l-o.i5,8 

56.  2.23,5 

0.18.37,9 

34,6 

+o.i5,6 

55.51.47,6 

356.37.54,1 

52,1 

+0.19,8 

59.32.34,3 

359.30.   1,5 

58,6 

+0.16,5 

56.40.24,5 

348.23.50,5 

48,1 

+0.29,8 

6,4 

67.46.48,3 

2.44.  4,6 

1,5 

+o.i3,o 

53.26.18,1 

CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 


G'. 


e      Bir.       9' 


Leclnre. 


i47 

Dist.  appar. 
Réfr.         Coll.     au  pôle  nord. 


Février  20. 

i44oi  Lai.  (icmeaux.  8  (a) 

Février  22. 

u  Gémeaux (ab) 

122^5  Lai.  Cocher. ..  8  (a) 

12328  Lai.  Cocher. . .  8  (a) 

12555  Lai.  Cocher.. .  8  (a) 

7  Gémeaux (ab) 

12765  Lai.  Cocher. . .  8  {a) 

12886  Lai.  Cother...  8  {n) 

12996  Lai.  Gémeaux.  8  {a) 

13089  Lai.  Gémeaux.  8  [a) 

0  Gémeaux 

13290  Lai.  Cocher. . .  8  (rt) 

13437  Lai.  Gémeaux.  8  (a) 

3o5{Piazzi)  W 

13694  Lai.  Gémeaux,  g  (a) 

13764  Lai.  Cocher...  7.8  (rt) 

1385^2  Lai.  Gémeaux.  8  (a) 

13979  Lai.  Gémeaux.  9  (ft) 

14096  Lai.  Cocher. . .  7  (a) 

9  Gémeaux (ab) 

14356  Lai.  Cocher. . .  8  (a) 

14449  Lai.  Gémeaux.  7  (a) 

14570  Lai.  Cocher...  8  (a) 

14875  Lai.  Gémeaux.  7  (a) 

14934  Lai.  Gémeaux.  7  (a) 

Pollux 

i5i29  Lai.  Lynx 7.8  (a) 

15228  Lai.  Lynx 8  (a) 

6  Écrevisse 

Février  28. 

i3o46  Lai.  Cocher. ,.  S  (n) 

0  Gémeaux 

13278  Lai.  Cocher...  8  (a) 

i3383  Lai.  Gémeaux.  8  (a) 

13480  Lai.  Gémeaux.  8  (a) 

3o5  (Piazzi)  VI»» 

13705  Lai.  Gémeaux.  4*5  (a) 

13873  Ul.  Cocher...  8  (a) 

18984  Lai.  Gémeaux.  8  (a) 

14068  Lai.  Gémeaux.  7  (a) 

141 56  Lai.  Gémeaux.  7  (a) 

*ll  =  7**i7"38* 6.7  (a) 

i4485  Lai.  Cocher. . .  (a) 

Castor  (la  2*) 

14611  Ldl.  Gémeaux.  7  (a) 

14796  Lai.  Gémeaux.  8  (a) 

Procvon 

14958  Là\,  Gémeaux.  8  (a) 

Pollux 

i5i28  Lai.  Lynx  ....  8  (a) 

15196  Lai.  Lynx....  6.7  (a) 

15343  Lai.  Lynx 7.8  .(/i) 

1 5442  Lai.  Lynx....  7  (a) 

15966  Lâl.  Écrevisse.  8  (a) 

i6o38  Lai.  Lvnx ....  7  [a] 

p  Ecrevisse 


FÉVRIER  1868. 
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CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 


Février  28. 

16269  Lai.  Lynx.. . . 
16378  Lai.  Lynx. . .. 
ik-M  =8''i8'"25» 


Mars  10. 

14570  Lai.  Cocher. 

Castor  (la  a') 

14765  Lai.  Lynx .. 

Procyon 

Pollux 

i5i29  Lai.  Gémeaux 
i5'i37  Lai.  Lynx  . . 
15343  Lai.  Lynx.. 
i544^  Lai.  Gémeaux 

G  Écre visse 

i6o38  Lai.  Lynx .. 

P  Écrevisse 

16347  Lal>  Écrevisse 
16486  Lai.  Lynx. . 
]66o4  Lai.  Lynx  . . 

n  Écrevisse 

16908  Lai.  Lynx  . . 
17006  LaL  Lynx  . . 
17155  Lai.  Lynx .. 
17271  Lai.  Lynx. . 
17353  Lai.  Lynx.. 
17453  Lai.  Écrevisse 
17546  Lai.  Lynx  . . 
«  Écrevisse 


Mars  12. 

9  Gémeaux 

14485  Lai.  Cocher. 

Castor  (la  a'] 

Procyon 

14932  Lai.  Gémeaux 
i5235  Lai.  Lynx. . 
i5333  Lai.  Lynx.. 
1544^  Lai.  Gémeaux 
i5584  Lai.  Gémeaux 

6  Écrevisse 

P  Écrevisse 

*A=8^i3-9V... 
16470  Lai.  Écrevisse 
16609  Lai.  Lynx  . . . 
16693  Lai.  Lynx  . . . 
16900  Lai.  Lynx . . . 
16996  Lai.  Lynx  . . . 
171 56  Lai.  Lynx. . . 
17248  Lai.  Lynx... 
17346  Lai.  Lynx. . . 
17^60  Lai.  Écrevisse 

a  Ecrevisse 

17762  Lai.  Lynx.. . 
3097  B.A.C.  Lynx . 
17983  Lai.  Lynx... 


Dist.  appar. 

G^ 

0 

Bar. 

0' 

Lecture. 

K 

Réfr. 

Coll. 

aupôlenord. 

FÉVRIER  1868. 

o-,7 

0    »     • 
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358.53.10,7 
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-ho. 16,8 
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MARS  1S68. 
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CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 


G'. 


Mars  12. 

18101  Lai.  Lynx. . . . 

83  Écrevisse 

Mars  17. 

iiËcrevisse 

16908  Lai.  Lynx.... 

16999  ^1-  Lynx 

171  II  La).  Lynx 

17*87  Lai.  Lynx.... 
17360  LaL  Lynx.. .. 
174*3  Lai.  Écrevisse. 
175*2  Lai.  Écrevisse. 
17606  Lai.  Écrevisse. 

17703  Lai.  Lynx 

3097  B.Â.C.  Lynx.. 
18016  Lai.  Lynx.... 
1810*  Lai.  Écrevisse. 

18181  Lai.  Lynx 

18288  Lai.  Lynx 

18372  Lai.  Lynx. . . . 

18466  Lai:  Lynx 

18555  Lai.  Petit  Lion. 
i865i  Lai.  Petit  Lion. 

187*3  Lai.  Lion 

18812  Lai.  Petit  Lion. 
18918  Lai.  Petit  Lion. 

c  Lion 

fi  Lion 


8    (a) 
(au) 

(ab) 

8    {a) 

8    (a) 

7.8  (a) 

1    W 
8    (/i) 

7     W 

7  W 

7.8  {a) 

8  {a) 

8     {a) 

8.9  («) 
8.9  {a) 
6.7  W 

4  {o) 
8.9  («) 
8.9  (/î) 

6.7  («) 

8     (a) 

1     (^') 
8     (a) 


JniUet  25. 

ir  Hercule 

<r  Hercule 

31970  Lai.  Hercule. . 

a  Ophiuchus 

fA  Hercule 

33349  ^1-  Hercule. . 
33519  Lai.  Hercule. . 
339*9  Lsl.  Hercule. . 
34061  Lai.  Lyre... . 
34294  Lai.  Lyre .... 

Véga 

7  Lyre 

35926  Lai.  Lyre .... 
è  Dragon 

JmUet  30. 

•K  Hercule 

M^  Hercule 

3 1844  Lai.  Hercule..    6 
31990  Lai.  Hercule..    7 

a  Ophiuchus 

58  Ophiuchus 

3*464  Lai.  Hercule. .    7    (a) 
32658  Lai.  Hercule..  7.8  \a) 

CBS  +  i-,09 

p^  Ophiuchus 

p'  Sagittaire 

33755  Lai.  Hercule..    7    {a) 


(«) 


(«) 


W 
H 


0     Bar.      O' 


Lecture. 


M9 

Dist.  appar. 
Réfr.         Coll.     au  pôle  nord . 


MARS  1868. 


o",7 


o  0.18.35,3      32 

8,6    624      7,0    344.26.18,9     17 


9,2    6i3 


/  î 


8,7    611      6,7 


8,2    610      6,0 


347.  3.43,6 

358. 5i.  3,7 

359.38.41,1 

3.21.27,0 

4.59.59,3 

1,43.36,6 

356. 3i.  7,7 

339.24.55,1 

4.56.14,7 

I .32.48,6 

5.  8.5o,7 

2  a       7  •       «J  ,  3 

357.  0.38,9 

•3.46.29,4 

2.  5.i3,7 

1.  7.12,5 
3.19.21 ,2 

359,47'56,i 
0.24.21,2 

357. 19.28,3 
2.34.35,4 

2.  0.28,7 
35o.33.i4,8 
352.47.59,9 


42 
o 

37 
24 
56 

33 

4 
5'i 

II 
46 
5o 
o 
35 
26 
10 

9 

18 

52 

18 

25 
32 
25 

14 

59 


-+-o.i5,4 


6    -H).  34 


o 
8 
8 
2 
2 
3 
8 
o 
8 
o 
5 
6 

9 
5 

6 

7 
o 

7 
o 

I 

3 

7 
5 


-|-o.3i 


-ho. 
4-0. 
4-0. 
H-o. 
4-0. 
-ho. 
-fo. 
-ho. 
-ho. 
-ho. 
-ho. 
-ho. 
-ho. 
-ho. 
-ho. 
-ho. 

4-0. 

-ho. 

4-0. 
4-0. 

-ho. 
-ho.26 
-ho .  24 


56-9'        .     ,     . 
,         55.5i.48,9 
7    65,8      71.44.22,7 


1 

9 
I 

I 

3 

8 

6 

3 

4 
o 

2 

4 
1 

6 

5 

5 

1 

9 
3 

7 

9 
5 

7 
o 


JUILLET  1868. 


6o5    25 , 7 


604    25 , 5 


602 
^99 


24  »9 
24,1 


621     19,9 


621     19,5 


624 


i9ï3 


623     18,7 


3.  8.  2,8 
358.48.51,7 
357.26.  4î3 
338. 5o. 22, 7 
353.58.34,6 

0.59.  5,6 
357.33.  0,3 
358.59.46,6 

0.35.59,7 
358. 48. 5o, 6 

4.5o.  9,2 
358.41-  7tO 

0.21 .43,1 
33.35.39,9 

o •    o.    0,4 

358.49-  0|3 

0.59.16,4 

5.  9.41,5 

338.5o.3o,o 

3o4.35.5o,6 

359.27.53,1 

3.17.13,8 

306.37.35,2 

328.43.14,8 

3o5,  7.20,5 

359.40.  2,0 


5i 

3 

22 

34 
4 

59 

45 

58 

49 
9 
7 

42 

39 

7 
59 

4 
3o 

îi9 
5o 

41 
2 

34 
14 
20 
5o 


8 
6 
2 

7 
5 

5 

3 

6 

6 

5 

2 

o 

o 


8 
5 


9 
5 

4 

2 

7 
2 

I 


4-0.11 
40.16 
-ho. 17 
-ho.40 
-ho. 21 

4-0.1 3 

40.17 

4-0. i5 
40.14 
-ho.  16 
-ho.  9 
40.16 
-ho. 14 
—0.18 

4-0.11 
40.16 

-ho. 14 
-ho.  9 
-ho.41 

4-2.37 
4-0. i5 
4-0. II 

4-2.21 
4-0.59 

4-2.33 
40. i5 


6 
o 
5 
3 
2 
8 

4 

8 
2 
o 

9 

2 

5 
6 

9 
4 
I 

8 
3 
3 

7 

7 
6 

I 

2 
5 


65,7 


65,2 


66,6 
66,1 


58,3 
57,2 

58,2 
57,8 


56,9 
57ii 

57,0 

62,0 
63,8 


63,8 


63,4 
63,4 


69.  6.55,0 
57.19.22,0 
56. 3i .44 |2 
52.48.53,8 
5i. 10.20,0 
54.26.46,1 
59.39.20,7 
56-45. 3o, 2 
51.14.  4>5 
54.37.33,9 
5i.  1.25,6 
54.  3.18,7 

59-  9-49» ï 
52.23.5i ,0 

54.  5.  8,8 

55.  3.10,7 
52. 5i .  0,0 

56.22.29,1 

55.46.  3,2 
58. 50.59, 5 
53.35.46,5 
54.  9.53,7 
65.37.18,1 

63.22.30,2 


53.  2.  6,3 
57.21.21 ,9 
58.44-11,8 
77.20.15,1 
62.11.44,2 
55.11.  6,8 

58.37.15,6 
57.10.27,7 
55.34.13,1 
57.21.24,0 
5i. 19.58,2 
57.29.  6,7 
55.48. 3o,o 
22.33.59,0 

53.  2.  7,8 
57.21.20,6 
55.ii.i3,2 
5i.  0.43,4 
77.20.15,1 

iii.36.5o,5 
56.42.38,0 
52.53. i3, 2 

109.34.50,6 
87.27.48,6 

ni.  5.16,8 
56. 3o  28,6 


i!)o 


G^ 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBET. 

G      Bar.      G'         Lecture.         L. 


JuiUet  30. 

34212  Lai.  Hercule. .  8    (a) 

34323  Lai.  Lyre ....  8    [r/) 

34418  LaL  Hercule..  6    {a) 

Véga 

347*21  Lai.  Lyre 7     (a) 

34870  Lai.  Lyre  ....  (/'/) 

35o2o  La).  Lyre ....  7    {ft) 

36628  Lai.  Cvgne...  6.7  (n) 

36856  Lai.  Cygne...  8     [a) 

37078  Lai.  Cygne...  (n) 

3725 î  Lai.  Cygne...  6.7  (a) 

37356  Lai.  Cygne...  (a) 

37618  1^1.  Cygne...  (ft) 

37597  Lai.  Cygne...  8    (ff) 

37692  Lai.  Cygne  ("j.  7    (a) 

at  Ai)i;lo 

JniUet  31. 

a  Hercule 

72  (v  Hercule 

ik-  suivant  31744  Lai.  {") 

31844  lJi\,  Hercule..  6    (o) 

a.  Ophiuchus 

32267  Lai.  Hercule. .  8     (a) 

ii\5y  Lai.  Hercule..  8.9  (a) 

jA  Hercule 

32658  Lai.  Hercule..  8    (n) 

32972  Lai.  Hercule..  {a) 

33i52  Lai.  Hercule. .  7    {a) 

33252  Lnl.  Hercule. .  7     [ft) 

33374  Lai.  Hercule. .  7    (a) 

Il  Sagittaire 7    (a) 

33820  Lai.  Hercule..  (<7) 

21  Sagittaire 

34082  Lai.  Lyre ... .  7     (a) 

34267  Lai.  Lyre ....  9    (^j 

34349  Lai.  Lyre....  (n) 

34421  Lai.  Lyre. .. .  (a) 

34546  Lai.  Lyre (a) 

34654  Lai.  Lyre 6    (a) 

34765  Lai.  Lyre ....  7     (n) 

349o<)  Lai.  Lyre....  6.7  [n] 

C  Bl-f-i^og 

7Lyio 

35766  Lai.  Lyre ....  7    (n) 

35977  Lai.  Lyre....  6.7  («) 

i  Aigle 

Août  i. 

72  w  Hercule 

ik-  suivant  3 1744  Lai.  {a) 

3 184 4  Lai.  Hercule..  (a) 

31942  Lai.  Hercule..  8     [a] 

a  Ophiuchus 


o",7 


626 
626 


626 


644 


JUILLET  1868. 


357.17.58 

358.43.55 

356.43. 18 

4 . 5o . I 8 

4 . 25 . 29 

5.20.54 
G.  8.  9 

359.26.62 
6.52.3o 

357.  8.  3 
2.49.57 

358.17.13 
5.53.28 
4.1 1 .10 

358.44.48 

334.42.29 


646 


18,3 

>7»7 


17,2 


20,2 


20,0 


646     19,6 


646    18,9 


649     18,9 


649     '«,3 


65o     18,1 


340.43.31 

358.48.57 

3.31.42 

0.69.  4 
338. 60.29 
356.3o.25 

3.48.26 
353.68.41 

3. 16.69 

o.    2.23 

356.43.46 
359.26.55 
357.  9.28 
3o5.  7.19 
359. 10. II 
3o6.36.  9 
359.17.  4 
359.  1.33 
o.  0.46 

2.30.2l 

5.36.  3 
6.43.42 
o.  9.  o 

4.34.28 

3o6. 19.34 
358. 41. 14 

o.  4.   ■ 

0.33.33 

329.   2.3l 


AOUT  1868. 


6 
6 
o 
2 
3 
2 
6 

9 
o 

o 

3 

5 

9 

7 
2 

5 

4 
I 

o 

6 

2 

I 

7 
5 

9 
4 

9 
2 

3 

9 

• 
I 

/ 
I 

3 

9 
3 

9 
5 

8 

o 

4 

7 
9 

7 


46 

44 
6 

18 

"7 

42 
57 

41 
18 
5i 
45 
1 

«7 

59 
36 

29 

3i 

5.7 
42 

4 

29 
26 

26 
41 

o 

23 

46 
65 
28 
20 
12 

9 
5 

33 

4G 

22 

3 
43 

o 

^9 
34 

14 
2 

34 
3i 


9 
3 

7 
2 

8 

7 

9 
3 

3 

3 

9 
8 

I 

2 

8 


6 
2 
2 

9 
1 

4 

9 
I 

2 

7 
2 

4 
6 

2 

o 
o 
o 

4 
6 

2 

6 

2 

8 

I 

o 

3 

o 

2 

4 


Dist.  appar. 
Réfr.         Coll.     au  pâle  nord. 


+0.18 
-f-0.16 
4-0.18 
-ho.  10 

-+-O.IO 

-fo.  9 
4-0. i5 
4-  o .  1 6 
-40.  9 
-4^.18 
-t  0.12 
4-0.17 
4-0.  9 
4  0. 10 
f-0.16 
4-0.48 


4-0. 38 

4-0. 

4-0. 

-T-O. 
4-0. 

-ho. 
-ho. 


6 
I 

4 

41 
8 


4-0.21 


4-0. 
4-0. 
40. 

ho. 

ho. 


-f2.33 
4-0. 

-h2.20 

4-0. 

-ho. 

4-0. 

-ho. 

4-0. 

-ho. 

4-0. 

4-0. 

4-2.24 

-ho. 

4-0. 

-4-0. 

4-0. 58 


I 

6 

7 

2 

6 

7 
I 

8 

I 

4 
3 
I 
1 

9 
6 


5 

4 
5 

I 
3 

9 
2 

8 

8 

2 

7 
8 

3 

6 

I 

9 
o 

3 

2 
6 

4 

3 
1 

5 

7 

7 

2 

7 
8 


640    20,8 


358.48.57,0  67,1  4-0.16,4 

3.3i.4i)4  42,0  4-0. u, 4 

0.59.  2,9  3,4  4-0.14,1 

4.14.27,8  28,3  -ho. 10,7 


56*»  10' 


4,4 


5,4 

3,3 
1,4 


2,9 


a, 7 


3,1 


2,5 


2,6 


«,1 


68.62.34,9 
67.26.36,0 
59.27.16,7 
61.19.66,7 
61.44*66,6 
5o.49*3o,7 
66.  2.20,9 
56.43.38,2 
60.17.54,6 
69.  2.3o,8 
53.20.3o,i 
67.53.19,0 
60.16.55,7 

61.59.16,4 
67.26.43,6 
81.28.08,0 


75 

57 

52 

66 

77 

59 
62 

62 

52 

56 

59 
66 

59 
m 

57 

110 
56 

57 
56 

53 

5o 

60 

56 

5i 

109 

57 
56 
65 

87 


.27.  9,5 
.21.21 ,8 
.38.3i,9 
.11.11,8 
.20.14,8 
.39.66,1 

.21.47,9 
.11.43,3 

.53.14,2 

.  7.54,1 

.26.35,1 

.43.23,0 

.  0.62,3 

.  5.16,0 

.  o.  6,7 

.36.23,5 

.53.13,6 

•  0.4^}^ 
.  9.31,2 
.39.63,0 

.34.  8,4 
.26.28,7 

.  1.16,9 
.35.44)0 
.62.53,3 
.29.  5,0 
.  6.16,8 

.36.43,1 
.  8.3o,o 


641     20,7     338.60.27,9    27,9    4-0.41,2       1,7 


67.21.21,4 
52.38.3i,5 
56.11.12,8 

61.66.44,5 
77.20.16,4 


(')  La  plus  boréale. 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 


i5i 


G'. 


0      Bar.      0' 


Lecture. 


Dist.  appar. 
Réfr.         Coll.     aupôleuord. 


Août  1. 
32267  Lai.  Hercule 
32416  Lai.  Hercule 

f*  Hercule 

3a658  LaL  Hercule 
3^972  Lai.  Hercule 
33i52  LaL  Hercule 
33252  LaL  Hercule 
33374  Lai.  Hercule 

ft  Sagittaire 

33820  Lai.  Hercule 
33999  Lai.  Lyre. 
34082  Lai.  Lyre. 
34267  Lai.  Lyre. 
34385  Lai.  Lyre . 
34546  Lai.  Lyre . 

P'  Cygne 

X  Aîgle 

C  W-hi-,o8 


z  Aigle 


p*  Capricorne. 
Août  4. 
Véga 


Lyre . 
Lyre, 
Lyre . 


Lyre. 
Lvre. 


34810  La 
34912  La 
35045  La 
pLyre... 
35283  La 
35404  La 
7  Lyre. . . 

356i4  La 
35845  La 
35978  La 
36iii  La 
36281  La 
36478  La 
36607  La 
36689  La 
368o8  La 
36925  La 
37026  La 
37199  La 
37464  La 

7  Aigle 

a  Aigle 

p  Aigle 

Ao&t  7. 
zOphiuchus. 
82267  Liil.  Hercule 
P  Ophiuchus 
32505  Lai.  Hercule 
32681  LaL  Hercule 
82709  Lai.  Hercule 
82781  Lai.  Hercule 
82905  Lai.  Hercule 
82972  Lai.  Hercule 
88091  Lai.  Hercule 
88168  Lai.  Hercule 


Lyre. 
Lyre . 

Lvre . 

• 

Lyre. 
Lyre. 
Lyre. 
Lyre. 
Cygne 
Cygne 
Cygne 
Cygne 
Cygne 
Cvî^ne? 


6.7  (à 
8    (a 

6.7  (a 

6.7  (a 
7    (" 

7  (a 

7.8  (a 

8  (» 

(" 

(" 
7.8  {a 


7 

(a) 

(a) 

6.7 

(a) 

8 

(n) 

7 

(a) 

6.7 

(n) 

(a) 

7 

(n) 

(n) 

(a) 

6.7 

(a) 

8 

(a) 

7 

(fi) 

6 

(rt) 

7.8 

(a) 

8 

(a) 

(a) 

(a) 

7  (") 


6.7 
7.8 

7  H 
7-8  (a) 

8  {a) 

{") 

7 

{") 

7 

(") 

AOUT  1868. 

o",7  •     , 

356. 30.24 

356.35.48 

353. 58.40 

3. 17.  o 

o.  2.22 
356.43.45 
359.26.54 
357.  9.28 
3o5.  7.19 
359.10. II 

3.  0.48 
359.17.  3 
359.  1.32 
359.58.  8 

5.36.   I 

353. 51.44 
3i8.5ï.35 
306.57.41 
334.4^*^6 
811.  0.28 


641     19,8 


642 

641 
639 

638 
637 


'9>7 
19,3 

18,9 

18,8 
18,5 


563     19,6 


565     19,2 


564     18,7 


564     18,3 


577     23,1 


4.5o.i4 
2.35.59 
5.42.33 

357.47.511 

359.23. 17 

3. 19.52 

6. 10. 56 

358.41. i3 

359.36.33 

I .51.19 

0.43.34 

357. 14. 3 I 

4 . 59 • I 6 

3.22.43 

2.  7.41 
356.58.   4 

2.13.48 

356.28.16 

0.22.   2 

o.  5.12 

356.35.29 

335.28.41 
33 {.42. 26 
332.15. 55 

338.5o.25 
856.3o.23 
330.48. 36 

357.44»  6 
4.27.19 

3.  3.32 
357.11.11 
358.49.17 

o.  2.21 

4 . 27 . 5o 

356.3i.23 


2 
o 
6 
5 

9 
o 

4 
5 

5 

5 

9 
8 

1 

3 

9 
8 

I 

7 
3 

8 
4 

7 
4 
2 

6 
o 
8 
8 
6 
5 
8 

9 

7 
I 

5 

I 

4 
o 

8 

7 
9 
4 

5 


7 
I 

o 

8 

6 

6 

9 
6 

4 
9 
9 


24,7 
48,5 

40 

1 

23 

45 

54 

^9 
20 

12 
49 

4 

32 

8 
2 

44 
34 
41 
26 

28 


14 
o 

34 
22 

«7 

52 

57 
i3 

34 
20 
35 

32 

'7 

4i 
42 

5 

48 

17 
3 

]3 

3o 

41 
26 


4    55 


25 
23 

36 

7 

19 
33 

12 

18 
21 
5i 

2i 


o 
5 

4 

9 
o 

o 

o 

4 
4 
7 
9 
4 
6 

8 

4 
I 

8 

4 
3 

2 

o 

7 

4 
4 

8 
3 
I 
8 
2 
o 
o 
4 

o 
6 
o 
5 
2 

4 

5 


6 
6 
2 

4 
8 

4 
2 

2 

5 
o 
2 


-ho.  18 
H-O.I8 

-1-0.2I 

-1-0. II 
-fo.i5 
-4-0.18 
-+-0.  i5 
-I  0.18 
-f2.33 
-f  0.16 

T   0.12 

-f  O.  i5 
-ho.  16 
-f  o.  i5 
ho.  9 
-r0,2i 
H^-i.2i 
-1  2. 19 
-f  0.48 
-4-1.55 


+0. 
-ho. 
40. 
H-o. 
-ro. 
-ho. 
4-0. 
-ho. 
-l-o. 
-ho. 

^-o. 

-ho. 
-+o. 
-hO. 

-ho. 

-ho. 

-rO. 
-ho. 
4-0. 

-}  o. 

-;  o. 

-ho. 44 
+0.47 

-;  0.52 

-ho.  40 
-ho.  18 
4-0.53 
4-0.17 
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4-0.10 
-ho. 18 
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56'*9' 


62,2 


63,4 


61,6 
62,3 

62,4 
62 , 1 

59,5 


62 


61,4 


62,1 
62,8 

61,9 
59,4 

58,7 


59 . 39 . 56 
59.34.32 
62.11.43 
52.53.12 

56.  7.53 
59.26.35 
56.43.22 
59.  o.5i 

III.   5.i5 

57.  o.  6 
53.  9.24 
56. 53.13 
57.  8.45 
56.12.  8 
50.34.  9 
62. 18.39 
97 . I 8 . 5 1 

109. 14.40 

81.28.24 

io5.ii.29 

5i .19.57 
53.34.13 
50.27. 36 
58.22.57 
56.46.59 
52.5o.2o 

49.59.18 
57.29.  4 
56.33.42 
54.18.54 
55.26.40 
58.55.47 
5i.io.54 
52.47.29 

54.  2.32 
59 . 1 2 . I 5 

53.56.25 
59.42.  3 
55.48.12 
56.  5.  3 
59.34.50 
79.42.  5 
81.28.22 
83.54.58 

77.20.14 
59.39.54 
85.22. 17 
58.26.  9 
5i .42.50 
53.  6.37 
58.59.  5 
57.20.57 
56.  7.52 
5i .42.18 
59.38.53 
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CERCLE  MURAL  DE  GAMBET. 


0      Bar.      d' 


Lecture. 


Diit.  appar. 
Réfr.         Coll.     aupôlenord 


Août  7. 

33395  Lai.  Hercule.. 

33576  Lai.  Hercule. . 

33699  Lai.  Lyre .... 

*  A  =  i8*i4-2V... 

33999  Lai.  Lyre .... 

341 3a  Lai.  Hercule.. 

34214  LaU  Hercule.. 

34342  Lai.  Lyre  . ... 

34455  Lai.  Lyre  .... 

Véga 

p  Lyre 

y  Lyre 

%  Ai^le 

Août  11. 
a  Cygne 

40456  L.  Pet.  Renard. 

61'  Cygne 

61*  Cygne 

K  Cygne 

T  Cygne 

ff  Cygne 

aCéphée 

BCéphée 

8  <  Pégase 

Août  12. 

7  Dragon 

p^  Ophiuchus 

Véga 

7  Lyre 

K  Aigle 

9  Dragon 

ê  Aigle 

P' Cygne 

P"  Cygne 

7  Aigle 

a  Aigle 

P  Aigle 

Août  13. 

86  fA  Hercule 

7  Dragon 

70  p^  Ophiuchus 

336i6  Lai.  Lyre 

33757  Lai.  Hercule. . 
33929  Lai.  Hercule.. 
34061  Lai.  Lyre .... 
34168  Lai.  Hercule.. 

34286  I^.  Lyre 

34421  Lai.  Lyre  .. .. 

Véga 

34766  Lai.  Lyre 

34900  Lai.  Lyre. . . . 
34989  Lai.  Lyre  .... 

6  Lyre 

35i37  Lai.  Lyre .... 
35347  Lai.  Lyre .... 

7  Lyre 

Ç  Aigle 


7  Or 

8  (a 

8  (a 

7  (o 
6.7  (a 

8  {a 
6.7  (a 


(«1 


(^) 


AOUT  1868. 

o".7 

0  /  • 

» 

t        m 

56*9' 

•   t        m 

0 

357.37.  1,2 

•,4 

-fO.17,4 

58.33. i5,6 

579 

a3,i 

1.42.23,3 

a3,4 

-4-o.i3,i 

54.27.49,3 

5.52.  2,6 

a,8 

-HO.  8,9 

5o.i8.  5,7 

359.21.55,9 

56,1 

-|-o.i5,5 

56.48.19,0 

3.  0.48,0 

48,4 

-ho,ii,8 

53.  9.23,0 

3.57.  8.5o,8 

5i,5 

4-0.17,9 

59.  1.26,0 

357.17.42,2 

43,3 

+0.17,7 

58.52.35,0 

2.20.  4,3 

4,8 

-fO.I2,5 

53. 5o.  7,3 

0.38.29,8 

3o,6 

H-o.i4,2 

• 

55.31.43,2 

579 

22,8 

4.5o.i5,o 

i5,o 

-ho. 10,0 

59,5 

51.19.54,6 

359.23.15,9 

i5,3 

-4-0. i5, 3 

59,8 

56.46.59,6 

358. 41. i3, 2 

i3,o 

-4-o.i6,3 

60,0 

57.29.  2,9 

58o 

ai  ,9 

339.51.  7,1 

6,9 

4-0.39,2 

^9,9 

76.19.31,9 

533 

17,1 

10.58.57,6 

57,7 

+0.  4,0 

60,5 

45.11.  8,5 

353.44.  6,8 

6,9 

4-o.2i,9 

62.26.17,2 

4.16.38,2 

38,0 

-1-0.10,7 

62,1 

51.53.34,9 

4.16.30, 2 

3o,o 

-ho. 10,7 

61,9 

51.53.42,9 

355.51.52,5 

52,3 

-ho. 19,6 

63,1 

60.18.29,5 

3.39.30,7 

3o,8 

-+-0.11,3 

63,2 

52.30.42,7 

5.  I.  3,1 

a, 9 

4-0.  9,9 

63,4 

5i.  9.  9,2 

535 

16,7 

28.11.40,1 

39*9 

— 0.l3,2 

62,4 

27.58.  9,1 

36.  8.44,2 

44,4 

-0.2i,9 

60,4 

20.  0.55,9 

537 

i5,9 

335.27.23,5 

23,2 

4-0.46,7 

62,5 

80.43.25,7 

17.40.42,8 

42,7 

-^'-0.  2,6 

62,8 

38.29.17,0 

520 

19»  ï 

328.43.12,2 

11,8 

-ho. 58, 3 

60,8 

87.27.48,8 

5i8 

18,5 

4.50.17,6 

17,5 

-ho. 10,0 

61,0 

51.19.54,8 

358.41.17,9 

i7,8 

4-0.16,4 

63,7 

57- a9-  0,9 

5i7 

18,1 

339.51.10,0 

9>9 

4-0.39,4 

62,0 

76.19.31,8 

33.35.5o,6 

5o,5 

—0.18,8 

62,4 

22.33.53,0 

517 

18,2 

329.  2.3i,7 

3i,3 

-ho. 57, 8 

62,2 

87.  8.28,8 

353.51.48,3 

48,1 

-»"0.2I  ,6 

63 ,0 

62.18.35,8 

353.52.  7,5 

7,3 

4-0.21,6 

62.18.16,6 

336.28.40,9 

41,1 

4-0.44,5 

60,9 

79.42.  5,7 

5i7 

18,4 

334.42.27,6 

27,2 

4-0.47,4 

62,7 

81.28.22,5 

332.15.57,7 

57,6 

4-0. 5i  ,6 

63,4 

83.54.56,3 

523 

16,2 

353.58.41,9 

42,1 

4-0.21,7 

61,8 

62.11.42,0 

17.40.42,4 

42,2 

—0.  2,6 

62,1 

38.29.17,6 

328.43.14,1 

i3,6 

4-0.59,0 

61,8 

87.27.47,8 

4.54.52,0 

52,6 

4-0.10,1 

5i. 15.19,9 

359.39.53,9 

54,6 

4-0. i5, 5 

56.3o.23,3 

358.59.54,4 

54,9 

4-0.16,2 

57.10.23,7 

0.36.  7,9 

8,4 

4-0.14,5 

55.34.  8,5 

357.  4.  2,9 

3,6 

4-0.18,3 

59.  6.17,1 

359.  3.32,8 

33,4 

4-0.16,1 

57.  6.45,1 

2.3o.25,6 

26  j 

4-0.12,5 

53.39.48,8 

527 

16,1 

4.50.20,0 

19,9 

4-0.10,1 

63,1 

51.19.52,6 

0.  9.  2,7 

3,3 

4-0.1 5,0 

56.  i.i4,i 

4.34.31,1 

3i,7 

-ho. 10,4 

5i. 35. 41,1 

357.26.26,9 

27,3 

4-0.17,9 

58.43.53,0 

359.23.19,8 

'9,3 

4-0. i5, 8 

62,3 

56.46.58,9 

359.22.41,1 

40,6 

4-0. i5, 8 

56.47.37,6 

2.54.35,2 

35,8 

4-0.12,1 

53.15.38,7 

358.41.17,5 

17,3 

4-0.16,5 

6a, 9 

57.29,  1,6 

339.51.11,5 

11,3 

4-0.39,7 

6a,9 

76.19.30,8 

CERCLE  MURAL  DE  GÂMBET. 

G'.  0     Bar.      6'  Lecture.         L. 


i53 

Dist.  appar. 
Réfr.        Coll.     au  pôle  nord . 


Août  13. 
35916  Lai.  Lyre.. 

57  ^  DragOD 

36706  Lai.  Cygne 
36891  Lai.  Cygne 
37013  Lai.  Cygne 
37121  Lai.  Cygne 
37356  Lai.  Cygne 
7  Aigle 


Octobre  7. 
41731  Lai.  Cygne  . 
41898  Lai.  Cygne  . 
43198  Lai.  Cygne  . 

c  Pégase 

4a5i4  Lai.  Cygne  . 

16  Pégase 

4^904  Lai.  Pégase. 
4^975  Lai.  Pégase. 
43098  Lai.  Pégase. 
43a3o  Lai.  Pégase. 
43!24i  LaL  Lézard. 
433^9  Lai.  Lézard. 
43465  Lai.  Lézard. 
43566  Lai.  Lézard. 
43635  Lai.  Lézard. 
43751  Lai.  Lézard. 
44aai  Lai.  Pégase. 

ç  Pégase 

44566  Lai.  Lézard . 
44699  Lai.  Pégase. 
44817  Lai.  Pégase. 
44979  Lai.  Pégase. 

a  P^ase 

7  Pégase 

a3i  Lai.  Andromède 
409  Lai.  Andromède 
5^0  Lai.  Andromède 
637  LaL  Andromède 
656  Lai.  Andromède 
780  Lai.  Andromède 
884  Lai.  Andromède 
rBS 

2'BI-f-0»,22  ... 

II 80  Lai. Andromède 

9  Poissons 

c  Poissons 

Octobre  8. 

a  Céphée 

4aoio  Lai.  Cygne.. 
42089  Lai.  Cygne  . 
42198  Lai.  Cygne  . 

<  Pégase 

42514  Lai.  Cygne . 

j6  Pégase 

42778  Lai.  Pégase. 
42904  Lai.  Pégase. 


(«) 
(«) 
(«) 
(^) 
(«) 
(«) 
(«) 
(«) 

(a) 
(«) 


6.7  (a) 


(«) 
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o'»,7 


528     16,3 


529     16,2 


2.  4*i7i3 

33  35.5o,2 

2.22.10,8 

3.5i.  1,8 

359.22.16,7 

359.  5.12,8 

358.17.  3,7 

336.28.43,7 


OCTOBRE  1868. 


627  10,3 


629  10,2 


63i   9,9 


63 1 

634 


9»6 
9»" 


632   8,7 


638   8,7 


63;   8.3 


2. 
357. 

4. 
335. 

2. 
35i. 
359. 

I . 

o. 

4. 
4. 
5. 
5. 
2. 
356. 

4. 
I. 

336. 

3. 
357. 
359. 
358. 
340. 
340. 

5. 

3. 

o. 

3. 

3. 
358. 

3. 
328. 
328. 

2. 
333. 
333. 


16. 36 
33.27 
54.  8 
27.30 
52.40 
39.12 

10.47 
58.38 

1 .16 

57.15 

57.15 

i4-36 

17.48 
57.58 
49-38 

4.47 
8.5o 

19.46 
58.56 

55.27 
41.  2 
59.48 
40.49 
37.59 
14. 3o 
12.22 
38.12 
44.39 

44.39 
52.49 

43.  I 
1.21 
1.21 

5o.  6 
3.  9 

21.55 


28.11 .56 

4.40.   I 
0.25.38 

4.54.  8 
335.27.30 

2.52.39 
351.29. II 

0.38.  2 
359.10.48 


I7i9  -+-o.i3,o 

5o,i  —0.19,0 

11,2  +0.12,7 

2,3  4-0.11,1 

17,0  -4-0. i5, 8 

i3,3  -H). 16,1 

4,0  +0.17,0 

43,9  +0.44,9 
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a7. 
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)9 
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,a 
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a, 
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,5 

49* 
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,a 
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,0 

I, 
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,7 
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7, 

»9 

9> 

.3 
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,0 
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,a 

>, 

,0 

38, 

,6 

9» 

,6 
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«9 

40, 

,5 
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,5 

a, 

,4 

48, 
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5 
3 

4 
6 

9 
3 

3 

6 

I 

3 

5 

7 
4 

7 
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o 

6 
6 
8 

9 
6 

4 

8 

2 
8 

7 
6 

4 
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6 

6 

o 

3 

8 

2 

o 
8 
6 

4 
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I 

5 
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+o.i3 
+0.18 
-ho.  10 
+0.48 
+0.12 

+0.25 

+0.16 

+0.1 

+0.1 

4-0.10 

+0.10 

4-0. 10 

+0.10 

4-0.12 

+0.19 

+O.II 

+0.14 

+0.46 

+O.II 

4-0.18 

4-0.16 
+0.16 
+0.40 
+0.40 
+0.10 

+0.12 

4-0. i5 
+0.11 

+O.II 

+0.17 
+0.11 
+1.  3 
+1.  3 
+0.12 
4-0. 52 
4-0. 52 


— o.i3,8 
+0.10,7 
+o.i5,3 
+0.10,5 
+0.48,7 
+0.12,7 
+0.25,6 
+o.i5,i 
+0.16,7 


56^ 10' 


'.9 


2 

4 
4 
3 
6 
5 
6 
5 

7 
4 
4 
I 

o 
5 

2 
3 
5 
8 

4 
o 

I 

8 
o 
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I 
3 
1 

7 

7 

8 
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o 

7 
8 
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3,1 


2,3 

a,8 


«»9 


a, 4 
1,4 


2,6 


2,5 


2,0 


«,a 


54.  5.57,5 
22.33.53,3 
53.48.  3,9 
52.19.11,2 
56.48.  1,2 
57.  5.  5,2 
57.53.15,4 
79.42.  3,4 


53.53.37 
58.36.52 
5i.i6.  3 
80.43.20 
53.17.34 

64.41.14 
56.59.30 
54.11.36 
56.  9.  I 
5i. 15.57 
5i. 12.56 

5o.55.44 
-5p. 52.23 
53.i2.i5 
59.20.42 
52.  5.25 
55.  1.25 
79.51.  2 
52 . i I . i 5 
58. 14.52 
56.29.15 
57.10.30 
75.29.52 
75.32.4a 

5o.55.4i 
52.57.51 
55.32.  4 
52.25.34 
52.23.5i 
57.17.29 
52.28.12 
88.  9.43 
88.10.33 
53.20.  7 
83.  7.45 
82.48.59 

27 . 57 . 52 
5i.3o.io 
55.44.38 
5i.i6.  2 
80.43.20 
53.17.34 
64 . 4 I . 1 5 

55.32. 14 
56.59.29 
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CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 

G^  ô       Bar.       0'         Lecture.  U 


Dist.  apptr. 
Réfr.         Coll .     an  pôle  nord . 


Octobre  8. 

42975  Lai.  Lézard. . . 
43098  LaL  Pégase. . . 
43330  Lai.  Pégase. . . 
43241  Lai.  Lézard. . . 
43339  Lai.  Lézard. . . 
43465  Lai.  Lézard... 
43566  Lai.  Lézard. . . 
43635  Lai.  Lézard. . . 
43751  Lai.  Lézard. . . 
44095  Lai.  Pégase. . . 
44^21  Lai.  Pégase. . . 

i  Pégase 

44566  Lai.  Lézard . . . 
44699  Lai.  Pégase.. . 
44817  Lai.  Pégase.. . 
44979  Lai*  Pégase . . . 
45o63  Lai.  Pégase . . . 

a  Pégase 

780  Lai.  Andromède . 
884  Lai*  Andromède . 

zr  Bi '. 

ar  BS4-o",aa 

S  Poissons 

1464  Lai.  Andromède. 
i555  Lai.  Andromède. 
1644  Lai.  Andromède. 

t  Poissons 

1899  Lai.  Poissons. . . 
P  Andromède 

Octobre  9. 

5'Céphée 

^'Céphée 

ç  Pégase 

»î  Pégase 

Nadir 

Nadir 

1 7  t  Poissons 

28  o>  Poissons 

a  Andromède 

7  Pégase 

ÎTBS 

ZTBI-^-o^jaa 

Octobre  10. 

s  Pégase 

42546  Lai.  Cygne  . . . 
42775  Lai.  Pégase . . . 
42965  Lai.  Lézard . . . 
43073  LaL  Lézard  . . . 
43i65  Lai.  Pégase  v 
43249  Lai.  Pégase.. . 
43409  Lai.  Lézard  . . . 
43523  Lai.  Pégase... 
43584  Lai.  Pégase . . . 
43669  Lai.  Lézard . . . 
43773  Lai.  Pégase.. . 
43967  Lai.  Pégase... 
44o52  Lai.  Pégase.. . 


OCTOBRE  1868. 

.o".7 

0     /     « 

« 

/     « 

56»  10' 

♦»         /        « 

(«) 

1.58.39,3 

40,2 

4-0. i3,6 

54.11.35,2 

{") 

0.   1.17,2 

17,6 

4-0.15,8 

56.  9.  0,0 

(«) 

4.57.16,0 

14,7 

-ho.  10,5 

5i.i5.57,6 

(«) 

0 

4.57.16,0 

16,3 

4-0.10,4 

5i. 12.55,9 

(«) 

640 

B,9 

5.14.27,3 

28,1 

4-0.10,1 

50.55.43,8 

(«) 

5.17.49,2 

49,3 

4-0.10,1 

50. 52.22, 6 

(«) 

2.57.59,0 

59, a 

4-0.12,6 

53.i2.i5,2 

H 

356.49.37,9 

38,6 

4-0.19,4 

59.20.42,6 

(«) 

4*  4*46)3 

47,0 

4-0.11,4 

52.  5.26,2 

(") 

356.47*  9)1 

9,4 

4-0.19,4 

59.23.11,8 

(") 

I.  8.5i,4 

52,3 

4-0.14,6 

M 

55.  1.24,1 

336.i9.46>o 

46,0 

4-0. 47, a 

0,9 

79.51.  3,0 
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3.58.57,7 
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195,  3.41,7 

«3,7 

195.  o.i3,o 
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83.51.43,8 
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7.3 
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61.37.58,5 

340.38.  0,4 

0,5 

4-0.40,1 

a,« 

75.32.41,8 
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7,3 

327.55.15,3 
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27,2 
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335.27.29,0 
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4-0.47,6 

1,8 

60.43.20,7 
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12,8 

2.  8.5o,4 

5o,7 

4-0. i3, 2 

54.  i.a4,9 
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o.3i.54,8 

55,5 

4-0.14,9 

55.38.21,8 

{") 

5.  4*i3,5 

i3,9 

4-0.10,1 

5i.  5.58,6 

(«) 

358.28.56,5 

56,9 

4-0.17,1 

57.41.22,6 

(«) 

1.37.46,8 

47,6 

-ho.i3,7 

* 

54.32.28,5 

{") 

0.39.46,6 

47," 

4-0.14,8 

55.3o.3o,i 

(«) 

5.14*19," 

19,5 

-+-0.  9,9 

5o. 55. 52,8 

(«) 

0.53.29,4 

a9,7 

4-0.14,5 

55.16.47,2 

(") 

0.  3.28,7 

^9,6 

4-0. i5, 4 

56.  6.48,2 

(«) 

1.58.12,6 

i3,5 

4-o.i3,4 

54.12.  2,3 

(«) 

595 

12,2 

0.  7.5i,8 

52,6 

4-0. i5, 4 

56.    2.25,2 

(«) 

1.26.36,7 

37,3 

4-0. i3, 9 

54.43.39,0 

(«) 

358.52.40,3 

4i|i 

4-0.16,7 

57.17.38,0 
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Octobre  10. 
44148  Lai.  Lézard. 
44^71  Lai.  Pégase . 

ç  Pégase 

44489  Lai.  Pégase . 
44589  Lai.  Lézard . 
44695  Lai.  Pégase. 
44848  Lai.  Pégase . 
44989  Lai.  Pégase. 

2  Pégase 

45323  L.  Andromède 
45392  Lai.  Pégase. 
45497  LaL  Pégase. 

7  Poissons 

45677  Lai.  Pégase. 
45763  Lai.  Pégase . 

V  Pégase 

zr  BI 

Zr  BS-+.o",22..... 
1194  Lai.  Andromède 

S  Poissons 

14 12  Lai.  Andromède 
1506*  Lai.  Andromède 
Neptune 

Octobre  13. 

42*70  Lai.  Cygne  . 

f  Pégase 

42775  Lai.  Pégase . 
43073  Lai.  Pégase . 
43i65  Lai.  Pégase. 
43249  Lai.  Pégase . 
435*3  Lai.  Pégase. 
43584  Lai.  Pégase. 
43669  Lai.  Lézard . 
43773  Lai.  Pégase. 
43967  Lai.  Pégase . 
44o52  Lai.  Pégase . 
44*71  Lai.  Pégase. 

ç  Pégase 

44489  Lai.  Pégase. 
44589  Lai.  Lézard . 
Î4695  Lai.  Pégase. 
44848  Lai.  Pégase. 
44989  Lai.  Pégase. 

ac  Pégase 

453*3  L.  Andromède 
45392  Lai.  Pégase. 
45497  Lai.  Pégase. 

7  Poissons 

'j  Pégase 

45963  L.  Andromède 
46196  L.  Andromède 
465 1 5  L.  Andromède 
46653  Lai.  Pégase . . 
46729  L.  Andromède 
46885  L.  Andromède 

ft»  Poissons 

2r  BS 


DUt.  appai 

• 

9      Bar. 

e'         Lecture. 
OCTOBRE  1868. 
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Dist.  appar. 
Réf r .         Col l .      au  pôle  nord . 


Octobre  13. 

^r  Bi  -+-  o",M 

iii6  Lai.  Andromède. 

Polaire  —5",  70 

Polaire  —  0^,90 

Octobre  20. 
42546  Lai.  Cygne.  .  . 
42815  Lai.  Pégase.. . 
42922  Lai.  Lézard . . . 
43016  Lai.  Pégase. . . 
43ioi  Lai.  Lézard. . . 
43268  Lai.  Pégase ... 
43375  Lai.  Pégase. . . 
43442  Lai.  Pégase . . . 
43545  Lai.  Lézard . . . 
4363o  Lai.  Lézard . . . 
43717  Lai.  Lézard. . . 
44071  Lai.  Lézard ... 
4419^  Lai.  Lézard. . . 
44319  Lai.  Lézard . . . 

i  Pégase  

44585  Lai.  Lézard . . . 
44718  Làl.  Pégase.. . 
44862  Lai.  Pégase. . . 
45o23  Lai.  Pégase.. . 

a  Pégase 

2rBI  —  0",22 

2r  BS-f-0",22 

S  Poissons 

P  Andromède 

Polaire—  5",  32 

Polaire  —  2",  47 

Octobre  22. 
42546  Lai.  Cygne  . . . 
16  Pégase. 


OCTOBRE  1868. 


42922  Lai. 
43oi6  Lai. 
43101  Lai. 
43268  Lai. 
43375  Lai. 
43545  Lai. 
4363o  Lai. 
43717  Lai. 
43823  Lai. 
43921  Lai, 
44070  Lai. 
44192  Lai. 
44319  Lai. 

44469  Laî 
44585  Lai. 

44718  Lai, 

44862  Lai. 

45o23  Lai. 

a  Pégase. 

45348  L.  Andromède. 

45402  Lai.  Pégase... 

45466  L.  Andromède. 

7  Poissons 


Lézard. . . 
Pégase. . . 
Lézard.. . 
Pégase... 
Pégase. . . 
Pégase.. . 
Lézard.. . 
Lézard.. . 
Pégase. . . 
Lézard.. . 
Lézard.. . 
Lézard... 
Lézard. . . 
Pégase. . . 
Lézard . . . 
Pégase. . . 
Pégase.. . 
Pégase. . . 
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(«) 
(«) 
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7.47 
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5.48 
46.22 
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29.13 
31.26 
55.24 
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42.41 

8.  4 
32.43 
48.54 
10. i3 
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54.45 
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45.  7 


7 

7 
5 

4 
8 

3 

3 

6 

3 

o 

4 

4 
8 

3 

I 

7 

9 
3 
6 

4 
o 
o 
5 
I 
3 
3 

4 
8 
3 
2 

9 
5 

6 

o 

I 

9 
5 

o 

7 
4 
8 
3 

4 
2 

1 

I 

7 
5 

2 

5 

8 


2 

43 

44 

52 

3i 

M 
^4 

23 

40 

3 

48 

41 
54 
12 
48 

47 
5 

49 
44 

49 
36 

18 

5i 

8 

o 

12 

48 

46 

46 

54 
i3 
26 

a4 

25 

4a 
5 

43 

54 

14 
26 

18 

49 

48 

5 

M 
45 
5o 

37 
18 

5o 

33 

a9 
54 

7 


H-i.  2 
-1-0.18 
.48 
0.48 


8 

7 
6 

5 

9 
3 

4 

7 

4 
2 
5 
5 
8 

4 
I 

9 
o 

5 

7 

4 

9 
o 

6 

1 

7 

2 

5 
8 
6 

4 
2 

o 

2 

5 

2 

I 

6 

I 

I 

9 
3 

7 
5 

6 

2 

7 

7 

7 
5 

6 

8 


2 

7 

2 

7 
5 

4 
I 
2 
3 
o 
o 
2 

47 
I 

6 

3 

9 


4-0. 

+0. 

-H). 
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56'»  10' 


i,a 
1,3 


3,4 


3,0 


a, 9 

3,3 

2,8 

2,3 


2,2 


a,i 


3,7 


88.28.33,8 

58.53. 16.7 
1.23.28,9 
1.23.28,8 

54.  1.23,8 
57.16.48,5 
52.38.5o,5 
57.14*55,6 

53.  9.51.7 
57.27.40,1 
56.  2.i5,4 

54.29.28,4 
51.37.32,6 
53.21.21,6 

54.  o.  4>o 
50.53.24,7 
5i.  2.25,5 
53. 18. 10, i 
79.51.  1,4 
52.15.29,7 
56.i8.3o,i 

54.20.40,4 
59.37.  4,1 
75.29.52,2 
88.47.59,3 
88.47.  8,2 
83.  7-43,9 

55.  4-29,6 
I .23.26,8 
1.23.27.3 

54.  1.22.2 

64.41*1^,2 
52.38.48,6 
57.14.55,8 

53.  9.50,5 
57.27.38,5 

56.  2.i3,7 
51.37.30,6 
53.21.21,7 

54.  o.  2,6 
56.  0.52,3 
50.45.55,1 
5o.53.24,2 
5i.  2.24,6 
53.18.10,6 
57.23.55,7 
52.15.29,3 
56.18.28,6 

54.20. 39. 8 
59.37.  4i3 
75.29.53,1 
53.50.42,8 

53.54.47ii 
53.41.21,8 

87.25.57,6 


G'. 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 


,5; 


DUt.  appar. 
9      Bar.      0'  Lecture.  L^         Réfr.        Coll.     anp^lenord. 


Octobre  22. 

j  Pégase 

y  Bl  —  o,aa 

JT  BS+o,a2 

956  L.  Andromède . . 
1043  L.  Andromède. 
1143  L.  Andromède. 
121 7  L.  Andromède. 

i  Poissons 

i4i2  L.  Andromède. 
i5o6  L.  Andromède. 
1604  L.  Andromède. 

s  Poissons 

Neptone 

Octobre  27. 

5  Pégase 

44493  Lai.  Lézard... 
44^7  Lai.  Lézard. . . 
44^4  Lai.  Pégase. . . 
447^1  Lai.  Lézard... 
44S40  Lai.  Pégase.. . 
44924  Lai.  Pégase. . . 
45016  L.  Andromède. 

a  Pégase 

45348  L.Andromède. 

a  Ajidromède 

7  P^;ase 

221  Lai.  Andromède . 
335  Lai.  Andromède . 
421  LaL  Andromède . 
519  Lai.  Andromède . 

rBi 

JP  BS-|-0",22 

838  Lai. Andromède. 
956  Lai.  Andromède  • 
1043  L.  Andromède . 
1 1 43  L.  Andromède  . 
1217  L.  Andromède . 

S  Poissons K  •  • 

1412  L.  Andromède . 
i5o6  L.  Andromède . 
1604  L.  Andromède . 
1697  Lai.  Poissons.. . 

i  Poissons 

Neptune 

P  Andromède 

Polaire  — 4",4o 

Octobre  28. 
44057  Lai.  Lézard. . . 
44162  Lai.  Pégase... 

ç  P^ase 

44493  Lai.  Lézard.. . 
44597  Lai.  Lézard. . . 
44^4  Lai.  Pégase... 
447^1  Lai.  Lézard.. . 
44840  Lai.  Pégase... 
44924  Lai.  Pégase... 
45oi6  L.  Andromède. 


( 

DCTOBRE  1868. 

o-,7 

0 

0        ,       a 

• 

1     » 

56»  9' 

0     f     « 

H 

609 

4,1 

348.51.35,7 

36,1 

-ho.29,3 

62-4 

67.18.56,3 

608 

4,0 

327.16.41,8 

^A 

-*-i.  5,5 

88.53.  6, 

2 

327.16.41,8 

52,8 

+1.  5,5 

88.52. i5, 

8 

(") 

357.40.     1,0 

î,a 

4-0.18,6 

58.3o.20, 

5 

(") 

1.58.53,5 

53,6 

H-o.i3,8 

54.11.23, 

3 

(«) 

3.  o.5o,5 

5o,8 

-1-0.12,7 

53.  9.25, 

0 

(") 

5.52.45,5 

46,0 

-fo.  9,6 

50.17.26, 

.7 

333.  3.i3,2 

i3,4 

-1-0 .  53 , 7 

63,4 

83.  7.43, 

4 

(«) 

357.27.39,1 

39,6 

4-0.18,9 

58.42.42 

,4 

(") 

4.37.45,6 

46,1 

4-0.11,0 

5i.32.28. 

0 

{") 

0.19.31,5 

3i,6 

4-0. i5, 7 

55.5o.47i 

,2 

333.21.58,5 

58,6 

4-0.53,2 

64,7 

82.48.57 

r7 

607 

3,3 

330.44. 56, 6 

56,6 

4-0,58,3 

85.26.  4 

,8 

657 

7,7 

336.19.44,3 

44,3 

4-0.47,4 

58,6 

79.51.  2 

.7 

(") 

3.11.  9,3 

10,2 

4-0.12,4 

52.59.   1 

.8 

(«) 

0.55.16,0 

16,9 

4-0.14,9 

55.14.57 

>6 

(«) 

358.  o.38,9 

39,8 

4-0.18,1 

58.  9.37 

'9 

(«) 

2.32.35,3 

36,2 

4-o.i3,i 

53.37.36 

,5 

(") 

356.57.21,2 

22,0 

4-0.19,3 

59.12.56 

>9 

(") 

359.11.36,8 

37,6 

+0.16,8 

56.58.38 

>8 

(«) 

2.48.55,9 

56,8 

4-0.12,8 

53.2i.i5 

>6 

658 

7,3 

340.40.48,2 

48,1 

4-0.40,5 

59,6 

75.29.52 

»o 

(«) 

2.19.28,6 

a9,5 

4-0.13, 4 

53.50.43, 

,5 

66a 

6,9 

354.32.25,5 

25,3 

4-0.22,2 

58,6 

61.37.56 

,5 

340.38.  0,2 

59,9 

4-0.40,7 

59,8 

75.32.40 

.4 

(") 

2.  4-25,8 

a6,7 

4-0. i3, 7 

54.  5.46 

,6 

l«) 

« 

3.40.51,4 

52,2 

4-0.11,9 

52.29.19 

.3 

(«) 

4.ii.5o,i 

5i,o 

-l-o.ii,4 

5i.58.2o 

,0 

{") 

0.45.  5,7 

6,6 

4-o.i5,i 

55.25.  8 

,  1 

663 

6,6 

327.  6.  8,1 

8,0 

-f-i.  5,8 

89.  4.57 

,4 

327.  6.  8,1 

57.3 

4-1.  5,8 

89.  4.  8 

,  I 

(") 

I.  6.28,1 

a9,o 

4-0.14,7 

55.  3.45, 

.3 

(«) 

357.39.56,5 

57,4 

4-0.18,6 

58.3o.20 

»8 

(") 

i.58.5o,5 

5i,4 

4-0. i3, 8 

54.11.22 

,0 

(«) 

3.  0.49,4 

5o,3 

4-0.12,7 

53.  9.22 

,0 

(«) 

5.52.42,6 

43,4 

4-0.  9,6 

50.17.25 

,8 

333.  3.10,8 

10,6 

4-0.53,5 

60,8 

83.  7.4^1 

,5 

(") 

357.27.35,9 

36,7 

4-0.18,8 

58.42.41, 

.7 

(«) 

4.37.42,4 

43,3 

4-0.10,9 

5i.32.27, 

,2 

(«) 

0.19.28,2 

a9,« 

4-0. i5, 6 

55. 50.46, 

,1 

(«) 

357.19.  7,7 

8,6 

-H). 19,0 

58.5i.io 

rO 

333.21.55,2 

•  55,0 

4-0.52,9 

61,4 

82.48.57 

,5 

33o.4i '54,4 

54,2 

4-0. 58,1 

85.29.  3, 

,5 

I.  5.45,8 

45,7 

4-0.14,8 

59,6 

55.  4>28, 

-7 

665 

6,5 

54.45'25,7 

45,1 

—0.49,5 

58,5 

1.23.25, 

0 

(") 

679 

6,7 

5.17.55,9 

56,4 

4-0.10,2 

5o.52.i5, 

0 

(«) 

358.19.17,7 

18,0 

+0.17,9 

57.51.  I, 

1 

336.19.46,6 

46,6 

-H>-47,7 

60,6 

79.51.  2, 

3 

(«) 

3.11.10,9 

11,3 

4-0.12,5 

52.59.  ^1 

4 

(«) 

0.55.20,0 

20,4 

4-o.i5,o 

55.14.55, 

8 

(«) 

« 

358.  0.44,8 

45,2 

4-0.18, 2 

58.  9*34, 

2 

(«) 

2.32.33,7 

34,a 

-+-0.13,2 

* 

53.37.40, 

2 

{") 

356.57.23,3 

23,8 

4-0.19,4 

59.12.56, 

8 

(«) 

679 

6,8 

359.11.40,7 

41 ,1 

4-0.16,9 

56.58.37, 

0 

(«) 

a. 48. 57,9 

58,3 

4-0.12,9 

53.2i.i5, 

8 

i58 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 


G^ 


ô      Bar.      r 


Lecture. 


Dist.  apptr. 
Réfr.         Coll.      BU  pôle  nord. 


Octobre  28. 

a  Pégase 

45348  L.  Andromède. 
45506  Lai.  Pégase. . . 

7  Poissons 

45560  L.  Androm.O. 
45751  L.  Andromède. 

u  Pégase  

•M  Poissons 

33  Poissons 

C  BI-M",o4 

Octobre  29. 
44828  Lai.  Lézard. .. 
44984  Lai.  Lézard. . . 

a  Pégase 

45348  L.  Andromède. 
45457  L.  Andromède. 

7  Poissons 

45751  L.  Andromède. 

y  Pégase 

46190  L.  Andromède. 
46284  L.  Andromède. 
46367  L.Andromède. 
46481  L.Andromède. 
46587  L.  Andromède. 
47191  L.  Andromède. 

7  Pégase 

•ti  I  Lai .  Andromède . 
335  Lai.  Androm.  (*). 
4'2 1  Lai .  Andromède . 
519  Lai.  Andromède. 

2r  BS 

Zr  BH-o",a2 

956  Lai.  Andromède. 
1043  L.  Andromède  . 
II 43  L.  Andromède  . 
i'217  L.  Andromède  . 

^  Poissons 

1412  L.  Andromède  . 
i5o6  L.  Andromède  . 
1604  L.  Andromède  . 

e  Poissons 

Neptune 

Polaire  —  i",7o 

C  Bl-hi",o5 

V  Poissons 

Décembre  9. 

ri  Persée 

>}  Taureau 

7094  Lai.  Persée 

7206  L.al .  Persée .... 

7287  Lai.  Persée 

>  Taureau - . . . 


(") 


(") 

(«) 

(") 
(") 

(") 
(") 

(") 

(«) 


(") 
(") 

(a) 
{») 


(") 


OCTOBRE  1868. 


o-,7 


675 
673 
671 
671 

610 


611 


6ao 
619 


7,3 
6,4 

6.9 

7.4 

79 


7,9 


614   7.9 


616   7.5 


618   7,3 


7,5 
7,5 


340.40.50 
2.19.32 
0.28.39 

328.45.  5 
i.32.5o 
I .57.23 
348.51.34 
332.19.13 
319.45.  o 
324.28.  3 


5 
2 

340 
2 
5 

328 
I 

348 
5 
I 
3 
o 

358 

4 
340 

2 

3 

4 

o 

327 

327 

357 

1 

3 

5 

333 

357 

4 
o 

333 

33o 

54 
328 

33i 


.5i .  5 

.34.49 
.40.49 

.19.30 

.27.46 

.45.  6 

.57.23 

.51.34 
.41.  9 
.15.49 
.  6.  8 
.11.45 
.5i .20 
.33.55 
.38.  2 
.  4.27 
.40.52 
. I I . 55 
.45.  8 
2.39 
2.39 
.39.59 
.58.52 
.  o.5i 
.62.43 
.  3. Il 

.a7-39 
.37.45 

.19.30 

.21.56 

.40.48 

.45.32 

.47.43 

.  0.22 


I 
o 

2 

7 
4 
5 

8 
o 

2 


7 
o 

7 

4 
4 
3 

7 
4 
2 

3 

4 
5 

2 

7 
o 

4 
3 
6 
I 
I 
I 

9 

4 

2 

4 
4 
2 

4 
5 
2 
2 

7 
7 


DÉCEMBRE  1868. 


5o 

32 

39 
5 

49 
^4 
35 

i3 
o 

39 

6 

49 

49 
3i 

47 
6 

24 
35 
10 
5o 

9 
46 

2! 

56 

2 
28 

5i 
56 

9 

39 
5o 

o 

53 

52 

44 
11 

40 

46 

3i 

56 

48 

49 
43 
22 


o 

4 
5 

7 
5 

o 

3 

o 

7 
1 

7 

9 
8 

3 

6 

3 

9 
5 

2 

3 

5 

6 

2 

6 

i 

3 

9 

7 
i 

2 

6 

9 

2 

3 
6 
5 

4 
6 

4 
3 

2 

6 
8 


-ho. 40 
-J-o,i3 
4-0. i5 
-M.  2 
-fo.i4 
4-0. i3 
4-0.29 
4-0.55 
4-i-a5 
4-1 .12 


7 
4 

4 
1 

2 

8 

2 
o 

7 
I 


662   7,0   §3. 31.59, 2  59,1  4-0.  1,5 


664 


/  j 


o 


349.52.17,9 
356.56.38,7 
o.5i.56,o 
358.32.56,1 
338. 17.45,2 


17,8  4-0.27,9 

39,4  4-0.19,4 

56.8  4-o.i5,o 

56.9  4-0.17,6 
46,0  4-0.44,4 


56°  10' 
i-,3 


1,8 


1,1 


4-0.  9,5 
4-o.i3,o 
4-0.40,2   1,6 
4-0. i3, 2 
-^o.   9,9 
4-1.  1,4   3,2 
4-o.i4)0 
4-0.28,9   1,7 
-»-o.  9,7 

4-0.14,4 
4-0. 12,4 
4-0. i5, 6 

-f-0.17,1 
4-0.10,9 

4-0.40,3   2,3 

4-0.1 3 

4-0. II. 8 

4-0. Il 

4-0. i5 

4-1.  5 

4-1.  5 

4-0.18 

4-0. i3, 6 

4-0.12,5 

4-0.  9 

4-0.53,0   2,2 

4-0.18,7 

4-0.10,8 

4-0. i5, 5 

4-0.62,5   3,1 

4-0.67,6 

—0.49,1   1,9 

4-1.  1,5 

4-0. 56,9   3.4 


a, 4 
î»»9 


76.29.51,9 

63.5o.4a,2 

55.41.37,1 

87.25.57,6 

54.37.25,9 

54.12.51,0 

67.18.55,1 

83.61.43,2 

96.26.26,2 

91.43.34,2 

60.19.  5, 2 
53.36.25,5 
76.29.62,8 
63.60.44,3 

60.42.24,7 
87.26.67,5 
64.12.51,5 
67.18.55,8 
60.29.  1,9 
64.64.26,5 
53.  4.  5  3 
66.68.31,4 
67.18.68,3 

61. 36. 16. 7 
76.32.40,6 

64.  6.47,6 
62.29.22,3 
5i .68.17,0 
55.26.  8,3 
89.  8.28,5 

89.  9.17,» 
58. 30.19,9 
54.11.22,8 
63.  9.22,6 
60.17.27,3 

83.  7-43,9 

58. 4^-40, 7 
61 .32.26,6 

55.60.46,5 

82.48.68,6 

85. 30. 11.8 
1.23.23,7 

87.23.20,1 
86.10.37.1 


42.38.  5,1 
66.18.12,8 
69.13.42,7 
55.18.20,9 
67.37.23,4 
77.53.  1,1 


(-)  4-o"',5o. 


(*)  4-0'",  53. 


G'. 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 

9      Bar.       0'        Lecture.  U 


iSg 

DUt.  appar. 
Réfr.        Coll.      au  pôle  nord. 


Décembre  9. 

7498  Lai.  Persée 

(«) 

7626  Lai.  Persëe 

{«) 

Aldéharan 

(^) 

8768  Lai.  Cocher 

\    9 

893a  Lai.  Cocher. . . . 

(«) 

90G9  Lai.  Cocher 

(«) 

t  Cocher 

9817  Lai.  Cocher.. . . 

(«) 

9470  Lai.  Cocher.... 

(«) 

9697  Lai.  Cocher. . . . 

(«) 

La  Chèvre 

Décembre  12. 

3780  L.  Andromède . 

(«) 

a  Bélier 

398a  L.  Andromède . 

(«) 

4078  Lai.  Triangle  . . 

(«) 

4164  LaL  Triangle.. 

(«) 

4a35  L.  Andromède . 

(«) 

4299  L.  Andromède . 

(") 

434a  L.  Andromède . 

(«) 

4433  Lai.  Triangle  . . 

(«) 

4498  Lai.  Triangle  . . 

(«) 

4594  Lai.  Triangle  . . 

(«) 

4829  Lai.  Persée 

(«) 

4948  I^l.  Persée 

(") 

7  Baleine 

il  Bélier 

5309  Lai.  Persée. . . . 

(«) 

5394  Lai.  Persée 

(«) 

55a4  Lai.  Persée 

(«) 

56a3  Lai.  Persée 

(") 

5704  Lai.  Persée 

(à) 

5795  Lai.  Persée 

(«) 

5965  Lai.  Persée 

(«) 

6041  Lai.  Persée 

(«) 

6ia4  Lai.  Persée 

(«) 

6219  Lai.  Persée 

(«) 

6294  Lai.  Persée. .. . 

(«) 

6354  Lai-  Persée.... 

(") 

9  Persée 

VI  Taureau 

Décembre  16. 

3744  Lai.  Triangle  . . 

(«) 

a  Bélier 

3963  L.  Andromède. 

(«) 

4078  Lai.  Triangle  . . 

(") 

4164  Lai.  Triangle  . . 

(") 

4244  Lai.  Triangle  . . 

(") 

4329  L.Andromède.. 

(«) 

4387  L.Andromède.. 

(«) 

4468  Ul.  Triangle  . . 

(«) 

453 1  Lai.  Triangle  . . 

(«) 

46i3  Lai.  Persée 

(«) 

4704  Lai.  Persée 

(«) 

478a  Lai.  Persée .... 

(«) 

4871  Lai.  Persée 

(«) 

4947  Lai-  Persée .... 

(«) 

DÉCEMBRE  1868. 


o",7 

662 
663 


6,4 
7,3 


662 


7,0 


546   6,4 


545   6,2 


545   7,1 


540 
53; 


6,5 
6,3 


548   8,2 


o.  3.  4 
358. 16.39 
342.25.  8 

4. II .44 

2.39.10 

2.38.53 

359.  7.35 

2.35.47 

358 . I 8 . 20 

6.  6.17 

12.  1.39 


4 

349 

2 

357 

356 

2 

4 

3 

o 

357 

I 

3 

5 

328 

352 

358 

356 

1 

357 

3 

I 

356 

356 

4 
I 

357 

I 

i3 

349 


.56.32 
.  0.56 
.54. 12 
.28.35 
.36.16 
.37.47 
.  1 .11 
.16.  8 
.37.  4 
.22.57 
.42.10 
.  6.34 
.51.43 

.51.49 
.53.28 

.33.  4 

.3l.l2 

.45.58 
.36.  7 
.28.18 
.  9.42 
.26.48 
.48.58 

. 24 • 4^ 
.12.34 
. 3 I . 46 
.24.28 
.3i.56 
.52.14 


358.49.24 

349.  0.58 

4.35.25 

357.28.36 

356.36.19 

359.  8.28 

4.  4.39 

4*55.10 

2.32.53 

2.36.42 

3.  2.3i 

5.53.  5 

3.  0.57 

5.44'36 

5.51.52 


,3 

5, 

,8 

40, 

,8 

9. 

,0 

44. 

,3 

10, 

,3 

53, 

,5 

35, 

.4 

47. 

'•7 

ai. 

.5 

18. 

,3 

39. 

.9 

33, 

.a 

56, 

,8 

i3, 

,6 

35, 

,8 

'7. 

.7 

48, 

,6 

«a, 

,8 

9> 

.5 

5. 

,8 

58, 

,5 

>«. 

,5 

35, 

>9 

44. 

,4 

49. 

,3 

a8, 

,3 

5, 

>9 

i3, 

l,o 

58, 

',4 

7. 

t,5 

«9. 

,,8 

43, 

,5 

49, 

.7 

59. 

.« 

4a, 

.a 

35, 

,8 

47. 

,5 

a8, 

,1 

56, 

,8 

14. 

,a 

a4. 

>9 

58, 

,5 

a6. 

>9 

37. 

,7 

ao, 

,8 

3o, 

,8 

40, 

'.5 

", 

,8 

55, 

.5 

43, 

,5 

3a, 

.9 

7. 

•  a 

58, 

,7 

a7, 

,a 

53, 

2 

6 

4 

7 

9 
8 

4 

9 

5 

2 

3 

5 
3 

I 
8 

4 
5 

2 

4 
2 
6 
3 
2 
5 
5 
2 
I 
5 
5 

9 
4 
I 

2 

o 

4 

o 
5 
8 
2 

9 

9 

9 
3 

4 

7 
I 

5 

3 

o 

5 

6 

2 

I 

4 
2 


-ho.i5 
-^0.17 
-H>.38 
H-o.ii 
-H).i3 
-H>.i3 
4-0.16 
-H).i3 
+0.17 
4-0.  9 
-f-o.  3 

-fo.io 
-+0.28 
-f-o. 12 
H-o.iS 
4-0.19 
4^0.12 

4-0.  M 
4-0.12 

4-0. i5 
4-0.18 
4-0. i3 
4  0.12 
4-0.  9 

4-1.  o 

4-0. 23 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

-ho. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0.  1 

4-0.27 

4-0.16 

4-0.28 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

-ho. 

4-0.  9 

4-0.12 

+0.  9 

4-0.  9 


9 
4 

7 
4 
4 
6 

3 

4 

9 
8 

4 

4 

4 
5 

4 


56«io' 


1,5 


4,3 


2,5 


59,  » 


9 

9 
I 

4 
o 
o 

9 
I 

8 

3 

1 

4 
6 

6 

5 

5 

9 
4 
2 
I 
6 

9 
4 
4 

9 
8 

3 

6 

8 

4 
o 

4 

7 
3 

o 

4 

5 

2 

5  59,0 

5  60,3 


60, 1 
59,5 


'9 


56.  7.13,4 
57.53.40,0 

73.45.31,4 
5i.58.29,4 
53. 3i.  4,8 
53.3i.2i,9 

57.  2.44,2 
53.34.27,9 
57.51.59,0 
5o.  3.53,8 
44.  8.26,5 


5i.i3.36 
67.  9.31 
53.i5.59 
58.41.42 
59.34.  I 
53.32.24 

52.  8.58 
52.54.  2 

55.33.  9 
58.47.19 
54.28.  2 

53.  3.36 

5o. 18.24 
87.19.11 

63. 16.55 
57 . 37 . I I 
52.39.  5 

54.24.14 
58.34.10 

52 . 4 I . 52 
55.  o.3o 
59.43.30 
59.21.19 
51.45.28 
54.57.39 
58.38.io 
54.45.45 
42.38.  4 
66.18.12 

57.20.54 

51.34.46 
58.41.43 

59.34.  o 
57.  1.48 

52.  5.33 
5i.i5.  I 
53 . 37 . 20 
53.33. 3i 

53.  7.4a 
50.17.  4 
53.  9.16 

5o.25.44 
5o.i8.i8 


5 

9 
I 

3 

7 
o 

8 

4 
5 
() 
•i 
8 
5 
o 
2 
8 

9 
1 

2 

9 
I 

9 
2 

M 

6 
o 

9 

2 


6 
2 

9 

7 
o 

3 

1 

5 

o 

4 
5 

3 


i6o 


Décembre  16. 

7  Baleine 

4i  Bélier 

5309  Lai.  Persée 
5388  Lai.  Persée 
5457  Lai.  Persée 
5524  Lai.  Persée 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 

G^  0       Bar.      ô'         Lecture.         L,         Réfr. 

DÉCEMBRE  1868. 


vin 


o-,7       o 
555      8,3 


Dist.  appar. 
Coll.    au  pôle  nord. 


56''  10' 


557       8,1 


328.5i.5i,3 

5i,3 

-hi.  0,6 

2-,5 

352. 53. 3o, 8 

3o,9 

H-o.a3,7 

a,ï 

0     »     > 

358.33.  6,7 

8,0 

+0.17,2 

57.37.11,4 

357.35.29,0 

î»9,8 

-ho. 18,3 

58. 34.50, 7 

0.49.37,4 

38,1 

+0.14,8 

55.20.38,9 

1.46.  0,8 

1,7 

+o.i3,7 

54.24.14)2 

Le  18  décembre  la  position  du  micromètre  a  été  changée. 


Décembre  28. 

S  Orion 

ç  Taureau 

ç  Orion 

X*  Orion 

C  BI+l"*,20... 

n  Gémeaux 

fA  Gémeaux 


(«) 
{a) 

(«) 


499      8,4 


5oi 
5o2 


8,1 

7,8 


325.47.  7>3 
347.14*  3,0 
324.10.14,8 
346.25.23,5 
345.    1.34,4 

348.42.55,4 
348.45.  5,3 


7,1  +1.  7,0 

3,8  +o.3o,5 

14,8  +1.11,0 

24,2  +o.3i,6 

34i9  +0.33,4 

55,8  +0.28,6 

6,0  +0.28,6 


4,2 

90.24.  4,îfc 

68.56.3i,o 

4,3 

92.  I.  0,5 

69.45.11,7 

71.  9.  2,8 

3,9 

67.27.37,1 

4,6 

67.25.26,9 

i6i 


OBSERVATIONS 


DB 


PASSAGES  ET  DE  DISTANCES  POLAIRES 


FAITES 


AU  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN 


EN  1869. 


Les  signes  abréviatifs  employés  dans  la  colonne  Ob*^.  représentent 

ML MM.  M.  Lœwy; 

LF L.  Folain; 

Pr Périgand  ; 

A André; 

Gr Gniey; 

GL G.  Leveau. 


Observations,  ~  Tome  XXIV.  .  2 1 


i6a 


OBSERVATIONS 


DBS 


PASSAGES  FAITES  AU  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN, 


EN  1869. 


G*^    Grandeur  estimée  des  étoiles. 

Ob*^  Désignation  de  l'astronome  qui  a  fiait  l'observation.  Lorsque  deux  astronomes  sont  désignés,  le  pramier 

est  celui  qui  a  fait  l'observation  du  passage  et  le  pointé  en  distance  polaire,  le  second  est  celui  qui 

a  fait  la  lecture  des  microscopes  du  Cercle. 
N     Nombre  de  fils  auxquels  le  passage  a  été  observé. 

T     Secondes  du  passage  corrigé  en  raison  de  la  situation  de  la  Lunette  et  de  l'aberration -diurne. 
X^  Secondes  de  l'ascension  droite  calculée  des  étoiles  fondamentales. 
C^    Correction  de  la  pendule,  fournie  par  chaque  étoile  fondamentale. 
C'^  Correction  moyenne  de  la  pendule  applicable  à  chaque  observation. 

Sous  le  titre  «  Passage  observé  »,  la  cinquième  colonne  contient  Theure  du  passage  de  l'astre  à  la 

moyenne  des  dix  fils  en  temps  de  la  pendule. 


G'.  Ob'.       N 


Janvier  9. 

9  Orion ml 

@  Eugénie ml 

a  Orion ml 

V  Orion ml 

n  Gémeaux ml 

9  Petite  Ourse  PI ml 

C  Gémeaux ml 

3f  (D  = -f- 34'»îM)' ii.iaML 

Janvier  11. 

@  Eugénie lf 

6  Cocher lf 


6 

8 

6 
6 
6 
ao 
6 

lO 


Passage 
obserré. 

JANVIER 

h     m     s 
5.33.22,20 

5.47.13,95 
5.59.14,60 

6.  6.  7,16 
6.i3.3a,6 
6.55.29,10 

7.  7.58,73 


1869 

• 
28,21 

22,39 

14,04 

14,78 
7,43 
26,6 


19,51 

5,44 

6,20 

58,88 

i7»90 


29,36    20,97 
59,  i5 


C. 


-f5i,3o    -f-5i,32 
-4-51,36 

4-5i,4o  4-5i,4o 
-h5i,4a  4-5i,44 
-|-5i,45    -h5i,46 

-|-5i,6i     +5i,62 
-h5i,66 


Abc.  droite 
app.  condiia- 


5.25.19,53 
5.34.13,75 

5.48.  5,44 
6.  o.  6,22 

6.  6.58,89 

6.56.20,98 

7.  8.5o,8i 


6      5.32.4a,62    4a,8i  4-  3,48      6.32.46,29 

8     5.5o.44,ao    44,66    48,07    4-  3,4i    +  3,54      5.5o.48,ao 


i63 


OBSERVATIONS 


DES 


DISTANCES  POLAIRES  FAITES  AU  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN 

EN  1869. 


Les  lettres  BS  on  Bl  placées  à  la  suite  du  nom  d'un  astre,  dans  la  première  colonne,  désignent  le  bord 
supérieur  ou  inférieur,  tel  qu'on  le  voit  à  l'œil  nu  et  non  dans  la  Lunette.  Les  lettres  PI  indiquent  le 
passage  au-dessous  du  pôle. 

Le  nombre  placé  à  la  suite  du  nom  d'un  astre,  autre  que  la  Lune,  est  celui  des  minutes  écoulées  entre  le 
passage  du  centre  au  méridien  et  l'observation;  il  est  affecté  du  signe  +  ou  du  signe  —  selon  que  l'ob- 
servation a  suivi  ou  précédé  le  passage.  Pour  la  Lune,  ce  nombre  indique,  lorsqu'il  a  le  signe  +,  les 
minutes  après  le  passage  du  i''  Bord,  et,  lorsqu'il  a  le  signe  —,  les  minutes  avant  le  passage  du  2*  Bord. 

La  seconde  colonne  contient  le  baromètre  réduit  à  la  température  extérieure;  cette  température  est 
inscrite  dans  la  troisième  colonne. 

Sous  le  titre  «  Lecture  »,  la  quatrième  colonne  contient  la  moyenne  des  lectures  faites  aux  six  microscopes. 

La  cinquième  colonne  contient  la  lecture  au  micromètre  de  la  Lunette. 

La  sixième  colonne  contient,  sous  le  titre  L^,  les  minutes  et  secondes  de  la  lecture  corrigée  en  ayant 
égard  :  i"  aux  erreurs  de  la  graduation;  2^  à  la  valeur  des  tours  de  vis  des  microscopes;  3"  à  Tintervalle, 
réduit  en  minutes  et  secondes,  entre  la  position  occupée  par  la  Lunette  dans  le  pointé  et  celle  qu'elle  eût 
ocxupée  si  ce  pointé  eût  été  fait  entré  les  fils  du  couple  moyen  placé  par  20*01" ,0  de  la  vis  micrométrique; 
4"  à  la  flexion  de  la  Lunette;  5**  à  l'erreur  personnelle  à  chaque  observateur;  &*  au  temps  écoulé  entre  le 
passage  au  méridien  et  l'observation;  j"*  à  l'inclinaison  des  fils. 

L'avant-demière  colonne  contient  les  corrections  de  collimation  fournies  par  les  étoiles  fondamentales; 
elles  ont  servi  à  calculer  la  correction  moyenne  de  collimation. 

La  distance  apparente  au  pôle  nord  est  égale  à  la  somme  de  la  correction  moyenne  de  colliiûation  et  de 
la  lecture  corrigée  augmentée  de  la  réfraction. 


Bar.      0' 


JanTier  0.  o",7       , 

i  Orion 694      7,2 

(S)  Eugénie 

a  Orion , . . . . 

vOrion 6g3      6,8 

is  Gémeaux 690     6,6 

ç  Gémeaux 691  7,3 

H- jt  =  7'»8"5i* 689  6,5 

JanTier  11. 

La  Chèvre 623  i,5 

(S)  Eugénie 

0  Cocher 


Lecture.       Microm. 
JANVIER  1869. 


Réfr. 


90.24.16,9  20.59,2  23.19,4  -4-1.  9,1 

74.41*45,0  21.  9,2  40.37,0  -f 0.39, 5 

82.37.55,6  21.  5,6  36.5o,6  H-o.52,7 

75.13. 58, 8  21.  2,7  12.57,5  -f-0.40,4 

67.28.32,3  21.  2,9  27.30,3  -{-0.29,5 

69.15.24,5  21.  2,3  14.23,1  +o.3i,8 

55.41.  5,4  20.54,6  40.11,5  +o.i5,5 

44»  9-39,3  ai.  2,7  8.37,7  -f  o.  3,2 

74.37.20.5  21.  3,9  36.17,8  -ho. 39,9 

52.49.13.6  21.  1,9  4B.i2,8  +0.12, 5 


Correct, 
de  coll. 

Dist.  appar. 
au  pôle  nord . 

— 23*0 

0            1             M 

90.24.  5,9 

74.40.53,9 

—22,3 
—22,8 

—23,1 

82.37.20,7 
75.i3.i5,3 
67.27.37,2 

—22,0 

69.14.32,3 
55.40.  4,4 

->9,4 

44-  8.20,6 

74.36.37,4 

—21,1 

52.48.  5,0 

21*, 

1 

i66 


GRAND  INSTRUMENT  MERIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.  Ob'.       N 


Janyier  26, 

7726  Lai.  Persée 8   lp  6 

7964  Lai.  Persée 7   lf  6 

8177  Lai.  Persée ^-9  ^^  ^ 

8429  Lai.  Persée 9      lp  6 

*CD=-h4i°5a' 7.8    LP  6 

i  Cocher lf  6 

P  Taureau lp  6 

ô  Cocher lf  6 

<î  Petite  Ourse  PI lf  10 

Ç' Gémeaux lp  6 

$  centre lp  6 

^Gémeaux lp  6 

C  i^Bord LP  6 

C  Écrevisse lp  6 

FÔTxier  1. 

c  Taureau lp  6 

8901  Lai.  Persée 7      lf  6 

I  Cocher lp  6 

94 15  Lai.  Cocher 8      lp  6 

9607  Lai.  Cocher 6      lf  6 

9803  Lai.  Cocher 7      lf  6 

^Taureau lf  6 

io3i8  Lai.  Cocher. ...  8   lf  6 

10903  Lai.  Cocher 8   lf  6 

ô  Cocher lf  6 

1 1 483  Lai.  Cocher lp  6 

^  Petite  Ourse  PI lf  10 

fx  Gémeaux lf  6 

y)  Écrevisse lf  6 

Février  5. 

Yi  Taureau lp  6 

ç  Persée lp  6 

7322  Lai.  Persée 6      lf  6 

7779  Lai.  f*  Persée. . .  4      lp  6 

7  Taureau lf  8 

8247  Lai*  Persée 8      lf  6 

H-(£)=-f-44°56' LP  6 

8767  Lai.  Persée 6   lf  6 

8938  Lai.  Persée 8   lf  6 

9106  Lai.  Cocher 6   lf  6 

9337  Lai.  <  Cocher.  . .  lf  6 

p  Taureau lf  6 

io332  Lai.  Cocher....  7.8  lf  6 

io5i6  Lai.  Cocher. .. .  7   lf  6 

10723  Lai.  Cocher... .  8   lf  6 

10962  Lai.  Cocher. ...  9   lf  € 

B  Cocher .  lp  6 

ii5ii  Lai. Cocher 9      lp  6 

S  Petite  Ourse  PI lf  10 

j^  centre lf  6 

^  Gémeaux lf  6 

Février  13. 

7779  Lai.  fA  Persée. . .  4      lp  6 

7  Taureau lp  6 


Passage 
obaenré.  T 

JANVIER  1869. 


C. 


h      m     a 
4.    4.37,33 

4*10.45,24 
4.16.59,14 
4.23.45,13 
4.34.56,91 
4.49-  4,82 
5.18.37,64 
5.51.24, 22 
6.14.59,0 

6.56.57,14 
7.  3.43,09 
7.12.54,44 
7.31.47,59 

8.  5.18,59 


37)97 
45,76 
59»  73 
45,69 

57,43 

5,22 
37,97 

24,68 
53,1 

57,39 
43,37 

54,71 

47,83 

18,80 


FÉVRIER  1869. 


4.21.  3,67 
4.38.28,47 
4.48.33,45 
4.54.52,22 
5.  1.  3,3o 
5.  8.39,07 
5.18.  6,24 
5.24.22,02 

5.40.34, 16 
5.5o.52,77 
5.58.12,89 
6.14.33,7 
6.i5.  7,52 
8.25.13, 12 

3.39.23,64 
3.45.35,65 

3.51.41,93 
4.  4.58,4a 
4.12.  2,20 
4.17.19,23 
4.26.  1,00 
4.33.18,53 

4.39.25,64 
4.45.  8,67 
4.52.1 5, 80 
5.17.42,32 
5.24.21,34 

5.29.34,99 
5.35.1 3, 22 

5.4i*2i,32 

5.50.28,77 

5.58.3i,99 


3,90 
39,04 
33,85 

52,73 
3,90 

39,70 

6,57 

22,60 

34,73 
53,23 

i3,4i 

37,8. 

7,79 
i3,37 

24,01 

36,17 

43,74 

59,37 

3,44 

19,95 

1,77 
19,26 

26,46 
9,43 
16,55 
43,76 
33,09 
35,68 
14,09 

31,97 
39,38 

33,72 


28,39  - 

1,39  - 

48,00  — 

19,9 

21, o3  — 

18,64  - 


36,83 
36,68 
36,68 

36,36 

36,07 


58,38 
38, 3i 


5,52 
5,54 


20,9 

3,77 
8,64 


5,0a 
4,73 


36,90 
36,88 
36,86 

36,84 

-36, 80 

.36,76 

36,66 

■36,55 

36,33 
36, 3i 
•36,28 

-36,22 

-36,11 


1,33  —  5,34  — 


47i95  —  5,28  — 


41,98  -+-17,97 
54,16  -*-i7,99 


20, 5o  4-18,06  4- 


4- 


4- 

4- 


4- 
1,17  4-18,41  4- 

4- 
4- 


47,89  4-18, 5i  4- 

4- 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 

4 

7 

7 

7 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 


57 
5o 

47 
45 
43 
40 
36 
33 
37 

23 

20 

14 
64 

93 

95 

99 
o5 

09 
12 

i5 
19 

23 

26 
29 
43 
45 
48 
5i 

54 

57 
62 


Asc.  droite 
app.  conclue. 


h  m  i 
4.  4.  1,07 
4.10.  8,88 
4.16.22,87 
4.23i  8,85 
4.34*30,63 
4.48.28,46 
5.18.  i,3i 
5.50.48, i3 

6. 56. 21, 06 

7.  3.  7,06 
7.12.18,43 
7.31.11,61 

8.  4.43,69 


4.20.58,33 
4.38.23,54 
4.48.28,38 
4.54.47,38 

5.  o.58,47 
5.  8.34,30 
5. 18.  1,21 

5.24.17,37 
5.40.29,46 
5.50.48, 00 
5.58.  8,21 

6.i5.  2,65 
8.25.  8,73 

3.39.41,94 
3.45.54,12 
3.52.  0,73 
4,  5.17,32 
4.12.20,53 
4.17.38,07 
4.36.19,92 
4.33.37,45 

4.39.44,69 
4.45.27,68 

4.53.34,84 
5.18.  1,18 
5.24.40,54 
5.29.54,16 
5.35.32,60 

5.4i*4o,5i 
5.50.47,95 
5.58.51,34 


6.14*11,9        3,6  21,8 

7.   1.12,83  i3,20  -1-18,93  7.  1.32, i3 

7.11.59,25  59,61  18, 63  4-19,03    4-18,99  7.12.18,60 

4.  5.  8,44      9,29  4-  7,97  4.  5.17,26 

4.12.12,34  12,59  ao,36  4-7,77    -»-  7,99  i'^^'^Of^^ 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  DISt ANGES  POLAIRES,  i65 


Bar.     0' 


Lecture.       Microm. 


*  Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.       de  coll.     au  p^le  nord 


Janvier  il.  o",7 

V  Orion 

n  Gémeaux 6ao 

C  Gémeaux 621 

(S)  Fortune 

Pollux 618 

(S)  Pandore 617 

Janvier  12. 

a  Bélier 698 

4276  L.  Andromède. 
485i  Lai.  Persée... 

41  Bélier 698 

544^  Lai.  Persée . . . 
5961  Lai.  Persée. .. 
6288  Lai.  Persée...      696 

0  Persée 

7081  Lai.  Persée. . . 
7278  Lai.  Persée... 

7473  Lai.  Persée. . .      693 
7882  Lai.  Persée... 
8io3  Lai.  Persée.. . 

c  Taureau 593 

86i5  Lai.  Persée... 
8825  Lai.  Persée... 
9015  Lai.  Persée.. . 

1  Cocher 592 

^Taurean 591 

Janvier  22. 

(  Orion 646 

io832  Lai.  Cocher.. 
11118  Lai.  Cocher.. 

«  Cocher 644 

n  Gémeaux 

i263i  Lai.  Cocher.. 
i283i  Lai.  Cocher.. 

9  Gémeaux 64a 

!35ii  Lai.  Lynx... 
i3822  Lai.  Lynx . . . 
14062  Lai.  Lynx  . . . 
14360  Lai.  Lynx . . .      642 

Pollux 641 

Janvier  26. 

41  Bélier 564 

«Bélier...., 

Algol 563 

6008  1^1.  Persée... 
6890  Lai.  Persée.. . 
6587  Lai*  Persée.  . 
6764  Lai.  Persée. .. 
6937  Lai.  Persée... 
7^08  Lai.  Persée. . . 
7398  Lai.  Persée. .       562 


JANVIER  1S69. 

0 

0     1     » 
75.13.55,8 

21.  2,9 

1       • 
12.54,5 

+0.40,8 

—20,1 

0          /             H 

75.i3.i5,o 

1,5 

67.28.27,0 

21.  1,2 

27.26,9 

-4-0.29,8 

—20,0 

67.27.36,4 

0,4 

69.15.21,6 

21.  2,2 

i4.ao,6 

-4-0.32,3 

—20,0 

69.14.32,6 

70.40^5,8 

21.  0,5 

39.46,6 

-1-0.34,3 

70.40.  0,6 

0,1 

61.40.44,7  +  »"-  3,9 

39.4a>9 

-1-0.22,7 

—21,3 

61.39.45,3 

0,3 

57.59.13,3 

21.  6,8 

58.  7,7 

-ho.i8,3 

57.58.  5,7 

3,4 

67.  9.25,6 

20.  4»o 

9.22,6 

-+-0.29,1 

~I9.7 

67.  9.31,8 

43.17.48,6 

20.  3,6 

17.45,9 

-ho.    2,2 

43.17.28,2 

45.4^.36,6 

20.  3,7 

42.34,2 

+0.  4,7 

45.42.19,0 

a,5 

63.16.52,6 

20.  2,4 

i6.5o,7 

-ho. 24, 4 

—  20,3 

63. 16.55,2 

43.18.37,2 

20.  1,7 

18. 36, 4 

-ho.  2,2 

43.18.18,7 

45.  8.42,4 

20.  0,7 

8.42,6 

-ho.  4, a 

45.  8.26,9 

a.« 

49*30.56,4 

20.  2,1 

3o.55,i 

-ho.  8,8 

49.30.44,0 

42.38.20,3 

20.  2,1 

38. 18,8 

-ho.  1,5 

-i9»6 

42.38.  0,4 

41.44.52,8 

20.  1,5 

44.52,8 

-ho.  0,6 

41.44.33,5 

42.48.30,4 

20.  0,0 

48.3i,3 

-ho.  1,7 

42.48.13,1 

i>9 

47.12.16,0 

19.59,0 

12.18,3 

-ho.  6,4 

47.12.  4,8 

44.  6.57,7 

20.  0,8 

6.57,8 

-ho.  3,1 

44.  6.41,0 

47.53.11,7 

20.  4,6 

53.  8,0 

4-0.  7,1 

47.52.55,2 

>>4 

71.  6.39,4 

20.   3,2 

6.37,2 

-ho. 34, 6 

—20,1 

71.  6.5i,9 

44.    2.25,3 

20.  3,8 

2.22,8 

-H).  3,0 

44.  a.  5,9 

42.46.38,3 

20.  4>6 

46.34,5 

-ho.   1,7 

42.46.16,3 

46.39.21,7 

ao.  4,9 

39.18,0 

-4-0.  5,7 

46.39.  3,8 

1,3 

57.   2.5o,2 

20.   5,2 

2.45,8 

4-0.17,1 

-"9,7 

57.  2.43,0 

"i» 

6i.3o.25,9 

20.  1,8 

3o.25,9 

-ho. 22, 3 

—20,2 

61.30.28,3 

3,1 

91.16.38,8 

20.  2,7 

16.37,4 

-hi.i3,6 

-ai, 9 

91.17.29,0 

43.20.10,5 

20.  2,1 

20.  9,4 

-ho.   2,3 

43. 19.49*7 

48.42.28,9 

20.  1,1 

42.28,6 

-ho.  8,2 

48.42.14.8 

3,1 

52.48  10,8 

19.58,5 

48.13, 4 

-ho. 12,7 

— 23,0 

52.48.  4,1 

67.27.29,1 

20.  3,0 

27.26,9 

-ho.3o,4 

—20,8 

67.27.35,3 

49.59.38,1 

20.  4,1 

59.34,7 

-ho.  9,6 

49.59.22,3 

49.15.  6,9 

20.   5,2 

i5.  2,2 

-ho.  8,8 

49.14.49,0 

3,9 

55.53.18,0 

20.  4,6 

53.14,3 

-ho. 16,2 

—22,2 

DO . Oô .    0,3 

'    *^ 

42.33.56,2 

20.  7,8 

33.49,4 

-ho.  1,5 

42.33.28,9 

45.57.  5,1 

20.  2,2 

57.  4,0 

-ho.   5,2 

45.56.47,2 

48.53.32,6 

20.  0,6 

53.33,0 

-ho.  8,4 

48.53.19,4 

3,9 

46.29.25,4 

19.59,5 

29.27,0 

-ho.  5,8 

46.29.10,8 

4,1 

61.39.43,1 

20.  2,1 

39. 4a, 9 

-ho. 23,1 

—22,1 

61.39.44,0 

o>9 

63.16.52,6 

20.    1,0 

16.53,1 

-ho. 24, 6 

—22,5 

63. 16. 55,1 

•     WF 

69.11.  4, a 

20.  4tO 

II.  1,6 

-ho. 32, 2 

-ai, 9 

69.11.11,2 

1)9 

49.33.16,4 

20.    1,0 

33.16,2 

-ho.' 8,9 

-a2,9 

49.33.  2,5 

46.27.44,7 

20.    0,1 

27.45,6 

-ho.  5,6 

46.27.28,6 

4i*i4*4B,3 

19.58,2 

i4.5i,5 

-ho.  0,1 

41.14.29,0 

45.23.  7,6 

20.    1,8 

23.  7,0 

-ho.  4,5 

45.22.48,9 

47.15.23,7 

20.    0,8 

i5.23,6 

-ho.  6,5 

47.15.  7,5 

43.36.27,0 

19.58,9 

36.28,8 

-ho.  2,6 

43.36.  8,8 

47.  4.10,8 

19.57,8 

4.13,7 

-ho.  6,3 

47.  3.57,4 

•2,6 

41.4». 35, 5 

19.59,8 

42.37,1 

4-0.  0,6 

4i.4a.i5,i 

i66         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G^  Ob^  N 

Janvier  26, 

7726  Lai.  Persée 8      lp  6 

7964  Lai.  Persée 7      lp  6 

8177  Lai.  Persée 8. g    lf  6 

8429  Lai.  Persée 9      lf  6 

^(D=-h4i*»5a' 7.8    LF  6 

i  Cocher. lf  6 

P  Taureau lf  6 

0  Cocher lf  6 

^  Petite  Ourse  PI lf  10 

ç'  Gémeaux lf  6 

^  centre lf  6 

lï  Gémeaux lp  6 

C  i"Bord lp  6 

ç  Écrevisse lp  6 

Février  1. 

s  Taureau lf  6 

8901  Lai.  Persée 7      lf  6 

1  Cocher lf  6 

94i5  Lai.  Cocher 8   lp  6 

9607  Lai.  Cocher 6   lf  6 

9803  Lai.  Cocher 7   lf  6 

^Taureau lp  6 

io3 18  Lai.  Cocher. .. .  8   lf  6 

10903  Lai.  Cocher. ...  8   lf  6 

ô  Cocher lf  6 

1 1483  Lai.  Cocher. ...  lf  6 

^  Petite  Ourse  PI lf  10 

{X  Gémeaux lf  6 

n  Écrevisse lp  6 

Février  5. 

Yi  Taureau lf  6 

ç  Persée lf  6 

73aa  Lai.  Persée 6      lf  6 

7779  Lai.  p  Persée. . .  4      lf  6 

7  Taureau lp  8 

8247  Lai.  Persée 8      lp  6 

^.©=4-44056' LP  6 

8767  Lai.  Persée 6   lf  6 

8938  Lai.  Persée 8   lp  6 

9106  Lai.  Cocher 6   lp  6 

9337  Lai.  «  Cocher.  . .  lp  6 

P  Taureau lf  6 

io332  Lai.  Cocher....  7.8  lf  6 

io5i6  Lai.  Cocher. ...  7   lp  6 

10723  Lai.  Cocher....  8   lf  6 

10962  Lai.  Cocher 9   lf  6 

B  Cocher .  lp  6 

ii5ii  Lai.  Cocher. .. .  9      lp  6 

(î  Petite  Ourse  PI lp  10 

$  centre lf  6 

^  Gémeaux lf  6 

Février  13. 

7779  Lai.  fA  Persée. . .  4      lp  6 

7  Taureau lp  6 


Passage 
observé.  T 

JANVIER  1869. 


X. 


C. 


b  m  s 
4.  4*37,33 

4*10.45,24 
4.16.59,14 

4*23.45, i3 
4*34.56,9i 

4. 49-  4,8a 
5.18.37,64 
5.51.24, 22 
6.14*59,0 

6.56.57,14 

7.  3.43,09 
7.12.54,44 
7.31.47,59 

8.  5.18,59 


37>97 
45,76 
59,73 
45,69 

57,43 

5,22 

37,97 
24,68 

53,1 

57,39 
43,37 

54,71 
47,83 

18,80 


a8,39 

1,^9 
48,00 

19,9 
21, o3 


36,83 
36,68 
36,68 


-36,36 
18,64    —36,07 


36,90 
36,88 
36,86 
36,84 
-36, 80 
36,76 
36,66 
-36,55 

36,33 
36, 3i 
36,28 

•36,22 

-36,11 


FÉVRIER  1869. 


4.21.  3,67 
4*38.28,47 
4.48.33,45 
4*54*52,22 
5.  I.  3,3o 
5.  8.39,07 
5.18.  6,24 
5.24.22,02 
5.40.34, 16 
5.5o.52,77 
5.58.12,89 
6.14.33,7 
6.i5.  7,52 
8.25. i3, 12 

3.39.23,64 
3.45.35,65 
3.51.41,92 
.  4.58,42 
.12.  2,20 
.17.19,23 
.26.  1,00 
.33.18,53 

.39.25,64 
.45.  8,67 
. 52 . 1 5 , 80 
5.17.42,32 
5.24.21,34 

5.29.34,99 
5.35.1 3, 22 

5.41.21,22 

5.50.28,77 

5.58.3i ,99 


3,90 
^9  M 
33,85 

52,73 
3,90 

39,70 

6,57 

22,60 

34,73 
53,23 

i3,4i 

17,8 

7,79 
i3,37 

24,01 
36,17 

4a,  74 

59,^7 

a,44 

19,95 

«,77 
19,26 

26,46 

9»4a 
16,55 
42,76 
22,09 
35,68 
14,09 

ai, 97 
29,38 

32,72 


58,38 
28, 3i 


5,52 
5,54 


1,23    —  5,34    — 


47>95    —  5,28    — 


20,9 

2,77 
8,64 


5,0a 
4,73 


41,98    -f-17,97 
54,16    4-17,99    -I- 


20, 5o    4-18,06 


1,17    +18,41    4- 


47,89    4-18, 5i 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

-  5 

-  5 

-  4 


4- 


4- 


4- 


57 
5o 

47 
45 
43 
40 
36 
33 

27 

23 

20 

14 
64 

93 

95 

99 
o5 

09 
12 

i5 
19 

23 

26 

^9 
42 

45 
48 
5i 

54 

57 
62 


6.14.11,9        2,6      21,8 
7.   1.12,83     i3,20 
7.11.59,25    59,61     18, 63 


4-18,93 
4-19,02    4-18,99 


Asc.  droite 
app.  conclue. 


k  m  • 
4.  4.  1,07 
4.10.  8,88 
4.16.22,87 
4.23.  8,85 
4.34.20,63 
4.48.28,46 
5.18.  i,3i 
5.50.48, i3 

6. 56. 21, 06 

7.  3.  7,06 
7.12.18,43 
7.31.11,61 

8.  4*42,69 


4.  5.  8,44      9,29  4-  7,97 

4.12.12,34     12,59    ao,36    4-  7,77    -^  7,99 


4.20.58,33 
4.38.23,54 
4.48.28,38 
4.54.47,28 
5.  o.58,47 
5.  8.34,30 

5.18.    1,21 

5.24.17,27 
5.40.29,46 
5.50.48, 00 
5.58.  8,21 

6.i5.  2,65 
8.!à5.  8,73 

3.39.41,94 
3.45.54,12 
3.52.  0,73 
4.  5.17,32 
4.12.20,53 
4.17.38,07 
4.26.19,92 
4.33.37,45 

4.39.44,69 
4.45.27,68 

4.52.34,84 

5.18.  1,18 

5.^4.40,54 

5.29.54,16 

5.35.32,60 

5.41.40,51 

5.50.47,95 

5.58.51,34 


7.   1.32, i3 
7.12.18,60 

4.  5.17,26 

4.12.20,58 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 

Bar.      G'  Lecture.       Microm.         L^ 


Janvier  26.  0^,7 

77^6  Lai.  Persée... 
7964  Lai.  Persée... 
8177  Lai.  Persée.. . 
8429  Lai.  Persée. . .  o 

*A  =  4"'34"ai*.  ..      564  -3,3 

t  Cocher 564—3,4 

p  Taureau 56o  —3,7 

0  Cocher 56o  —3,7 

Ç'  Gémeaux 563  —3,7 

t  centre 

^Gémeaux 56a  —3,6 

(C  BS  -h  i",ao 56o  —3,7 

1  Écrevisse 555  — 3,  i 

Fénior  i. 

f  Taureau 471     10, 3 

8901  Lai.  Persée. . . 

i  Cocher 471     10,1 

94i5  Lai.  Cocher.. . 
9607  Lai.  Cocher. . . 
9803  Lai.  Cocher. .. 

^Taureau 472    10,0 

]o3i8  Lai.  Cocher.. 
10903  Lai.  Cocher. . 

0  Cocher 471      9,7 

II 483  Lai.  Cocher..      471      9,6 

fA  Gémeaux 47^      9>^ 

Février  5. 

q  Taureau 675    12,7 

ç  Persée 

7322  Lai.  Persée... 
7779  Lai.  fi  Persée.. 

7  Taureau 

8247  Lai-  Persée. . .      674    11,6 

il-A  =  4''a6'"2o^.  . . 

8767  Lai.  Persée... 

8938  Lai.  Persée... 

9106  Lai.  €ocher... 

9337  Lai.  f  Cocher. .   673  11,1 

6  Taureau 

io33a  Lai.  Cocher. . 
io5i6  Lai.  Cocher. . 
10723  Lai.  Cocher. . 
10962  Lai.  Cocher.. 

0  Cocher 

ii5ii  Lai.  Cocher. . 

«}  Gémeaux 670    10, 3 

*  centre 665     9,4 

Férrier  13. 

7779  Lai.  pi  Persée..      699      8,0 

7  Taureau 


167 

Correct.      Dist.  appar. 
Réfr.     de  coll.     au  pôle  nord. 


JANVIER  1869. 


4i.i5.  4,4 
47.56.39,5 
44-  4*32,1 
45.40.18,0 
48.  7.46,4 
57.  2.49i3 
61.30.27,5 
52.48.12,3 

69.14.24,1 
66.54*  4)5 
67.46.42,3 
7o.44'io,3 
71.57.30,8 


t     p 

i9.59»9 
20.  0,2 

19.58,9 
20.  1,3 
20 .  1,4 
20.  2,2 
20.  2,3 
20.  1,3 

20.  2,0 

20.  4)1 

i9.57i9 
20.  3,8 

20.  3,3 


i5.  5,4 

56.39,8 

4.33,9 

40.17,8 

7-45,7 

a. 47)9 
3o.27,o 

48.12,0 


0,1 


-ho. 
-+-0.  7,2 


4-0. 
+0. 

4-0. 


3,1 
4,8 

7.5 


-fo.ï7,4 
-ho. 22, 7 

-ho. 12,6 


14.23,7  -ho.32,6 

54.   1,8  4-0.29,5 

46.45.3  4-0. 3o, 6 
44.  7,4  4-0.34,7 

57.28.4  4-0. 36, 3 


FEVRIER  1869. 


71.  6.44,9 
44*45.17,3 
57.  2.49,1 
49.30.39,2 
43.12.29,5 
4i.i3.38,5 

6i.3o.25,4 
45.19.  2,4 

44.57.34,9 
5-1.48.14,1 

48.  8.29,7 


20.  5,3 
20.  3,0 
20.  2,1 
20.  1,0 
20.  0,7 
20.  0,2 

19-59)9 
20.  0,1 

20.  2,2 

20.  3,1 

20.  3,1 


6.40,7 

45.i5,i 

2.47,8 
30.39,0 

12.3o,I 

13.39,7 

3o . 27 , 3 
19-  3,2 
57.33,6 
48.12,0 
8.27,3 


4-0.33 
4-0.  3 
4-0. 16 
4-0.  8 
4-0.  2 
-+-0.  o 
4-0.21 
4-0.  4 
4-0.  3 
4-0.11 
4-0.  7 


67.25,20,7  20.  3,6  25.17,9  4-0.28 


66.18.  5,3 
58.3o.3o,6 
42.55.36,6 
41.55.49,7 
74.41.18,2 
47.23.22,3 

45.  3.54,0 
46.53.27,6 
43.  2.4^,8 

46.  9.34,2 
46.22.40,4 
6i.3o.25,4 
46.  9.46,8 
48.43.19,5 
41.  4.54,8 

46.  9.12,4 
52.48.  7,7 

47.  8.39,7 
67.27.26,1 


1,7 


0,0 


20. 

20. 

19.59,2 

19,58,8 

20. 

20. 


1,8 
0,6 


0,1 
0,2 


20. 
20. 
20. 
20.  0,4 
20.  2,1 
20.  2,0 
20.  2,2 

20.  2,2 

20.  1,8 
20.  0,7 
19.59,0 
20.  1,1 
20.  0,2 


18.  4 
3o.3i 
55.38 
55.51 

41.17 

23.21 

3.54 
53.28 

2.43 

9-35 
22.39 
3o.25 

9-45 
43.18 

4.54 

9.ï3 
48.  9 

8.39 
27.26 


8 
5 
3 

7 
3 

5 

6 
8 
8 

2 
6 
2 
8 
2 
2 
1 

7 
5 


4-0.27 

4-0.18 

4-0.   I 

4-0.  o 

+0.38 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0.21 

4-0.  5 

-ho.  7 

— o.  o 

4-0.  5 

4-0. la 

4-0.  6 

4-0.29 


o 
6 
3 

4 
o 

1 

2 
2 
8 
8 
o 


4 
2 

8 
8 

7 

4 
o 

9 

9 
I 

4 

7 
1 

8 

1 

1 

1 

2 
o 


66.51.37,9     19.59,9    51.39, 3    4-0.28,3 


41.55,48,5    20.   1,2    55.48,2    4-0.  0,8 
74*4i*ii)5    20.  0,5    4i-ia»a    4-0.39,4 


22,8 
22,3 
21,8 

-23,5 

-23,1 


21,7 
21,8 


—  21,3 


—21,6 


>9>4 
i9)0 


—  ao,3 


-19,8 


19)9 
I9i7 


4i.i4.4î»,9 
47-56.24,4 

44.  4.14.4 
45.40.  0,0 

48.  7.30,6 

57.  2.42,7 

61.30.27,1 

52.48.  2,0 

69.14.33,7 
66.54.  8,7 
67.46.53,3 
70.44.19,5 
71.57.42,1 


71.  6.52,5 
44.44.57,5 
57.  2.42,9 
49.30.26,2 
43.12. 10,9 
4i.i3.i8,6 
61.30.27,3 
45.18.46,2 
44*57. 16,2 
52.48.  2,6 
48.  8.i3,i 


3    — 19,5      67.25.25,0 


-i5,6 


66.18.12,5 
58.3o.3o,o 

42.55.20,4 
41.55.32,8 
74.41.36,3 
47.23.  8,2 

45.  3.38,9 
46.53. i5,o 
43.  2.26,0 

46.  9.20,6 
46.22.25,3 
61.30.27,2 

46.  9.31,2 
48.43.  6,3 
41.  4*34)4 
46 •  8 . 58 , 5 
52.48.  2,1 

47.  8.26,0 
67.27.36,2 

66.5i.*47)9 


41.55.32,9 
74.41*35.5 


i68         GRAND  INSTRUMENT  MERIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


Ob' 


Février  13. 

86i5  Lai.  Persée 7   lp 

8825  Lai.  Persée 8   lf 

8981  Lai.  Persée 6   lp 

i  Cocher lf 

9437  Lai.  Cocher 7   lf 

9607  Lai,  Cocher 6.7  lf 

X  Cocher lf 

10072  Lai.  Cocher. ...  9      lf 

io355  Lai.  Cocher. .. .  7.8    lf 

î 0772  Lai.  Cocher.. . .  8.9    lf 

11045  Lai.  Cocher. . . .  8.9    lp 

9  Cocher lf 

ri  Gémeaux lp 

S  Petite  Ourse  PI lp 

12209  Lai.  Cocher. ...  6.7    lf 

12499  ^*  Cocher. ...  9      lf 

12761  Lai.  Cocher. ...  5      lf 

0  Gémeaux lf 

^  centre lf 

Février  16. 

e  Taureau lf 

8545  Lai.  Persée 8      lf 

*(î)  =  -l-4a°56' 10    LF 

^(D  =  -h45**38'.....  7      LF 

t  Cocher lf 

3f(iD  =  -f-46Mo' 9.10  LF 

9669  Lai.  Cocher 8      lf 

9803  Lai.  Cocher 7      lp 

P  Taureau lf 

10266  Lai.  Cocher. ...  8   lf 

10639  Lai.  Cocher. ...  8   lf 

io832  Lai.  Cocher. .. .  7,8  lf 

1 1045  Lai.  Cocher. ...  9   lf 

9  Cocher lf 

1 1406  Lai.  Cocher. ...  lp 

13  Gémeaux lp 

^  Petite  Ourse  PI lp 

12209  Lai.  Cocher 7      lf 

9  Gémeaux lf 

$  centre lf 

S  Gémeaux tv 

Février  20. 

(C  i^'Bord.     lf 

P  Taureau lf 

119  Taureau lp 

ô  Cocher lf 

V  Orion lp 

>ï  Gémeaux lf 

S  Petite  Ourse  PI lp 

#  centre lf 

y-  Écrevisse lf 

s  Lion LF 

çj  centre lf 

jr  Lion LP 


Passage 

Ase.  droite 

N 

obsenré. 

T 

^. 

c. 

c. 

app.  conclue. 

FÉVRIER  1869. 

6 

h     m     s 
4.28.25,30 

s 

26,09 

s 

-h  8,06 

h     n     1 
4.28.34,15 

6 

4.35.37,43 

38, 

,a5 

4-  8,08 

4.35.46,33 

6 

4.41.10,05 

10, 

►91 

s 

• 

-h  8,10 

4.41.19,01 

6 

4.43.19,54 

20, 

07 

28,11 

-h  8,04 

4-  8,12 

4.48.28,19 

6 

4.55.35,73 

36, 

55 

4-  8,14 

4.55.44,69 

6 

5.  0.49,25 

5o, 

07 

H-  8,16 

5.  0.58,23 

6 

5.  9-47,17 

47, 

.84 

56, 08 

+  8,24 

4-  8,19 

5.  9.56,o3 

6 

5.16.49,84 

50j 

59 

4-  8,21 

5.16.58, 80 

6 

5.24.54,89 

55 

,58 

Hh  8,24 

5.25.  3,82 

6 

5.36.27,37 

î^8, 

,14 

4-  8,28 

5.36.36,42 

6 

5.43.49,24 

49 

»99 

-h  8,3o 

5.43.58,29 

6 

5.5o.38,77 

3^: 

,38 

47,78 

-h  8,40 

+  8,33 

5.50.47, 71 

6 

6.  6.49,85 

5o, 

,21 

58,70 

4-  8,49 

-f-  8,38 

6.  6.58,59 

10 

6.14.23,5 

14 

.a 

a3,9 

6 

6.17.50,20 

5i, 

»o3 

4-  8,42 

6.17.59,45 

6 

6.25.48,22 

49 

,01 

4-  8,45 

6.25.57,46 

6 

6.33.24,32 

25 

»o9 

-+-  8,47 

6.33.33,56 

6 

6.44.  o,65 

I; 

rai 

9,83 

4-  8,62 

4-  8,52 

6.44.  9,73 

6 

7.  0.16,64 

17, 

,01 

4-  8,56 

7.  0.25,57 

6 

4.2o.3i,47 

3i, 

78 

58,14 

4-26,36 

-1-26,42 

4.20.58,20 

6 

4.25.52,29 

53, 

,06 

4-26,44 

4.26.19,50 

6 

4.34.16,72 

17- 

,45 

4-26,47 

4.34.43,9^ 

6 

4.41.38,59 

39: 

,38 

4-26,51 

4.42.  5,89 

6 

4.4B.  1,02 

ï, 

,55 

28,06 

-f-26,5i 

4-26,54 

4.48.28,09 

6 

4.54.   1,56 

a, 

,38 

4-26,57 

4.54.28,95 

6 

5.  2.18,77 

19 

r48 

4-26,60 

5.  2.46,08 

6 

5.  8.  6,43 

7i 

,3o 

-}- 26,63 

5.  8.33,93 

6 

5.17.33,75 

34, 

fï9 

1,00 

4-26,81 

4-26,68 

5.18.  0,87 

6 

5.22.11,22 

ir 

>94 

4-26,71 

5.22.38,65 

6 

5.32.57,19 

57, 

,96 

4-26,75 

5.33.24,71 

6 

5.37.59,52 

0) 

.34 

■+-26,77 

5.38.27,11 

6 

5.43.30,57 

3l; 

,32 

4-26,80 

5.43.58,12 

6 

5.50.20,37 

20  ; 

98 

47,73 

-1-26,75 

4-26,82 

5  50.47,80 

6 

5.55.11,17 

ÏIj 

90 

-1-26,85 

5.55.38,75 

6 

6.  6.3i,34 

3i, 

70 

58,66 

-+-26,96 

4-26,90 

6.  6. 58, 60 

10 

6.14.  5,6 

56 

»3 

a4,7 

6 

6.17.31,67 

32, 

.51 

4-26,95 

6.17.59,46 

6 

6.43.42,15 

4a, 

.71 

9,79 

+27,08 

4-27,07 

6.44.  9,78 

6 

6.59.36,54 

36, 

90 

4-27,15 

7.  0.  4,o5 

6 

7.ii.5i,i2 

5i, 

47 

18, 56 

H- 27, 09 

4-27,20 

7.12.18,67 

6 

4.55.41,24 

41, 

5i 

4-5o,6a 

4.56.32,13 

6 

5.17.  9,75 

10, 

ï9 

0,93 

-h5o,74 

4-5o,7o 

5.18.  0,89 

6 

5.23.41,25 

4l: 

,54 

4-50,72 

5.24.32,26 

6 

5.49.56,25 

56, 

86 

47,66 

-l-5o,8o 

-f-5o,8a 

5.50.47,68 

6 

5.59.14,90 

i5, 

,14 

5,9» 

-+-5o,77 

4-5o,85 

6.  0.  5,99 

6 

6.  6.  7,32 

7i 

68 

58, 60 

4-5o,92 

4-50,87 

6.  6.58,55 

10 

6.13.44, 8 

35, 

5 

a5,9 

6 

6.58.45,80 

46, 

17 

4-5i,o5 

6.59.37,2a 

6 

8.59.48,17 

48, 

.34 

39,94 

•+-51,60 

4-51,69 

9.  0.40,03 

6 

9.37.33,50 

33, 

89 

25,62 

+51,73 

4-5i,82 

9.38.25,71 

6 

9.43.33,49 

33, 

79 

4-5i,84 

9.44.25,63 

6 

9.52.26,12 

26, 

«7 

18, 3i 

-1-52,04 

4-51,87 

9.53.18,14 
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Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.         de  coll.    aa  pôle  nord. 


Février  13.  o",7 

c  Taureau 

86i5  Lai.  Persée... 
8825  Lai.  Persée... 
8981  Lai.  Persée... 

c  Cocher 701 

9437  Lai.  Cocher. .. 
9607  Lai.  Cocher... 

>  Cocher  

1007a  Lai.  Cocher.. 
io355  Lai.  Cocher..      70a 
1077a  Lai.  Cocher. . 
11045  Lai.  Cocher.. 

Ô  Cocher 

9  Gémeaux 

iaao9  Lai.  Cocher. . 
12499  ^1*  Cocher.. 
12761  Lai.  Cocher.. 

G  Gémeaux 70a 

1^  centre 704 

Férrier  16. 

c  Taureau 63i 

8545  Lai.  Persée . . . 

*A  =  4''34"44'... 

*A  =  4*'4a"6» 

i  Cocher 

*  A  =  4'*54"a^. ..      6a9 
9669  Lai.  Cocher. . . 
9803  Lai.  Cocher. . . 

^  Taureau 

10266  Lai.  Cocher..   639 
10639  Lai.  Cocher.. 
io83a  Lai.  Cocher.. 
11045  Lai.  Cocher.. 

ô  Cocher 

11406  Lai.  Cocher.. 
>}  Gémeaux 

12209  Lai.  Cocher. .      63o 

^  cenlre 6a8 

S  Gémeaux 6a8 

Février  20. 

C  BI-+-i",i5 563 

^  Taureau 

119  Taureau 

0  Cocher 

y  Orion 

$  centre 56a 

X  Êcrevisse 557 

c  Lion 555 

(^  centre 555 


FÉVRIER  1869. 

0         1         « 

t 

p 

1     * 

/     « 

* 

0     /     « 

71.     6.34,2 

ao. 

0,5 

6.34,7 

4  0.34,3 

-16,7 

71.  6. 5a, 9 

44.  a. 17,6 

ao. 

a,o 

2.16,8 

-1-0.  3,0 

44.  2.  3,7 

4a.46.3o,6 

ao. 

3,8 

46.27,6 

-+-0.  1,7 

4a.46.i3,2 

0 

4i.a9.34,2 

ao. 

3,0 

a9.3a,a 

-ho.  0,3 

41.29.16,4 

6,9 

57.  a. 41, 9 

ao. 

a," 

a. 40, 6 

-4-0.17,0 

-i5,6 

57.  2.41,5 

43.i6.a6,9 

ao. 

2,0 

i6.a5,7 

-ho.  a, a 

43.16.11,8 

43.ia.a4,4 

ao. 

1,8 

ia.a3,8 

-ho.  a,i 

43.12.  9,8 

5o.   i.a3,4 

ao. 

2i9 

i.ai ,5 

-ho.  9,3 

-ï5,9 

5o.  i.i4,7 

46.10.54,3 

ao. 

4,3 

10. 5i ,3 

-ho.  5,3 

46.10.40,5 

5,9 

48. 58. 33, a 

ao. 

4,1 

58.a9,9 

-f-o.  8, a 

48.58.22,0 

45.16.44,6 

ao. 

3,5 

16.41,9 

4-0.  4,3 

« 

45.16.30,1 

45. 45. 58, a 

ao. 

4,3 

45.55,0 

4-0.  4,8 

45.45.43,7 

5a. 48.11, 1 

ao. 

7,î» 

48.  5,0 

4-0. la, 4 

-16,1 

52.48.  1,3 

67.a7.a9,3 

ao. 

7," 

a7.a3,i 

4-0. a9, 7 

-16,8 

67.27.36,7 

4a. 31.38, 3 

ao. 

4,a 

3i.35,o 

4-0.   1,4 

42.31.20,3 

44.16.59,7 

ao. 

3,8 

16. 56, 8 

4-0.  3,3 

44.16.44,0 

45.ai.a7,o 

ao. 

3,9 

ai.a4,3 

4-0.  4,4 

45.21.12,6 

5,2 

55.53.  9,4 

ao. 

3,8 

53.  6,5 

-ho.f5,8 

— 15,9 

55.53.  6,2 

5,5 

66. 5o.  4,0 

ao. 

2,7 

5o.  2,5 

4-0. a8, 9 

66.5o.i5,3 

7,2 

71.  6.38,o 

ao. 

4,3 

6.34,7 

4-0.34,0 

-16,4 

71.  6.5a, 7 

45.  3. 5a, 8 

ao. 

3,3 

3 . 5o , 7 

4-0.  4,0 

45.  3.38,7 

47.  4.63,7 

20. 

1,1 

4.  3,8 

-ho.  6,1 

47.  3.53,9 

44. aa. 38,9 

ao. 

1,6 

22.38,6 

4-0.  3,3 

44.22.25,9 

57.  a. 4^,6 

ao. 

2,0 

2.41,4 

+0.16,9 

-16,4 

57.  2.42,3 

6,7 

43.19.45,9 

ao. 

ï,9 

19.45,0 

4-0.  a, a 

43.19.31,2 

47.46.1a, 3 

ao. 

5,0 

46.  7,7 

4-0.  6,9 

47.45.58,6 

4i.i3.36,4 

ao. 

4,1 

i3.33,5 

0.  0,0 

41.13.17,5 

6i.3o.aa,o 

ao. 

4,0 

30.19,8 

4-o.aa,o 

—  i5,o 

6i.3o.25,8 

6,7 

47.36.35,6 

20. 

4,5 

36.3i,6 

4-0.  6,7 

47.36.aa,3 

45.13.19,3 

20. 

4,7 

i3.i5,9 

4-0.  4, a 

45. i3.  4,1 

43. ao.  6,0 

ao. 

4,3 

20.  2,7 

4-0.   2,3 

43.19.49,0 

45.45.57,4 

ao. 

3,7 

45.54,6 

4-0.  4.8 

^ 

45.45.43,4 

5a. 48.  4,7 

ao. 

1,2 

48.  4.5 

4-0. la, a 

-i5,5 

5a. 48.  0,7 

47.  0.53,3 

ao. 

2,0 

o.5a,3 

4-0.  6,1 

47.  0.4a, 4 

# 

67.a7.aa,5 

ao. 

i,ï 

27.22,3 

4-o.a9,3 

-i5,7 

67. a7. 35,6 

5,9 

4a. 3i. 36,1 

ao. 

0,9 

3i.36,i 

4-0.   1,4 

42.31 .21,5 

5,a 

66.49.33,0 

ao. 

'1,7 

49-3a,6 

4-0. a8, 6 

66.49.45,2 

5,2 

67.46.39,7 

ao. 

1,1 

46.39,5 

4-0.29,8 

-'7,1 

67.46.53,3 

6,9 

7a. 44* 58,1 

ao. 

4,1 

44.54,8 

4-0. 36,1 

7a. 45.14, 5 

6i.3o.ao,7 

ao. 

1,6 

3o.ai,o 

-ho. ai, 8 

—  16,1 

6i.3o.a6,4 

71.30.10,5 

ao. 

0,8 

3o.io,9 

4-0.34,5 

7i.3o.a9,o 

5a. 48.  4,8 

ao. 

0,7 

48.  5, a 

4-0. la, a 

-16,5 

5a. 48.  1,0 

75.1a. 5a, 8 

20. 

1,0 

ia.53,a 

4-0.40,0 

—17,4 

75.13.16,8 

4,3 

66.48.58,7 

ao. 

2,7 

48. 57, a 

4-o.a8,o 

66.49.  8,8 

«,9 

78.48.   1,8 

ao. 

1|0 

48.  1,4 

4-0.46,1 

-i5,4 

78.48.31,1 

«.7 

65.37.a3,4 

ao. 

1,0 

37.a3,8 

4-0. a7, a 

-16,5 

65.37.34,6 

1.5 

71.40.51,0 

ao. 

1,4 

4o.5o,9 

4-0.35,3 

71.41.  9,8 

Observations.  —  ToMB  XXIV. 


22 


IJO 


GRAND  INSTRUMENT  MERIDIEN.  - 

Passage 
G^    Ob'.  N  observé.  T 


Mars  3. 

ft  Hydre 

aÉcrevisso 

17845  Lai.  Hydre 

X  Écrovisso 

83  Écrevisse 

18524  Lai.  Hydre  . . . . 

i8G32  La].  Lion 

(5'  i"Bord 

cJ  2*  Bord 

20593  Lai.  LioD 

37  Sextant 

/  Lion 

(5)  Europa 

<î  Lion 

(7l)Niobé 

Mars  5. 

0  Lion 

Mars  24. 
9  I"  Bord 

Mars  25. 

O  i"Bord 

O  2*  Bord 

Polaire 

>3  Taureau 

Mars  27. 

TT  Vierge 

0  Vierge 

c  Vierge  

23  Chevelure 

C  2'  Bord 

X  Vierge 

0  Vierge 

Polaire  PI 

Mars  30. 
(ij)  Massalia 

ri  Vierge 

/  Vierge 

(S)  Calliope 


ASCENSIONS  DROITES. 

Asc.  droite 
X  C  CJ  app.  conclue. 


ML-LP 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LP 
ML-LP 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 

ML-LF 

ML-LF 

ML-LF 

ML 

GL 

GL 
GL 
GL 
GL 

LP 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 

ML-LP 

ML-LP 
ML-LF 

ML-LF 


MARS  1869. 

b      m      s  s 

6  8.38.54,55  54,66 

6  8.5o.23,48  23,68 

6  8.54.50,24  50,37 

G  8.59.43,42  4^}6o 

6  9.io.44}(3  44)4^ 

6  9.16.13,16  i3,i9 

6  9.20.34,80  34,94 

8  9.28.23,19  23, 5o 

6  9.28.24,20  '^.4,5i 

6  10. 3i. 41, 18  4i|3i 

6  10.38.20,33  20,44 

6  10.41.26,16  26,34 

8  10.58.27,29  28,00 

8  II.  6.12,04  ]3,38 

8  11.13.42,54  iijiS 


5 
20 
10 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
10 

8 

8 
8 

6 


Avril  1. 

20216  Lai.  Sextant...  6.7  ml-lp  6 

p  Lion ML-LF  6 

20593  Lai.  Lion ml-lf  6 

37  Sextant hl-lp  6 

/  Lion ML-LF  6 

aio38  Lai.  Lion 9    ml-lf  6 

2 1129  LaL  Lion ml-lf  6 

X  Lion ML-LF  6 

21 358  Lai.  Lion 8    ml-lf  6 

21455  Lai.  Lion 8.9  ml-lf  6 

2i58i  Lai.  Lion 9.10  ml-lf  5 

21687  Lai.  Lion 9    bil-lf  6 

83  Lion ml-lf  6 

21943  Lai.  Lion 9    ml-lf  6 


s 

5i,07 
20,06 

39189 
40,91 


4-56,41 
-1-56,38 

4-56,29 
4-56,49 


17,36 
23, 18 


+56,92 

-f-56,84 


10,29    4-56,91 


4-56,33 
4-56,38 

4-56,41 
4-56,43 

4-56,48 
4-56,5o 

4-56,5i 
4-56, 5i 
4-56,56 
4-56,81 

4-56,84 
-h56,86 

4-56,93 

4-56,96 

4-56,98 


h     ■     I 
8.39.50,99 

8. 5i. 20,06 
8.55.46,78 
9.  o.4o,o3 
9.11.40,90 

9»7-  9»69 
9.21 .3i,45 

9.29.20,01 

9.29.21,07 

10.32.38,12 

10.39.17,28 

10.42.23,20 

10.59.24,93 
II.  7.10,34 
vi. 14*39, i3 


8      9.34.  4,00      4>'9     10,37    4-6,18 
10    23.37.10,12     10,04 


0.16.35,78  35,82 

0.18.44,58  44,62 

I.  9.4^,4  8,4      22,4 

3.39.24,39  24,82    4i>*5    4-i6,33 

1.53.54,35    54,49  »o,66    4-16,17    4-i6,i4 

1.58. 16,94     17,12  33,24    4-16,12    -f-16,16 

2.i3.2G,5o    26,57  4-16,22 

2.28.  3,74      4,16  20,48    4-16,32    4-16,27 

i,3i  4-16,33 

39,53  -1-16, 38 

54,98  11,33    -m6,35    4-i6,4a 

58,8  22,1 


I  ,32 


2.40. 
2.52.39,59 
3.  2.55,07 
3.  9.24,8 


11.54.10,63 
11.58.33,28 
12. 13.42,79 
12.28.20,43 
12.40.17,64 
12.52.55,91 
i3.   3.11,40 


2.   i.i5,ii     i5,io 

2 . I 2 . 59 , 3o    59 , 3o 
2.29.49,62    49,52 

2.39,39,66    39,93 
AVRIL  1869. 


3,42    4~i4,ia 
3,82    4-14, 3o 


-}-i4|2i     >2.   1.29,31 


4-14,21     12.39.54,14 


0.18.59, i^ 

0.25.41,44 
o. 32. 23. 63 

o . 39 .   3 , 22 

0.42.  8,80 

0.49.50,62 

0.53.38,52 

0.58.  2,23 

I.  2.45,15 

I.  6. 17,13 

1.12.  9,28 

1 .16.28,20 

1.19.54,22 

I .26.27,28 


59,18 
41,62 
23,78 

3,35 

9,00 
50,70 
38, 60 

2,38 
45,21 
17,22 

9,33 
28,33 
54,29 
27,37 


4-14,01 
4-14,00  -h  14, 02 

+14, o3 
-+-13,95  4-14,04 
14,14  -fi4,o5 

4-i4io6 

4-14,07 
4-14,09 
4-14,09 
4-14, îo 

4-14,11 
-+-i4,i2 

-1-14,12 

4-14, i3 


55,62 

17,30 
23,14 


16, 5o  4-14,12 


8,49  4-14,20 


10. 19.13, 19 

10.25.55,64 
10.32.37,81 
10.39.17,39 
10.42.23,05 

10. 5o.  4,76 
10.53.52,67 

10.58.16,47 
II.  2.59,30 
II.  6.3i,32 
11. 12.23,44 
11.16.42,45 
11.20.  8,4> 
11. 26. il, 5o 
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Correct.     Dist.  appar. 

Bar.      ô'           Lecture.  Microm.  L^            Réfr.  de  coll.    au  pôle  nord. 

MARS  1869. 

*a"  3.  o'",7      „           o     ,     .  t     p  ,     .           ,     ,  .  o    ,     , 

«Hydre 6oa      0,8      83.  5.46»i  20.6,0  5.40,8  4-0.54,2  —16,0      83.  6. 18, 3 

aÉcrevisse 77.37.58,3  20.4,1  37.55, i  +0.44,7  —17,4      77.38.23,1 

17845  Lai.  Hydre...  82.10.52,3  20.  4,0  10.48,9  -ho.52,6  82.11.24,8 

X  Écrevisse 6o3      0,0      78.48.3,6  20.  i,5  48.2,6  4-0.46,7  —17,2      78.48.32,6 

83  Êcrevisse 71.44.22,1  20.6,8  44.16,5  4-0. 35, 8  —16,6      71.44.35,6 

18524  Lai.  Hydre...  88.  o.i5,i  20.  4,9  0.11,0  4-1.  4,5  88.  o.58,8 

1 8632  Lai.  Lion 81.14.  9,5  20.  5,6  i4-  4,8  4-0.50,9  81.14.39,0 

cf  centre 602—0,1      70.44.24,8  20.  7,5  44.18,5  4-0.34,4  70.44.36,2 

20593  Lai.  Lion 604  —o, 3      81. 53.  3,3  20.  7,9  52.56,3  -ho. 52,2  8i.53.3i,8 

37  Sextant 82.55.55,  i  20.10,7  55. 45,0  4-0.54, i  —16, 5      82.56.22,4 

@  Europa 76.59.21,0  20.  8,6  59.13,3  4-0.43,8  77.  0.40,4 

*Lion 68.45.34,3  20.9,8  45.25,4  4-0.31,7  —16,6      68.45.40,4 

(71)  Niobé 606—0,4     110.38.58,5  20.0,8  38.57,5  4-2.41,0  110.4121,8 

Mars  24. 

9  BI 557      6,3      94.  0.29,6  19.55,0  o.3o,4  4-i.i7i4 

Mars  25. 

OBI  — o~,52 557      7,1      88.3.2,6  14,27,5  18. 36,9  4-1.  3, i 

OBS4-o"»,47 88.  3.  2,6  26.34,5  46.28,6  4-1.   1,9 

Polaire —22"', 72...  557      7,5        1.23.49,4  ao.  4,0  24.12,0  —0.48,7  —  4,5 

Mars  27. 

?r  Vierge 454—0,3      82.38.32,3  19.59,5  38.33,5  4-0. 52, 6  4-0,2      83.39.24,4 

0  Vierge 8o.3i.4o,8  20.0,2  3ï.4i,9  4-0.48,8  —2,6      80.32.29,0 

cVierge 85.56. 40, 3  20.2,6  56.38,7  4-0.59,0  85.57. 36, o 

23  Chevelure 455  —0,7      66.38.38,8  20.  3, a  38.36,9  4-0.28,3  —  2,5      66.39.  3,5 

CBS— i",i5 90.12.36,3  19.18,0  13.19,7  4-1.  8,5  90.14.26,5 

X  Vierge 93.  5. 14,1  20.  3,8  5.10,7  4-1. i5, 8  93.  6.24,8 

0  Vierge 454  —0,6      94.49-11)8  20.  5,3  49«  7,o  4-1.20,7  —  1,8      94.50.26,0 

Han  30. 

^  Massalia 491       i,3      90.37.36,4  20.2,1  37.35,6  4-1.9,3  90.38.41,8 

lï  Vierge 89.55.19,2  19.57,8  55.22,  i  4-1.  7,6  —  3,5 

/Vierge 95.  5.3o,i  20.  7,3  5.22,9  4-i.2i,3  —  2,6 

@  Calliope 493      1,8      74.55.  1,6  20.16,9  54.45,7  4-0.39,6  74.55.22,2 


AttU 
ao2i6  Lai. 

p  Lion 

20593  Ltil. 
37  Sextant 

/  Lion 

21038  Lai. 
21129  Lai. 

X  Lion 

ai 358  Lai. 
21455  Lai. 
2I.58I  Lai. 
21687  Lai. 
83  Lion... 
21943  Lai. 


1. 

SexUjnt 


Lion 


Lion 
Lion 


Lion 
Lion 
Lion 
Lion 


Lion 


53o      5,9 


529      5,4 


529      5,5 


AVRIL  1869. 

86.a3.44,7 

ao.  9,3 

a3.36,5 

80.  0.43, a 

.  ao.  6,9 

0.37, 1 

81. 5a. 49, 2 

ao.  4)^ 

5a. 45,5 

8a. 55. 36, 5 

ao.  4, a 

55.32,9 

78.45. la, 4 

ao .  3,0 

45.  9,6 

85. 5o. 19,3 

ao.  3,4 

50.17,0 

85. 3a. 44,1 

ao.  3,3 

32.41,7 

81. 56. 46, a 

ao.  a, 5 

56.44,1 

86.49.23,1 

ao.  a, 6 

49.21,8 

84.47.33,2 

ao.  a, 8 

47-3i,i 

87.34.  6,7 

20.  0,9 

34.  6,8 

83.   8.11,5 

19.59,0 

8.i3,2 

86.i5.35,7 

ao.   1,0 

i5.35,4 

85.  7.54,7 

20.  7,9 

7-47,'8 

4-0,59,1 

4-o.47»2 
4-0. 5o, 5 
4-0.52,4 
4-0.45,2 
4-0. 58, o 

4-0.57,4 
4-0. 5o, 6 

-fï.  0,1 
4-0.55,9 
4-1.  1,6 
4-0.52,8 
4-0. 58, 9 
4-0. 56,6 


-  3,5 

-  î»i9 

-  2,9 


-  3,7 


-  ii9 


86.24.33,1 
80.  1.21,8 
81.53.33,5 
82.56.22,8 
78.45.52,3 
85. 5i .12,5 
85.33.36,6 
81.57.32,2 
86.50.19,4 
84.48.24,5 
87.35.  5,9 
83 .  9 .  3,5 
86.i6.3i,8 
85.  8.41,9 


22. 
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G^    Ob'.      N 


Ayril  1. 

2ao3o  Lai.  Vierge ....     7    ml-lp  6 

22136  Lai.  Vierge  ... .  ml-lf  6 

22235  Lai.  Vierge ....  8    ml-lp  6 

(to)  Panopea ml-lp  6 

(^  Massalia ml-lf  6 

@  Calliope ml-lf  8 

(79)  Eurynome ml-lf  8 

0  Vierge ml-lp  6 

Polaire  PI ml-lp  18 

7  Cygne gl  6 

a  Cygne gl  10 

9  i'*^  Bord GL  10 

Avril  2. 

O  i"Bord GL  8 

O  2»  Bord GL  8 

Polaire gl  20 

Rigel GL  10 

P  Taureau gl  10 

9  Orion gl  10 

c  Orion gl  8 

a  Orion gl  8 

p  Lion ML-LP  6 

2o5o6  Lai.  Sextant  ...  8    ml-lf  7 

20693  Lai.  Lion ml-lp  *  6 

37  Sextant ml-lp  6 

/  Lion ML-LP  6 

21004  Lai*  Lion 8    ml-lf  6 

21127  Lai.  Lion 8.9  ml-lf  6 

21222  Lai.  Lion 8    ml-lp  6 

21280  Lai.  Lion 7.8  ml-lf  6 

21455  Lai.  Lion ml-lp  6 

2i5io  Lai.  Lion 8.9  ml-lp  6 

21610  Lai.  Lion 7.8  ml-lf  6 

83  Lion ml-lf  6 

2191 1  Lai.  Lion ml-lp  6 

21986  Lai.  Lion 9    ml-lp  6 

22070  Lai.  Vierge ....  8.9  ml-lf  6 

22218  Lai.  Vierge....  7.8  ml-lf  6 

@)  Panopea ml-lp  10 

(S)  Massalia ml-lp  6 

@  Calliope ml-lp  7 

(79)  Eurynome ml-lf  8 

Polaire  PI ml-lf  20 

L'Épi ML-LF  8 

Avril  4. 

9  i^'Bord GL  6 

Avril  5. 

O I*'  Bord GL  8 

O  2*  Bord GL  9 

Polaire gl   '  20 

Aldébaran gl  10 


Passage 

observé.  T 

AVRIL  1869. 

h     m      «  ■ 

II. 3o. 20, 10  20,23 

11.34.41)23  4i»33 

ii.38.44>23  44)35 

11.49.36,19  36, 48 

11.59.32,76  32,76 

12.37.57,40  57,68 

12.49.17,49  17,35 

i3.  2.57,22  57,1 3 

13.10.34,3  8,2 


Oo. 


c. 


Ase.  droite 
app.  conclue. 


11,38 
ai, 7 


-M4,i5 
-hi4,i6 
4-14,16 

-f-i4,i8 

-f-l4,2I 

-+-14,28 

c        -hi4,3o 
.M4,25    +14,33 


h     m     s 

11.30.34,38 
11.34.55,49 
II. 38. 58, 5i 

11.49.50,66 

11.56.46,97 

12.38.11,96 

12.49.31,65 
i3.  3.11,46 


20.17,16,72  17,49  3i,i2  -f-i3,63 
20.36.42,81  43,70  57,35  4-i3,65 
o.i3.38,io  38, 10 


-hi3,49   o.i3.5i,59 


0.45.43,02 

43,11 

4-i3,46 

0.45.56,57 

0.47.51,94 

52,  o3 

4-i3,46 

0.48.  5,49 

I.  9.36,6 

2,6 

ai, 7 

5.  8.  0,87 

0,70 

13,98 

-+-i3,28 

-+-i3,28 

5.  8.13,98 

5.17.46,23 

46,75 

0,12 

4-13,37 

4-i3,28 

5.18.  o,o3 

5.25.  5,11 

5,10 

18,37 

4-13,27 

-1-13,28 

5.25.18,38 

5.29.20,30 

20,27 

33, 5o 

4-13,23 

-|-i3,28 

5.29.33,55 

5.47*5i,oo 

5i,i3 

4,39 

4-13,26 

4-13,26 

5.48.  4,39 

10.25.42,48 

42,66 

55,61 

4-12,95 

4-12,98 

10.25.55,64 

10.29.  3,95 

4,07 

4-12,98 

10.29.17,05 

10.32.24,85 

25,00 

4-12,98 

10.32.37,98 

10.39.  4)25 

4,38 

17,  a9 

4-12,91 

4-12,98 

10.39.17,36 

10.42.  9,82 

10, o3 

23, i3 

-f-i3,io 

4-12,98 

10.42.23,01 

10.48.43,28 

43,29 

4-12,98 

10.48.56,27 

10.53.40,25 

40,37 

4-12,98 

10.53.53,35 

10.57.  6,88 

6,89 

4-12,98 

10.57.19,87 

10.59.39,28 

39,33 

4-12,98 

10.59.52,31 

II.  6.19,23 

19.33 

4-12,98 

II.  6.32, 3i 

11.  8.41,42 

41, 52 

4-12,98 

II.  8.54,50 

11.13.20,90 

20,92 

4-12,98 

11.13.33,90 

11.19.55,38 

55,45 

8,49 

4-i3,o4 

4-12,98 

11.20.  8,43 

11.25.24,15 

24, i5 

4-12,98 

II .25.37,13 

11.28.36,23 

36,36 

4-12,98 

11.28.49,34 

11. 3i. 36, 02 

36,  i5 

-1-12,98 

ii.3i.49,i3 

11.38.  7,35 

7,35 

4-12,98 

11.38.20,33 

11.48.43,66 

43,95 

ê 

4-12,98 

11.48.56,93 

11.58.44,09 

44,09 

4-12,98 

11.58.57,07 

12.37.  7,46 

7,74 

4-12,98 

12.37.20,72 

12.48.25,81 

25,68 

4-12,98 

12.48.38,66 

i3. 10.34,  6 

8,5 

21,7 

4-12,98 

i3.i8.  6,25 

6,04 

18,96 

-+-12,92 

4-12,98 

13.18.19,02 

0.27.20,66  ^0,69 

0.56. 44, 5o  44,61 

0.58.53,71  53,82 

I.  9.46,8  12,8 

4.28.15,32  i5,6i 


21,5 
23,53 


4-  7,9a  4-  7»95   4.a8.23,56 
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Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.        de  coll .     aa  pôle  nord . 


Avril  i.  o»,7 

22o3o  Lai.  Vierge.. 
22136  Lai.  Vierge.. 
22235  Lai.  Vierge..      629 

@  Panopea 

(S)  Massalia 629 

@  Calliope 529 

(79)  Eurynome 

0  Vierge 

PolairePI— 3",i3.. 

L'Épi 627 

7  Cygne...'. 532 

a  Cyg;De 534 

Avril  2. 

OBS  — o-,57 537 


5,3 

5,1 
4,5 


3,5 

a, 7 
3,3 


AVRIL  1869. 

o        t        H  '  P  r        • 

82.59.44,1  20.  7,0  59.37,9 

84.40.18,8  20.  5,6  40.14,3 

83.45.53,5  20.  7,0  4i*47,4 

74.  8.59,9  19.32,2  9.28,6 

90.25.43.5  20.  3,7  25.41,0 
74.49'59i8  ao,  8,2  49*52,2 

97.  3.46,1  20.  0,9  3.45,9 

94.49.12,2  20.  5,0  49.  7,6 

358.37.42,8  20.  6,4  37.37,2 

100.27.  7,0  20.  3,7  27.  3,4 

5o.  9.50,7  20.  4,1  9.47,2 

45.11.29.6  20.  6,1  11.24,4 


-H>.52,6 
-4-0.55,7 
-+•0.54,0 

4-0. 38,2 
+1.  8,2 
4-0.39,3 
-1-1.26,9 

-h!. 20,1 

-ho. 54, a 
-f  1.39,3 
H-o.  9î4 
-4-0.  4, a 


1,6 
4, a 
1,3 
3,5 
3,6 


o        t        • 

83.  0.28,0 

84. 4ï-  7,5 
83.46.38,9 

74.10.  4,3 

90.26.46,7 

74.50.29,0 

97.  5.10,3 
94.50. 25, 2 

100.28.40.2 


9,1      84.56.40,0    26.34,0    40.  8,0    +0.55,0 


84.40.59,4 


Un  accident  arrivé  aux  fils  a  empoché  les  observations  en  distance  polaire. 


p  Lion 

2o5o6  Lai.  Sextant. 
20593  Lai.  Lion.... 

37  Sextant 

/  Lion 

21004  Lai.  Lion.... 
21 127  Lai.  Lion... . 
2122a  Lai.  Lion... . 
21280  Lai.  Lion... . 

21455  Lai.  Lion 

2i5io  Lai.  Lion... . 
21610  Lai.  Lion.... 

83  Lion 

21911  Lai.  Lion.. . . 
21986  Lai.  Lion... . 
22070  Lai.  Vierge.. 
22218  Lai.  Vierge.. 

(to)  Panopea 

(^  Massalia 

(S)  Calliope 

@  Eurynome 

0  Vierge 

Polaire  PI  —  3",3o.. 
L'Épi 

ATril4. 
9  BI 

Avril  5. 

O  BI— 0,52 

Q  ^S  -f-  o,5o 


533 

7," 

80.  0.40,3 

20. 

2,0 

0.39,2 

+0.47,0 

-  5,4 

80.  1.20,8 

86.33.5i,7 

20. 

2,8 

33.5o,2 

+0.59,2 

86.34.44,0 

81.52.49,4 

20. 

a,4 

52.47,9 

+o.5o,3 

81.53.32,8 

82.55.35,6 

20. 

i,a 

55.35,0 

+0.52,1 

-  4,7 

82.56.21,7 

78.45.16,1 

20. 

4.1 

45.12,3 

-f-0.45,0 

~  5,5 

78.45.51,9 

89.  9.57,8 

20. 

4.4 

9.54,0 

+1.  4,9 

89.10.53,5 

83.46.32,3 

20. 

4,4 

46.28,8 

4-0.53,7 

83.47.17,1 

89.13.46,3 

20. 

5,1 

13.42,0 

+1.  5,0 

89.14.41,6 

87.24.  1,5 

20. 

5,2 

23.56,9 

+1.  1,0 

87.24.52,5 

532 

6,7 

84.47.38,3 

20. 

5,3 

47.33,7 

4-0.55,7 

84.48.24,0 

84.47.39,2 

20. 

5,0 

47.34,9 

+0.55,7 

84.48.25,2 

88.59.47,3 

20. 

4,5 

59.43,4 

+1.  4,5 

89.  0.42,5 

532 

6,6 

86.15.42,6 

20. 

4,4 

i5.38,9 

+0.58,7 

-  5,2 

86.16.32,2 

89.40.22,3 

20. 

5,5 

40.17,4 

+1.  6,1 

89.41.18,1 

82.44>32,9 

20. 

3,8 

44.a9,7 

+o.5i,9 

82.45.16,2 

82.45.51,5 

20. 

3,1 

45.49,0 

+o.5i,9 

82.46,35,5 

89.46.23,8 

20. 

2,6 

46.21,8 

+1.  6,4 

89.47,32,8 

53 1 

6,2 

74.  8.19,5 

20. 

3,8 

8.16,5 

+0.38,0 

74.  8.49,1 

529 

6,0 

90.19.43,6 

ï9.49>6 

19.55,4 

+1.  7,8 

90.20.57,8 

528 

4,7 

74.47.35,6 

20. 

4,9 

47.31,2 

-1-0.39,2 

74.48.  5,0 

96.56.56,8 

20. 

3,9 

56.53,3 

4-1. a6, 5 

96.58*14,4 

94.49.15,0 

20. 

3,5 

49.11,8 

+1.20,0 

-  5,7 

94.50.26,4 

358.37.39,1 

20. 

1,5 

37.38,3 

—0.54,1 

-  5,8 

1.23.21,2 

526 

3,9 

100.27.10,7 

20. 

2,5 

27.  8,2 

+1.39,1 

-  5,8 

100.28.41,9 

623 

8,8 

88.34.26,7 

19. 

591 1 

34.28,4 

+1.  3,8 

88.35.27,8 

626 

9,6 

83.47.4i,a 

14. 

5,3 

3.37,9 

+0.54,4 

84.  4.a7,9 

83.47.41,2 

26. 

8,9 

3i.32,9 

4-0.53,4 

83.32.21,9 

Aldébaran 


632    11,3      73.44.58,0    19.58,2    45.  0,3    +0.37,2    —  4,9      73.45.33,1 


174  GRAND  INSTRUMEJNT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G^    Ob'. 


Avril  5. 

Rii^el GL  lo 

6  Taureau cl  io 

S  Orion gl  io 

I  Orion gl  G 

a  Orion gl  io 

^  Coupe ml-lf  6 

83  Lion ml-lp  6 

21911  Lai.  Lion ul-lp  5 

u  Lion ML-LP  6 

22119  Lai.  Vierge  ....  8.9  ml-lp  6 

22232  Lai.  Vierge ml-lp  6 

(70)  Panopea ml-lp  io 

22538  Lai.  Vierge ml-lp  5 

(^  Massalia ml-lp  6 

22732  Lai.  Vierge ml-lp  6 

2285 1  Lai.  Vierge ....  7    ml-lp  6 

3^(0  =+8*»  57'' ML-LP  6 

*î  Vierge ml-lp  6 

233 12  ]ja\.  Vierge ....  8    ml-lp  6 

3*.  (D  = -f.  5°  55' 9.10  ML-LP  6 

23426  Lai.  Vierge ml-lp  6 

@  Calliope ml-lp  io 

@)  Eurynome ml-lp  9 

L'Épi ML-LP  6 

m  Vierge ml-lp  8 

(c)  Hébé ML-LP  10 

(jî)  Parthénope ml-lp  8 

Avril  6. 

O  1*'  Bord gl  8 

O  a*  Bord GL  7 

Avril  8. 

P  Coupe ML-pp  6 

21575  Lai.  Lion 6.7  HL-Pr  6 

21646  Lai.  Lion 8.9  ml-pf  6 

83  Lion ml-pf  6 

21 852  Lai.  Lion 7    ml-pf  6 

21936  Lai.  Lion 8.9  ML-Pr  6 

21986  Lai.  Lion 8.9  ml-pf  6 

22070  Lai.  Vierge 9    ml-pf  6 

221 19  Lai.  Vierge 8.9  ml-pf  6 

22200  Lai.  Vierge 8    ml-pp  6 

(70)  Panopea ml-pp  10 

(^  Massalia ml-pf  8 

0  Vierge ml-pf  6 

22761  Lai.  Vierge ....  7    ml-pf  6 

23o45  Lai.  Vierge 7.8  ml-pp  6 

23 143  Lai.  Vierge ....  8.9  ml-pp  6 

23232  Lai.  Vierge ....  9    ml-pf  6 

(S)  Calliope ml-pf  8 

@  Eurynome ml-pp  8 

^  Vierge ml-pf  6 


Passage 

Asc.  droite 

observé. 

T 

^e 

c. 

1 

^  p        ^PP*  coDcloe. 

AVRIL  1869. 

bras 

s 

» 

! 

i 

h     ■     ■ 

5.  8.  6,18 

6,01 

13,94 

_u 

7, 

93 

-H  7,90 

5.  8.13,91 

5.17.51,55 

52,07 

0,07 

-h 

8, 

00 

4-  7,89 

5.17.59,96 

5.25.10,52 

10, 5i 

18,33 

-h 

7j 

,82 

4-  7,88 

5.25.18,39 

5.29.25,63 

25,60 

33,46 

4- 

7: 

,86 

4-  7,88 

5.29.33,48 

5.47.56,38 

56, 5i 

4,35 

H-  7,84 

4-  7,85 

5.48.  4,36 

11.12.41,48 

41,20 

48,78 

4- 

7, 

58 

■+-  7,49     > 

1.12.48,69 

11.20.   1,02 

>|09 

8,47 

4- 

7: 

,38 

4-  7,48    1 

11.20.    8,57 

I I . 25 . 29 , 09 

29,10 

4-  7,48     ] 

[I .25.36,58 

11. 3o.  8,10 

8,10 

i5,58 

4- 

7 

,48 

4-  7,48     I 

ii.3o,i5,58 

11.34.  6,72 

6,82 

4-  7,47     1 

lI .34.14,29 

11.38.41,28 

41,34 

4-  7,47     J 

[1.38. 48, 81 

11.46. II ,98 

12,27 

4-  7,46     1 

11.46.19,73 

ii.5i .24, i3 

24,16 

4-  7,46     1 

[i.5i.3i,6a 

11.56.25, i5 

25,  i5 

4-  7,45    1 

11. 56. 32, 60 

11.59.57,10 

57,21 

4-  7,45     1 

[2.  0.  4,66 

12.  4*13,98 

14, i5 

4-  7,45     1 

12.  4.21,60 

12.  9.27,64 

^7,77 

-h  7,44     1 

[2.  9.35,21 

12. i3.  6,i5 

6,i5 

i3,43 

-h 

7 

,a8 

4-  7,44     1 

I2.i3.i3,59 

12.17.44,68 

44,77 

4-  7,44     > 

[2.17.52,21 

12.21.38,82 

38,93 

4-7,43     1 

12.21.46,36 

12.25.  4,66 

4,78 

4-  7,43     1 

[2.25.12,21 

12.34.41 ;44 

41,7a 

4-  7,42     1 

12.34.49,14 

12.45.53,48 

53,35 

t 

4-  7,41     1 

[2.46.    0,76 

13.18.11,76 

11,55 

18,98 

-h 

7 

,43 

4-  7,39     1 

[3. 18. 18,94 

13.34.38,27 

38,11 

45,60 

4- 

7- 

,49 

4-  7,37     1 

[3.34.45,48 

13.45.  3,20 

3,38 

4-  7,36     1 

13.45.10,74 

i3.53.i5, i5 

i5,o8 

4-  7,35     ] 

[3.53.22,43 

1.  0.24,56 

24,68 

I.  2.33,49 

33,61 

11.  5.  8,92 

8,36 

14,34 

4-  5,98 

-i-  5,98     ] 

II.  5.14,34 

II. 12.  6,67 

6,72 

4-  5,98 

11.12.12,70 

11.14.59,37 

59,39 

4  5,98 

ïi.i5.  5,3; 

11.20.  2,5o 

2,58 

8,46 

4- 

5 

,88 

4-  5,98     ] 

11.20.  8,56 

11.22.37,48 

37,48 

4-  5,99     ] 

r 1.22.43,47 

11.26. i4} 10 

14,14 

4-  5,99     ] 

r 1.26.20,13 

11.28.43,02 

43,18 

4-  5,99     î 

11.28.49,»; 

11.31.42,79 

42,95 

4-  6,00     ] 

[I. 31.48.95 

11.34.  8,22 

8,35 

4-  6,00     ] 

11.34.14,35 

ii.37.4i)i3 

41,35 

-H  6,00 

II. 37. 47-35 

11.43.44)12 

44,47 

4  6,01 

11.43.50,48 

11.54.12,00 

12,00 

4-  6,01 

11.54.18,01 

11.58.27,02 

27,23 

33,24 

4-6 

01 

-f-  6,02      1 

11.58.33,25 

12.    I.l3,20 

l3,22 

4-  6,02 

12.  1.19,24 

12.11.32,35 

32,43 

4-  6,o3 

[2.11.38,46 

12.14.39,33 

39,40 

-f-  6,o3     1 

12.14.45,43 

12.18.32,09 

32,21 

4-  6,o3     ] 

12.18.38,24 

12.32. 14, 58 

14,92 

4-  6,04     1 

[2,32.20,96 

12.43.19,26 

I9iï2 

4-  6,o5    1 

2.43.25,17 

12.48.55,30 

55,39 

1,55 

-h 

6, 

16 

4-  6,06     1 

2.49.  «t45 
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Correct.      Dut.  appsr. 
L,  Réfr.        de  coll.     au  pôle  nord. 


Bar.      0' 


Lecinre.       Microm. 


AVRIL  1869. 

Afril  5.  o-,7       o            o     ,     .          t     p 

Rigel 633     11,6      98.20.13,1  20.  5,3  20.  8,1 

pTaoreau 61.30.12,9  20.4,4  3o.io,i 

^  Orion 90.23.  6,6  20.  2,1  23.  6,0 

t  Orion 634     11,7      91.16.22,3  19.57,8  16.25,6 

aOrion 635     11, 5      82.36.34,3  19.58,3  36.36,4 

^  Coupe 645      6,0    104.  2.36,8  20.  6,5  2.30,7 

83  Lion 86.15.42,0  20.5,5  15.37,3 

21911  Lai.  Lion... .  89.40.22,8  20.10,2  4o.i3,3 

V  Lion 90.  5.i3,o  20.  6,8  5.  7,1 

21119  Lai.  Vierge. .  84.18.40,5  20.4,8  18.36,7 

22232  Lai.  Vierge. .  86.36.35, i  20.3,1  36.32,9 

@  Panopea 646      5,7      74.5.37,4  19.51,7  5.46,5 

22538  Lai.  Vielle..  88.23.2,0  19.52,5  23.10,7 

(S)  Massa  lia 90.  3.  i^i  20.  5,9  2.59,4 

22732  Lai.  Vierge. .  83.57.37,0  20.  4|0  57.34,0 

2285i  Lai.  Vierge..  8o.32.4i)7  20.  5,2  32.37,5 

22978  Lai.  Vierge..  83.  2.15,2  20.  3,3  2.12,9 

n  Vierge 89.55.24,4  ^o*  1|A  55.23,9 

23212  Lai.  Vierge..  84.55.46,5  20.3,0  55.44,3 

i|.  ja»  12^21*46'..  84.  4.28,3.20.  1,4  4.27,8 

23426  Lai.  Vierge..  83.33. 14,8  20.0,5  33.i5,4 

(S)  Calliope 645      4,7      74.41.55,2  20.2,9  41. 53, 3 

@  Eurynome 645      4,6     96.35.51,9  20.7,6  35.44,4 

m  Vierge 645      4>^      98*  i*  7»i  20.  2 

(e)  Hébé 79*57'  i|*  «o.  2 

(u)  Parthénope. . . .  646      4)^      93.42.26,8  20.  o 

Avril  6. 

OM  — o'',62 83.24.36,5  i3.43 

OBS-f-o",95 648    i3,6      83.24.36,5  25.41 

ATrilS. 

pCoope 588     12,8     112.4.19,0  20.4,3  4.14,5 

21575  Lai.  Lion....  87.37.13,2  20.  4>^  37.  9,3 

21646  Lai.  Lion....  89.15.  2,1  20.  5,o  14.57,5 

83  Lion 86.]5.44,o  20.  3,3  i5.4i,4 

21852  Lai.  Lion....  90.  6.5i,9  20.  1,7  6.5i,i 

21936  Lai.  Lion —  87.58.42,4  so.  3,5  58.39,7 

21986  Lai.  Lion. .. .  82.44.33,3  20.  1,4  44*32,5 

22070  Lai.  Vierge..  82.45.5o,i  19.58,7  4^.52, i 

221 19  Lai.  Vierge. .  84.18.40,7  20.2,7  18. 38, 9 

22200  Lai.  Vierge..  80.59.32,5  20.  0,4  59.32,9 

@)  Panopea 587    11,6     74.5.2,0  19.56,7  4.56,7 

(S)  Massalia 89.47.16,5  20.  5,4  47.11,8 

o  Vierge 8o.3i.49»4  20.  2,5  81.47,9 

22761  Lai.  Vierge..  88.38.  7,7  20.  i,5  38.  7,2 

22958  Lai.  Vierge..  84.44.10,9  20.  2,7  44.  9,4 

23o45  Lai.  Vierge..  86.  9.81,6  20.  o,5  9.31,9 

a3 143  Lai.  Vierge..  86.3i.5o,5  19.57,4*31.54,2 

2323a  Lai.  Vierge. .  586    11,4      84.16.20,9  20.  5,3  16.16,4 

@  Calliope 74*37.59,5  20.  5,o.  87.55,4 

(to)  Eorynome 96.14 «47 >9  ^-  4>3  14 «44)0 

^Vierge 85.52.43,8  20.  4)8  52. 40, 3 


-f  i.3o 
-fo.2i 

■+»•  7 
+  1.  9 

-f  o.5i 

-4-1.55 

-fo.59 

4-1.  7 

-hi.  8 
4-0.55 
4-1.  o 

4-0.38 

4-1.  4 

-hi.   8 

-ho. 55 

4-0.49 
4-0.53 

4-1.  8 

-ho.  57 
4-0.55 
-ho.  54 

-ho.  39 
+  1.26 


9  I.  4,7  -hi.3i 

1  56.59,6  40.48 

2  42'37y4  +i*i8 

%  40.55,4  -h-0.58 

7  8.54,5  -ho. 52 


42.45 

4-1.  o 

4-1.  4 
4-0.57 

41.  6 

4-1.    1 

40. 5i 
-ho.5i 
4-0.54 
4-0.48 

4-0.37 

-hi.  5 
4-0.47 
4-1.  3 
4-0.55 
-ho. 57 
40. 58 
-ho. 54 

4-0. 38 

4-1.22 

-ho. 57 


o 
6 

4 

5 

4 

7 

7 

2 

2 
8 

4 
6 

4 
3 

2 
o 
5 
o 
2 
5 
5 

6 

7 

5 
I 

1 

I 
I 


3 

9 
3 

5 

2 
3 
2 
2 

5 

6 

5 
o 
o 
8 
6 
I 

2 

7 
3 


-  3,3 

-  4,5 

-  i,8 

-  4,1 
-  4,7 

-  3,2 

—  1,7 

-  4,^ 


98.21.33,7 
61.80.27,3 

90.24.  9,0 
91.17.30,7 

82.37.28,4 

104.  4-3^,i 
86. 16.32,7 
89.41.16,2 
90.  6. II ,0 
84.19.28,2 
86.37.29,0 

74.  6.20,8 

88.24.10,8 

90.  4'  3,4 
83.58.24^9 
80.33.22,2 

83.  3.  2,1 
89.56.27,6 
84.56.87,2 

84.  5.19,0 
88.34.  5,6 
74.4^*28,6 

96.87.  6.8 


3,9      98.  2.3i,9 
79.57.43,4 

98.43.41,2 


^,7 


-6,1 


-  7,0 


-  7,9 


-  7,' 


112.  6.52,7 
87.88.  3,0 
89.15.54,8 
86.16.82,3 
90.  7.5o,4 
87.59.34,2 
82.45.16,7 
82.46.86,4 
84.19.26,1 
81.  0.14, I 

74-  5.27,2 

89.48.10,4 
80.82.28,4 
88.39.  3,2 
84.44.57,4 
86.10.22,7 
86.82.45,8 
84.17.  3,5 

74.88.26,6 

96.15.59,7 
85.53.3o,6 
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Pattage 
G'.    Ob'.      N  obMTTé.  T 


X.        c. 


DROITES. 

Abc.  droite 
^  a         'PP*  conclof . 


Avril  10. 

2i85a  La].  Lion 7 

u  Lion 

22096  Lai.  Vierge 

(^  Panopea 

(S)  Massalia 

0  Vierge 

a283o  LaL  Vierge .... 

(g)  Calliope 

7*  Vierge 

@  Eurynome 

ê  Vierge  

Polaire  PI 

L'Épi 

K  Vierge 

(g)  Hébé 

@  Parlhénope 

AvrU  11. 

c  Pégase 

9  centre 

Polaire 

Avril  12. 

O  I*'  Bord 

©a*  Bord 

Rigel  

Ç  Cygne 

f  Pégase 

Ç  i^Bord 

9  i-'Bord 

Polaire 

Avril  13. 

O  I*'  Bord 

0  a'Bord 

Aldébaran 

Rigel 

p  Taureau 

9  Orion 

c  Orion 

a  Orion 

a  Dauphin 

1  Cygne 

Ç  Cygne 

P  Vejrseau 

c  Pégase 

Ç  a' Bord 

AvrU  14. 
O  r'  Bord 

0  a*  Bord 

Aldébaran 

Rigel 

Avril  20. 

Aldébaran 

Avril  21. 

1  Pégase 


ML-tF 
ML-LF 
ML-LF 

ML-LF 
ML-LF 

ML-LF 
ML-LF 

ML-LF 

IL-LF 

ML-LF 

ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 

ML-LF 
ML-LF 

GL 
GL 
GL 

GL 
GL 
GL 

GL 
GL 
GL 
GL 
GL 

GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
6L 
GL 

GL 
GL 
GL 
GL 

GL 
GL 


AVRIL  1869. 

b      n     •  • 

6  II. aa. 34,43  34,43 

6  II. 3o.  6,88  6,88 

6  II. 3a. 53, 97  54,09 

6  11.4a.  6,63  6,98 

6  II. 5a. 45,2a  4^ 1^3 

6  ii.58.a4,28  24,49 

6  12.  3.3o,o5  3o,i8 

8  12.30.35,36  35,70 

6  12.34.53,73  53,71 

10  12.41.34,46  34,32 

6  12. 48. 5a, 3o  5a, 39 

ao  13.10.46,0  11,3 

6  i3.i8.io,3o  io;o5 
5  i3.a7.53,a8  53,a8 

7  i3. 40. 48, 38  48,6a 

8  13.48.58,98  58,91 

8  ai. 37. 32, 85  33, o5 

8  0.59.  7,04  7,i5 

20  I.  9.36,4 


8 

9 

6 


i5,56    -h  8,68 


'33,23     -h  8,74 


2,66    -h  8,95 


1,56 
21 ,3 
19,02 

a,44 


9»i7 


8,97 
4-  9ii6 


8,81 
8,82 
-}-  8,82 

-f  8,85 

-\-  8,87 

-4-  8,88 
-f    8,88 

-4-  8,93 

+  8,94 
-4-  8,96 

-i-  8,97 

-f  9,02 
4-  9,04 

9^07 
9,08 


II, I 


44,52    4-11,47 
21,5 


1.22.19,26  19,45 
1.24.29,08  29,27 
5.  8.  a,o3      1,84 


i3,84    4-12,00 


1.22.43,24 
i.3o. 15,70 
1.33.  2,91 

i.4a.i5,83 
1 .52.54,10 

1.58.33,37 
2.  3.39,06 

2. 3o. 44,63 

2.35.  2,65 

2.41-43,28 

t. 49*   1,36 

3.18.19,07 
3.28.  a, 32 

3.40*57,69 
3.49-  7,99 


4-11,72      0.59. 18,87 


4-11,74       1.22.31,19 
4-11,74      i.24.4ï,o' 


10  21.  7.  7,48  8,i4  21, 3o    4-i3,i6 

10  21.37.30,97  3i,i7  44,55    4-i3,38 

8      o.3o.  5,45  5,47  4-i3,53 

10  I.  3.38, 80  38,92  +13,57 

11  I.  9.33,4  8,1  21,6 


8  1.25.58,44  58,64 

11  i.a8.  8,21  8,41 

10  4*^8.  9,27  9,63  23,43 

10  5.  8.  0,16  59,97  i3,82 

10  5.17.45,47  46,10  59,94 

10  5.25.  4i20  4,19  18,21 

6  5.29.19,38  19,35  33,34 
10  5.47.50,11  5o,a7  4,aa 
10  20.33.17,60  17,94  33,01 

7  ao. 40.38,73  39,49  54,46 
10  ai.  7.  5,74  6,40  ai, 33 
10  2i.a4.a4,09  a3,95  39,11 
10  ai.37.a9,a4  29,44  44,57 
lo  0.36.33,44  33,48 


4- 

4- 
4- 

4- 
4- 
4- 
4- 
4- 


i3,8o 
i3,85 
i3,84 
i4,oa 

«3,99 
13,95 
15,07 

ï4,97 
'4,93 
i5,i6 
i5,i3 


8  1.39.38,07  38,28 

10  1.31.47,69  47,90 

10  4.a8.  7,53  7,89    23,4a    4-i5,53 

10  5.  7.58,38  58,19    i3,8i    4-i5,6a 


10      4.27.59,21    59,53    a3,37    4-a3,84 
10    ai. 37. 17,13    17, 3a    44,79    4-a7,47 


4-i3,6o 
i3,6i 
i3,85 

rl3,89 

«3,91 
4-i3,9a 
4-13,93 
4-13,95 
4-i5,oa 
4-1 5, o3 
4-i5,o5 
4-*i5,o7 
4- 15,09 
-^i5,a9 

4-i5,35 
4-i5,35 


0.30.19,00 
I.  3. 5a, 49 


1 .26.12,24 

1.28.22,0a 

4.a8.a3,48 

5.  8.i3,86 

5. 18.  0,01 

5. a5. 18,11 

5.a9.33,a8 

5.48.  4,a2 

ao. 33. 3a, 96 

ao.  40. 54, 5a 

ai.  7.21,45 

21. 24. 39,0a 

ai .37.44,53 

0.36.48,77 

1.39.53,63 
i.3a.  3,25 
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Bar.      0' 


Lecture.       Microm. 
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Corrccl.      Dist.  appar. 
L,  Réfr.         de  coll.     au  pôle  nord. 


ATril  8. 

Polaire  PI 

®  Hébé 

(u)  Parthénope 

ATril  9. 

OBI  —  o-,6^ 

OBS  +  o»,î*3 

Aldébaran 

Rigel 

P  Taureau 

J  OrioD 

i  Orion . .  ^ 

Ç  Orion 

a  Orion 

J  Coupe 

21649  ^^'  Lion. . . . 

83  Lion 

ai85o  Lai.  Lion.. . . 

a  1923  Lai.  Lion 

21978  Lai.  Lion.. . . 

22o32  Lai.  Lion 

22096  Lai.  Vierge. . 
22148  Lai.  Vierge. . 
22223  Lai.  Vierge. . 

(^  Panopea 

22446  Lai.  Vierge. . 

(^  Ifassalia 

0  Vierge 

22771  1^1.  Vierge.. 
2283o  Lai.  Vierge. . 
22905  Lai.  Vierge . . 
22968  Lai.  Vierge. . 
23oo8  Lai.  Vierge. . 
n  Vierge 

@  Calliope 


586     11,5     358.37.39,7    ao.  4,5 


79.33.49 
585     11,5      93.24.29 


6o3  18,9 
598  20,7 
598    20,8 


597    20,1 
597     i5,o 


596     14,2 


595     i3,8 


82.17.37 
82.17.37 
73.45.  o 
98.20. i5 

61. 30.  9 
90.23.  9 
91.16.25 
91.59.53 
82.36.39 

fo4.  2.43 
89.13.  7 
86.15.45 
89.36.30 
87.55.24 
82.59.16 
89.50.28 
84.23.  5 

84.31.  4 
Si.  0.19 

74.  5.24 

89.48.50 

89.42.11 

80 . 3 1 .  47 

85.36.  I 
84.i5.53 
89.   1.  4 

84.44.  7 
87.32.48 

89.55.26 

74.37.  2 


^  Eurynome 594     i3,2      96.  7.49 

J  Vierge 85.52.43 


H- ji  =  i3*»ii"'28V. 
m  Vierge 

(s)  Hébé..-. 

m)  Parthénope 

Avril  10. 

©BI  — o-,6a 

OBS-+-o-,23 

20907  Lai.  Lion. . . . 

21004  Lai.  Lion. . . . 

21  loi  Lai.  Lion. . . . 

X  Lion 

P Coupe  

21610  Lai.  Lion 

21684  Lai.  Lion 

83  Lion 


594     i3,a 


594     12,8 


6o5 
606 


ai, 9 
18,2 


6o5     17,3 


119.46.52 
98.   1.16 

79.26.12 
93. 18.29 

81.55.53 
81.55.53 
80.26.42 
89.  9.58 
82.  3.42 
81. 56. 49 
112.  4- '8 
88.59.46 
89.  8.10 
86. 15.40 


9     20.    8 

8    20.  3 


7 

7 
o 

8 

8 

1 

4 
9 
4 

4 
8 

6 

2 

I 

6 
6 
o 
5 
o 

1 

4 

9 

9 
o 

o 
4 

9 
8 

9 


o 
2 

9 

7 

8 
8 
3 
5 
3 
o 

4 
3 
5 

9 


14.  o 

26.  o 

19.57 

20.    2 
19.58 

20.   O 

19.56 
19.51 

20.  O 
20. 

20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20.  8 
20.    5 

20.  3 

20.10 

20.  6 

20.  4 

20.  o 

19.59 
19.58 

20.   I 

20.  o 

20.  o 

19.59 

20.  4 


5 
5 

4 
3 

2 

4 
8 


9     20.    7 

9    20.  3 


20.  I 

20.  6 

20.  4 
20.  3 

14.26 

26.26 

20.  5 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 


4 

2 

2 
2 
2 
I 
I 


o 
I 

9 

9 
1 

7 
6 

o 

3 

2 

o 

o 

I 

5 

5 

o 

3 

7 
9 
4 
o 

o 

3 
2 
3 
o 
5 
5 

7 


7 

4 


6 
3 
3 
o 
8 
8 

7 

4 

7 
1 


37.36,9    —0.53 


33.42 
24.26 

33.39 
Î.37 
45.  2 
20.1 3 
3o.i3 
23.  9 
16.29 

0.  3 
36.39 

2.38 
i3.  3 
15.42 
36.28 

55.22 

59.13 

5o.2i 

22.57 

30.59 

o.i5 

5.14 

48.45 

42.  8 

31.48 
36.  2 
15.55 

1.  4 
44.  8 
32.49 
55.28 

36.59 

7.42 
52.41 


6  46. 5i 

o  I.IO 

2  26.  9 

I  18.27 


11.28 
39.27 
26.37 

9.55 

3.39 
56.46 

4.i5 
59.44 

8.  9 
i5.4o 


4 

9 

7 
2 

3 

9 

9 

9 
5 

6 

6 

3 

o 

3 

4 
4 

9 
7 
9 
5 


7 
6 

5 

2 
6 
2 
o 


-+-0.45 
-hi.i4 


-i-0.49 

+0.48 

4-0.35,8 

-hi.26,6 

-4-0.20 

+1.  4 

-hi.  7 
-fi.  8 
-1-0.49 
-+-i.5i 
-hi.  3 
-1-0.57 
H-i.  4 
-f-i.  o 
4-o.5i 
-f-i.  5 
4-0.53 
4  0.54 
4-0.47 

4-0.37 

4-1.  5 
-hi.  4 

4-0.47 
4-0. 56 
4-0.53 
4-1.  3 
4-0.54 
4-1.  o 
-hi.  5 
4-0. 38 


5  4-1.21 

7  4-0. 56 

8  4-4.38 
7  -hi.28 

2  4-0.45 

3  4-1. 14 


7 

7 

9 
I 

9 
6 

9 
4 
3 


-+-0.48 
4-0.47 
4-0.46 
4-1.  2 

-H). 49 
4-0.48 

4-2.42 
4-1.  2 
-f-i.  2 
4-0. 56 


8 
6 


7 
8 


8 

9 
o 

8 

6 

I 

6 

4 

4 
8 

2 

o 

8 

o 

8 

I 

o 

8 

o 
2 
6 

4 
6 

2 


9 
9    - 

I 
o     — 

4 

o 

6 

7 
2 

8 

1 

9     - 

5     - 

6 

9 

9    - 


5,8 
5,3 
6,8 
6,3 
6,1 
7,3 
6,1 
6,2 

7,5 


-  8,3 


4     -  7,3 


5,0 
4,6 


5,2 


79.3^.20 
93.25.34 

82.34.22 
82.  2.20 
73.45.32 
98.21.33 
61.30.27 
90.24.  8 
91.17.30 

Q2 .     I .    6 

82.37.22 
104.  4-22 

89.13.59 

86.16.32 

89.37.25 
87.56.15 
82.59.57 

89.51.19 

84.23.44 
84. 31.46 
81.  0.56 

74.  5.44 

89.49.4a 

89.43.  6 

80.32.28 
85.36. 5i 
84.16.41 
89.  2.  o 
84.44.55 
87.33.42 
89.56.26 

74.37.29 


96.  8.57 

8.1  85.53.3i 

119.51.22 

6.2  98.  2.3l 

79.26.47 
93.19.34 


9 
5 

3 

6 

9 
6 

5 

9 
4 
9 
4 
I 

8 
3 

I 

4 
4 
4 
3 

9 
2 

4 
5 

8 

3 

9 
I 


I 
3 

6 
4 
3 

o 


Observations,  —  Tomb  XXIV. 


80.27.18, I 
89.10.51 ,9 
82.  4*a3,o 
81.57.29,5 
112.  6.52,4 
89.  0.41,0 
89.  9.  6,2 
86.i6.3i,4 

a3* 
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G^    Ob'.      N 


Avril  10. 

ai 85a  Lai.  Lion 7    ml- 

t»  Lion ML- 

22096  Lai.  Vierge ....  ml- 

(%)  Panopea ml 

(^  Massalia ml 

0  Vierge ml 

aaSSo  Lai.  Vierge ml* 

(S)  Calliope ml 

7*  Vierge i\l 

@  Eurynome ml« 

S  Vierge ml 

Polaire  PI ml 

L'Épi ML- 

K  Vierge ml- 

0  Hébé ML 

(n)  Parlhénope ml 

AvrU  il. 

c  Pégase GL 

Q  centre gl 

Polaire gl 

ATril  12. 

O  l'^Bord GL 

O  a*  Bord gl 

Rigel gl 

Ç  Cygne gl 

f  Pégase GL 

y  i^'Bord GL 

Q  i*'Bord GL 

Polaire gl 

Avril  13. 

O  I*'  Bord GL 

0  a*  Bord gl 

Aldébaran gl 

Rigel gl 

p  Taureau gl 

i  Orion gl 

(  Orion gl 

a  Orion gl 

a  Dauphin gl 

1  Cygne gl 

Ç  Cygne gl 

P  Vejrseau gl 

f  Pégase GL 

Ç  a*  Bord gl 

Avril  14. 

O  I''  Bord GL 

0  a*  Bord gl 

Aldébaran gl 

Rigel GL 

Avril  20. 

Aldébaran gl 

Avril  21. 

1  Pégase GL 


LP 
LP 
LP 

LP 

•LP 

LP 
-LP 

LP 

■LP 


LP 
LP 
LP 


6 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

8 
6 


LP  10 

LP  6 

LP  20 

LP  6 


5 

7 
8 


8 

9 
6 

10 
10 
8 
10 
if 

8 
II 
10 
10 
10 
10 

6 
10 
10 

7 
10 

10 

10 

10 

8 
10 
10 
10 


Paasage 

observé.  T  ^^ 

AVRIL  1869. 

11.22.34)4^  34,43       » 

II. 3o.  6,88  6,88     i5,56 

11.32.53.97  54,09 

11.42.  6,63  6,98 

11.52.45,22  4^)î*3 

II. 58. 24,28  24,49 

12.  3.3o,o5  3o,i8 

12.30.35,36  35,70 

12.34.53,73  53,71 

12.41.34,46  34,32 

12. 48. 52, 3o  52,39 

13.10.46,0  11,3 

i3.i8.io,3o  io,o5 

13.27.53,28  53,28 

]3. 40. 48, 38  48,62 

13.48.58.98  58,91 


C. 


1,56 
21,3 

I9>02 

a,44 


8    ai. 37. 32, 85    33, o5 

8      0.59.  7,04      7,i5 

20      I.  9*36,4 


11,1 


i.aa.i9,a6  19,45 

i.a4.a9,o8  a9,a7 
5.  8.  a,o3      1,84 

ai.  7.  7,48      8,i4 

ai. 37.30, 97  3i,i7 

o.3o.  5,45      5,47 

i.  3. 38, 80  38,9a 

I.  9.33,4        8,1 

1.25.58,44  58,64 

1.28.  8, ai       8,41 

4.28.  9,27      9,63 

5.  8.  0,16  59,97 

5.17.45,47  46,10 

5.a5.  4,^0      4,^9 

5.a9.i9,38  19, 35 

5.47.50,11  50,27 

ao. 33. 17,60  17,94 

ao. 40. 38, 73  39,49 

ai.  7.  5,74      6,40 

ai. 24. 24, 09  23,95 

ai. 37. 29, 24  29,44 

0.36.33,44  33,48 


23,43 
i3,8a 

59,94 
18,21 

33,34 

4,22 

33,01 

54,46 
21,33 
39,11 

44,57 


8,68 


'33, a3    -h  8,74 


a, 66    4-  8,95 


9,ï7 


-+■  8,97 
-4-  9,ï6 


4-  8,81 
■+■  8,82 
-h  8,82 

-f  8,85 

^-  8,87 

-f-  8,88 
-f    8,88 

H-  8,93 

+  8,94 

+  8,96 

-f-  8,97 

-f  9,02 
9»o4 
9)07 
9,08 


44,5a    -hii,47 
ai, 5 


i3,84    -f-12,00 

21 ,3o    -}-i3,i6 
44,55    -+-13,38 


21,6 


-I- 
-+- 
-h 


4- 


i3,8o 
i3,85 
i3,84 
14,02 

«3,99 
13,95 

15,07 

'4,97 
14,93 
i5,i6 
i5,i3 


1.29.38,07  38, a8 

1.31.47,69  47,90 

4.a8.  7,53  7,89    a3,4a    -»-i5,53 

5.  7.58,38  58,19    i3,8i     +i5,6a 


4-i3,53 
+  13,57 


-|-i3,6o 
i3,6i 
i3,85 

ri3,89 

«3,91 
-f-i3,9a 

-hi3,93 

-+-13,95 

-f  l5,02 

-hi5,o3 
-+-i5,o5 
-4-'i5,o7 
-f  15,09 
-r  15,29 

-|-i5,35 
4-i5,35 


Asc.  droite 
app.  conclue. 


h     ■    I 

1.22.43,24 
i.3o. 15,70 
1.33.  2,91 

I. 42.15,83 

1.52.54,10 

1.58.33,37 
2.  3.39,06 

2. 3o. 44,63 

2.35.  a, 65 

2.41.43,28 

t. 49.   1,36 

3.18.19,07 

3.28.    2,32 

3.40.57,69 
3.49'  7,99 


•+-11,72      0.59.18,87 


-1-11,74       i.aa. 31,19 
-+-11,74      i.a4.4i,<» 


0.30.19,00 
I.  3. 5a, 49 


1 .26.12,24 

1.28.22,02 

4.a8.a3,48 

5.  8.i3,86 

5.18.  0,01 

5. a5. 18,11 

5.a9.33,a8 

5.48.  4,22 

20. 33. 3a, 96 

ao.  40. 54, 5a 

ai.  7. ai, 45 

ai. 24. 39, 02 

21 .37.44,53 

0.36.48,77 

i .29.53,63 
1.3a.  3,25 


10      4. 27*59,21    59,53    23,37    -f-23,84 
10    21.37.17,13    17,32    44,79    -1-27,47 
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Bar.     ô' 


AttU  10. 

21 85a  Lai.  Lion. . . 

^  Lion 

22096  Lai.  Vierge. 

@  Panopea 

(^  Massalia 


o-,7 


604     16,9 


0  Vierge 

2283o  Lai.  Viei^e 

(S)  Calliope 

7'  Vierge 

@  Eurynome... 

*  Vierge 


604     16,0 

604       l5;5 


L'Épi 

ç  Vierge 

(s)  Hébé 

(n)  Parthénope 

AttU  11. 
•  Pégase 


604     i5,5 
604     i5,3 


6o3     14,7 


Lecture.      Microm. 
AVRIL  iM9. 


^79 

Correct.     DUt.  appar. 
Réfr.     de  coll.    au  pôle  nord. 


90.  6,49,4 
90.  5.12,2 
84 . 22 . 55 , 3 

74.  5.44,6 

89.37.11 ,5 

80.31.47,0 
84.15. 56, 9 

74.36. i5,2 

90.42.55,0 

96.  0.45,6 

85.5-1.45,2 


2o.  0,2 
19.59,5 
19.59,5 

20.  9,5 

19.58,3 

20.   1,0 

20.  5,0 

20.  3,0 
20.  3,1 
20.  2,7 
20.  6,0 


6.5o,i 

5.i3,6 

22.57,0 

5.35,9 

37.14,0 

3i  47,0 
i5.52,7 

36.i3,o 

42.53,6 

0.43,5 

52.40,4 


-+1.  5,2 
+1.  5,1 
-f-o  .53,4 
-ho. 36, 8 

+1.  4, a 
+0.46,7 
-t-o.53,4 
-fo.37,7 

-+-I.  6,9 
-1-1.21,0 
-4-0. 56, 5 


100.27.14,6  20.  2,6 

89.54.38.0  20.  1,6 

79.18.50.1  20.  1,0 
93.12.33,7  20.  5,9 


27.12.1  4-1.35,9 

54.37.2  -l-i.  5,1 

18.49,6  4-0.46,9 

12.28,5  4-1. i3, 3 


-  7,6 


-  6,3 


-  6,5 

-  6,0 

-  6,6 


90-  7-49i3 
90.  6.12,7 

84.23.44i4 

74.  6.  6,7 

89.38.12,2 

80.32.27,7 
84.16.40,1 

74.36.44,7 

90.43.54,5 

96.   1.58,5 

85.53.3o,9 

100.28.42,0 
89.55.36,3 

79.19.30,5 
93.13.35,8 


653     i5,7      80.42.53,7    20.  3,9    42-^)9    4-0.47, 5    —  4,9 


AYril  12. 

OBS  — o",7o 665    23,6      81.11.49,9    26.21 


OBI 


o",io 


81.11.49,9    i4-2o 


t  Cygne 66/ 

ç  Cygne 669 

c  Pégase 668 

ç  centre 666 

9  BS 664 

ATTil  13. 

GBS-0-,62 

OBl4-o"',i8 662 

Aldébaran 652 

Rigel 646 

P  Taureau 

S  Orion 

c  Orion 646 

a  Orion 645 

flt  Dauphin 601 

f  Cygne 

C  Cygne 601 

P  Verseau 600 

(  Pégase  : 600 

7  centre 598 

ATril  i4. 

OBI-o-,53 595 

O  BS-+-o-,25 

Aldébaran 585 

Rigel 583 

P  Taureau 

ATril  20. 

AJdétiaran 596 

ATril  21. 

611 


14,6 
i5,7 
16,1 
21,6 
22,2 


22,8 

25,1 

a4,7 


24,5 

24.4 
i5,i 

i5,5 
i5,8 
17,3 

ai, 9 

22,3 
23,0 

M, 9 


14,4 
«a, 9 


56. 3i.  6,7 
60.18.28,0 
80.42.52,6 
89.  9.13,0 

84 .37*36,4 


80. 5o. 18,3 
80. 5o. 18,3 
73.45.  6,4 
98.20.19,4 
6i.3o.ii,8 
90.23.  9,9 
91.16.24,8 
82.36.38,5 
74.32.28,9 
56. 3i.  3,2 
60.18.27,6 
96.  7.23,7 
80.42.56,6 
88.23.  2,8 


19.57 
20.  o 
20.  I 
20.10 
20.  9 

26.36 
14.36 
20.  5 
20.  7 
20.  1 

20.    3 

19.57 
20.  o 

20.    3 

19.55 

20.  I 
19.55 
20.  7 
20.    9 


80.28.39,1  14. 36 

80.28.39,1  26.32 

73.45.  3,1  20.  2 

98.20.17,0  20.  5 

6i.3o.i5,i  20.  5 

73.45.  3,5  20.  4 

80.42.49,4  30.   I 


.3 

55. 3o, 

,8 

37-29, 

,5 

3i.  9, 

,6 

18.28, 

,9 

42.51, 

,5 

9-  3, 

>9 

37.27, 

,3 

33.43, 

,8 

5.42, 

,4 

45.   1, 

,9 

20.11, 

,7 

3o.ii, 

,5 

23.  7, 

i9 

16.28, 

,9 

36.38, 

,3 

32.27, 

,6 

3i.  8, 

,a 

18.27, 

>o 

7.28, 

,3 

42. 5o, 

,6 

22.54, 

,5 

44*  4, 

,a 

12.  7, 

,3 

45.  1, 

,4 

20.11, 

,9 

3o.io, 

ii 

45.  0, 

,7 

4a. 48, 

9 

4-0.46,6 

80. 56. 12,6 

8 

4-0.47^7 

81.28.12,6 

7 

4-0. i5, 9 

-    5,2 

56. 3i. 21,1 

7 

-+-0.20,0 

-  4,7 

60.18.44,3 

8 

4-0.47,5 

-  5,9 

80.43.34,8 

I 

4-1.   2,5 

89.10.  1,1 

3 

4-0.53,3 

84.38.16,1 

9 

-ho. 46,1 

80.34.25,5 

0 

4-0.46,9 

81.  6.24,4 

5 

4-0.35,5 

-  4,3 

73.45.32,5 

8 

4-1.26,0 

-  3,6 

98.21.33,3 

7 

4-0.20,6 

-  4,8 

61.30.27,8 

9 

-hi.  4,4 

-  4,0 

90.24.  7,B 

0 

4-1.  6,5 

-  3,9 

91.17.30,0 

0 

4-0.49,1 

-  4,3 

82.37.22,6 

0 

4-0.37,7 

-  3,3 

74.33.   1,1 

2 

4-0.15, 7 

-  3,6 

56.3i.2o,3 

6 

-f-o. 19,8 

-  3,5 

60.18.43,4 

9 

4-1.21,2 

-  3,1 

96.  8.46,5 

4 

4-0.46,8 

-  3,8 

80.43.33,6 

3 

4-1.  0,3 

88.23.5i,o 

4 

+0.46,0 

80.4446, 8 

4 

4-0.45,2 

80.12.49,0 

2 

4-0.35,5 

-  4,0 

73.45.33,1 

9 

4-1.25,8 

-  3,6 

98.21.34,1 

7 

4-0.20,6 

-3,8 

61.30.27,7 

o    4-0. 36 
8    4-0.47 


6    -  3,8 


7     -  3,7 


33. 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  - 

G'.    Ob'.      N         obserré.  T 


ASCENSIONS  DROITES. 

Asc.  droite 
X  C-  C'  app.  conclue.      * 


ATril  22. 

Polaire gl 

Ç  2*  Bord GL 

9  i^'Bord GL 

Avril  23. 

O  I*'  Bord GL 

O  2*  Bord GL 

Avril  24. 

21080  Lai.  Gr.  Ourse.  6      lf 

X  Lion LP 

S  Lion LF 

21 836  LaL  Gr.  Ourse.  5.6  lf 

22026  Lai.  Gr.  Ourse.  7   lf 

P  Lion LF 

22445  Lai.  Gr.  Ourse.  8   lf 

22610  Lai.  Gr.  Ourse.  9   lf 

22810  Lai.  Gr.  Ourse.  7   lf 

m  Vierge lf 

23  Chevelure lf 

23793  L.  Gh.  de  chasse.  5      lf 

a  Chiens  de  chasse. . .  lf 

C  i*'Bord LF 

Polaire  PI lf 

Ç  Vierge lf 

Avril  26. 

»  Vierge ml-lf 

23397  Lai.  Vierge. . . .  ml-lf 

236o8  Lai.  Vierge. ...  5.6  ml-lf 

3^.(0  =4-1°  28' ML-LF 

23964  Lai.  Vierge. ...  5.6  ml-lf 

S  Vierge ml-lf 

24194  Lai*  Vierge....  7.8  ml-lf 

ji-Ob)  =  -f-  0^59' 8.9  ml-lf 

24309  Lai.  Vierge....  6.7  ml-lf 

0  Vierge ml-lf 

Polaire  PI ml-lf 

Avril  27. 

26434  Lai.  Vierge. . . .'  7.8  ml-lf 

26538  Lai.  Vierge. ...  7.8  ml-lf 

26604  Lai.  Vielle. . . .  ml-lf 

C  Bouvier ml-lf 

26889  Lai.  Bouvier ...  7    ml-lf 

«'Balance ml-lf 

Ç' Balance.. ml-lf 

27352  Lai.  Serpent...  6    ml-lf 

27459  Lai.  Serpent. . .  8    ml-lf 

27564  LaL  Serpent...  8    ml-lf 

27688  Lai.  Serpent. . .  8.9  ml-lf 

27808  Lai.  Serpent...  6.7  ml-lf 

27920  Lai.  Serpent...  8.9  ml-lf 

28024  Lai.  Serpent. . .  8.9  ml-lf 

28108  Lai.  Serpent...  8    ml-lf 

C  Balance ml-lf 

7  Balance ml-lf 

K  Balance ml-lf 

a  Serpent ml-lf 

28773  Lai,  Serpent...  8.9  ml-lf 


10 

8 

10 


AVRIL  1869. 


bot 

I.  9.27,5 

i-39-i9»7" 
1.49.26,42 


f 
55,2 

19789 
26,62 


8      2.  2.50,34    50,59 
8      2.  5.   1,20      1,45 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

10     i3 
6    i3 


10 
10 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
12 
12 
12 
12 
12 
i3 


.51.33,84 
.57.42,69 
.  6.35,19 
.21.26,95 
. 3o .  I , 22 
.41.49,55 
.47.48,37 
.54.23,49 
.  2.29,04 
.12.39,94 
.27.46,27 
.38.24,72 
.49*20,55 

.    6.12,52 
.10.11,1 

.27.28,59 


34,70 

42,85 
35,61 
27,78 
2,20 
49»  85 

49>39 
24,33 

^9,90 
391 94 

46,74 

25,72 

21,36 

ia,47 

43,7 
28,59 


6  12.12.34,28  34,28 

6  12. 23. 54, o5  54,14 

6  12.30.45,88  45,96 

6  12.36. 28, 17  28,20 

6  12.44.18,83  18,92 

6  12.48.22,24  22,33 

6  i2.52.44|68  44,70 

6  12.55.26,26  26,28 

6  12.57.25,23  25,25 

6  i3.  2.32,36  32,26 

20  i3. 10. 12,7  45,0 

6  14.21.34,23  34,28 

6  14.25.42,67  4^)76 

6  14.28.21,32  21,40 

6  i4*34*x3,73  14,02 

6  i4.38.3o,3o  3o,48 

6  14.42.58,79  58,44 

6  14.49*  o»44  0,20 

6  14.54.27,03  27,04 

6  14.58.  0,18  0,23 

6  i5.  I.  5,17  5,26 

6  i5.  4.55,25  55, 3i 

6  i5.  8. 38, 01  38, 04 

6  i5. 11.56,09  56,24 

6  i5.i5'i8,43  18,60 

6  15.17.53,17  53,34 

6  i5.2o.i3,o3  12,66 

6  15.27.32,75  32,43 

6  15.33.44,95  44)5o 

6  15.37.  9,i3  9,27 

6  i5.4o.55,o3  55, 12 


23,7 


16, 32    -1-33,47 
9,12    4-33, 5i 


23,53    4-33,68 


i3,4o  4-33,46 

20,48  4-33,74 

54,99  4-33,63 

a4,3 

2,5o  4-33,91 

i3,4o  4-39,12 


4-33,52 
4-33,53 

4-33,54 
-1-33,56 
4-33,58 
4-33,60 
-^33,6I 
4-33,62 
4-33,63 
4-33,65 
4-33,67 
4-33,69 
-f-33,71 
+33,74 


h     n     • 
10.52.   8,22 

10.58. i6,38 

11.  7.  9»i5 
11.22.  1,34 
11.30.35,78 
11.42.23,45 
11.48.23,00 
11.54.57,95 

12.  3.  3,53 
12. i3. 13,59 

12.28.20,41 
12.38.59,41 
12.49.55,07 
i3.  6.46,21 


4-33,77     13.28.  2,36 


1,56    -f39,23 


11,46 
a4,9 


4-39,20 


4-39,16 
4-39,16 

-1-39,17 
4-39,18 

4-39,19 
4-39,20 
-1-39,20 


12.24.33,30 

12.31.25,12 
12.37.   7,37 

12.44*58,10 

12.53.23,89 
12.56.  5,48 
12.58.  4,45 


4- 


54,97    H-4o,95 


39,64 
41, 24 


-h4i,ao 
4-41,04 


4- 
-4- 
4- 


4- 


53,81     4-41, i5 


25,67 
5o,32 


-1-41,17 
4-4i ,o5 


4- 
4- 
4- 


4- 


,04 
,o5 
,o5 
,06 
,06 

,07 
,08 

,09 
1O9 
,09 
o 


o 
I 
I 

2 

2 

3 

4 
4 


l4-22.l5,32 

14.26. 23, 81 

14.29-.  2,45 
14.34.55,08 

14.39.11,54 

14.43.39,51 
14.49.41,28 
14.55.  8,i3 
14.58.41,32 
i5.  1.46,35 
i5.  5.36,4i 
i5.  9.19,14 
15.12.37,35 
i5. 15.59,71 
i5. 18.34,46 
15.20.53,78 
§5.28. i3, 56 
15.34.25,64 
15.37.50,41 
i5. 41. 36, 27 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES.         i8i 

Correct.     DUt.  appar. 
Lf  Réfr.      de  coll.    an  pôle  nord. 


Bar.      B' 


Lecture.       Microm. 


Ayril  22.  o^'^j 

o 

V  BS 6io    ao,i 

9  BS 

Ayril  23. 

OBS-o-,57 

OBl4-o»,4a Gii    ai,o 

ATril  24. 
aio8o  L.  Gr. Ourse.      6aa    ia,a 

X  Lion 

9  Lion 

21836  L.  Gr.  Ourse. 

aacnô  L.  Gr. Ourse.      6a4     ii,6 

P  Lion 

2^445  L.  Gr.  Ourse. 
22610  L.  Gr. Ourse. 
22810  L.  Gr. Ourse. 

23  Chevelure 626    10,9 

23793  L.  Ch.  de  ch . 
a  Chiens  de  chasse. . 
CBS-|-i",i7 627    10,5 

ç  Vierge 629    10, 3 

AytU  26. 

q  Vierge 596    i3,8 

23397  Lai.  Vierge.. 
236o8  Lai.  Vierge.. 
*  A=  i2'»37-/... 
23964  Lai.  Vierge. . 

9  Vierge 

24194  Lai.  Vierge.. 
*A=i2''56'»5*.... 
24309  Lai.  Vierge.. 

0  Vierge 

Polaire  PI  —  2",93 . .      595    1 3 , 5 

Ayril  27. 
26434  Lai.  Vierge..      607    i3,7 
26538  Lai.  Vierge. . 
26604  Lai.  Vierge. . 

ç  Bouvier 

26889  Lai.  Bouvier . 

a}  Balance 

Ç*  Balance 608    i3,3 

27352  Lai.  Serpent. 
27459  Lai.  Serpent. 
27664  Lai.  Balance . 
27688  Lai.  Serpent. 
27808  Lai.  Serpent. 
27920  Lai.  Serpent. 
28024  Lai.  Serpent. 
28108  Lai.  Serpent. 

C'  Balance 

7  Balance 6o5    12,7 

X  Balance 

«  Serpent 

28773  Lai.  Serpent. 


AVRIL  1889. 

0     1     • 

t    p 

1     • 

'     • 

80.54.15,7 

20.l5,l 

54.   1,6 

4-0.46,8 

79.52. i3, 3 

20.  7,6 

52.  6,7 

-1-0.45,1 

77.20.10,5 

24.51,6 

5.21,2 

+0.40,6 

77.20.10,5 

12.55,7 

37.15,4 

H-o.4i,4 

48.52.10,0 

20.  3,6 

52.  7,3 

■4-0.  7,8 

If 

48.52.11,6 

81. 56. 44, 6 

20.  2,4 

56.42,8 

-H).5o,o 

-^  3,0 

81.57.29,3 

68.45.10,2 

20.  2,6 

45.  8,7 

+o.3o,3 

-  3,6 

68.45.35,5 

49.56.26,9 

20.  2,8 

56.24,6 

-fo.  9,0 

49.56.3o,i 

44.33.31,8 

20.  4,0 

33.29,0 

4-0.  3,4 

44.33.28,9 

74.41.16,5 

20.  3,3 

41.14,4 

4-0. 38, 5 

-  4,3 

74.41.49,4 

42.48.  5,1 

20.  2,0 

48.  3,9 

4-0.   1,7 

42.48.  2,1 

49.40.45,7 

19.59,2 

40. 47, a 

4-0.  8,7 

49.40.52,4 

49.  0.53,5 

19-58,4 

0.56,1 

4-0.  8,0 

49.  I.  0,6 

66.38.3o,2 

ï9-57,7 

38.33,8 

-fo.27,8 

-  a»9 

66.38.58,1 

43.50.34,8 

20.   1,9 

5o.33,8 

4-0.  2,7 

43.50.33,0 

5o. 58. 16,9 

19.59,6 

58. 18,1 

4-0.10,1 

-  3,9 

5o.58.24,7 

92.51.26,0 

20.  1,4 

5i.25)5 

4-1. i3, 8 

92.52.35,8 

89.54.34,8 

20.  3,9 

54.31,8 

4-1.  6,6 

-    3,2 

89.55.34,9 

89.55.30,7 

20.  7,7 

55.23,8 

-M.  5,4 

-  3,5 

85.42.  0,4 

20.  6,3 

41 .55,1 

4-0. 56, 5 

85.42.47,1 

85.59.  2,7 

20.  4,4 

58.59,3 

4-0.57,1 

85.59.51,9 

88.31.24,6 

20.   2,5 

3i.23,i 

4-1.  2,3 

88.32.20,9 

86.13.  4,2 

20.  2,7 

i3.  2,6 

4-0.57,5 

86.13.55,6 

85.42.37,7 

20.  0,8 

52.38,1 

4-0. 56,9 

-  5,4 

88.58.12,7 

20.  0,9 

58.12,3 

4-1.  3,3 

88.59.11,1 

88.59.37,5 

20.  1,3 

59.36,8 

4-1.  3,4 

89.  0.35,7 

88.58.57,7 

19.59,8 

58.58,4 

-i-i.  3,4 

88.59.57,3 

94.49*15, 5 

20.  3,1 

49.12,8 

4-1.18,0 

-  4,5 

358.37.30,0 

20.  2,8 

37.28,3 

—0.52,8 

-  4, a 

87.46.18,6 

20.24,5 

45.54,9 

4-1.  0,8 

87.46.50,2 

85.44-58,1 

20.  6,5 

44.52,1 

4-0.56,7 

85.45.43,3 

86.56.41,5 

20.  4,3 

56.38,2 

4-0.59,1 

86.57.31,8 

75.42.  0,8 

20.  4iO 

41.57,8 

4-0.39,6 

-  5,1 

75.42.31,9 

81.16.27,7 

20.  4,0 

16.24,3 

+0.48,5 

81.17.  7,3 

105.27.54,6 

20.  1,7 

27.53,2 

+  1.59,2 

-  5,7 

105.29.46,9 

ioo.5i.i5,o 

20.  1,2 

5i.i4,2 

+1.38,3 

—  5,0 

100.52.47,0 

89.36.17,7 

20.  2,0 

36. 16,4 

+i.  4,9 

89.37.15,8 

87.27.24,6 

20.  0,5 

27.24,8 

+1.  0,2 

87.28.19,5 

85.33.  2,4 

ï9-59,4 

33.  3,8 

-H). 56, 4 

85.33.54,7 

«7-  5.44,9 

20.  1,3 

5.44, a 

+0.59,5 

87.  6.38,2 

88.41.47,1 

20.  1,1 

4i.47,ï 

-f-«-  a,9 

88.42.44,5 

82.31.17,3 

20.  6,8 

3l.ll,2 

+o.5o,8 

82.31. 56, 5 

81.42.  8,8 

20.  6,4 

42.    3,2 

+0.49,3 

81.42.47,0 

81.44.  1,4 

20.  5,9 

43.56,4 

+0.49,4 

81.44.40,3 

106.13.33,4 

20.  3,7 

i3.3o,2 

+2.  3,5 

-  5,4 

106.15.28,2 

104.19.18,9 

20.  3,9 

19.15,1 

+1.53,6 

104.21.  3,2 

109.12.55,0 

20.  5,3 

i2.49>9 

+2.22,5 

-  5,5 

109.15.  6,9 

83.  8.57,6 

20.  5,6 

8.52,9 

4-0.52,0 

-5,7 

83.  9.39,4 

86.  8.16,0 

20.  4,8 

8.11,9 

4-0.57,7 

86.  9.  4,1 
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G'.  Ob'.  N 


LP 
LF 


Avril  27. 

X  Balance hl-lf 

C  a*  Bord ml-lf 

Avril  28. 

@  Eurynome ml-lf 

23906  Lai.  Vierge ml-lf 

$  Vierge ml- 

0  Vierge ml- 

Polaire  PI ml 

L'Épi ml 

24915  Lai.  Vierge 8    ml 

(e)  Hébé ML 

25i4i  Lai.  Vierge. . ..  7    ml- 

m  Viergo ml- 

2536o  Lai.  Vierge 8.9  ml 

25447  Lai.  Vierge 7  *ml 

255o2  Lai.  Vierge. . . .  8.9  ml- 

25595  Lai.  Vierge. ...  8  ml- 

25673  Lai.  Vierge 7  ml 

25723  Lai.  Vierge 7  ml- 

25849  Lai.  Vierge 6.7  ml- 

X  Vierge ml 

(u)  Egério ml 

27483  Lai.  Bouvier ...  8  ml 

27564  Lai.  Balance...  7.8  ml 

27659  Lai.  Serpent...  7.8  ml 

^(©=-h7''54' 8  ML 

p  Balance ml- 

27939  Lai.  Serpent. ..  8.9  ml 

^(jt)  =4-3»5o' ML 

Ç'  Balance ml 

(is)  Melpomène ml 

7  Ophiuchtts ML 

T  Scorpion ml 

X  Ophiuchus ML 

C  2*  Bord ML 

Avril  29. 

p  Corbeau ml- 

/  Vierge ml 

23700  Lai.  Vierge. ...  8    ml- 

238 12  Lai.  Vierge 8    ml 

23906  Lai.  Vierge. ...  8    ml 

23967  Lai.  Vierge. .   .  7.8  ml 

24341  Lai.  Vierge 8    ml 

Ô  Vierge ml 

24563  Lai.  Vierge 6.7  ml 

Polaire  PI ml 

L'Épi ML 

®  Hébé ML 

@  Parthénope ml 

25337  Lai.  Vierge 7    ml 

254^9  Lai.  Vierge ^    ^^ 


LF 

LF 

LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LP 
LF 
LF 
LP 
LF 

LF 

LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 


LF 
LF 
LF 


LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 
LF 


6 
9 

10 

6 

6 
6 


LP      20 
LF        6 


6 

8 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

8 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

7 


LF      10 
LF        6 


8 
6 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 


LF      10 
LF       6 

-LF        8 


Passage 
observé . 


AVRIL  1869. 


C. 


Asc.  droite 
app.eoDcla«. 


LF 

LF 
LF 


8 

6 
6 


h      m 

5.45.  4 

6.  3.46 


2.28.  I 
2.42.10 

2.48.19 

3.  2.29 
3.IO.I5 
3.17.36 
3. 20. 52 

3.25.  4 

3.28.39 
3.34.  3 
3.38.  3 
3.41*21 
3.43.52 
3.47.34 
3.50.48 
3.53.  I 
3.57.18 

4.  5.i4 
4.52.53 

4.58.40 

5.  I.  3 
5.  3.53 
5.  5.42 
5.  9.16 
5.12.27 
5.i4*3i 
5. 20. II 

5.29.  7 

6.22.57 
6.27.  3 
6.50.46 

7-  a. 49 


73 
3o 


'9 

23 

I 

87 
70 

10 

i5 

66 

78 

73 

89 
i5 

18 

18 

i5 

00 

90 

23 
32 

62 
80 

68 
4a 
12 
63 

14 

49 
26 

35 

61 


2.26.48,41 
2.29.20,00 
2.34*39,16 
2.39.  7,17 
2.4a.  9,18 
2.44-a6,i6 
2.58.52,o5 
3.  2.27,28 
3.  6.34,17 
3.10. i3, 3 
3.17.35,25 

3.24.15,70 

3. 3ï. 37,05 

3.37.  3,i3 
3.40.37,25 


s 

4,a7 
45,91 


i5      1,06 
98.    ii,o3 


Ï9,a7 
29,  i3 

47,4 
36,64 

52,70 

4,35 

39,33 

3,49 

3,97 
21,90 

53,  o5 

34,28 

48,25 

1,25 

18,21 

«3,79 
53,52 

40, 32 

3,41 

53,78 

4a,  96 
16, 5o 

27,50 

3l,20 

11,26 

7,08 
57,32 

2,56 
46,54 
49»  ï6 


47,87 

19,89 
39,20 

7>>7 
9>a3 
26,18 
52, 16 
27,18 
34,  aa 
45,6 
35,02 

i5,95 

37,02 

3,16 
37,43 


45,49 


s  • 

4  4i|a2    4-41,  i5 
4-41.18 


1,56  -t-4a,a9 

11,46  4-4a,33 
25,8 

19,08  4-4a,44 


45,73    4-4a,24 


56,11    4-4a,32 


59,07    4-4a,57 


53,83    4-4a,57 


45,41 

29,29    4-4a,75 


32,00 

3,82 


11,46 

26,3 
19,08 


4-4a 
-l-4a 

+4a 
-H  4a 

+4a 
4-4a 

4-4a 

4-4a 
-h4a 
4-4a 

4-4a 
4-4a 
4-4a 
4-4a 
-f-4a 
4-4a 
4-4a 

4-4a 

-H4a 
4-4a 
-f-4a 
4-4a 
4-4a 
4-4a 
-l-4a 
-+-4a 

-+-4a 

-l-4a 
-+-4a 
4-4a 
+4a 


4-44,13  4-44 
-t-44 
4-44 
-f-44 
4-44 
+44 

4-44 
444,28    -^44 

+44 

4-44,06  +44 
+44 

+44 

,    +44 

+44 


28 
3o 

3o 

32 

35 
35 

36 

37 

37 
38 

39 
39 

39 
40 
40 

41 
4a 

49 
5o 
5o 
5i 
5i 

52 
52 
52 

53 
55 

63 

64 
67 
68 


14 
i5 
16 
16 

«7 

ï7 
20 

20 

21 

23 
25 

26 

27 
28 


m 


5.45.45,42 

6.  4*17,09 

2.28.43,34 
2.42.53,33 

2.49.  1,57 

3.  3.11,45 

3.18.18,99 
3.2i.35,o5 

3.25.46,71 

3.29.21,70 
3.34.45,86 
3.38.46,35 
3.42.  4,29 

3.44*35,44 
3.48.16,67 
3.5i.3o,65 
3.53.43,65 
3.58.  0,62 

4.  5.56,21 

4.53.36,01 

4.59.22,82 

5.  1.45,91 
5.  4.36,29 
5.  6.25,47 
5.  9.59,02 
5. i3. 10,02 
5.i5.i3,72 
5.20.53,79 

5.29.49,63 

6.23.39,95 
6.27.45,20 
6.51.29,21 

7.  3.3i,84 


2.27. 
2.3o. 
2.35. 
2.39. 
2.42. 
2.45. 
2.59. 
3.  3. 
3.  7. 


32,01 

4,04 

23,36 
5i,33 
53,40 
10,35 
36,36 
11,38 
18,43 


3.18.19,25 
3.25.  0,20 

3.32.21,28 

3.37.47,43 
3.41.21,71 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  DISTANCES  POLAIRES. 


i83 


Bar.      ô' 


Lecture.        Microin. 


Correct.      Disl.appar. 
Ri'fr.        de  coll.     au  pôle  nord. 


AVRIL  1869. 

ATiil  17.               o",7       o           o     ,     •          i     p  t     m           f     » 

>  Balance 604    12,1    109. 44-  5*3    20.  3,6  44*  i;7    -f-'^*36,4 

CBI— !",57 606    ia,6    107.2.31,4     i9-4i,9  a.5o, 


(§)  Eurynome 617    18, 5      94.  8.  3 

^3906  Lai.  Vierge..  87.47.49 

!i3998  Lai.  Vierge..  87.  9.27 

^  Vierçe 85.52.39 

0  Vierge 94.i9««8 

L'Épi 618     18,0    100.27.16 

24915  Lai.  Vierge..  90.  7.52 

(g)  Hébé 77.40.45 

26141  Lai.  Vierge..  81.  i.35 

iii  Vierge 98.  i.io 

a536o  Lai.  Vierge..  80.29.28 

25447  Lai.  Vierge..  81.22.32 

a55o2  UI .  Vierge . .  82 .  5 .  28 

25595  Lai.  Vierge..  83.25.  3 

257a3  Lai.  Vierge..  86.40. 35 

25849  Lai.  Vierge..  87.  3.39 

X  Vierge 6i5     16, 5      99.38.27 

(13)  Égérie 6i3    i5,9     106.28.26 

27483  Lai.  Bouvier.  85.29.21 

27564  Lai.  Bouvier.  85.33.  3 

27659  Lai.  Serpent.  82.  9.66 

ik-  jR  =  i5*6'"2y...  82.  5.40 

p  Balance 98.52.24 

27939  Lai.  Serpent.  86.10.37 

^  Sk.=  la^-iS-M"..  86.  9.22 

V  Balance io6.i3.35 

M8)  Helpomène  . . . .  611     i4,i      92.55.55 

^Ophiuchus 611     14,9    106.17.35 

T  Scorpion 611     i4i9    ii7-52.36 

^BS  — i",3o 6u     14,1     109.11.41 

ATTiI29. 

<l  Corbeau 594     i5,i     io5.45.25 

^Corbeau 112.37.49 

/Vierge 95-  5.3o 

23700  Lai.  Vierge..  88.46.16 

23812  Lai.  Vierge..  90.  5.22 

23906  Lai .  Vierge . .  87 .  47  •  5 1 

^3967  Lai.  Vierge..  89.11.  9 

24341  Lai.  Vierge..  85.20.17 

9  Vierge 692    14,8      94.49- «4 

24563  Lai.  Vierge..  87.49.56 

Polaire  PI 4-0",  12..  592     i4,3    358.37-25 

L'Épi 100.27.12 

(e)  Hébé 77.37.28 

(u)  Parthénope 91. 32. 58 

a5337  LaL  Vierge..  88.37.29 

a5429  Lai.  Vierge..  81.20.  o 


6  20.  1,7  8.  2 

9  20.  0,5  47.50 

9  20.  0,5  9.28 

o  20.  1,6  52.38 

6  20.  5,9  49.13 


8 
4 
6 
o 

4 
6 

3 

3 

3 

4 
I 

o 
5 

6 

9 
6 

9 
5 

8 

7 
I 

o 

8 
8 


I 
6 

4 

2 

7 

9 
6 

5 

o 

I 

8 

6 

5 

5 

I 
1 


20. 
20. 

20. 

20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 


6,0 
5,0 

4,5 

a, 5 
2,0 

0,7 
4,5 
3,2 
8,3 


20.  9,5 
20.  7,4 
6.8 

3 

8 
o 
o 
8 
o 
o 
8 
3 

9 
5 


4 
3 
2 

2 
o 


20. 

20. 

20. 
20. 
20. 
20. 

19.59 
20.  6 

20.  4 

20.    6 

20.  8 

20.  8 
20.  6 


8    20.  8 


20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 

19-59 
20. 

20. 


3 

4 
3 

2 
I 
3 
2 

4 
2 

1 


20. 

20. 
20. 


3 
6 

5 


4 
5 


27.11 

7.48 

40.42 

1.33 

1.  8 

29.28 

22.28 

5.25 

24.55 

40.27 

3.32 

38.20 

28.22 

29.18 

33.  2 

9.55 

5.40 

52.25 

10.32 
9.18 

13.28 
55.46 

17.27 

52. 3o 


5     11.33 


3 
2 
5 
5 
o 
5 
5 
5 
5 
3 
8 
o 

9 

4 
1 
6 


45.21 

37.45 

5.27 

46.14 
5.22 

47.48 
11.  7 
20.  i3 
49.11 
49.55 
37.27 

27.  9 
37.22 

32.54 

37.26 
19.55 


6    -4-2.  8 


4  4-1. 14 

1  -ho. 59 
o  40.58 
6  -ho.56 

2  4-1.16 


o 
4 
2 

3 

9 
8 

6 

6 

9 

I 

6 

5 

5 
8 
2 
6 
8 

7 
8 

9 
6 

5 

6 


4  1.35 

-l-i.  5 

4-0. 4a 
4-0.47 
41.26 
-I-0.46 
40.48 

4-0.49 
4-0. 5i 

-^o.58 
-f-0.58 
4-1.32 

-42.  3 

4-0.55 
4  0.56 
40.49 

4-0.49 
4  i.3o 

4-0.57 

4-0.57 

-i-2.    2 

4-1. la 

4-2.  3 
H-3.57 


8     4-2.21 


9 

9 
1 

5 

6 

9 
8 

9 

9 

7 
6 

7 
5 


o 
3 


-f-1.59 

42.48 
4-1. 18 
4-1.  2 

-f-i.  5 
4-1.  o 
4-1.  3 
4-0.55 

41.17 
-hi.  o 

—  0.52 

-M. 36 

+0.42 


4-1.  9 

4-1.  2 

40.48 


9 
6 

I 
9 

2 

1 

o 

4 
8 

6 
I 
3 

7 

o 
8 

7 
6 

8 
o 
8 

7 
5 

4 
4 

9 

9 
o 


7 
8 

3 

6 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

2 

4 

2 

4 
4 


—  5,8     109.46.22 
107.  4.53 


-  5,2 

-  3,9 

-  3,7 


-  a, 9 


-  3,2 


a,9 


-  3,5 


9    -  3,3 


3,a 

5,4 
3,5 


—    3,2 

-4,5 
-  3,4 


94.  9.13 

87.48.46 
87.10.23 
85.53. 3i 
9$. 50.26 

100. 28. 42 
90.  8.49 

77.41-20 

81.  2.17 

98.    2.32 

8o.3o.ii 
8 1.23.1 3 

82.  6.11 

83.25.44 

86.41  .'-21 

87.  4.27 

99.39.49 

io6.3o.22 

85.3o.io 
85.33.55 
82.10.^1 
82.  6.26 
98.53.52 
86.ii.'](6 
86.10.12 
106.15.28 

92.56.55 

106.19.26 
117.56.24 


6 


7 

4 

o 
I 


6 
9 
6 

1 
I 

8 
1 
3 
o 

5 

8 
8 

5 

7 
2 

4 

7 

7 
5 

6 

2 

9 
9 


I09.i3.5i ,8 


io5. 
112. 

95. 

88. 
90. 

87. 

89. 
85. 

94. 
87. 

100. 

77. 

9». 
88. 
81. 


47.17,9 
4o.3i ,0 

6.41,7 
47.13,4 

6.24,4 
48.45,7 

12.  7,6 

21.  5,7 

5o.25,8 

5o.52,6 

28.42,2 
38.    1,2 

33.59,8 

38.2{,7 
20.40,0 
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G'.  Ob^      N 


Mai  i. 

22989  Lai.  Vierge 9    ml-lf  6 

23i 43  Lai.  Vierge 8    ml-lf  6 

a3a  17  Lai.  Vierge 8    ml-lf  6 

a3288  Lai.  Vierge 8    ml-lf  6 

^Corbeau ml-lf  6 

23520  Lai.  Vierge 8    ml-lf  6 

2363o  Lai.  Vierge ml-lf  6 

23734  Lai.  Vierge. . .  8.9  ml-lf  6 

238i2  Lai.  Vierge....  8.9  ml-lf  6 

23923  Lai.  Vierge ml-lf  6 

S  Vierge ml-lf  6 

24228  Lai.  Vierge 8.9  ml-lf  6 

24308  Lai.  Vierge....  8    ml-lf  6 

24369  Lai.  Vierge 8    ml-lf  6 

0  Vierge ml-lf  6 

24592  Lai.  Vierge. . . .  ml-lf  6 

Polaire  PI ml-lf  10 

L'Épi ML-LF  6 

(ê)  Hébé ML-LF  8 

(ÏÏ)  Parthénope ml-lf  8 

a'  Balance ml-lf  6 

@  Egérie ml-lf  8 

27327  Lai.  Bouvier...  8    ml-lf  6 

27403  Lai.  Serpent...  7.8  ml-lf  7 

27610  Lai.  Bouvier...  ml-lf  6 

P  Balance ml-lf  6 

(js)  Melpomène ml-lf  6 

(^  Melete ml-lf  10 

Mai  4. 

a'  Balance ml-lf  6 

Mai  7. 

O  i"Bord gl  6 

Mai  8. 

O  i''Bord GL  6 

O  a*  Bord GL  8 

Mai  10. 

Procyon gl  10 

Pollux GL  8 

T  Vierge ml-lf  6 

X  Vierge ml-lf  6 

>.  Vierge ml-lf  6 

@  Pomone ml-lf  10 

@  Égeria ml-lf  6 

a'  Balance ml-lf  6 

^'Balance ml-lf  6 

P  Balance ml-lf  6 

@  Melpomène ml-lf  6 

@  Melete .  : ml-lf  8 

(7)  Vesta ML-LF  8 

a  Serpent ml-lf  6 

Mai  19. 

a  Chiens  de  chasse. ...  lf  6 


observé. 


MAI  1869. 


C. 


C. 


Asc.  droite 
app.  concloe. 


m 


2.  8.47,23 
2.14.    1,23 

2.17.15,37 
2.20.    5,57 

2.22.22,77 

2.27.44,10 
2.31.34, 80 

2.30.12,75 

2.39.  6,68 
2.42'37,8o 

2.48.17,14 
2.53.43,20 
2.57.12,02 
3.  o.  8,27 
3.  2.27,17 
3.  7.42,24 
3.10.  5,7 

3.17.35,04 

3.22.44,42 

3.29.59,10 

4. 4'^*. 55, 71 

4.49.32,45 

4.53.28,88 
4.55.59,50 
4.59.47,08 
5.  9.15,00 

5.26.25,22 
5.28.42,64 


47 
I 

i5 

5 

22 

44 

34 

12 

6 

37 
17 
43 
12 
8 
27 

4a 
38 

34 
44 

59 
55 

32 

^9 
59 
47 
14 

25 

4a 


4.4^.46,88  46 

2.56.58,76  59 

2.59.51,10  5i 

3.  2.  4,16  4 

7.31.40.71  40 
7.36.31,37  3i 

3.54.14,19  <4 

4.  5.10,33  10 

4.11.17,48  17 

4.18.1 3, 02  12 

4.39.30,34  3o 

4.4^.54,10  53 

4.48.55,66  55 

5.  9.13,48  i3 

5.17.23,18  23 

5.21.31, 81  3i 

5.32.50,90  5o 

5.37.  4>a3  4 

2.49.52.72  53 


34 
3o 

49 

75 
4a 

a7 

87 
81 

68 

83 

22 

39 

21 

36 

07 

35 

o 

81 

67 

07 
36 

07 
01 
53 
22 
81 

>7 

41 


s  I 

6,73    +44, 3i 


1,55    -1-44,33 


11,46    -*-44,39 

27,1 

19,08    -*-44,a7 


39,68    H-44,32 


59,11    -1-44, 3o 


4-44, a9 
4-44,^9 
4-44,^9 
4-44,29 
4-44,29 
4-44,29 

-4-44,29 
4-44,29 
4-44,29 

4-44,29 
-»-44,29 
■4-44,29 
4-44 , 29 
4-44,29 
4-44,29 
4-44,29 

4-44,29 
4-44,29 

4-44,29 

4-44,29 

4-44,29 

4-44,29 
4-44,29 

-1-44,29 
4-44 , 29 

-f-44,29 
4-44,29 


57    28,25    4-41,68 


o3 

37 
43 

80 
82 

23 

16 

25 

77 
02 

81 
46 

32 

i5 

64 

75 
34 


26,20  4-45,40 

17,23  4-45,41 

0,24  4-46,01 

56, 16  4-46,00 

3,04  -f45,79 


39*75    4-45,94 
41,35    +45,89 

59,20    -t-45,88 


5o,49    4-46, i5 


4-45,95 
4-45,95 
4-45,95 

4-45,95 

4-45,95 

4-45,95 
4-45,95 
4-45,95 

4-45,95 

+45,95 

+45,95 
+45,95 


Il      m     • 
2.    9.31 

2.14.45 
2.17.59 

2.20. 5o 

2.23.    6 

2.28.28 
2.32.19 
2.36.57 

2 .  39 .  5o 
2.43.22 
2.49.  1 
2.54.27 
2.57.56 

3.  0.52 
3.  3. 11 
3.  8.26 

3.18.19 
3.23.28 

3 . 3o . 43 

4.43.39 

4.5o. 16 

4.54.13 
4.56.43 
5.  o.3i 
5.  9.59 

5.27.  9 
5.29.26 


63 

59 
78 
04 

71 
56 

16 

10 

97 
12 

5i 

68 

5o 

65 

36 

64 

10 
96 
36 
65 
36 

3o 
82 
5i 
10 

46 


19    54,79    +1,60    +1,64 


3.55 

4.  5 

4.17' 

4.18 

4.40 

4.43 

4-49 

5.  9 

5.18 
5.22 

5.33 
5.37 


.  0,18 
.56,11 

.     3,20 

.58,72 

«5,97 

.39,76 
.41,41 
.59,27 

•  9>>o 

•i7»59 

.36,70 
.50,29 


2.49.54,83 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 
Bar.      0'  Lecture.       Microm.  L. 


i85 


Correct.     Disi.  appar. 
Réfr.        de  coll.    au  pôle  nord 


AVRIL  1869. 


8B. 46. 35,0 
83.24.57,2 
89.30.60,1 
85.  7.39,5 
89 . 24 . 57 , o 
99 . 38 . 22 , o 
85.12.  6,2 


Avril  29.  o'",7 

25496  Lai.  Vierge. . 
25595  Lai.  Vierge. . 
25704  Lai.  Vierge..  „ 

258o6  Lai.  Vierge..      591     i3,7 
2591 1  Lai.  Vierge. . 

X  Vierge  

26185  Lai.  Vierge. .      590     i3,5 

@Egérie 587     12,7 

P  Balance 

(îi)  Melpomène 585     12, 3 

Avril  30. 

@  Hécube 583     i3,o 

0  Vierge 

2283o  Lai.  Vierge. . 
22920  Lai.  Vierge.. 
23oo5  Lai.  Vierge.. 
23232  Lai.  Vierge. . 

S  Corbeau 58o     1 2 , 5 

23467  Lai.  Vierge. . 
23563  Lai.  Vierge. . 
23658  Lai.  Vierge.. 
23734  Lai.  Vierge. . 
2385 1  Lai.  Vierge. . 
23950  Lai.  Vierge.. 

(S)  Danaë 58i     11,8 

*jv  =  i3*'o"8' 

ô  Vierge 

2451 3  Lai.  Vierge.. 
PolairePI  — i'",77.. 
24747  Lai-  Vierge.. 
L'Épi 

®  Hébé 

^iT  Parthénope  . .  r.       58 1     11,0 

(S)  Pomone 582     10,4 

26687  Lai.  Vierge.. 
26779  Lai.  Vierge. . 
26879  Lai.  Viergo. . 
a^  Balance 

(îî^i  Egérie 58o      9,9 

^Balance 58i      9,5 

(vi;  Melpomène 582      9,  i 

@,  Melete 58i      9,1 

Mai  i. 

f  Vierge 586     12, 3      87.29.  6,6 

o  Vierge 80. 3 1.49 .5 

22807  Lai.  Vierge..  87.21.14,^1 

22890  Lai.  Vierge..  83.11.39,9 

Observât hn s.  -^  Tosje  XXIV. 


t         P  »        m 

20.  2,7  46.33,0 

20.  3,3  24.54,6 

19.59,3  3o.5i,7 

20.  3,3  7.37,1 

20.  1,7  24.55,7 

20.  2,0  38. 20, 5 

20.   1,8  12.  5,4 


H-i.  a, 8 
-ho. 52,1 

4-1.  4,5 
-ho. 55, 3 
-hi.  4,3 
-hi.33,4 
-ho.  55, 5 


io6.3o.i4,4  20.  0,7  3o.i4,i  +2.  4,8 
98.52.28,6  20.  3,2  52.25,7  +i.3o,9 
92.49.43,3    20.  4,7    49«3973    -hi.12,8 


91.15.57,8 

80.31.48,5 
84.i5.5i,6 

85.17. 17,4 
88.54.20,8 
84.13.  7,0 
105.45.26,0 
81.59.  8,6 
88.1 3.1 5, 2 
80.44.32,9 
87.  6.19,4 
87.35.  4,9 
81. 5o.   1,8 

118.45.42,4 
83.  8.25,0 
94.49-ï5,o 
86.38.13,4 

^58.37.24,9 
86.21.20,0 

100.27.  9»^ 
77.34.11,8 

91.28.51,2 

104.42.  8,5 
84.33.49,5 

85.29.11 ,4 

84.54.15,7 

105.27.52,3 

106.32.  3,7 

98 . 52 . 26 , 7 

92.43.35,7 

100. 5i.  9,3 


20.  4,1 
20.  6,0 
20.  4,5 
20.  4,1 
20.  4,2 
20.  6,5 
20.  5,3 
20.  5,5 
20.  6,9 
20. 
20. 
20. 
20. 


20. 
20. 


5,9 
5,3 

4,7 
4,5 

8,7 
6,0 
20.  4,2 
20.  3,2 
1959,0 
20.  2,4 
20 .   1,5 

19.58,1 
20.  2,2 

20.   4,4 

20.  5,5 

20.  5,0 

20.  4,5 

20.  3,3 

20.    2,2 

20.  2,6 
20.  2,4 
20.  3,3 


MAI  1869. 


20.  7,1 
20.  8,1 
20.  6,7 
20.  5,5 


-  3,7 


-  4,8 


—  3,0 


15.54.7  -hi.  8,7 
31.43,5  -ho. 47, 2 
'5.47,9  -ho. 53, 8 
17.13,9  -ho. 55, 8 

54.17.5  -hi.  3,3 
i3.   1,7  -ho. 53,8 

45.20.8  H-2.  0,7 
59.  3,6  -t- 0.49, 8 
i3.  9,3  -hi.   1,9 

44.27.6  4-0.47,7 
6.14,8  -ho. 59,6 

35.  0,8  -hi.  0,6 

49.58.1  -ho.49,6 

45.33.9  4-4.16,7 

8.19,8  -ho.52,o 

49.11.2  -hi.i8,4 
38. ri, 2  -ho. 58, 7 
37.27,4  —0.53,1 
21.18,6  -ho. 58, 2 
*7-  7;9  +1.37,1 
34.14,8  -ho. 42, 7 

28.50,2  -hi.  9,7 

42.    4,2  -hl.56,2 

33.45.0  -ho. 54, 9 
29-  7iO  -ho. 56, 7 

54.12.1  -4-0.55,6 

27.49.2  4-2.  0,3 

32.     1,9  -h2.    6,2 

52.24,4  -t  i.3i,9    —  2,9 

43.34,0  -hi.i3,4 

5i.  6,4  -hi.39,5 


3,4 

4,2 

2,5 


-  2,7 


29 .  o , 5  -h  I .  o , 4 

31.42,5  -ho. 47,3 

21.  8,1  -hi.  0,1 

11.35,4  4-0.52,0 


88.47.32,1 
83.25.43,0 
89.31.52,5 
85.  8.28,7 
89 . 25 . 56 , 3 
99.39.50,2 
85.12.57,2 


106.32.1 5, 2 

3,2      98.53.52,9 

92.50.48.4 


91.17.  0,2 

80.32.27,5 
84.16.38,5 

85.18.  6,5 
88.55.17,6 
84.13.52.3 

105.47.18,3 
8 I . 59 . 5o . 2 
88.14,  8,0 
80,45.12, I 
87 .  7.11,2 
87.35.58,2 
87.50.44,5 

118.49.47,4 

83.  9.  8,0 

94.50.26,4 
86.39.  6,7 

86.22. i3, 6 
100.28.41,8 

77.34.54,3 
91.29.56,7 

104.43.57,2 

84.34.36,7 

85 . 3o .  0,5 

84.55.  4,5 

105.29.46,3 

106.34.  4^9 
98.53.53, I 

92.44.44,2 

100.52.42,7 


3,8      87.29.57,7 

4,0      80.32.26,6 

87.22.  5,0 

83.12.24.2 

24 
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Mai  19. 

2435g  L.  Ch.  de  chasse.  6      lf 

Polaire  PI 6      lp 

24797  L.  Ch.  de  chasse.  7.8    lp 

25019L.  Ch.  de  chasse.  7      lp 

aS  Chiens  de  chasse. . .  lf 

25409  L.  Ch.  de  chasse.  9      lf 

>)  Bouvier lp 

25745L.Ch.de  chasse.  7.8    lf 

25910  Lai.  Bouvier. . .  8      lf 

36o64  Lai.  Bouvier ...  6      lf 

26165  Lai.  Bouvier ...  6      lp 

26358  Lai.  Bouvier. . .  7      lf 

p  Bouvier lf 

g  Bouvier lf 

27068  1^1.  Bouvier 8      lp 

P  Bouvier lf 

Mai  20. 

O  i*'Bord GL 

O  ^'  Bord GL 

7  Gémeaux gl 

Sirius GL 

Mai  22. 

23  Chevelure lf 

237i5L.Ch.de  chasse.  6.7    lp 

23848  L.  Ch.  de  chasse.  7      lf 

ot  Chiens  de  chasse  ...  lf 

24231  L.  Ch.  de  chasse.  8.9    lf 

Polaire  PI lf 

L'Épi LF 

25o4i  L.  Ch.de  chasse.  5      lf 

25209  L.  Ch.  de  chasse.  8      lf 

C  1"  Bord LF 

25719  ^'  ^^'  ^^  chasse.  8.9    lf 

95  Vierge lf 

i  Vierge lf 

26358  Lai.  Bouvier..*  7      lf 

p  Bouvier lf 

Ç  Bouvier lf 

£*  Bouvier lf 

Mai  24. 

a  Andromède gl 

P  Andromède gl 

Polaire gl 

Mai  25. 

O  1"  Bord GL 

O  a*  Bord GL 

Sinus GL 

Juin  1. 

O  l'^Bord GL 

O  a' Bord GL 

Polaire  PI ml-lp 

Ç  Vierge ml-lf 

(4)  Vesta ¥L-LP 


ÎNT 

MÉRIDIEN. 

ASCENSIONS  DROITES. 

Passage 

Asc.  droite 

N 

observé. 

T 

X. 

c. 

c; 

app.  concloe. 

MAI  1869. 

h      m      s 

ê 

» 

b      m      s 

6 

12.59.57,25 

57,81 

s 

+  1,66 

12.59.59,47 

10 

13.10.45,65 

35,25 

36,42 

6 

i3. 15.27,49 

28,07 

+  »,69 

i3. 15.29,76 

6 

13.24.37,09 

37,65 

s 

+  1,71 

13.24.39,36 

6     ] 

[3.3i.37,5o 

37,95 

39,61 

+  1,66 

+  «,72 

13.31.39,67 

6     ] 

[3.4o.  6,52 

7,o5 

+  1,74 

i3,4o.  8,79 

6     1 

i3. 48.26,05 

26,29 

28,13 

4-  1,84 

+  1,76 

13.48.28,05 

6 

i3. 54.16,00 

16, 5i 

+  «,77 

13.54.18,28 

6 

14.  0.20,49 

21, o3 

+  1,78 

14.  0.22,81 

6 

i4*  6.20,20 

20,72 

+  «,79 

14.    6.22,5l 

G 

i4*ii.  3,60 

4,08 

+  1,80 

14.11.  5,88 

6     1 

1 4 . I 8 . 27 , 40 

27,93 

+  1,82 

14.18.29,75 

6 

i4 '26. 10,20 

10,57 

12,44 

-+-  «,87 

+  1,84 

14.26.12,41 

6 

14.39. i5,io 

i5,43 

17,41 

4-  1,98 

+  1,86 

14.39.17,29 

6 

14.44*29,58 

3o,o6 

+  1,87 

14.44.31,93     • 

6 

14.57.  0,04 

0,53 

2,29 

+  1,76 

+  1,89 

14.57.  2,42 

7 

3.47-46,70 

46,94 

5 

3 . 5o .  2,11 

2,35 

9 

6.3o.  4,35 

4,55 

7,82 

-h  3,27 

10 

6.39.18,60 

18,34 

21,64 

4-  3,3o 

6     ] 

12.28.12,67 

12,95 

20,29 

+  7,34 

+  7,43 

12.28.20,38 

6     1 

12.35.56,97 

57,53 

+  7,43 

12.36.  4,96 

6 

12.40.30,34 

30,87 

+  7,44 

12. 40. 38, 3i 

6     ] 

12.49.46,90 

47,37 

54,76 

+  7,39 

+  7,44 

12.49.54,81 

6 

[2.54.13,70 

l4,2I 

+  7,44 

12.54.21,65 

10 

13.10.40,95 

3o,55 

38,38 

6 

1 3. 18.11,57 

11,42 

19, o3 

4-  7,61 

+  7,47 

13.18.18,89 

6 

13.25.27,69 

28,20 

+  7,47 

13.25.35,67 

6 

13.31.53,90 

54,40 

+  7,48 

i3.32.  1,88 

6 

13.39.19,49 

i9>42 

+  7,49 

13.39.26,91 

6 

13.52.47,90 

48,39 

+  7,5o 

13.52.55,89 

6 

13.59.41,15 

41,02 

+  7.5o 

13.59.48,52 

6 

14.  9.  2,95 

2,88 

+  7,5i 

14.  9.10,39 

6 

14.18.21,44 

21,97 

+  7,52 

14.18.29,49 

6     ] 

14.26.  4,67 

5,04 

12,44 

4-  7,40 

+  7.53 

14.26.12,57 

6     1 

4.34.47,34 

47,52 

55,07 

+  7,55 

+  7,54 

14.34.55,06 

6     1 

14.39.  9,44 

9,77 

17,41 

-H  7,64 

+  7,54 

14.39.17,31 

10 

0.   1.23,71 

24,  o5 

37,14 

+13,09 

8 

I.  2.10,19 

10,61 

23,80 

+  13,19 

20 

i.io.i4iO 

24,0 

4o,o 

5 

4.  7.41» 80 

42, o5 

+i3,4i 

4.  7.55,46 

8 

4.  9.57,62 

57,87 

+i3,4i 

4. 10.11 ,28 

5 

6.39.  8,27 

8,01 

21,61 

+i3,6o 

JTUN  1869. 

8 

4.35.54,18 

54.45 

8 

4.38.10,82 

11,09 

20 

i3. 10.24,6 

14,6 

45,5 

6     1 

t3. 27. 33, 8a 

33,82 

2,43 

+28,61 

+28,72 

13.28.  2,54 

8     j 

15.12.41,59 

41,47 

+28,72 

15.^3.10,19 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 

Bar.     6'  Lecture.       Microm.  L« 


Mai  1.  o"',7 

22989  Lai.  Vierge. . 
23 143  LaL  Vierge.. 
a32i7  Lai.  Vierge. . 
23288  Lai.  Vierge. .  „ 

^Corbeau 585     11,8 

23520  Lai.  Vierge. . 
2363o  Lai.  Vierge.. 
23734  Lai.  Vierge.. 
238i2  Lai.  Vierge. . 
23923  Lai.  Vierge. . 

*  Vierge 585  1 1 , 5 

24228  Lai.  Vierge. . 
24308  Lai.  Vierge.. 
24369  Lai.  Vierge . . 

9  Vierge 

24592  Lai.  Vierge..      584     n,i 
Polaire  PI  +  i«',i8.. 
L^Épi 

®  Hébé 

(u)  Parthénope 584    ïo, 8 

a'  Balance 582      9, 5 

(5)  Egérie 

27327  Lai .  Bouvier . 

27403  Lai.  Serpent . 

27510  Lai.  Bouvier.      58a      9,3 

P  Balance 58a      9,3 

(18)  Melpomène 58i      8,9 

(g)  Melete 58i      8,9 


187 

Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.      de  coll.    au  pôle  nord. 
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84.32.54,9 
86.3i.53,4 
84.13.  5,6 
81. i5.  4)4 
io5.45.aa,o 
81.49.12,9 
86.19.35,2 
87.  6.16,6 
90.  5.22,4 
88.36. i5, 3 
85.52.34,1 
80 . 4 I • 52 , 2 
80.37.54,9 
85.20.48,3 

94-49-  «>7 
84.46.25,5 

358.37.28,2 

100.27. 10.0 

77.31.29,3 

91.24.59,4 
105.27.55,3 

106. 33. 56.1 

83.26.  5,0 
88.34.44i3 
83.  6.59,9 
98 . 52 . 25 , 5 

92.37.41,2 
100.43.  6,7 


p 

a, 7 


t 
20. 
20.  7,0 
20.  7,3 
20.  5,0 
2,0 


i,« 


20. 
20. 

20.  0,6 

20.  2,9 

20.  2,6 

20.  2,0 
19.59,5 

20.  1,2 

19-59,9 

20.  2,7 

19-58,7 
19.56,0 
20.  3,4 
20.   2,5 

20.   8,3 

20.  5,9 
20.  6,1 
8,6 

5,8 
20.  6,5 
20.  4)3 
20 .  1)4 
20.  5,3 

20. 11,4 


20. 
20. 


32.53 

31.47 
12.59 

i5.  o 

45.20 

49.12 

19.35 

6.14 
5.20 

36.14 
52.35 

41 .52 

37.56 

20.46 

49- ïo 
46. 3o 

37.26 

27.  7 

3l.22 
24.54 

27-49 
33.48 

26.  o 

34.39 

6.56 
52.24 

37.36 
42.56 


3  4-0.54,6 
7  H-o.58,5 
6  4-0.53,9 

0  -f  0.48, 6 

1  -1-2.   1,0    —  2,6 

6  4-o.49i<> 

5  4-0. 58,1 

4  40.59,7 

7  +1.  6,3 

2  H-i.  2,9 

9  4-0.57,2    —  3,8 

1  +0.47,7 

0  4-0.47,6 

6  -|-o.56,2 

6  4-1.18,5     —  2,9 

3  4-0.55,1 

5  —0.53,2     —  3,3 

7  4-1.37,3     —  2,5 

1  -1-0 .  4a ,  7 

5  4-1 .  9,6 

6  4-2.  0,5    —  3,2 

3  4-a.  6,6 

o  4-0,53,0 

2  4-1.  3,3 

4  4-0.52,4 

6  4-1. 3i, 9    —  3, 1 

4  4-i.i3,o 

o  4-1.38,7 


84.33.44,7 
86.32.43,0 

84 . 1 3 . 50 . 3 

81 . 15.45.4 
105.47.17,9 

81.49.59,0 

86.20. 3o, 4 
87.  7-»o,9 
90.  6.23,8 
88.37.13,9 
85.53.29,9 
80.42.36,6 
80.38.40,4 
^5.21 .39,6 
94.50.25,9 
84.47-22,2 

100.28.41 ,8 
77.32.    1,6 

91.26.  0,9 

105.29.46,9 

106. 35. 5i, 7 

83.26.49,8 
88.35.39,3 
83.  7.45,6 
98.53.53,3 

92*38.46,2 
ioo.44-3i ,5 


Mai  8. 

OBS  — o'",70 454     17,1       72.48.16,2  24.54,1  33.24,7  -1-0.34,0 

OBl4-o'",48 72.48.16,2  13.7,8  5.8,7  4-0.34,9 

Mai  10. 

T  Vierge 5o2     12,7      87.48.26,7  20.  7,6  48.20,1  4-1.  o,3 

«Vierge 99*38.29,1  20.  8,6  38. 21,1  4-1.32,7 

>  Vierge io2.44-3oi5  20.  7,4  44-23,8  4-1. 45, o 

(S)  Pomone 5oi     12,1     io3.33.33,o  20.  4,3  33.29,3  4-1.48,7 

(3)  Égérie 106.48.54,8  20.10,2  48-45, i  4-2.  5,5 

a' Balance 5o3     11,9     105.28.  o,'9  20.  7,8  27.53,5  -f-i.58,2 

S* Balance 5o3     11,9    100.51.19,6  20.  4,7  5i.i5,4  4-1.37, 4 

^Balance 5o4     11,7      98.52.31,6  20.  5,o  52.27,1  H-i.3o,2 

(S)  Melpomène 91  •49-  5,7  20.  4,9  49-  2,0  4-1.  9,7 

(î)  Melete 99.30.28,8  20.4,4  3o.25,i  4-1.32,6 

(4)  Vesla 98.23.32,7  20.10,9  23.22,4  -1-1.28,7 

^Serpent 5o4    11,2      83.  8.55,o  20.  4,9  8.5i,i  4-0. 5i, 5 

Mai  19. 

a  Chiens  de  chasse  .  519      9,9      5o. 58. 12,2  19.59,8  58.i3,4  -^0.10,0 


4,1 
3,6 

4,8 


4,6 
5,3 
4.1 


—  4,9 


87.49.15,9 

99-39.49,3 

102.46.  4,3 

io3.35. i3,5 

106.50.46,1 

105.29.47,2 

100.52.48,3 

98.53.52,8 

9 1 . 5o .   7,2 

99.31.53,2 

98.24.46,6 
83.  9.38,1 


4,1       5o. 58. 20,0 
24. 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 

Passage  Asc.  droite 

G*".  Ob"^.       N  observé.  T  ^^  C  C'  app.  conclue. 


MAI  1869. 


Mai  19. 

24359  L.  Ch.de  chasse.  6      lf  6 

Polaire  PI 6      lp  10 

.44797  !-•  Ch.  de  chasse.  7 . 8    lf  6 

25019  L.  Ch.  de  chasse.  7      lf  6 

25  Chiens  de  chasse. . .  lf  6 

25409  L.  Ch.de  chasse.  9      lf  6 

n  Bouvier lf  6 

25745  L.  Ch.  de  chasse.  7. 8    lf  6 

25910  Lai.  Bouvier ...  8      lf  6 

36o64  Lai.  Bouvier ...  6      lf  6 

26165  Lai.  Bouvier...  6      lf  6 

26358  Lai.  Bouvier ...  7      lf  6 

p  Bouvier lf  6 

e  Bouvier lf  6 

27068  Lai.  Bouvier. ...  8      lf  6 

P  Bouvier lf  6 

Mai  20. 

O  i*'Bord GL  7 

02«Bord GL  5 

7  Gémeaux gl  9 

Sirius GL  10 

Mai  22. 

23  Chevelure lf  6 

237i5L.Ch.de  chasse.  6.7    lf  6 

23848  L.  Ch.  de  chasse.  7      lf  6 

a  Chiens  de  chasse ...  lf  6 

24231  L.  Ch.  de  chasse.  8.9    lf  6 

Polaire  PI lf  10 

L'Épi LF  6 

25o4i  L.  Ch.de  chasse.  5      lf  6 

25209  L.  Ch.  de  chasse.  8      lf  6 

C  l'^Bord LF  6 

25719  L.  Ch.de  chasse.  8.9    lf  6 

95  Vierge lf  6 

i  Vierge lf  6 

26358  Lai   Bouvier..,  7      lf  6 

p  Bouvier lf  6 

Ç  Bouvier lf  6 

s*  Bouvier lf  6 

Mai  24. 

a  Andromède gl  10 

p  Andromède gl  8 

Polaire gl  20 

Mai  25. 

Oi^'Bord GL  5' 

O  a*  Bord gl  8 

Sirius GL  5 

Juin  i. 

Oi*'Bord GL  8 

O  2»  Bord GL  8 

Polaire  PI ml-lf  ao 

Ç  Vierge ml-lf  6 

(£)  Vesta ¥L-lf  8 


h  m 
2.59.57 
3.10.45 
3.15.27 
3.24.37 
3.31.37 

3.40.  6 
3.48.26 
3.54.16 
4.  0.20 
4*  6.20 
4. II.  3 
4 . I 8 . 27 
4.26. 10 
4.39^15 
4.44.29 
4.57.  o 

3.47.46 
3.5o.  2 
6.3o.  4 
6.39.18 


12.28.12 
12.35.56 
i2.4o.3o 
12.49.46 
12.54.13 
i3. 10.40 
i3. 18. I I 
1 3.25.27 
I 3. 3 1.53 
13.39.19 

1 3 .  52 .  47 
13.59.41 

14.  9.  2 
i4' 18.21 
i4'26.  4 
14.34.47 
14. 3g.  9 

o.    1.23 

I.  2.10 
I .10.14 

4.  7.41 
4.  9.57 
6.39.  8 


,^5 

57, 

,65 

35, 

,49 

28, 

,09 

37, 

,5o 

37, 

,52 

7, 

,o5 

26, 

,00 

16, 

.49 

ai, 

,20 

20, 

,60 

4, 

,40 

^7; 

,20 

10, 

,10 

i5, 

,58 

3o, 

,04 

0, 

,70 

46, 

," 

2, 

,35 

4, 

,60 

18, 

,67 

la, 

,97 

57, 

,34 

3o, 

,90 

47, 

,70 

14. 

,95 

3o, 

,57 

i«, 

,69 

a8, 

,90 

54, 

,49 

19. 

,90 

48, 

,i5 

4', 

,95 

a, 

,44 

a». 

,67 

5,. 

,34 

47, 

,44 

9, 

,71 

a4. 

,19 

10, 

>o 

24, 

,80 

4a, 

,62 

57, 

,^7 

8, 

81 

25 

07 

65 

95 
o5 

ag 

5i 
o3 

72 
08 
93 

57 
43 
06 
53 

94 
35 

55 
34 


o5 

87 
01 


JTUN  1869. 


4.35.54,18 
4.38.10,82 
i3. 10.24,6 
13.27.33,82 

15.12.41,59 


54.45 
11,09 
14,6 
33,82 

4î,47 


36,42 

39,61 
28,13 


-h 


1*66 


-4-  1,84 


12,44 
>7,4ï 

a, 29 


1,87 
1,98 

1,76 


7,82    -4-  3,27 
21,64    4-  3,3o 


95    20,29    •+■  7,34 
53 

87 

37     54,76     4-  7,39 

21 

55    38,38 

42     19,03    4-  7,61 

20 

40 

42 

39 
02 

88 

97 

04     12,44 

52    55,07 
77     17,41 


7,40 

7,55 

7,64 


o5  37,14  -1-13,09 
6i  23,80  4-i3,i9 
o      40,0 


21,61     4-i3,6o 


45,5 
a, 43 


I  b      m     f 

1,66    12.59.59,47 


13.15.29,76 
13.24.39,36 
13.31.39,67 
i3,4o.  8,79 
13.48.28,05 
13.54.18,28 
14.  0.22,81 

14*    6.22,5l 

14.11.  5,88 
14.18.29,75 

14.26.12,41 
14.39.17,29 
14.44.31,93 
14.57.  2,42 


+  1 

1,69     I 

-h  ] 

1,71      I 

-h  1 

1,72     I 

4-  1 

1,74     I 

4-  ] 

.,76     1 

-h  i 

1,77     1 

4-  1 

.,78     I 

4-  i 

',79     I 

4-  1 

[,80     1 

4-  1 

1,82     I 

4-  J 

1,84     1 

4-  1 

[,86     I 

4-  1 

^87     1 

4-  1 

r,89     1 

7,43 

4-  7,43 
+  7,44 
4-  7,44 
7,44 


4-  7,47 

4-  7,47 
7,48 

7,49 
7,5o 

4-  7,^0 
7,5i 
7,52 
7,53 

7,54 
7,54 


4-13, 41 
4-i3,4i 


2.28.20,38 

2.36.  4,96 
2.4o.38,3i 
2.49.54,81 
2.54.21,65 


3.18 
3.25 
3.32 
3.39 
3.52 
3.59 

4-  9 
4.18 

4.26 

4.34 

4.39 


.18,89 
.35,67 
.  1,88 
.26,91 
.55,89 
.48,52 
.10,39 

•a9,49 
.12,57 

.55,06 

.17,31 


4.  7.55,46 
4. 10.11,28 


4-28,61 


4-28,72 
4-28,72 


13.28.  2,54 
15.^3.10,19 
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Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.        de  coll.    an  pôle  nord. 


MAI  1869. 


ïlai  19.  o"»,7                  o     ,     .          t     p 

24359  L.  Ch.  de  ch.  44*  1*39,6  19.59,0  i.4i}9  +0.  2,9 

o 

24797  L*  ^b*  ^^  <^h-  ^^>      9>9      4^*  2.27,2  19.57,9  2.3o,4  +0.  o 

26019  L.  Ch.  de  ch.  43.35.  8,7  19.69,2  35. 10,2  -4-0.  2 

25  L.  Cb.  de  chasse.  53.  2.   1,8  20.  0,6  2.  2,5  +0.12 

26409  L.  Ch.  de  ch.  4^-^i*37i4  19.68,2  21.40,4  +0.  5 

Y}  Bouvier 624      9,7      70.66.  9,1  19.69,1  66.10,9  H-o.33 

26745  L.  Ch.  de  ch.  47'i8.44>î*  19.59,1  18.46,2  H-o.  6 

26910  L.  Ch.  de  cb.  4^*  1.62,0  20.  1,0  1.62,2  -f-o.  3 

26064  Lai.  Bouvier.  47-  a. 27,0  20.   i,5  2.26,7  4-0.  6 

26165  LaJ.  Bouvier.  49-38.39,6  20.  1,1'  38.39,4  +0.  8 

26358  LaL  Bouvier.  45. 56. 40, 6  20.  4ii  66.37,7  +0.  4 

p  Bouvier 69.  2.60,9  20.  3,o  2.49}8  +0.18 

g'Bouvier 62.21.66,2  20.  o,&  21,67,3  -1-0.22 

27068  LaL  Bouvier.  626      8,7      49*^9'i4i3  19.68,6  69.16,7  4-0.  9 

Mai  20. 

OBI — o",4a 537     i5,2      69.67.17,0  14.32,2  12.46,4  +o.3i 

OBS-4-o",56 69.67.17,0  26.17,3  40.69,6  -I-0.30 

Sirius 626     16,7     106.30.34,0  20.  0,8  3o.33,7  -|-a.  a 

Mai  22. 

23  Chevelure 617      9,9      66.38.32,2  20.  2,2  38.3i,4  +0.27 

23716  L.  Ch.  de  ch.  43.24*  7,0  20.  0,4  ^4*  8,0  +0.  a 

23848  L.  Ch.  de  ch.  4^*  7*4oi3  19.69,8  7.4^,0  +0.  5 

a  Chiens  de  chasse  .  60.68.12,0  20.  0,8  68.12,2  +0.10 

24231  L.  Ch.  de  ch.  618      9,3      47.21.38,8  20.  4,0  21. 35, 8  +0.  6 

L'Épi 100.27.  9,4  ^o,  2,0  27.  7,8  -f-i.38 

26041  L.  Ch.  de  ch.  /iy.i2.5g^S  20.  0,6  i3.  0,6  +0.  6 

26209  L.  Ch.  de  ch.  47-  7-41j9  ao.   1,4  7.4i»5  -|-o.  6 

CBS-hi"',i8 619      8,7      96.44.  4,7  20.   1,5  44.  3,8  -hi.a2 

26719  L.  Ch.  de  ch.  48.3o.5i,4  19.69,1  3o.53,o  4-0.  7 

96  Vierge 98.39.49,8  20.0,6  39.48,6  -|-i.3i 

t  Vierge 96.21.11,9  20.   1,0  21.11,6  -hi.21 

26358  Lai.  Bouvier.  46.66.37,1  20.   i,5  56.36,8  -4-0.  4 

c  Bouvier 69.  2.4973  20.   1,8  2.49,4  +0.18 

l' Bouvier 618      8,5      62.21.68,8  20.  3,7  21.66,8  +0.22 

Mai  24. 

z  Andromède 533     16,9      61.37.49,1  19.69,0  37.61,7  -+-0.21 

&  Andromède 55.  4*33,4  20.  4,0  4*29,6  +o.i3 

Mai  25. 

OBS  — o",57 616     19,7      68.69.38,7  26.17,7  43.23,5  +0.29,0 

OBI -1-0", 5o 68.69.38,7  14.37,4  i5.   1,6  -ho. 29, 7 

Sirios 5o6    20,4     106.30.37,7  20.  3,6  3o.34,5  -1-2.  0,1 


9 

44.      1.41,4 

9 

42.     2.27,9 

4 

V 

43.35.  9,2 

I 

-  a, 8 

53.  2.11,2 

3 

46.21.42,3 

0 

-  4,4 

70.66.40,5 

2 

47.18.49.0 

9 

46.   1.62,7 

0 

47.  2.29,3 

6 

49*38.44,6 

8 

45.66.39,1 

7 

-  3,3 

59.  3.  6,1 

5 

-  a, 5 

62.22.16,4 

0 

49.69.22,3 

5 

• 

70.13.14,7 

8 

69.41.27,2 

5     -  3,2 

8    -  4,4 

3 

I 

I     -  3,6 


4 

2 

1 
3 
6 

9 

2 

9 
9 


1 
9 


-  3,8 


-  3,7 


66.38.55,5 
43.24.  6,6 
46.  7.43,4 
5o. 58. 18,6 
47.21.38,5 

100.28.42,5 
47.13.  3,1 

47-  7*43,9 
95.45.22,*4 
48. 3o. 56,9 
98.41.16,8 
96.22.29,1 
45.56.38,0 
59.  3.  4,6 


8     —  2,9      62.22.16,9 


4,7 
3,8 


-  a, 4 


68.43.48,9 
69.15.27,7 


Juin  1. 


JUn  1869. 


Polaire  PU- 1",48..      653     11,0    358.37.25,6    20.6,7    37.20,7    — o.53,7    —3,3 

^Vierge 653    10,8      89.64.32,8    20.  i,5    64.32,0    +1.6,6    —6,7      89.66.33,5 

0  Vesta 653      9,3      98129.26,3    20.  2,1    29.24,5    -M.3i,5  98.30.60,9 
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G^  Ob'.      N 


Juin  i. 

28072  Lai.  Serpent...  7.8  ml-lf      6 

^'Balance ml-lf      6 

X  Balance ml-lf      6 

28773  Lai.  Serpent. . .  9    ml-lf 

).  Balance ml-lf 

29081  Lai.  Serpent. . .  9    ml-lf 
29202  Lai.  Serpent...  B.9  ml-lf 

(97)  Clotho ml-lf 

À  OphiuchuS ML-LF 

Y)    1"  Bord ML-LF 

»?    2*  Bord ML-LF 

13  OphiuchuS ML-LF 

fj  Andromède gl 

Polaire gl 

Juin  2. 

Oi"Bord GL 

O  2*  Bord GL 

^'  Balance ml-lf 

27297  Lai.  Bouvier...  6    ml-lf 

20  Balance ml-lf 

27579  Lai.  Serpent...  8    ml-lf 

(4)  Vesta ml-lf 

2;'  Balance ml-lf 

X  Balance ml-lf 

a  Serpent ml-lf 

28773  Lai.  Serpent. . .  9    ml-lf 

28854  Lai.  e  Serpent. .  3    ml-lf 

28971  Lai.  Serpent. . .  9    ml-lf 

29101  Lai.  Serpent. ..  9    ml-lf 

29172  Lai.  Serpent. . .  9    ml-lf 

29271  Lai.  Serpent. . .  8    ml-lf 

(97)  Clotho ML-LF 

3oi88  Lai.  Hercule  . . .  ml-lp 

30292  Lai.  Hercule . . .  ml-lf 

3o383  Lai.  OphiuchuS.  8    ml-lf 

30476  Lai.  Hercule  .. .  8.9  ml-lf 

3o57o  Lai.  OphiuchuS.  ml-lf 

3o655  Lai.  OphiuchuS.  8    ml-lf 

f)  1"  Bord ML-LF 

t)    2*  Bord ML-LF 

ri  OphiuchuS ML-LF 

(s)  Flore ML-LF 

Juin  5. 

O I"  Bord GL          8 

O  a*  Bord gl          5 

Sirius gl        10 

Procyon gl         5 

26492  Lai.  Vierge ....  kl-lf      6 

26562  Lai.  Vierge.  ...  8.9  ml-lf      6 

26638  Lai.  Vierge ....  8.9  ml-lf      6 

26721  Lai.  Bouvier.. .  7.8  ml-lf      6 

26802  Lai.  Vierge ....  8.9  ml-lf      6 

26879  Lai.  Vierge ....  8.9  ml-lf      6 


Passage 
observé. 

JUIN  1869. 


X. 


Asc.  droite 
C.        app.coDclQe. 


h     m     I  8 

15.17.11,09  iij05  s 

i5. 20. 25, 63  25,38  54,12 

I 5. 33. 57, 56  57,26  26,02 


,  -4-28,72 
-1-28,74  4-28,72 
4-'-a8,76     4-28,72 


6  15.41.  7,57  7»6îi 

6  15.45.17,55  17,24 

6  I 5. 51.46, 80  46,92 

6  i5.55.5i,65  51,77 

6  ]6.  7.41,87  4'}Si 

6  i6.23.5i,3o  5i,33 

6  i6.5i.i3,4B  i3,i6 

6  16. 5i. 14, 88  14, 56 

6  17.  2.25,47  a5,23 

7  I.  1.54,93  55,35 
18   I. 10.  9,0  19,0 

7   4«40'  o,o3  o,3o 

3   4-42*i6,66  16,93 

6  i4.49*i2i74  13)58 

6  14.52.23,49  23,56 

6  14.55.57,91  57,50 

6  i5.  i.5i,23  61,26 

6  i5. 11.55, i5  55, o3 

6  i5.20.25,5i  25,26 

6  15.33.57,53  57,23 

6  15.37.21,68  21,77 

6  i5.4i.  7,48  7,53 

6  i5.43.5o,i4  50,19 

9  15.48.12,72  12,73 

6  15.52.34,53  34,65 

6  i5. 54.50, 53  5o,65 

6  15.57.4^,60  4^,70 

7  16.  6.52,21  52, i5 

6  i6.28.4i)98  4^>o6 

6  16.32.  7,25  7,32 

6  16.35.   1,77  1,79 

6  16. 38.  o,i3  0,19 

6  16.41.18,47  18, 5i 

6  16. 44-13,88  13,89 

6  16.55.54,65  54,33 

6  16.55.55,93  55,61 

6  17.  2.25, 4^  25,18 

5  17.15.22,3]  22,04 


4.52.19,82  19,63 

4.54.36,43  36,73 

6.38.52,87  ^^?^9 

7.31.56, 94  57,02 

14.23.44,45  44,53 

14.26.41,92  43,00 

14.39.40,82  40,87 

14.33.  8,53  8,66 

14.35.46,70  4^,77 

i4«38. 15,17  i5,25 


-1-28,72 
45,89    4-38,65    4-38,73 

+38 ,  73 
4-38,73 

4-38,73 

20,22    4-38,89    4-28,72 

4-28,72 
-1-28,73 

53,89    4-38,66    4-38,72 

24,04     -^-28, 69 

45,8 


41,43 
36,39 


54,13 
26,  o3 
5o,64 


4-28,85 
+38,89 


4-38 , 86 
-1-28,80 
4-28,87 


53,90    -1-28,72 


21,57 
26;  00 


4-38,98 
-1-38,98 


-1-38,83 
+38, 83 
4-38,83 
4-38,83 

-1-38,83 

-1-38,83 
-1-38,83 
4-38,83 
-1-38,83 
4-38,83 
{-38,83 
-1-28, 83 
-1-28 ,  83 
4-28,83 

4-28,83 

+28,83 
4-28,83 
4  28,83 
+28,83 
+28 ,  83 
+28,83 
+28 ,  83 
4-28,83 
+28,83 

+28,83 

+28,88 
+28 ,  88 


+39 ,04 
+39,04 
+39 ,  04 
+39,04 
+39,04 
+39,04 


Uni 
5.17.39,77 
5.20.54,10 
5.34.25,98 

5.41.36,34 
5.45.45,96 

5.52.15, 64 
5.56.20,49 

6.  8.10,53 

6.24.20,05 
6. 51.41, 88 
6.51.43,28 

7.  2.53,95 


4.49.41,41 
4.52.52,39 
4.56.26,33 

5.  2.20,09 

5.12.23,86 

5.20.54,09 
5.34.26,06 
5.37.50,60 
5.41.36,36 
5.44.19,02 
5.48.41,56 

D m â3 .        J, 4^ 
5.55.19,48 

5.58.11,53 

6.  7.20,98 

6.29.10,89 
6.32.36,i5 
6.35,30,62 
6.38.29,02 
6.41.47.34 

6.44-4'^  7^ 
6.56.23, 16 

6.56.23,44 

7.  2.54,01 

7.15.50,87 

4.52.48,51 
4  55.  5,61 


14.24.13,57 

14.37.11,04 

14.30.  9,9* 
14.33.37,70 

14.36. i5,8i 
14.38.44,39 
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Correct.    Dt8t.appar. 
Lf  Réfr.        de  coll.    au  pôle  nord. 


Jnin  i. 

2807a  Lai.  Serpent. 

^*  Balance 

X  Balance 

a  Serpent 

28773  Lai.  Serpent. 
)^  Balance 

29202  Lai.  Serpent. 

(g)  Ootho 

X  Ophiuchus 

î)  centre 


Bar.      e' 


o",7 


65 1 

652 

65 1 
65o 


q  Ophiuchus.. 
P  Andromède. 


Juin  2. 

OBI-o»4o 

OBS-4-o»,98 

P  Balance 

27297  Lai.  Bouvier. 

20  Balance 

27579  Lai.  Serpent. 

(4)  Vesta 

Ç'  Balance 

X  Balance 

a  Serpent 

28773  Lai.  Serpent. 
28854  Lai.  «Serpent. 
28971  Lai.  Serpent. 
29101  Lai.  Serpent. 
29172  Lai.  Serpent. 
29271  Lai.  Serpent. 

(g)  Clolho 

3oi88  Lai.  Hercule. 
3o!à92  Lai.  Hercule. 
3o383  L.  Ophiuchus. 
30476  Lai.  Hercule. 
3o57o  L.  Ophiuchus. 
3o655  L.  Ophiuchus. 
\)  centre 

n  Ophiuchus 

0  Flore 

Juin  S. 

OBS-o-,58 

OBl4-o»,4o 

Sinus 

Procyon 

26492  Lai.  Vierge. . 
26562  Lai.  Vierge. . 
20638  LhI.  Vierge. . 
26721  Lai.  Bouvier. 
26802  Lai.  Vierge. . 
26879  Lai.  Vierge. . 
{x}  Balance 


640 
638 


Lecture.  Microm. 
JUIN  1888. 

o          »          If  l          P 

90.    3.39,2  20.    2,0 

io6.i3.3o,o  20.  2,4 

109.12.54,2  20.  6,8 

83.  8.49,0  20.  2, I 

86.  8.io,t  20.  4>5 

109.44*   1)9  20.  4)0 


3.38,6  +1.  8,5 

13.28,4  '■\-^'  6,0 

12.47,8  4-2.25,2 

8.47»9  -4-o.53,o 

8.  6,4  4-0. 58,9 

43.58,1  4-2.29,2 


8,5 
8,5 
8,1 
7,9 


80.46.28,2 

94.  5.17,3 

87 . 42 . 37 , I 
iio.44-i4iO 


20.  4,3  46.24,5  -4-0.48,8 

20.22,3  4*55,5  H-i»i8,o 

20.  0,2  4^-38,1  +i«  a}3 

20.  8,0  44*  6,2  4-2.37,5 


65o      7,9    io5.3i.4o,6    20.  7,5    3i.33,4    4-2*  2>7 
660    14,8      55.  4>3o,9    3o,  2,2      4>27)0    4-o.i4t3 


654     17,0      67.50.21 
67 . 5o . 2 I 

639     11,7      I00.5l.2l 

84.53.45 

114.4^*58 

87.47.36 

637     11,3      98.31.34 

io6.i3.3i 
109.12.52 
83.  8.47 
86.  8.  7 
85.  6.39 
89.30.52 
80.41*53 
80.42.21 
81. 58. 10 


634     10,7 


63i     10,1 


94.  3.28 

83.43.25 
84*4(*25 
88.29.15 
85. 31.53 
87.  0.39 
89.27.28 
110.43.52 


io5. 31.44 
63o      9,8     107.22.55 


639    3^4 


22,7 
21,7 


646    18,0 


67.25.  3 
67.25.  3 

io6.3o.38 
84.25.57 
84.37.50 
84.54.53 
86.34.28 
82.  4.54 
85.22.58 
84.54.18 

105.28.  3 


,3 
,3 
,5 

18.49.4 
30.26,4 

20.  9,3 

1.33, 
^9.54, 

5l.I2, 

,0 

20.10,0 

53.36, 

,6 

20.  8,2 

42. 5i, 

,0 

20.  7,0 

47-^9» 

,8 

20.  4,9 

3i.3o, 

,9 
,4 

20.  3,0 
20.   2,3 

13.29, 
12. 5o, 

)9 

,3 

20.  0,6 
20.   1,3 

8.48, 
8.  6, 

,8 
,3 

20.  0,6 
20.  2,9 

6.40, 
3o.5o, 

,4 

20.   1,6 

41.52, 

,4 
,3 

20.  4)6 
20.  1,1 

42.18, 
58.  9, 

,a 

20.  5,7 

3.23, 

»8 
,8 

19.59,0 
20.   1,3 

43.28, 
41.25, 

,8 

19-59.7 
19.58,7 

29.16, 
31.56, 

,7 

20.   3,7 

0.36, 

;7 

,3 

20.  4,4 
20.10,2 

27.25, 

43.4a, 

,» 

20.  8,2 

31.36, 

1» 

20.   5,2 

22. 5o, 

,5 

26.20,1 

8.45, 

,5 

,4 
,6 

14.44,1 
20.  4)6 
20.  8,1 

40.19, 
30.34, 
25. 5o, 

,5 

20.  1,2 

37.50, 

,4 
,5 

19.59,0 
20.  0,8 

54.55, 
34.28, 

,8 

20.  3,7 

4.5i, 

,5 

20.  2,5 

22.57, 

,1 

20.  6,2 

54.13, 

,3 

20.  6,7 

27.57, 

3 
o 

7 
1 

1 

9 
3 

7 
5 

3 

9 
I 

4 

9 
o 

9 


o 

7 
5 

o 

9 
o 


4-0. 
-4-0. 

4-1. 
4-0. 
4-3.1 
4-1. 

-fi. 


3o 

-f2.  4 

42.23 

4-0.52 
4-0. 58 
-4-0.56 
-hi.  5 
4-0.48 
4-0.48 
4-0. 5o 

-I-1.17 
4-0.53 
+0.55 
H-i.  3 
4-0.57 
4-1.  o 

-h!.    5 

-f2.35 


29,0 
3 
3 

7 
5,0 

6 

8 


28 

39 
55 


3    -4-2.   I 
1     4-a.i2 


6 
3 
2 
3 
2 
2 
5 
6 
2 
1 
o 


40.^7,4 

40.28 

4-2.   1 

4-0.52,8 

4-o.53,9 

4-0.54,5 

4-0.57,7 

-4-0.49,3 

4-0.55,4 
4-0.54,5 

+!.57,8 


5,7 
5,1 

6,0 


o        r        • 

90.  4* 4^,0 
106. 15.29,3 
109.15.  7,9 

83.  9.35,8 


86. 


9.  0,2 


—  4,0    109.46.22,2 


-  5,3 


80.47.  8,2 
94.  6.  8,4 

87.43.35,3 
110.46.38,6 


3,8    io5.33.3i,o 
2,0 


68.  2.  o 
67.30.20 

-  5,0     100.52.46 
84.54.25 

-  7,8     114.46.  o 
87.48.25 

98.32.55 

7  —  5,7     106. 15.28 

7  —  6,3    109.15.  8 

4  —  6,1       83.  9.34 

2  86.  8.59 

1  85.  7.30 

6  89.31.49 

2  80.4a. 35 

2  80.43.  o 

4  81. 58. 54 

o  94.  4-34 

6  83.44. i5 

5  84.42.15 

3  88.3o.i3 
2  85.32.47 

2  87.  i.3i 

6  89.28.24 
9                   110.46.12 

3  —  5,4     io5.33.3i 

2  107.24.56 

67.  9.  8 
67.40.42 

3  -  5,2 

-  4,8 
84.38.36 
84.55.4a 
86.35.18 
82.  5.33 
85.23.45 
84.55.  o 

-  7,5     105.29. 47 


3 
3 
o 
8 
I 
5 

I 

4 
2 

7 
1 

3 

9 
1 

2 

3 

5 

6 
2 
8 
2 
1 

6 
2 

6 
3 

o 
3 


8 

4 

9 
6 

3 

3 
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G^    Ob' 


N 


Passafje 
observé. 


c. 


Asc.  droite 
app.  conclue. 


JUIN  1869. 


Juin  5. 

V  Balance ml-lf  6 

27327  Lai.  Bouvier ...  8.9  ml-lp  6 

27403  Lai.  Serpent. . .  7.8  ml-lf  6 

27483  Lai.  Bouvier ...     8    ml-lf  6 

27579  Lai.  Serpent ...     8    ml-lp  G  . 

27665  Lai.  Serpent ...     8    ml-lf  6 

(T)  Vesta ML-LF  6 

CD  3^  =  —  8°  40' 8      ML-LF  6 

27989  Lai.  Serpent...  8.9  ml-lf  ^  5 

28089  Lai.  Serpent ...     8    ml-lf  6 

i;'  Balance ml-lp  5 

28283  Lai.  Serpent...     8    ml-lf  6 

28378  Lai.  Serpent...  8.9  ml-lf  6 

28467  Lai.  Serpent...  8.9  ml-lf  6 

X  Balance ml-lf  6 

a  Serpent ml-lf  6 

28745  Lai.  Serpent...  5.6  ml-lp  5 

2883i  Lai.  Serpent...  8.9  ml-lf  6 

28922  Lai.  Serpent...  8.9  ml-lf  6 

28995  Lai.  Serpent. . .     8    ml-lf  6 

29081  Lai.  Serpent.,  r  8.9  ml-lf  6 

29165  Lai.  Serpent .. .     9    ml-lf  6 

29261  Lai.  Serpent. . .     7    ml-lf  6 

@  Clolho ML-LF  10 

1  Ophiuchus ML-LF  6 

(S)  Ausonia ml-lf  8 

r,  Ophiuchus ml-lf  6 

(s)  Flore ml-lp  8 

Juin  6. 

Polaire gl  20 

f  Bélier gl  3 

a  Bélier gl  8 

Juin  7. 

O  i**^  Bord GL  7 

O  a*  Bord GL  6 

ç  i"  Bord GL  10 

^  i*'  Bord GL  7 

Sirius GL  10 

Castor  ^la  2") gl  10 

Procyon •. . . .            gl  10 

Pollux GL  8 

Polaire  PI ml-lf  10 

61  Vierge ml-lf  7 

a'  Balance ml-lf  6 

P  Balance ml-lf  6 

27327  Lai.  Bouvier...  8.9  ml-lf  6 

27403  Lai.  Serpent...  7.8  ml-lf  6 

27433  Lai.  Bouvier.  . .  8.9  ml-lf  6 

27579  Lai.  Serpent. . .     8    ml-lf  6 

(T)  Vesta ML-LF  6 

27939  Lai.  Serpent...  8.9  ml-lf  6 

28024  Lai.  Serpent ...     8    ml-lf  6 

^8108  Lai.  Serpent.  ..     7    ml-lf  6 


Il      m      s 

4.49.12,70 
4.53.44}3o 
4 . 56 . 1 5 , 1 5 
4.58.54,01 
5.  1.51,19 
5.   4'î»7,ao 

5.  9.44,51 

5.11 .5i ,32 
5.14.17,27 
5.17.35,96 
5.20.25,34 
5.24.35,88 
5.27.47,20 
5. 3o. 40,08 
5.33.57,23 
5.37.21 ,56 
5.39.37,62 
5.42.51,68 

5.46.20,24 
5.49.49,18 
5.5i .47»58 
5.54.39,65 
5.57.26,07 

6.  4*V>oi 
6.23.5i ,18 
6. 5i .39,33 

7.    2.25, i5 

7. 12.13,93 


12, 5i 

44,41 
i5,i7 

54,08 
5i,23 
27,25 

44,36 

51,17 
17,36 

35,98 

25,  o5 

35,90 

47,î*9 
40,14 

56,87 

21,67 

37,74 
5i,73 

20, 38 

49,  a5 

47,73 
39,80 
26,17 

a6,97 

5i  ,22 

38, 60 

24,88 

i3,6i 


41*43 


-4-28,92 


54, i3     -f29,o8 


26,04 
5o,65 


-l-a9, 17 
+28,98 


20,25 


53,99 


4-29,03 
-+-29 ,  06 


i.io.  3,3       19,9      49,7 

1.46.53.84  54,14    *4,i4    -l-3o,o(> 

1.59.16.85  17,20     47,22     -h3o,02 


-4-29,04 
4-29,04 
4-29,04 
4-29,04 
4-29,04 

4-29,04 

4-29,04 

4-29,04 
4-29,04 
4-29,04 
-h29 , 04 

4-29,04 
4-29,04 
-^-29, 04 
4-29 , 04 
4-29 , 04 
4-29,04 
4-29,04 
4-29,04 
4-29,04 
4-29,04 

-f29,o4 

4-29,04 
4-29,04 
4-29,04 
-4-29,04 
-f-29,04 
4-29,04 


b      m     t 
4.49.41,55 

4.54.13,4^ 

4.56.44,21 
4.59.23,12 
5.  2.20,27 
5.  4*56,29 

5.io.i3,4o 
5.12.20,21 

5.  i4* 46,40 
5.18.  5,02 
5.20.54,09 
5.25.  4;94 
5.28.16,33 
5.3i.  9,18 
5.34.25,91 
5.37.60,71 
5.40.  6,78 
5.43.20,77 

5.46.49>4'^ 
5.50.18,29 
5.52.16,77 
5.55.  8,84 
5.57.55,21 

6.  4*56,01 
6.24.20,26 
6.52.  7,64 

7.  2.53,92 
7.12.32,65 


5.  0.32,95 

33, 3o 

-|-3o,o6 

5.    I.  3,30 

5.  2.5o,3o 

5o,65 

+3o,oG 

5.   3.20,71 

5.35.44,27 

44,63 

-i- 30,07 

5 .  36 . 1 4 ,  70 

6.31.38, 59 

38,94 

4-3o, 10 

6.Ô2.  9,04 

6. 38. 51,90 

5i  ,60 

21 

,57 

-4-29,97 

4-3o,io 

6.39.21,70 

7.25.42,80 

43,28 

i3 

,46 

4-3o, 

18 

-4-3o,i2 

7.26.13,40 

7.31.55,72 

55,81 

26 

,00 

4-3o, 

«9 

4-3o,i3 

7.32.25,94 

7.36,46,44 

46,87 

17) 

,01 

-h3o, 

14 

4-3o, i3 

7.37.17,00 

i3. 10.40,9 

24,3 

5o 

,2 

i3.ii.  4,9' 

4,59 

34,64 

-^3o, 

o5 

4-29,95 

i3. II. 34, 54 

14.42.58,57 

58,29 

28 

,36 

-l-3o, 

07 

4-29,99 

14.43.28,28 

14.49.11,73 

11,54 

41, 

42 

4-29, 

88 

4-  3o ,  00 

14.49.41,54 

14.53.43,32 

43,42 

-h3o,oo 

14.54.  i3,4j^ 

I 4 • 56 . 1 4 , I 8 

14,20 

4-3o,oo 

14.56.44,20 

14.58. 53, i3 

53,20 

4-3o,oo 

14.59.23,21» 

i5.   i.5o,i3 

5o,i7 

-+-3o,oi 

i5.  2.20,18 

i5.  8.24,14 

23,99 

-f  3o,oi 

i5.  8.54,00 

15.12.40,22 

40,28 

4-3o,oi 

i5, 13.10,29 

15.15.29,72 

29,85 

-4-3o,oi 

i5. 15.59,86 

i5.i8.   4,38 

4,5i 

4-3o,oi 

i5. 18.34,52 
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Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.       de  coll.     aap^lenord. 


5. 

î'  fiahince 

27327  Lai.  Bouvier . 
27403  Lai.  Serpent . 
27483  Lai.  Bouvier . 
27579  Lai.  Serpent. 
27665  Lai.  Serpent . 

0  Vesta 

*A=  !5*'12'"2</... 

2798g  Lai.  Serpent. 
28089  Lai.  Serpent . 

Ç  Balance 

28288  Ul.  Serpent . 
28378  Lai.  Serpent . 
28467  Lai.  Serpent . 

«  Balance 

2  Serpent 

28745  Lai.  Serpent . 
2883  f  Lai.  Serpent . 
2892!!  Lai.  Serpent . 
28995  Lai.  Serpent . 
29081  Lai.  Serpent. 
29165  Lai.  Serpent . 
^9261  Lai.  Serpent. 

@  Qotho 

\  Ophiuchus 

(S)  Ausonia 

n  Ophiuchus 

0  Flore 

Juin  6. 


o",7 


646     17,8 


646    17,6 


648 
648 
648 


17,1 
16,5 

16,1 


JUIN  1869. 


100.5l.!A'J,8 

83.26.  4,1 
88.34.45,3 
85.29.18,8 

87.47.34,9 
86.39.37,3 

98.38.44,2 

98 . 38 . 37 , 7 
84.  7.56,0 
88.51.56,3 

106.13.39,7 
88.40.  2, a 
84. 10.45,0 
85.55.  7,1 

109.12.58,9 
83.  8.53,4 

82.13.21,4 
86.47.19,7 

8i.i4-i3,o 

85.16.   1,2 

80.42.26,1 

80.45.35,2 

83.36.47,7 

93.59.27,8 

87.42^5,9 

123.32.47,9 

io5.3i.44,3 

107.24.24,5 


t     p 
2u.  G, G 

20.  4,8 
20.  4,^ 
20.  2,0 
20.  2,6 
20.  4,4 

20«    3,0 

20.    2,5 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 


5,6 

5,9 
6,5 

4,7 

3,9 
20.  3,0 

20.  4,8 

20.   3,2 

20.   3,2 

20.  3,4 

20.  2,9 

20.   1,5 

20.11,9 

20.  5,5 

20. 

20. 

20. 


4,6 

5,7 
5,5 


20.21,7 
20.  4,7 
20.  5,6 


5i.iG 
26.  o 

34.41 
29.17 
47.33 
39.34 

38.41 
38.35 
7.5i 
5i.5i 
13.33 
39.58 
10.42 
55.  4 

12.54 

8.5i 

13.19 

47.17 
14. II 
16,  o 
42.15 
45.30 

36.44 
59.23 

42.41 

33.27 

3i.4o 

24.18 


8  +1.37,1 

2  -+-0.51,7 
6  -hi.   1,9 

4  4-0.55,6 

3  -+-I.  0,2 
i  4-0.57,9 

3  +1.29,1 

5  +1.29,1 

6  -ho.53,0 
5  +1.  2,6 


+2.   1,9    —  7,1 
+1.  2,1 


7,1 
8,2 


9 
8 

I  +0.53,1 

9  +o.56,5 

5  +2.20,5 

3  +0 . 5 1 , 3 

1  +0.49,7 

6  +o.58,3 

2  +0.48,0 

4  4-0.55,3 

4  +0.47,1 

3  +0.47, a 
1  4-0.52,2 

o  +I.l5,2 

5  •+!.  0,3 
5  +6.44,8 
o  +1.58,9 

7  +2.  9,5 


—  G, 9  100.52.46,6 
83.26.44,6 
88.35.36,2 
85. 3o.  5,7 
87.48.26,2 
86.40.24,7 
98.40.  3,1 

98.39.57,3 
84.  8.37,3 
88.52.46,8 

106.15.28,5 
88.40.53,6 
84.11 .27, 9 
85.55.54,1 

109.15.  7,7 
83.  9.35,3 
82.14.  1,5 
86.48.  8,6 
8i.i4.5i,9 
85.16.48,4 
80.42.55,2 
80.46. 10,2 
83.37.29,0 

94.  o.3o,9 

87.43.34,5 

123.40.  5,0 

io5.33.3i,6 

107.26.20,9 


7,3 
6,7 


a  Bélier 671    24,2 

Jnin  7. 
GBS+o-,i5 667    26,9 

0  BI 4-  i-,o7 

9  BS 666    27,7 

01  Orion 

?  centre 663    28,4 

Sinus 662    28,0 

Castor  (la  2'] 

Procyon 659    27,9 


67.  9>7,4    ao.  0,7      9. '7,5    +0.27,3     —  6,6      67.  9.38,1 


67.13.  3,3 
67.13.  3,3 
66.  9.49|5 
82.36.45,2 
66.35.34,8 
106. 3o. 41, 3 
57.49.32,6 
84.25.56,0 


26.26,4 

14.49,7 
20.i5,5 

20.  7,8 

20.  7,1 

20.  4,7 

20.  2,5 

20.  4)0 


56.37,6 
28.13,2 

9.34,9 
36.37,8 

35.28,6 

30.37, I 

49.30,8 

25.52,7 


4-0.26,7 

+0.27,4 
+0.25,7 
+0.48,6 
+0.26,2 
+  1.59,3 
4-0,16,5 
+o,5i,8 


7,0 


6,5 

7,1 
6,4 


66.56.57,6 
67.28.33,9 
66.  9.53,9 
82.37.19,7 
66.35.48,1 
106.32.29,7 
57.49.40,6 
84.26.37,8 


a*  Balance. 
IP  Balance. 
27327  Lai. 
27403  Lai. 
27483  Lai. 
97579  Lai. 

(4)  VesU. 

27939  Lai. 
28024  Lai. 
28108  Lai. 


Bouvier . 
Serpent. 
Bouvier . 
Serpent . 


Serpent  •      642 

Serpent. 

Serpent. 

Observations.  — 


643    21,4     io5.25.2i,9 

100^1.25,4 
83.26.  7,8 

88.34.48,1 
85.29.23,0 

87. 47-34, 7 
98.44.18,1 

20,7  86.10.32,5 
81.42.  0,3 
81.43.52,2 

Tous  XXIV. 


20.  5,2 
20.    8,2 

20.  7,5 
20.  6,3 
20.  5,5 
20.  2,0 

20.  2,8 

20.  0,5 

19.59.5 
19.59,1 


25.16,8 
51.17,8 
26.  1,2 
34.42,6 
29.18,1 
47.33,6 

44.16,0 

10.33,0 

42.  1,7 
43.54, I 


1.56,1 
+1.35,9 
+o.5i,i 

+1.  1,1 
+0.54,9 

-ho.59,6 
+  1.28,4 

+0.56,3 
-♦-0.48,2 
+0.48,2 


~  7,1 
-  6,8 


105.27.  5,5 
100.52.46,3 
83.26.44,9 
88.35.36,3 
85. 3o.  5,6 
87.48.25,8 

98.45.37,0 

86.11.21 ,9 
81.49.42,5 
81.44.34,9 


25 
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G'.  Ob'.       N 


Jnin  7. 

V  Balance ml-lp 

aSaSB  Lai.  Serpent.  ..7.8  ml-lf 

28878  Lai.  Serpent...  8.9  hl-lf 

28484  Lai.  Serpent ...  8    ml-lf 

X  Balance ml-lf 

a  Serpent ml-lf 

28881  Lai.  Serpent ...  8    ml-lf 

28922  Lai.  Serpent ...  9    ml-lf 

28995  Lai.  Serpent...  8    ml-lf 

291 12  Lai.  Serpent ...  8    ml-lf 

29201  Lai.  Serpent ...  8    ml-lp 

@  Clotho ml-lf 

(&)  Âusonia ml-lf 

>i  Ophiuchus ml-lf 

(9)  Flore ml-lf 

V  Ophiuchus ML-LF 

(57)  Mnémosyne ml-lf 

Juin  8. 

P*  Scorpion lf 

T  Scorpion lf 

X  Ophiuchus LF 

V}  Ophiuchus LF 

(s)  Flore LF 

P  Andromède gl 

Polaire gl 

a  Bélier gl 

Juin  9. 

O  i"Bord gl 

0  2*  Bord GL 

9  1*'  Bord GL 

Sirius GL 

Castor GL 

Procyon gl 

Pollux gl 

Juin  il. 

Polaire gl 

^Bélier gl 

01  Bélier gl 

Jnin  12. 

O  1"  Bord GL 

O  2*  Bord GL 

9  i^Bord GL 

Jnin  15. 

P  Bouvier pt-lf 

27675  Lai.  Bouvier  . . .  pt-lf 

27686  Lai.  Bouvier .  . .  pt-lf 

S  Bouvier pf-lf 

a  Couronne Pr-LF 

28618  Lai.  Couronne..  7.8  Pr-LF 

28761  Lai.  Couronne..  8.9  pr-LF 

28845  Lai.  Couronne. .  pt-lf 

28926  Lai.  Couronne. .  pt-lf 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

8 

8 
6 
8 
5 
10 


10 
20 
10 

8 

7 
8 

10 

10 

8 

8 

20 

7 
10 

8 

9 
10 


8 
6 

4 
6 
10 
6 
6 
6 
6 


Passage 
observé. 

JUIN  1860. 

h     m     • 

i5. 20. 24, 36 

15.24.34,77 
15.27.46,03 

i5.3i.  2,69 

i5. 33. 56, 26 

15.37.20,48 
15.42.50,27 
15.46.19,17 
15.48.48,06 
i5.53.io,io 
i5. 55.50,93 

16.  2.51,59 


X. 


54, i3 


24,07 

34,79 
46,12 

2,78 

55,90    26,05 

20,59    5o,65 

5o,32 

19, 3i 

48,  i3 

10,11 

50,96 

5i,52 
27,50 


16.49.28,23 

17.  2.24,32  24,04 

17.  9.49,03  48,71 

17.51,20,97  20,80    50,78 

17.59.35,20  35, i3 


C. 


I  s 

-f-3o,o6    -h3o,oi 

-i-3o,oi 

-+-3o,oi 

-h3o,02 

-f-3o,i5    -|-3o,02 

-f3o,o6    -t-3o,o2 

-h30,02 

4-3o,o3 
4-3o,o3 
4-3o,o3 
-|-3o,o3 

4-3o,o3 

4-3o,o6 
-f3o,o6 
-l-3o,07 
4-30,09 
-+- 30,09 


53,96    4-29,92 


-+-29,98 


6     15.57.21,40    21,04    5i,37    -h3o,33    +3o,48 


16.27.15,94 
16.50.59,24 
17.  2.23,80 

17.  8.40,75 

I .  I . 52 , 3o 
i.io.  8,0 
1.59.15,43 


i5,38  46,o3  4-3o,65 

59,39  29,87  4-3o,48 

23,53  53,98  -^3o,45 

40,43 

52,8?  24,27  -4-3i,44 

24,5  5i,5 

ï5,78  47, 3i  4-31,53 


4-3o,48 
4-3o,48 
-f-3o,48 

4-3o,48 


5.  8.47,32  47,67 
5. II.  4>86  5,21 
5.46.27,06  27,42 


4-31,78 
4-31,78 
4-3i,84 


6.38.49,89  49,59  21,57    4-31,98    4-31,91 

7.25.41.02  41, 5i  i3,45  -+-3i,94  4-31,98 
7.31.53,98  54,07  25,99  -t-3i,92  4-31,98 
7.36.44,55  44,98  17,00    4-32,02    4-3i,99 

1.10.11.3  18,6  54,2 
1.46.47,32  47,62  24,28    +36,66 
1.59.10,39  10,74  47,39    -f-36,65 

5.21.  8, IL  8,46 

5.23.25,78  26,13 

6.  2.3o,63  3i,oo 


14.56.17,99 
i5.  0.44,60 

i5.  4* >i,io 
i5.  9.30,90 
15.28.26,17 
15.34.43,57 
15.39.12,77 
15.42.28,55 
15.45.20,59 


18,39  *a,i5    4-43,76    4-43,72 

44,95  4-43,72 

11,38  -h43,72 

3i,22  14, 85    4-43,63    4-43,72 

26,43  10, i3    4-43,70    4-43,72 

43,85  4-43,72 

i3,i3  4-43,7» 

28,83  4-43,7» 

20,95  4-43,7» 


Asc.  droite 
•pp.  conclae. 


h  m  I 
5.20.54,08 
5.25.  4,80 
5.28.16,13 
5.3i.32,8o 
5.34.25,92 
5,37.50,61 
5.43.20,34 
5.46.49,34 
5.49.18,16 
5.53.40,14 
5.56.20,99 

6.  3.21,55 

6.49.57,56 

7.  2.54,10 
7.10.18,78 
7.51.50,89 

8.  o.  5,22 

5.57.51,52 

6.27.45,86 
6.51.29,87 
7.  2.54,01 

7.  9.10,91 


5.  9.19,45 
5.11.36,99 
5.46.59,26 

6.39.21,50 

7.26.13,49 
7.32.26,05 

7.37.16,97 


14.57.  2,11 
i5.  1.28,67 
i5.  4.55,10 

i5. 10. 14,94 
15.29. 10, i5 
15.35.27,57 
15.39.56,85 
15.43.12,55 

i5.46.  4,67 


Bar.      G' 


Juin  7.  o",7 

V  Balance 

28a83  Lai.  Serpent . 
18378  Lai.  Serpent. 
28484  Lai.  Serpent. 

X  Balance 

a  Serpent 

2883 1  Lai.  Serpent. 

28922  Lai.  Serpent. 

28995  Lai.  Serpent.  « 

2911a  Lai.  Serpent.      640    19,7 

29201  Lai.  Serpent. 

(^  Clotho 639    19,5 

@  Ausonia 638  18,7 

13  Ophiuchus 634  19)^ 

0  Flore 636  18,7 

y  Ophiuchus 635  18, 3 

(^  llnémosyne. . . .  633  18,  i 

Juin  8. 

p'Scorpion 633    14,1 

X  Ophiuchas , 

X  Ophiuchus 

n  Ophiuchus 

®  Flore 636    i3,4 

P  Andromède 628    12,0 

«Bélier 626    i3,3 

Juin  9. 

OBI  —  o",6o 617    17,4 

OBS-ho»,6a 

9  BS— o",35 6i5  17,7 

9  BU-  o",23 

Sirins 612  18, 3 

Castor 611  18,8 

Procyon 611  18,8 

Poliux 609  18,9 

Juin  il. 

BBélier 

a  Bélier 569    i3,2 

Juin  12. 

OBI  — 0-48 552    17,3 

G  BS-ho-,5o 

9  BI  —  o-,48 

9  BS-ho-,22 549    17,7 

Juin  15. 

P  Boavier 569    1 1 ,9 

27575  Lai.  Bouvier . 
27686  Lai.  Bouvier. 

9  Bouvier 

a  Couronne 570    1 1 , 5 

28618  L.  Couronne . 
28761  L.  Couronne . 
28845  L.  Couronne. 
28926  L.  Couronne . 


Lecture.       Microm. 
JUIN  1869. 


0      f      • 

t     P 

/     • 

106.13.37,7 

20.   2,3 

13.36, 

88.39.  1,1 

20.  2,4 

38.59, 

84.10.44)5 

20.  3,1 

10.42, 

84.27.42,7 

20.  1,3 

27.42, 

109.12.59,2 

20.  3,0 

12.56, 

83.  8.5i,9 

20.  1,3 

8.5i, 

86.42.21,3 

20.  3,5 

4a. 19, 

8i.i4-i5,i 

20.  3,5 

14.1a, 

85. 16.  4ii 

20.  2,8 

16.   I, 

89.28.11,5 

20.  0,2 

28.12, 

87.55.11,5 

20.  0,5 

55.11, 

93.57.a8,3 

20.  2,6 

57.26, 

123.29.37,4 

20.t0,3 

29^7, 

io5.3i.46,6 

20.  6,0 

31.40, 

107.25.31,8 

20.  3,4 

25.28, 

99-43. 43, 5 

19.57,3 

43.47, 

93.56.40,6 

19.56,7 

56.44, 

109.24.24*0 

20.   1,3 

24. a2, 

87.42.40,4 

20.  0,4 

4a. 41, 

80.24.22,4 

19.58,9 

24.24, 

]o5.3i.38,i 

i9-59»a 

31.39, 

107.26.10,6 

20.  0,4 

26.10, 

55.  4.33,2 

20.  2,2 

4.3i, 

67.  9.21,0 

20.  7,6 

9"4, 

67.  1.44, a 

14.12,5 

17.34, 

67.  1.44, a 

25.47,6 

45.56, 

66.  0.23,9 

^20.11,1 

0.14, 

66.  0.23,9 

i9-59i9 

0.24, 

106. 3o. 4^)9 

20.10,8 

3o.32, 

57.49.31,7 

20.  4)5 

49-^7, 

84.25.52,8 

ao.  4,4 

25.49» 

61.39.28,5 

20.  6,8 

39.23, 

69.49.41,4 

20.  3,5 

49.38, 

67.  9. «9)3 

20.  8,3 

9", 

66.48.5i,6 

14.18^7 

4.35, 

66.48.5i,6 

25.48,3 

33.  3, 

65. 5i. 53.0 

20.  5,9 

5i.49> 

65. 5i. 53,0 

2o.i3,3 

51.40, 

49.  5.14,8 

20.  0,0 

5.i5, 

53.  2.   1,9 

20.  0,1 

a.  3, 

59.44.  8,0 

20.  8,7 

44.  0, 

56.11.23,3 

20.  1,4 

11.22, 

62.50.  8,5 

20.  0,8 

5o.  9, 

59.36.  1,4 

20.   5,2 

35.57, 

52.25.43,0 

20.  8,9 

25.34, 

59.42.  4,7 

20.  4,3 

4a.   I, 

52.  2.5i,5 

20.   1,3 

2.5l, 

HA 

NCF-S  POLAIRES.          igS 

Correct. 

Diftt.  appar. 

Réfr. 

de  coll. 

au  pôle  nord. 

a 

r        » 
-1-2.    0,6 

s'a 

0           1          H 

loG. 15.29,4 

9 

-hi.    1,5 

88.39.54,0 

5 

+0.52,6 

84. 11. a;, 7 

4 

+0.53,1 

84.28.28,1 

6 

-ha. 19, a 

— 

7,9 

109.15.  8,4 

6 

+o.5o,8 

— 

8,3 

83.  9.35,0 

2 

+0.57,5 

86.43.  9,3 

6 

+0.47,5 

8i.i4-5a,7 

9 

+0.54,7 

85. 16. 49, a 

1 

+1.  3,4 

89. a9.  8,1 

7 

+1.   0,1 

87.56.  4,4 

2 

+1.14,4 

93.58.33,2 

9 

+6.37,8 

123.35.58,3 

9 

+1.57,4 

— 

6,0 

io5.33.3o,9 

2 

+a.  8,2 

107.27.29,0 

0 

+1.32,6 

— 

7,4 

99.45.12,2 

3 

4-1.14,7 

93.57.51,6 

5 

+2.23,5 

._ 

6,a 

109.26.38,8 

4 

+1.  0,9 

— 

8,a 

87.43.35,1 

5 

+0.47,  ï 

— 

7,« 

80.25.  4,4 

4 

+1.59,8 

— 

7,« 

io5.33.32,o 

2 

+2.10,8 

107.28.13,8 

a 

+0.14,4 

— 

6,8 

55.  4.40,4 

1 

+0.28,2 

— 

4,3 

67.  9.37,1 

3 

+0.27,9 

67.17.57,0 

6 

+0.27,3 

66.46.18,7 

8 

+0.26,3 

66.  0.35,9 

6 

+0.26,3 

66.  0.45,7 

5 

+2.  2,8 

— 

5,7 

io6.32.3o,i 

8 

+0.16,9 

— 

4,3 

57.49.39,5 

2 

+0.53,2 

— 

4.4 

84.26.37,2 

4 

+0.21,1 

— 

5,5 

61.39.39,3 

6 

+o.3i,3 

^^ 

a,6 

7 

+0.28,0 

— 

a,o 

4 

+0.27,4 

67.  5.  0,5 

8 

+0.26,8 

66.33.28,3 

5 

+0.25,9 

65.52. i3,i 

2 

+0.25,9 

65.52.  3,8 

• 

5 

+0.  8,1 

— 

4,4 

49.  5.18,6 

I 

+0.12,2 

53.  2.10,3 

8 

+0.19,4 

59.44.15,2 

9 

+o.i5,5 

— 

5,a 

56.11.33,4 

1 

+0.23,0 

— 

5,a 

62.50.27,1 

3 

+0.19,2 

59.36.11,5 

9 

+0.11,5 

52.25.41,4 

6 

-♦-0.19,4 

59.42.16,0 

3 

+0.11,1 

52.  2.57,4 

25. 


ipô         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G^    Ob'.     N 


Juin  15. 

29010  Lai.  Couronne. .  8    pr-LF  6 

2913 1  Lai.  Couronne..  7    Pr-LF  6 

29249  Lai.  Couronne. .  8.9  pf-lf  6 

29367  Lai.  Couronne. .  pf-lf.  6 

29481  Lai.  Couronne..  8    pf-lf  6 

<T*  Couronne pt-lf  10 

29785  Lai.  Couronne. .  9    pf-lf  6 

29888  Lai.  Couronne..  5.6  pf-lf  6 

29971  Lai.  Hercule  .. .  pf-lf  6 

30087  Lai.  Hercule  ...  7.8  pf-lf  6 
30171  Lai.  Hercule... .  pf-lf  6 
30270  Lai.  Hercule  ...  9    pp-lf  6 

Ç  Hercule pp-lf  10 

3o546  Lai.  Hercule  ...  9    pf-lp  6 

3o638  Lai.  Hercule  .. .  pf-lf  6 

30704  Lai.  Hercule  ...  7    pf-lf  6 

30821  Lai.  Hercule  ...  8    pf-lf  6 

t  Hercule pf-lf  10 

Juin  16. 

O  i"Bord gl  8 

©a*  Bord gl  5 

S  Bouvier pf-lf  10 

n  Couronne Pf-lf  10 

28293  Lai.  Couronne..  8    pf-lf  6 

2838o  L.  0  Couronne..  pf-lf  6 

28489  Lai.  Couronne..  8.9  pf-lf  6 

28679  ^1-  Couronne..  6.7  pf-lf  6 

28677  Lai.  Couronne..  9    Pf-lf  6 

28761  Lai.  Couronne..  9    pf-lf  6 

28834  Lai.  Couronne..  8    pf-lf  6 

28917  Lai.  Couronne..  pf-lf  6 

29010  Lai.  Couronne..  pf-lf  6 

29071  Lai.  Couronne. .  pf-lp  2 

29213  Lai.  Couronne. .  pf-lf  6 

29322  Lai.  Couronne..  8    Pf-lf  6 

29433  Lai.  Couronne..  8.9  pf-lf  6 

29621  Lai.  Couronne. .  9    pf-lf  6 

(7*  Couronne pf-lf  10 

29811  LaL  Couronne..  8    pt-lf  6 

29888  Lai.  Couronne. .  5.6  pf-lf  6 

30009  ^^*  Hercule  ...  9    pf-lf  4 

30088  Lai.  Hercule  ...  9  pf-lf  6 
3oi6o  Lai.  Hercule  ...  9  pf-lf  6 
30260  Lai.  Hercule  ...  9    pf-lf  6 

t  Hercule pf-lf  8 

3o5i8  Lai.  Hercule  . . .  '  9    pf-lf  2 

3o6o5  Lai.  Hercule  ...  9    pf-lf  6 

3o683  Lai.  Hercule  ...  9    pf-lf  6 

30764  Lai.  Hercule  ...  7    pf-lf  6 

3o85i  Lai.  Hercule  ...  8    pt-lf  6 

c  Hercule pf-lf  8 

3iii8  Lai.  Hercule  . . .  pf-lf  4 

3 1204  Lai.  Hercule  ...  pf-lp  4 

ir  Hercule pf-lp  10 

P  Andromède ol  8 

Polaire gl  20 


Passage 
observé. 


JUIN  1869. 


ci'. 


C, 


Ase.  droite 
•pp.  conclue. 


h  m  • 
5.48.21 

5  52.47 
5.56.14 
5.59.30 
6.  2.46 
6.  9.  4 

6.13.44 
6. 17. 12 

6.20.  8 

6.24.14 
6.27.25 

6.30.26 

6.35.38 

6 . 39 . 28 

6.42.33 

6.45.  4 
6.48.51 
6.54.34 

5 . 37 . 37 

5.39.54 

5.  9.28 
5.17.  3 
5.23.55 

5.26.54 
5.3o.  7 
5.33.  o 
5.36.  4 
5.39.10 
5.41.49 

5.46.  1 
5.48.20 
5.50.17 
5.55.17 
5.57.58 

6.  0.57 
6.  4.23 

6.  9.  2 
6.14.33 
6.17.10 
6.21.15 
6.24.12 
6.26.56 
6.3o.  o 
6.35.36 
6.38.15 
6.4i.a3 
6.44«i2 
6.46.44 
6.49«4a 
6.54.32 
6.58.25 

7.  i.i3 

7-  9-44 
I.  1.37 

1.10.  2 


99 

39 
02 

99 
00 

12 

99 
62 

44 
82 

o5 

27 

70 

o5 

i5 

85 

20 

47 

o3 

79 

79 
06 

14 
4a 
29 

72 

59 
82 

^9 
i5 

«9 

25 

84 
74 
i5 

37 
op 

02 

54 

95 

49 

77 

99 

70 
00 

79 
65 

10 

44 
40 
58 

45 
80 
33 

4 


22, 3o 

47»  67 

14,33 

3i,32 
46,32 

4,44 
45,27 

12,93 

8,75 

i5,i6 

25,34 

26,62 

39,00 

28,35 

33,46 

5,16 

5i,64 

34,76 

37,38 
55,14 

a9»>> 

3,35 

55,48 

54,7a 

7,64 
I  ,o5 

4,9" 
11,18 

49,65 

1,52 

20, 5o 
17,61 
18,16 
59,06 
57, 5o 
23,65 

2,32 

33, 3i 
10,85 
16, 3i 

12,84 

57,06 
1,27 
37,00 
15,35 
24,07 

")97 
44,44 
42,80 

3a, 69 
25,91 

i3,77 
45,  i5 
37,86 

9>7 


4-43,72 

+43, 7a 
-f43,72 

-+-43, 7a 
+43,7a 
+43, 7a 
-+-43,72 

4-43, 7a 
4-43,72 
4-43,72 
H-43,7a 
,  -f43,7a 
-f43,73  4-43, 7a 
4-43, 7a 
4-43, 7a 
4-43,72 

4-43, 7a 

18,53    ^  43,77   4-43, 7a 


22,73 


i4,84    4-45,73 
49,06   4-45,71 


22,73    4-45,73 


18,53   4-45,84 


3i,o5 

a4,54 
58,0 


4-45,90 
4-46,68 


4-45,73 
4-45,73 
4-45,73 

4-45,74 
4-45,74 
4-45,74 
4-45,75 
4-45,75 
4-45,75 
4-45,76 
4-45,76 
-H5,76 

4-45,77 

4-45,77 
4-45,78 

4-45,78 

4-45,78 

4-45,79 

4-45,79 

-1-45,79 

-f45,8o 

-+-45,80 
445,81 
-4-45,81 
4-45,81 
4-45,82 

4-45,83 
4-45,84 


bas 
15.49.  6)02 

i5. 63. 31,39 
i5. 56.58,05 
16.  o.i5,o4 
16.  3.3o,o4 
16.  9.48,16 
16.14.28,99 
16.17.56,65 

16.20.52,47 
16.24.58,88 

16.28.  9,06 

16. 3i. 10, 34 
16.36.22,72 
16.40.12,07 
16.43.17,18 
16.45.48,88 
16.49.35,36 
16.55.18,48 


5.24.41,21 
5.27.40,4s 
5.30.53,37 
5.33-46,79 
5.36.50,65 
5.39.56,92 
5. 4a. 35, 40 

5.45.47,27 
5.49*  6,26 
5.5i.  3,37 
5.56.  3,92 
5.58.44,82 
6.  i.43,a7 
6.  5.  9,4a 

6.  9.48,10 
6.15.19,09 
6.17-56,63 
6.22.  2,10 
6.24.58,63 
6. 27. 4a, 85 
6.30.47,07 

6.39.  i,i5 
6.4a.  9,88 
6.44.58,78 
6.47.30,25 
6.50.28,62 

6.59.11,74 

7.  1.59,61 


GRAND  INSTRUMEiVT  MÉWDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


Bar.      e' 


Lecture.       Microm. 


«97 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.        de  coll.    aa  pôle  nord. 


JUIN  1869. 


Juin  15.  o'",7 

19010  L.  Couronne. 
1^91 3 1  L.  Couronne. 
^9^ ^9  L..  Couronne. 
29367  L.  Couronne. 
7.9481  L.  Couronne.  « 

tr'  Couronne 571     1 1 , 3 

29785  L.  Couronne. 
29888  L.  Couronne. 
29971  Lai.  Hercule. 

30087  Ijil.  Hercule. 
30171  Lai.  Hercule. 
30270  Lai.  Hercule. 

Ç  Hercule 571     1 1 , 3 

3o546  Lai.  Hercule. 
3o638  L1I.  Hercule. 
30704  Lai.*  Hercule. 
30821  Lai.  Hercule. 

c  Hercule 671     10,8 

Juin  16. 

OBI  — o'",48 621     i3,9 

OBS-ho-,87 

S  Bouvier G66      9 ,9 

13  Couronne 

28293  L.  Couronne. 
28380  L.O  Couronne 
28489  L.  Couronne. 
28579  L.  Couronne. 
28677  L.  Couronne. 
28761  L.  Couronne. 
28834  L.  Couronne. 
28917  L.  Couronne. 
29010  L.  Couronne. 
29071  L.  Couronne. 
29213  L.  Couronne. 
2932a  L.  Couronne. 
2^33  L.  Couronne. 
29521  L.  Couronne. 

9*  Couronne 669      9,7 

298 II  L.  Couninne. 
29888  L.  Couronne. 
30009  ^1-  Hercule. 

30088  Lai.  Hercule. 
3oi6o  Lai.  Hercule. 
30260  Lai.  Hercule. 

C  Hercule 669      9,5 

3o5i8  Lai.  Hercule. 
3o6o5  Lai.  Hercule. 
3o683  Lai.  Hercule. 
30764  Lai.  Hercule. 
3o85i  Lai.  Hercule. 

f  Hercule 667      8,7 

3iii8  Lai.  Hercule. 
3 1204  Lai.  Hercule. 

r  Hercule 668      8,5 

^  Andromède 674     12,1 


57.15.57,8 
59 . 36 . 5 I , I 
57.36.  3,9 

55.24.10,4 
55.54.53,7 

55.48.12,4 

59>26.5o,2 

57.21.21 ,0 

57.  5.39,8 
5$. 30.24, 2 
58.48.35,8 

53.39.47,7 

58.  9.10,4 
58.  4.49.7 
57.20.38,6 
57.13.  7,4 
54.39.13,3 
58.52.23,7 

66.36.48,1 
66.36.48,1 
56.11.20,9 
59.13.50,9 
54.22.  5,7 
58.ii.3i,o 
53.38.13,6 
54.53.29,3 

56.12.22,5 

52.25.39,4 
52.24.29,3 
5i. 45.51 ,0 
57 . 1 5 . 56 , 5 
5i.4o.  0,5 
56.17.41 |i 
55.37.16,4 
53.  3.49,4 
59.56.35,0 
55.48.12,3 
59.10.18,7 
57.21.18,9 
5i.56.  9,9 
52.40.42,5 
59.17.26,8 
59.58.39,8 
58.  9.  7,0 

53.22.    8,7 

59.41.31,7 
55.49.17,2 
54.17.11,0 
52.27.53,9 
58.52.22,6 
55.  1.17,6 
55.53.  6,7 
53.  2.16,5 
55.  4.33,1 


t 
20. 
20. 
ao. 
ao.  4 
20. 
20. 
20. 
ao. 
20. 
20. 

19-59 
ao.  7 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 


a 
o 

3 

/ 

9 

a 


o 
5 
5 

4 
I 

4 
5 

3 

3 


i3.36 

a5.ii 

ao.  I 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

20. 

ao. 

ao. 

ao.  5 

19.54 

20.  2 

20. 

20. 

20. 

20. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

19-59 
ao.  o 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

20.  4 

ao.  3 

ao.  5 

20.  4 

20.  4 

20.  3 


I 
3 

a 
3 
6 
5 
6 
3 
I 


a 
o 

9 
o 

4 

9 
3 

2 

6 

o 

o 

I 

o 

o 

o 

o 

7 
4 

8 

9 
I 

8 

6 

I 

a 
8 
5 
8 
5 

4 
4 

6 
o 

a 

7 
8 

7 
I 

8 

I 

I 

5 

5 

9 
4 
o 

7 
3 

2 

2 

6 
8 
6 
o 


i5.54,4 
36.5i,3 

36.  2,6 

24.  6,7 

54.52,0 

48.12,3 

a6.48,4 

ai.i4i6 

5.3o,7 

3o.23,2 

48.38,o 

39-4t,7 
9-  9i8 
4.47,5 
ao.39,4 
i3.  5,3 
39.11,6 
5a.a3,7 

53.i3,8 
ai.36,o 
]i.ao,8 
i3.5a,o 
aa.  1,4 
ii.a7,3 
38. 10,3 
53.a8,7 
ia.19,1 

a5.34,4 
24.26,3 
45.48,0 
i5.5i,9 
40.  6,6 
17-39,8 
37.15,8 

3.47,2 
56.33,5 

48.  9,4 
10.14,3 

2i.i3,9 
56.  4,3 
40.40,8 
17.26,7 
58.41,7 

9-  7,4 
aa.  8,5 

4i.a9,o 

49->4,a 
17.10,6 
27.50,5 
52.20,9 
1.12,9 
53.  3,0 

2.l3,2 

{.3o,2 


-fo. 

40. 

-ho. 
-fo. 
-HO. 
-fo. 
-fo. 
-4-0. 
-fo. 

-1-0. 

T    O. 

-fo. 
-ho. 
-ho. 
-fo. 
-ho. 
-fo. 
-fo. 


6.7 

9,3 

7,0 

4,7 
5,a 

5,1 

9,» 
6,8 

6,5 

3,7 
8,4 
a, 8 

7»7 

7,6 

6,8 

6,6 

3,9 
8,5 


-f  0.27, 8 
-fo.a7,i 


4-0. 
-fo. 
-fo. 
-fo. 
-fo. 

-fo.i4 

-fo. 
-fo. 
-fo. 
-fo. 
-ho. 
-fo. 
-fo. 
-fo. 
HO. 


0.20,0 


-fo. 
-fo. 
-i-o. 
-fo. 
-+-0. 
-fo. 
-fo. 
-fo. 
H  o. 
-fo. 
-fo. 
-fo. 
-^  o. 
-ho. 
HO. 
H-o. 
H  o. 
H-o. 


5.8    - 


.8 
•o 


,0 

,4 

5,8 

1,7 

",7 
1,0 

o 


1 

0,9 

5,9 
5,a 

2,4 


5,4 
9«2 

7,« 

i,a 

a,o 

9,3 

ao,i 

8,0 

2,8 

9,8 

5,4 
3,8 

1,8 

8,9 
i,6 
5,5 

2,4 
4,5 


-  5,3 


-  4,9 


3,6 
3,8 


-  3,4 


57.16.  6,1 
59.37.  5,6 

57.36.14,6 
55.24.16,4 
55.55.  a, a 

55.48. a2,4 
59. a7.  a, 5 

57.ai.a6,4 

57.  5.4a,a 
54.30.31,9 

58.48.5i,4 
53.39.49,5 

58.  9.a2,5 
58.  5.  0,1 
57.20.51,2 
57.13.16,9 
54.39.20,5 
58.5a. 37,a 


2,7 


3,4 
6,8 


56. II. 33, a 
59.14.  7,8 
54.22.11,8 

58.ii.4ii9 
53.38.19,9 
54.53.39,7 
56.i2.3i,5 
52.25.42,7 
52.24.34,6 
51.45.55,6 
57.16.  5,5 

5i.4o.i4»t 
56.17.52,3 
55.37.27,6 
53.  3.56,2 
59.56. 5o,i 
55.48.21,4 
59.10.30,1 
57.ai.a7,6 
54.56.ia,f 
5a, 40. 49, 4 
59.i7.4a,6 

59.58.58,4 
58.  9.aa,o 
53.22.17,9 

59.41.45,4 
55.49.26,2 
54.17.21,0 
5a. 27. 58, 9 
58.52.36,4 
55 .  1 . 24 , I 
55.53.1 5,1 
53.  a. 22, 2 
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G'.  Ob'.      N 


Passage 
observé. 


Jl>. 


Asc.  droite 
^  »  *PP*  conclue. 


JUIN  1869. 


Juin  25.  hms  s  t  t  •  hni 

P' Scorpion ml-lp      6    i5.57.45,45    45, i3    5i,4i     -f  6,î8    -+-6,32    i5. 57,51,4» 

ô  Ophiuchus HL-LP 

3^  (D  =  -4-  7*'4o' ML-LP 

^9797  Lai.  Hercule...  7.8  hl-lp 

29908  Lai.  Hercule...  7    hl-lp 

^9997  Lai-  Hercule...  8    hl-lp 

30077  Lai.  Hercule...  8    hl-lp 

30170  Lai.  Hercule...  8.9  hl-lp 

30375  Lai.  Hercule . . .  hl-lp 

30455  Lai.  Ophiuchus.  8    hl-lp 

3o527  Lai.  Ophiuchus.  7.8  hl-lp 

\)  I*'  Bord HL-LP 

\)  Q,^  Bord HL-LP 

(î)  Flore HL-LP 

«  Ophiuchus HL-LP 

3 i33o  Lai.  Ophiuchus.  8    hl-lp 

3 1400  Lai.  Ophiuchus.  hl-lp 

3i5o2  Lai.  Ophiuchus.  hl-lp 

3i594  Lai.  Ophiuchus.  7.8  hl-lp 

31678  Lai.  Ophiuchus.  7.8  hl-lp 

31773  Lai.  Ophiuchus.  9    hl-lp 

3i858  Lai.  Ophiuchus.  8.9  hl-lp 

31929  Lai.  Ophiuchus.  8    hl-lp 

3455  Arg.  Z  -h  6' 8    HL-LP 

321 10  Lai.  Ophiuchus.  8.9  hl-lp 

32206  Lai.  Ophiuchus.  5.6  hl-lp 

p  Ophiuchus hl-lp 

32436  Lai.  Ophiuchus.  8    hl-lp 

32537  ^1-  Ophiuchus.  8    hl-lp 

V  Ophiuchus HL-LP 

70  />'  Ophiuchus HL-LP 

33376  Lai.  Ophiuchus.  6    hl-lp 

33476  Lai.  Ophiuchus.  7.8  hl-lp 

33626  Lai.  Ophiuchus.  9    hl-lp 

33742  Lai.  Ophiuchus.  8.9  hl-lp 

0  Petite  Ourse hl-lp 

î«  Aigle HL-LP 

37346  Lai.  Aigle hl-lp 

/Sagittaire hl-lp 

57  Sagittaire hl-lp 

P  Aigle HL-LP 

C  2*  Bord hL-LP 

Jnin  26. 

28990  Lai.  Serpent. . .  hl-lp 

29122  LaL  Serpent...  9    hl-lp 

p'  Scorpion hl-lp 

V*  Scorpion hl-lf 

^  Ophiuchus HL-LP 

29655  Lai.  Hercule...  8.9  hl-lp 

29699  Lai.  Hercule...  8    hl-lp 

29767  Lai.  Ophiuchus.  8.9  hl-lp 

29867  Lai.  Hercule...  6.7  hl-lp 

29958  Lai.  Ophiuchus.  8.9  hl-lp 

3oo36  Lai.  Ophiuchus.  8.9  hl-lp 

3oii3  Lai.  Hercule...  8.9  hl-lp 


6 

16.  7.24,39 

^4 

,34 

3o 

,75 

4-  6,41 

-4-  6,33     1 

16.  7.30,67 

6 

i6.iT.5o,32 

5o 

,4a 

-+-  6,34     1 

[6.11.56,76 

6 

16. i5. 36, 20 

36 

,25 

H-  6,35     ] 

[6. i5. 42,60 

6    1 

6.19.19,78 

19 

,9» 

H-  6,35     1 

[6.19.26,26 

6     ] 

16.22.25,66 

25 

r78 

« 

-h  6,36     ] 

[6.22.32,14 

6     ] 

[6.25.26,98 

27 

,o3 

H-  6,36     1 

[6.25.33,39 

6     1 

[6.28.41 ,07 

41 

,i5 

•4-6,37     ) 

[6.28.47,5a 

5     1 

[6.34.52,02 

52, 

i5 

-t-  6,38     1 

[6.34.58,53 

6     ] 

[6.37.39,65 

39, 

,78 

H-  6,38     1 

[6.37.46,16 

5     ] 

[6.40.13,10 

i3, 

,i3 

-H  6,39     1 

16.40.19,52 

6    1 

[6.44.18,39 

18, 

o5 

-+-  6,39     ] 

16.44.24,44 

6     ] 

6.44.19,65 

>9: 

,3i 

+  6,39     1 

[6.44.^^)70 

8     ] 

[6.50.42,52 

4a, 

23 

-4-  6,40     1 

[6.50.48,63 

6     1 

7.  2.47,82 

47, 

57 

5«, 

10 

-h  6,53 

+  6,43     1 

[7.  2.54,00 

6     1 

[7.  7.26,18 

26, 

,25 

-f-  6,43     ] 

[7.  7.32,68 

6     1 

17.  9.57,25 

57. 

,32 

4-6,44     ^ 

17.10.  3,76 

6    1 

17.13.  5,76 

5, 

,89 

-+-  6,44     1 

[7.13.12,33 

6    1 

17.15.38,12 

38 

.«9 

4-  6,45     ] 

[7.15.44,64 

6    1 

[7.17.58,40 

58, 

,49 

-+-  6,45     [ 

[7.18.  4,94 

6     ] 

17.20.56,55 

56 

,64 

4-6,45     ] 

[7.21.  3,09 

6     ] 

[7.23.18,35 

18, 

43 

4-  6,46     1 

[7.23.24,89 

6 

17.25.42,11 

4>, 

,14 

4-  6,46     ] 

17.25.48,60 

6     1 

17.28.18,47 

18, 

,55 

4-  6,46     1 

[7.28.25,01 

6     ] 

17.30.47,80 

47, 

,90 

4-  6,47     1 

[7.30.54,37 

5     1 

17.32.54,27 

54 

,32 

4-6,47     1 

17.33.  0,79 

6     1 

17.36.55,46 

55, 

,52 

2 

.04 

-4- 

6,52 

4-  6,48     ] 

[7.37.  2,00 

6     1 

7.39.26,21 

26, 

29 

4-  6,49     1 

[7.39.32,78 

7     1 

[7.42.13,33 

i3 

,41 

4-  6,49     3 

[7.42.19,90 

6     ] 

[7.51.44,64 

44 

,50 

5o 

,99 

H- 

6,49 

4-  6,5i      ] 

[7.51.51,01 

6    ] 

[7.58.45,37 

45, 

40 

5i, 

.95 

-h 

6,55 

-h  6,52     1 

17.58.51,92 

6    1 

18.  4*, 3, Il 

3 

,16 

-+-6,53     ] 

r8.  4.  9.69 

6     1 

18.  6.2fi,o3 

26 

,10 

-f6,53     ] 

18.  6.32,63 

6     ] 

[8.  9.52,56 

52, 

69 

H-  6,54     ] 

r8.  9.59,23 

6     1 

8.12.44,63 

44, 

75 

-h  6,54     1 

[8.12.51,29 

10 

18.14.40,9 

48 

,« 

54 

>9 

6     ] 

[9.29.45,97 

45, 

86 

52 

»59 

-h 

6,73 

-1-  6,67     ] 

19.29.52,53 

6     1 

19.34.  8,09 

8, 

,«> 

-t-  6,68     ] 

[9.34.14.79 

6     1 

[9.38.38,77 

38, 

,44 

-+-  6,68     ] 

[9.38.45,12 

6 

19.44.30,73 

3o, 

41 

4-  6,69     1 

19.44.37,10 

6     1 

[9.48.48,03 

48, 

II 

54 

,56 

-+- 

6,45 

-^-  6,70     ] 

19.48.54,81 

8    a 

10  •  1.34,06 

33^3 

-+-  6,72     î 

10.   1.40,45 

7     1 

[5.48.56,56 

56,69 

4-  8,74     ] 

15.49-  5,|3 

5     ] 

[5. 53.40,30 

40,44 

■+-  8,75     ] 

i5.53.49»«9 

6     1 

ij. 57.42,88 

42,56 

5i 

,40 

-+- 

8,84 

4-  8,76     ] 

i5. 57.51, 32 

6     1 

6.  4*16,69 

i6,38 

25, 

n 

■^ 

8,73 

4-  8,77     ] 

[6.  4.25, i5 

6     ] 

16.  7.22,14 

22,10 

3o 

,74 

-1- 

8,64 

-^  8,77 

[6.  7.30,87 

5     ] 

[6.  9.26,36 

26,45 

4-  8,78     1 

16.  9.35,23 

6     ] 

16.11.28,72 

28,81 

4-  8,78     1 

16.11.37,59 

6     ] 

[6.i4.i8,i3 

18, i3 

-4-  8,78      ] 

[6.14.26,93 

6     ] 

[6.17.40,99 

41,09 

4-  8,79      1 

[6. 17. {9. «8 

6     1 

[6.20.52,33 

52,34 

4-  8,79     1 

[6.21.   i,i3 

6     ] 

i6.23.5o,3o 

5o,3o 

-4-  8,80      I 

16.23.59,10 

6     1 

[6.26.32,23 

3», 

,33 

-h  8,80     1 

16. 26. 41, i3 
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Correct.     Dist.  appar. 
Bar.       6'         Lecture.       Microm.         L.  Réfr.      de  coll.    au  pôle  nord. 


JUIN  1809. 


Jnin  25.  cr,y      « 

^'Scorpion 699    i4,6 

v'  Scorpion 

S  Ophiuchus 

29722  Lai.  Hercule . 

29797  Lai.  Hercule . 

29908  Lai.  Hercule . 

29997  Lai.  Hercule . 

30077  1^1*  Hercule . 

30170  Lai.  Hercule . 

30375  Lai.  Hercule.      599    i3,9 

30455  Lai.  Hercule . 

3o535  Lai.  Hercule . 

!>  centre 

(s)  Flore 

r,  Ophiucbus 599    i3, 7 

3i33o  Lai.  Opbiuch. 
3 1400  Lai.  Ophiuch. 
3i5c>2  Lai.  Ophiuch. 
3 1594  Lai.  Ophiuch. 
31678  Lai.  Ophiuch. 
31773  Lai.  Ophiuch. 
3i858  Lai.  Ophiuch. 
31929  Lai.  Ophiuch. 
32023  Lai.  Ophiuch. 
321 10  Lai.  Ophiuch. 
32206  Lai.  Ophiuch. 

^Ophiuchtts 599    i3,3 

32436  Lai.  Ophiuch. 
32537  Lai.  Ophiuch. 

V  Ophiuchus 

70  /7*  OpbiuchuB . . .      598    i3, 1 

33376  Lai.  Ophiuch. 

33476  Lai.  Ophiuch. 

33626  Lai.  Ophiuch. 

33742  Lai.  Ophiuch.      598    12,7 

X  Aigle .  595    11,8 

37346  Lai.  Aigle ... 

/  Sagittaire 

57  Sagittaire 

P  Aigle 594     11,5 

CBS— i",72 593     11,5 

Juin  26. 
28990  Lai.  Serpent .      599    i5,i 
29122  Lai.  Serpent. 

P*  Scorpion 

»*  Scorpion 

9  Ophiuchus 

29655  Lai.  Hercule . 
29699  Lai.  Hercule . 
29767  Lai.  Hercule . 
29867  Lai.  Hercule . 
29958  Lai.  Ophiuch. 
3oo36  Lai.  Ophiuch. 
3oii3  Lai.  Hercule. 


109.24.26 

109.  4*^^ 

93.20.  8 

82.19.57 

86.47-49 
80.18.54 

81.17.37 

86.20.24 

84.11.37 

80.38.29 

80.43.  6 

87.30.13 

110.34*  1 

107.43.15* 

io5.3i.4o 
84.54.33 
84.42.34 
80. 36.  1 
84.38,24 
83. 20. 32 
83.2i.i3 
84.22. i3 
87.49.40 
83.53.36 
82.32.25 
86.3o.52 
85.21.34 
84.  1.18 

84.14*17 

99-43.47 
87.27.  5 

86. 40. 58 

87.  2.  2 

80.35.  o 

81.28.35 

97.17.30 

88.36.37 

no.  1.54 

109.20.  3 

83.54. i5 

110.14*43 

80.22.45 
80.59.40 
109.24*30 
109.  4*^3 
93.20.  7 
83.37.23 
83.34.57 

89.  2.25 
82.43.56 

89.27.  4 
89.50.55 
83.  9.48 


,1 

20. 

3,7 

24.22, 

,6 

20. 

5,5 

4*46, 

,7 

20. 

4,3 

20.  5, 

,8 

20. 

3,a 

19.55, 

,6 

20. 

1,8 

47-49i 

>9 

20. 

a,a 

18.53, 

,a 

20. 

a,o 

17.36, 

,5 

20. 

a,4 

20.23, 

,6 

20. 

",7 

11.37, 

,1 

20. 

3,0 

38.27, 

.,5 

20. 

»,4 

43.  5, 

,7 

20. 

3.9 

3o.  10, 

,ô 

20. 

3,3 

33.57, 

,3 

«9- 

59,4 

43.15, 

,1 

20. 

a.9 

31.37, 

,5 

20. 

a, 7 

54.31, 

,6 

20. 

3,5 

42.32, 

,0 

20. 

1,5 

36.  0, 

,7 

20. 

I.» 

38.24, 

,5 

20. 

0,3 

20.33, 

,4 

«9- 

58,7 

21. i5, 

y? 

19- 

56, 0 

22.19, 

,8 

19- 

59,3 

49-4a, 

,5 

19- 

58,o 

53.39, 

,3 

20. 

4,5 

32.21, 

,6 

20. 

3,0 

3o.5o, 

i9 

20. 

0,6 

21.35, 

,8 

20. 

0,3 

1*19, 

,4 

20. 

5,7 

14*12, 

,6 

20. 

5,6 

43.42, 

,a 

20. 

5,0 

27.  0, 

,4 

20. 

3,5 

40. 56, 

,5 

20. 

3,8 

1.59, 

1» 

20. 

3,5 

34.57, 

,0 

20. 

3,7 

28.32, 

,6 

20. 

a,4 

17.28, 

,7 

20. 

3,0 

36.35, 

,3 

20. 

4,0 

i.5o. 

,7 

20. 

a,ï 

20.  I, 

»> 

20. 

6,3 

54.  9, 

,3 

20. 

a4,7 

14.19, 

,8 

20. 

10,1 

22.37, 

|0 

20. 

6,8 

59.33, 

,7 

20. 

7,3 

24.23, 

i9 

20. 

4>4 

4*49* 

,7 

20. 

a, 7 

20.  5, 

»7 

20. 

3,5 

37.21, 

,5 

20. 

a,4 

34.56, 

,8 

20. 

•2,2 

2.24, 

,a 

19- 

59ia 

43.57, 

,3 

«9- 

59,0 

27.  6, 

,1 

20. 

4,0 

5o.5i, 

,4 

20. 

a, 7 

9.46, 

i 

+2.22,6 

-  4,8 

109.26.39 

,8 

9 

-+-2.20,4 

-  3,6 

109.  7.  2 

,4 

0 

-fi.i3,7 

-5,2 

93.21.13 

.8 

3 

-4-o.5o,i 

82.20.40 

,5 

1 

-+-o.58,6 

86.48.42 

»8 

7 

4-0.46,7 

80.19.35, 

,5 

0 

-^o.47,4 

81.18.18 

»5 

I 

+0.57,7 

86.2i.i5 

>9 

1 

40.53,6 

84.12.25 

,8 

1 

4-0.47,3 

80.39.  9 

,5 

4 

4-0.47,5 

80.43.48 

,0 

6 

H-i.  0,2 

87.31.  5 

,9 

9 

4-2. 3i, 8 

110. 36. 24 

,8 

9 

4-2.11,8 

107.45.22 

,8 

5 

4-1.59,3 

~  5,2 

io5.33.3i 

,9 

6 

4-0.55,0 

84.55.21 

,7 

3 

4-0.54,6 

84.43.22 

,0 

I 

4-0.47,3 

80.36.42 

,5 

5 

4-0.54,5 

84.39. i4 

,  I 

I 

4-0.52,1 

83.21.20 

,3 

6 

4-0.52,1 

83.22.  2 

^8 

0 

4-0.54,0 

84.23.  8 

,1 

5 

4-1.  0,9 

87.50.38 

,5 

9 

4-0.53,1 

83.54.28 

,  1 

6 

4-0. 5o, 7 

82.33.  7 

.4 

7 

4-0. 58, 2 

86.3i.i4 

,0 

3 

-H>*55,9 

-6,1^ 

85.22.26 

»3 

6 

4-0.53,4 

84.  2.  8 

,  1 

4 

-+-0.53,8 

84.15.  I 

,3 

2 

4-1.34,0 

-  5,3 

99.45.11 

,3 

9 

4-1.  0,2 

—  5,3 

87.27.56 

,2 

1 

4-0.58,6 

86.41*49 

,8 

7 

4-0.59,7 

87.  2.54 

,2 

5 

-1-0.47,4 

80.35.40 

,0 

0 

4-0.48,9 

81.29.16 

,0 

5 

4-1.26,0 

-  4,4 

97.18.49 

.6 

6 

4-1.  3,0 

88.37.33, 

.7 

6 

4-2.28,7 

110.  4.14 

,4 

6 

4-2.23,6 

109.22.20, 

»3 

6 

-+-0.53,5 

~  4,1 

83.54.58 

,2 

7 

4-2. 3o, 4 

110.16.45, 

)2 

0 

4-0.46,7 

80.23. 18, 

.4 

9 

4-0.47,7 

81.  0.16, 

3 

1 

4-2.22,3 

-5,8 

109.26.40 

,1 

3 

-1-2.20,1 

-  5,7 

109.  7.  4, 

,1 

6 

4-1. i3, 6 

-  5,8 

93.2i.i3; 

9 

2 

4-0.52,3 

83.38.  8, 

,2 

4 

-ho.  52, 3 

83.35.43, 

,4 

5 

4-1.  3,2 

89.  3.22, 

4 

9 

4-0. 5o, 7 

82.44.43 

.3 

4 

4-1.  4,îi 

89.28.  5, 

,3 

9 

4-1.  5,1 

89.51.51, 

7 

5 

-fo.5i,6 

83.10.32, 

>8 

aoo         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.  Ob'. 


Juin  26. 

(^J)  Ausonia ml- 

3o4tia  Lai.  Hercule.  . .  9    ml- 

3o5i4  Lai.  Ophiuchus.  8    ml- 

î)  1*'  Bord ML- 

t)  2*  Bord ML- 

(5)  Flore ML- 

30927  Lai.  Ophiuchus.  S    ul- 

31007  Lai*  Ophiuchus.  8    ml- 

31095  Lai.  Ophiuchus.  8    ul- 

n  Ophiuchus ul- 

3i33o  Lai.  Ophiuchus.  8  ml- 

3i4i6  Lai.  Ophiuchus.  8.9  hl- 

3i529  LaL  Ophiuchus.  8.9  ml- 

3i665  Lai.  Ophiuchus.  5.6  ml- 

31743  Lai.  Ophiuchus.  8.9  ml- 

31827  Lai.  Ophiuchus.  ml- 

31926  Lai.  Ophiuchus.  9  ml- 

31997  Lai.  Ophiuchus.  9  ml- 

32o85  Lai.  Ophiuchus.  8  ml- 

32188  Lai.  Ophiuchus.  9  ml- 

p  Ophiuchus ML- 

32567  Lai.  Ophiuchus.  8    ml- 

(m)  Mnémosyne ml- 

V  Ophiuchus *  ML- 

33 104  Lai.  Ophiuchus.  8.9  ml- 

33189  Lai.  Ophiuchus.  8.9  ml- 

fx'  Sagittaire ml- 

S  Petite  OursoT ml- 

Juin  28. 

29905  Lai.  Hercule.  . .  ml- 

29991  I^I>  Hercule ...  8    ml- 

l  Ophiuchus ML- 

3oi66  Lai.  Herculo  ...  9    hl- 

3oa62  Lai.  Herculo.  . .  9    ml- 

3o375  Lai.  Hercule  ...  9    ml- 

30472  Lai.  Herculo.  ..  8.9  ml- 

t)  l'^Bord ML- 

J)  2*  Bord ML- 

®  Flore ML- 

X  Ophiuchus ML- 

30941  Lai.  Ophiuchus.  8    ml- 

3 1059  Lai.  Ophiuchus.  9    ml- 

>î  Ophiuchus ML- 

31284  Lai*  Ophiuchus.  9    ml- 

3i336  Lai.  Ophiuchus.  9.10  ml- 

31595  Lai.  Ophiuchus.  7    ml- 

31711  Lai.  Ophiuchus.  9    ml- 

3i8i5  Lai.  Ophiuchus.  8.9  ml- 

320 II  Lai.  Ophiuchus.  •  ml- 

321 35  Lai.  Ophiuchus.  7.8  ml- 

32263  Lai.  Ophiuchus.  7.8  ml- 

32411  Lai.  Ophiuchus.  ml- 

(^  Mnémosyne ml- 


^* 

Passage 

Asc.  droite 

p 

N 

observé. 

T 

X, 

c. 

c. 

app.  conclue. 

JUIN  1869. 

$ 

•LF 

6 

Ti      m      1 
16.32.    2 

,87 

2,26 

t 
H-  8,81 

h      D     s 

16.32.11,07 

•LK 

6 

16. 36. 35 

,i5 

35 

,28 

-h  8,82 

16.36.44,10 

LF 

6 

16.39.39 

,88 

39 

,94 

-4-  8,83 

16.39.48,77 

■LF 

6 

16.43.59 

,33 

58 

»99 

-h  8,83 

16.44.  7,B2 

■LF 

6 

16.44*  0 

,62 

0 

,28 

4-  8,83 

16.44.    9;1I 

•LF 

8 

t6. 49.42 

f^i 

41 

,82 

4-  8,84 

16.49.50,66 

LF 

5     ] 

[6.53.53, 

14 

53, 

26 

4-  8,85 

16.54.    2)11 

LF 

6     1 

(6.56.    12; 

82 

la, 

•  9» 

4-  8,85 

16.56.21,76 

LF 

6    ] 

[6.59.23, 

17 

23, 

^4 

t 

s 

4-  8,86 

16.59.32,10 

LF 

6     1 

17.  2.45j 

5o 

45: 

,25 

54,11 

-f  8,86 

4-  8,86 

17.    2.54,11 

LF 

6     j 

[7.  7.24, 

00 

a4: 

07 

4-  8,87 

17.  7-32,94 

LF 

6     ] 

17.10.3ij 

r9« 

3i 

»97 

4-  8,88 

17.10.40,85 

LF 

6 

17. 14.  3 

rl3 

3 

,18 

4-  8,88 

17.14.12,06 

LF 

6 

17. 17.34 

,85 

34 

,98 

4-  8,89 

17.17.43,87 

LF 

6     ] 

i7'>9-58j 

.45 

58 

,56 

4-  8,89 

17.20.  7,45 

LF 

9     1 

[7.22.42, 

97 

4a, 

97 

4-  8,90 

17.22.51,87 

LF 

6     ] 

17.25.16, 

87 

16, 

99 

4-  8,90 

17.25.25,89 

LF 

6     ] 

17.27.3ij 

.59 

3i, 

r70 

4-  8,91 

17.27,40,61 

LF 

6     ] 

17.30.  7 

r7a 

7 

,82 

4-  8,91 

17.30.16,73 

LF 

6    1 

[7.32.283 

,80 

a8, 

.9a 

4-  8,91 

17.32.37,83 

■LF 

6     1 

[7.36.53 

rï3 

53 

rï9 

2,o5 

4-  8,86 

4-  8,9a 

17.37.  2,11 

LF 

6 

17.43.  9 

,l3 

9 

,14 

4-  8,93 

17.43.18,07 

■LF 

7     3 

[7. 45.49, 

.48 

49 

,44 

4-  8,94 

17.45.58,38 

LF 

6    ] 

17. 51.42 

ri8 

4a 

,o5 

5i,oo 

-h  8,95 

4-  8,95 

17.51.51,00 

■LF 

6 

17.56.35 

,36 

35 

,5o 

4-8,95 

17.56.44,45 

LF 

6    ] 

ï7-59-ïii 

,22 

n, 

,36 

4-  8,96 

17.59.20,32 

•LF 

6    ] 

r8.  5.49, 

,i5 

48 

,80 

57,97 

+  9,»7 

-*-8,97 

18.  5.57,77 

■LF 

20 

18. 14.38 

,5o 

45 

y? 

54,8 

LF 

5 

16.19.12 

,07 

la 

,i5 

4-i4iOO 

16.19,26,15 

LF 

6     ] 

[6.22.10, 

04 

10, 

II 

4-14,01 

16.22.24,12 

•LF 

5     ] 

16.24.  6; 

.'9 

6, 

,23 

20,32 

4-14,09 

4-14,01 

16.24.20,24 

LF 

6     ] 

[6.28.26, 

,86 

a6, 

,86 

4-14, oa 

16.28.40,88 

LF 

6     1 

[6.31.26, 

,08 

a6, 

II 

4-14, 02 

i6.3i  .40,13 

LF 

6     1 

16.34.44 

,o3 

44 

,16 

4-14, o3 

16.34.58,19 

■LF 

6     ] 

16. 38.  0 

,32 

0 

,45 

4-i4,o3 

16. 38. 14,48 

LF 

6     ] 

16.43.21 

,3i 

20 

.97 

4-14,04 

16.43.35,01 

LF 

6     ] 

[6.43.22, 

74 

22, 

41 

4-14,04 

16.43.36,45 

LF 

8     ] 

[6.47.44, 

.62 

44, 

,34 

4-14, o5 

16.47.58,39 

LF 

6     ] 

i6.5i.i5 

,75 

15 

,88 

^9,96 

-f-i4,o8 

4-14,06 

16.51.29,94 

LF 

6     ] 

[6.54.18, 

,95 

18; 

.99 

4-14,06 

16.54.33,05 

LF 

6     ] 

[6.57.57, 

.^7 

57: 

.37 

4-14,07 

16. 58. II, 44 

LF 

6     ] 

17.  2.40 

,3i 

40: 

,06 

54,11 

+14, o5 

4-14,07 

17.  2.54, i3 

LF 

5     1 

[7.  5.  5 

.06 

5 

»ï9 

4-14,08 

17.  5.19,27 

LF 

6     ] 

[7-  7.37 

,04 

37 

rll 

4-14,08 

17.  7.51,19 

■LF 

6     1 

[7.15.25, 

40 

a5, 

54 

4-14,10 

17.15.39,64 

LF 

6     ] 

17.18.42 

,68 

4a 

,81 

4-14,10 

17.18.56,91 

LF 

6    1 

[7.22.  8, 

,85 

8, 

.99 

4-14,11 

17.22.23,10 

LF 

6     ] 

17.27.47 

.9" 

48 

,00 

4-14, la 

17.28.    2,12 

LF 

6    1 

[7.31.25, 

57 

25, 

66 

4-14, la 

17.31.39,78 

LF 

6    1 

17.35.39 

,93 

40, 

,02 

4-14, i3 

17.34.54,15 

LF 

6    ] 

[7.38.17, 

,25 

17: 

,38 

4-14, i3 

i7.38.3i,5i 

LF 

10    ] 

[7.44.16; 

,18 

16, 

,i3 

4-14,14 

17.44.30,27 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES.         aoi 

Correct.     Dist.  appar. 
Bar.       e'  Lecture.      Microm.         L,  Réfr.        de  coll.    anpôlenord. 


JUIN  1869. 


Juin  26. 

(S)  Âosonia 

3o422  Lai.  Hercule . 
3o5i4  Lai.  Ophiuch. 
l>  centre 


o",7 
599 


]4,7    122. ao.  4 

80. 36. 20 

85.53.32 

110.33.37 


0  Flore 

30927  Lai.  Ophiuch. 
31007  ^^^'  Ophiuch. 
31095  Lai.  Ophiuch. 

n  Ophiuchus 

3i33o  Lai.  Ophiuch. 
3i4i6  Lai.  Ophiuch. 
3i529  Lai.  Ophiuch. 
3i665  Lai.  Ophiuch. 
31743  Lai.  Ophiuch. 
31827  Lai-  Ophiuch. 
31926  Lai.  Ophiuch. 
31997  Lai.  Ophiuch. 
32o85  Lai.  Ophiuch. 
32188  Lai.  Ophiuch. 

p  Ophiuchus 

32667  Lai.  Ophiuch. 

57)  Mnémosyne.... 

V  Ophiuchus 

33io4  Lai.  Ophiuch. 
33189  Lai.  Ophiuch. 

fA'  Sagittaire 

^P.  Ourse  — 4", 3o. 

Juin  28. 
29905  1^1.  Hercule. 
29991  Lai.  Hercule. 

À  Ophiuchus 

3oi66  Lai.  Ophiuch. 
3026a  Lai.  Ophiuch. 
30375  Lai.  Ophiuch. 
3047a  Lai.  Ophiuch. 
5>  centre 

(?)  Flore 

y.  Ophiuchus 

30941  Lai.  Ophiuch. 
3 1069  Lai.  Ophiuch. 

ri  Ophiuchus 

31284  Lai-  Ophiuch. 
3i336  Lai.  Ophiuch. 
31595  Lai.  Ophiuch. 
31711  Lai.  Ophiuch. 
3i8i5  Lai.  Ophiuch. 
320 1 1  Lai.  Ophiuch. 
321 35  Lai.  Ophiuch. 
32263  Lai.  Ophiuch. 
3241 1  Lai.  C^hiuch. 

(S)  Mnémosyne.... 

y  Ophiuchus 


598     14,3 


599     i3,9 


599    i3,6 
624     i3,2 


624     i3,7 


625     12,9 


107.44*45,3 

8i.47*i3 
83.21.36,7 


84.46. 
io5.3i.4o 
84.54.33 
86.  8.58 
86.31.27 
81.  0.33 

82.14*49 
90.  2.39 

81.37.  5 

81.43.34 

82.31.37 

81. 10. 18 

85.21.34 
89.25.35 

93.24.28 

99.43.43 

8o.i5.23 

80.10.10 

m.  2.52 

3.24.19 

83.58.49 
84.53.5o 

87.42.40 
89.46.40 
88.23.26 
8o.38.3o 
80.47.51 
110. 32. 56 


623     12,3 


io7.47-5o, 
80.24.27 

87.14.  9»7 
83.  5.19 

io5.3i.44i3 
81. II. 58, 5 
85.17.20,3 

80.  7.19,1 
80.49*52,8 
80.  9.i3,3 
83.22. 18,0 
83.25.17,6 
83.59.  o 
80.24.45,9 

93.23.40,9 
99.43.45,7 


8 
8 
8 


7 
6 

3 

5 

7 
o 

7 
6 

8 

7 
5 

3 

4 
o 

7 
o 
o 
6 

4 
5 


20.  1 
20.  3 

20.    2 

20.  3 


3 

6 
6 


4 
3 
2 
2 
1 
o 


20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

19.57 

20.  4 

20, 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 


5 
5 
5 
2 
I 
o 

5 

20.  I 
19.58 
20.  4 
20.  5 
20.  2 


8  19.59 
2  20.  3 
20.  4 
20.  4 
o  20.  4 
6  20.  6 
2  20.  7 
8    20.  6 


7 
8 

7 
7 
7 
9 


20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20.10 

20.  9 

20.  8 

19.58 

20.  3 

20  • 

20. 

20. 


2 
4 


20. 

ao. 


4 
8 


2  20.  4 

5  36.18 

7  53. 3i 

I  33.35 


4 
o 

9 
8 

4 
5 
6 
8 

7 
5 

9 

7 
8 

7 
4 
o 
1 

7 
o 

4 
6 

i 

8 

1 
6 

9 
1 

8 

3 

3 

I 

9 
3 

4 

7 
o 

2 

7 
6 

6 

8 

o 

6 

I 

2 

3 

I 


44.4a 

47-  7 
21. 3o 

45.56 

31.37 

54.31 

8.56 
31.27 

0.33 
14.52 

2.36 
37.  o 
43.29 
3i.32 
10.16 

21.34 
25.35 

24*23 

43.42 
i5.25 
10.  7 
2.47 
u4.2i 

58.51 

53.47 
42.37 

46.37 

23.22 

38.25 

47.44 
32. 5o 

47.4a 
24.20 
14.  3 

5.12 

31.37 

II. 5o 

17.10 

7.10 

49-44 
9.15 
22.16 
25. i5 
58.57 
24*43 
23.33 

43.41 


3  -4-5.53 

I  -4-0.47 

4  +0.56 

o  +2.3l 


7 

7 
6 

6 

6 

8 

I 

I 

5 

o 

8 

8 

5 

7 

4 
4 


o 
3 
I 

7 
4 

8 
6 
2 
6 
5 

4 
6 


7 
3 

2 
I 
6 

2 

4 
4 
8 

5 
o 
8 
5 
2 

4 
4 


-4-2.11 

■4-0.49 

+0.52 

4-0.54 
+1.59 
+0.54 
-ho.57 
-H>.58 

-ho. 47 
-|-o.5o 

-hi.  5 
+0.49 

+0.49 
-|-o.5o 

-H). 48 
-fo.55 

-hi.  4 

-4-1. 14 
-fi.33 
-ho.  46 
-ho.  46 
-h2.35 

—0.44 

-ho. 53 
-ho. 55 

-hi.  o 

-hi.  5 

4-1.  2 

+0.47 
-ho. 47 

4-2.32 
4-2.12 

4-0.47 
4-0.59 

4-0. 5i 
-h  1.59 

4-0.48 

4-0. 56 
4-0.46 
4-0.48 
4-0.46 
4-0. 52 
4-0. 52 
.4-0.53 

4-0.47 

4-1.14 

4-1.34 


7 
3 


2 
o 
6 
o 

9 
3 

1 

9 
o 

7 
o 

i 

6 

2 

8 

3 

I 

8 

7 
6 

7 
6 

5 

2 

9 
5 

3 

5 

8 


8 


9 
8 

9 
5 

o 

8 

o 

8 

5 

6 

7 
3 

7 
6 


—  5,0 


-  5,2 


—  4,9 


5,4 
4,3 


-  6,2 


—  6,0 


—  6,0 


122.25. 
80.36. 

85.54. 
110.36. 


52 

59 
22 


107.46.48 

81.47*51 
83.22.17 
84.46.45 
io5.33.3i 
84.55.21 
86.  9.48 
86.32.19 
81.  i.i5 
82.15.37 
90.  3.36 

81.37.44 
81.44.13 
82.32.17 
81.10.59 

85.22.24 

89.26.34 
93.25.32 

99.45.10 

80.16.  6 

80.10.48 

III.  5.18 

3.23.31 

83.59.39 
84.54.36 
87.43.32 

89.47.37 
88.24.18 

80.39.  6 

80.48.26 

110.35. 17 


Observation^.  «ToMB  XXIV. 
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80 

87 
83 

io5 

8i 

85 

80 

80 

80 

83 

83 

83 

80 

93 

5,3      99 

26 


.49.49 
.25.  1 
.14.57 
.  5.57 
.33.3i 

.12.32 

.18.  o 
.  7.51 
.50.26 
.  9-56 
.23.  2 
.26.  2 
.59.45 
.25.24 

.24.4a 

.45.10 


9 

8 


4 

6 

4 

9 
3 

2 

8 

9 

7 
2 

4 
5 

6 
8 
6 

9 
4 

1 

5 

7 
4 
I 

5 

3 
8 
I 
I 
8 

9 

4 
I 

5 

4 
I 

9 
5 

7 
4 
2 
8 
3 
5 

4 

2 
5 


u 


aoa         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G',  Ob'.     N 


Jnin  28. 

70  p^  Ophiuchus 

33^42  Lai.  Ophiuchus. 

\i>  Sagittaire 

J  Petite  Ourse 

(§)  Bellone. .  

Jnin  29. 

O  i"Bord 

Oa'Bord 

Régulus 

'/  Lion 

>  Balance 

(î  Scorpion 

p'  Scorpion 


ML-LF  6 

ML-LF  6 

ML-LF  6 

JIL-LF  20 

ML-LF  8 


Pr 

Pr 

Pr 

Pr 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 


6 

6 

10 

10 

6 
6 
6 


Passage 

obserré.  T 

JUIN  1869. 

h   m  •  • 

17.58.37,91  37,95 

18.  0.33,81  33,85 

18.  5.44,09  43,74 

i8.i4-35,o  4^}^ 

i8.4i*22,o5  21,85 

6.3a.  7,49  7>Bo 

6.34.25,04  25,35 

10.  1.  7,78  7,96 

10.12.28,78  29,06 

15.45.29,83  29,51 

i5. 52. 21, 43  21,06 

15.57.35,47  35, i5 


p 


Asc.  droite 
app.  conclue . 


5i,97    -J-i4,o2 


57)99    -+-"4,a5 

54,7 


+  U,i7 
-^'4,l7 

4-14,18 


17.58.52,12 
18.  0.48,02 
18.  5.57,92 


23,41  +15,45 

44,60  -M5,54 

45,92  +16,41 

37,49  +16,43 

5i,4o  +16,25 


+14,23    18.41.36,08 

+i5,i5      6.32.22,95 
+i5,i5      6.34.40,50 


+16,26 
+16,27 
+16,28 


15.45.45,77 
15.52.37,33 
15.57.51,43 


Les  observations  suivantes  ont  été  faites  à  une  pendule  sidérale  destinée  à  l'Observatoire  de  Lima. 


29416  Lai.  Serpent...  8 

29501  Lai.  Serpent. ..  8 

29614  Lai.  Serpent. . .  8 

29687  Lai.  Serpent...  6.7 

29748  Lai.  Serpent...  9 

29797  Lai.'  Hercule. . .  7.8 

29885  Lai.  Ophiuchus.  9 

29959  Lai.  Serpent. . .  6 

30029  Lai.  Hercule. . .  9 

30098  Lai.  Ophiuchus.  8 
3oi84  1^1-  Ophiuchus. 9.10 

30262  Lai.  Ophiuchus.  9 

3o35i  Lai.  Ophiuchus.  6 

30455  Lai.  Hercule. . .  8 

3o535L.  Ophiuchus  n.  7.8 

Y)  2«Bord 

0  Flore 

X  Ophiuchus 

30941  Lai.  Ophiuchus.  8 

31007  Lai.  Ophiuchus.  8.9 
31095  Lai.  Ophiuchus. 

y}  Ophiuchus 

31284  Lai.  Ophiuchus.  8.9 
3i33o  Lai.  Ophiuchus.    8 

3i4i6  Lai.  Ophiuchus.  8 

3i5io  Lai.  Ophiuchus.  9 

3i632  Lai.  Ophiuchus.  9 
31729  Lai.  Ophiuchus.    8 

3i8i5  Lai.  Ophiuchus.  8.9 

31905  Lai.  Ophiuchus.  7.8 

31995  Lai.  Ophiuchus.  8 
32o85  Lai.  Ophiuchus.    8 

321 83  Lai.  Ophiuchus.  8 

^  Ophiuchus 

(g)  Mnémosyne 

70  />'  Ophiuchus 


ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 

ML-LF 

ML-LF 
ML-I.F 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 
ML-LF 

ML-LF 

ML-LF 


6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
8 

6 

6 

5 

6 

3 

6 

6 

6 

& 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

8 

6 


6.  1.58,72 
6.  4*46,48 

6.  7.58,23 
6.io.5o,88 
6.12.57,88 
6.15.26,22 
6.18.25,73 
6.20.43,42 
6.23.10,61 
6.26.  0,20 
6.28.58,52 
6.3i.23,77 
6.34.23,72 
6.37.29,62 
6.40.  3,11 
6.43.  4i5o 

6.46.48,26 

6.5i.i3,49 
6.54.16,82 
6.56.  5,20 
6.59.15,52 

7.  2.37,88 
7-  5.  2,77 
7.  7.16,22 
7.10.24,55 
7.13.11,43 
7.16.38,98 
7.19.17,85 
7.22.  6,63 
7.24.39,09 
7.27.17,43 
7.3o.  0,11 
7.32.15,83 
7.36.45,68 

7.43.30,74 
7.58.35,63 


58, 80  +16,28 

46,59  +16,29 

58,23  +16,29 

5o,9i  +16, 3o 

57,92  +16, 3o 

26,27  +16, 3i 

25,75  +16,32 

43,47  +16,32 

10.73  +16,33 
0,23  +16,33 

58,54  +16,34 

23,79  +16,34 

23.74  +16,35 

29.75  +16,35 
3,i5  +16, 36 
4,16  +16, 36 

47»9^  +«6,37 
13,62    29,96    +16,34    +16,37 

16,86  +16, 38 

5,29  +16, 38 

i5,59  +16,39 
37,64    54,12    +16,48    +16,39 

2,90  ^  +16,40 

16,29  +16,40 

24,61  +16,41 

11,53  +16,41 

39,00  +16,42 

17,90  +16, 4a 

6,77  +16,43 

39,12  -Hi6,43 

17,56  +16,43 

0,22  +16,44 

15,96  +16,44 
45,74      2,06    +16,32    +16,45 

30,69  +16,46 

35,67    51,98    +16, 3i     +16,48 


16.  2.i5,o8 
16.  5.  2,88 

16.  8.14,52 
16.11.  7,21 
16. i3. 14,22 
16. 15.42, 58 
16. 18.42,07 
16.20.59,79 
16.23.27,06 
16.26.16,56 
16.29.14,88 
i6.3i.4o,i3 
i6.34-4o,09 
16.37.46,10 
16.40.19,51 
16.43.20,52 

16.47.  4,35 
16.51.29,99 
16.54.33,24 
16.56.21,67 
16.59.31,98 

17.  2.54,o3 
17.  5.19,30 
17.  7.32,69 
17.10.41,02 

17.13.27,94 
17. 16.55,42 
17. 19.34,32 
I7.aa.a3,20 
1 7 . a4 . 55 ,  55 
17. a7 .33,99 
17.30.16,66 

17. 3a. 3a, 40 
17.37.  a,i9 

17.43.47,15 
17. 58.5a, i5 


(')  Cette  étoile,  déjà  observée  le  a5  juin,  ne  s'accorde  pas  avec  Lalande.  L'ascension  droite  est  celle 
de  3o5a7  >  ^  distance  polaire  de  3o535. 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES.         ao3 

Correct.     DUt.  appar. 
de  coll.^    an  p6le  Dord. 


Bar.     0' 


Lecture.      Microm. 


Réfr. 


JU»  1868. 


28.  o-,7 

p^  Ophiuchus 

33a4a  Lai.  Ophiuch. 

fA  Sagittaire 62a 


la.i 


87.27.  2,4    20.  2,5    27.  0,6    +1.  0,6 

87.30.56,7    ao.  4>5    3o.53,i    -f-i.  0,7 

III.  2.5ï,7    20.  4>3      a. 47, 7    4-2.37,1 


(S)Be1]one 

Juin  29. 

OBI-o»,i3  ... 
OBS-hi'",o7... 

Régulus 

y  Lion ^ 


619    11,5    103.12.46,5    19.59,7    12.47,4    +i.49)> 


614    16,0 


6o3     17,9 


66.46.25,5  i4.47>3  1.38,3  4-0.27,7 

66.46.a5,5  26.23,1  3o.  3,3  4-0.27,0 

77.22.15,8  I9.i4)3  23.  2,7  4-0.41,5 

69.29.53,8  19.32^0  3o.23,2  4-0. 3o, 5 


—  5,8      87.27.55,2 

87.31.47,8 

~  6,8     III.  5.18,8 

io3.i4-3o,5 


4,5 
4,9 


66.  2.   1,3 
66.3o.25.6 


X  Balance 

^  Scorpion 

f  *  Scorpion 

29416  Lai.  Serpent. 
29501  Lai.  Serpent. 
29614  Lai.  Serpent. 
29687  Lai.  Serpent. 
29748  Lai.  Serpent. 
39797  Lai.  Serpent. 
29885  Lai.  Serpent. 
29969  Lai.  Serpent. 
30029  ^l*  Hercule. 
30098  Lai.  Serpent. 
3oi84  Lai.  Serpent. 
30262  Lai.  Serpent. 
3o35i  Lai.  Serpent. 
30455  Lai.  Serpent. 
3o535  Lai.  Serpent. 
\)  centre 

0  Flore 

X  Ophiuchus....'... 
30941  Lai.  Ophiuch. 

31095  Lai.  Ophiuch. 

VI  Ophiuchus 

31284  Lai.  Ophiuch. 
3i33o  Lai.  Ophiuch. 
3i4i6  Lai.  Ophiuch. 
3i5io  Lai.  Ophiuch. 
3i632  Lai.  Ophiuch. 
31729  Lai.  Ophiuch. 
3i8i5  Lai.  Ophiuch. 
31905  Lai.  Ophiuch. 
31995  Lai.  Ophiuch. 
32o85  Lai.  Ophiuch. 
32183  Lai.  Ophiuch. 
à  Ophiuchus 

^  Mnémosyne.... 

p^  Ophiuchus 


604     i3,7 


604     12,3 


60  3 


109.44.  4 
112. 12.  9 

109.24.24 
84. 13.47 
82.10.39 
89.54.33 
88.  9.38 
86.59.  7 

86.47-49 
88.27.43 

86.49.  2 
81.35.  1 
87.36.52 
88.34.53 
88.23.23 
88. 28.51 
80.43.  4 
87.30.12 
iio.32.3i 

107.49.19 
80.24.16 
87.14.  o 

84.45.57 
io5.3i.36 
8 I . 1 I . 5o 
84.54.33 
86.  8.59 

83.17.54 
88.22.40 
86.10.17 
80.  9.16 
88.i2.3i 
80. 36. 10 
82.3i.3o 
80.46.  i 
85.2i.3o 

11,6      93.23.18 

87.27.  o 


,3 

20. 

a,a 

44'  a, 

,0 

20. 

a,8 

12.  6, 

i9 

20. 

3,a 

24.21, 

,7 

20. 

3,0 

13.46, 

i9 

20. 

0,8 

10.39, 

,7 

19. 

59»7 

54.34, 

,6 

'9- 

58,5 

9-4o, 

i7 

20. 

1,5 

59-  7, 

,6 

20. 

3,0 

47-47, 

,0 

20. 

4,9 

27-39, 

,1 

20. 

3,5 

48.59, 

iï 

20. 

i»7 

35.  0, 

,0 

20. 

a,o 

36. 5o, 

,5 

20. 

1,0 

34.53, 

,0 

ao. 

1,4 

23.23, 

i9 

20. 

1,4 

28.51, 

,0 

20. 

r,6 

43.  3, 

,0 

20. 

3,4 

3o.  9, 

,5 

20. 

3,1 

32.28, 

.1 

20. 

0,7 

49.18, 

la 

19. 

57,5 

24.20, 

.1 

19. 

58,5 

14.  2, 

,« 

20. 

3,1 

45.54, 

,6 

20  • 

1,6 

3i.35, 

,5 

20. 

2,2 

11.49, 

,8 

20. 

5,5 

54.29, 

,1 

20. 

5,1 

8.54, 

,3 

20. 

5,5 

17.49, 

,5 

20. 

4, a 

22.37, 

»7 

20. 

3,5 

10. i5, 

•0 

20. 

3,0 

9-i4, 

«9 

20  • 

2,5 

12. 3o, 

»a 

ao. 

1,5 

36.  9, 

,a 

ï9. 

59,4 

3i.3i, 

•0 

ï9- 

59,1 

46.  2, 

|0 

»9- 

58,4 

21.32, 

1,6 

19. 

56,2 

23.23, 

,8 

20. 

2,3 

26.59, 

3 
5 

8 


7 

7 
8 

o 

8 

o 

9 
5 

7 
3 

I 

5 

6 

5 

6 


2 
5 

8 
3 
I 
1 
8 
5 
5 
2 
1 

4 
6 

5 

5 

6 

I 
2 


+2.25 

-h2.46 

4-2.23 

-ho. 53 
4-0. 5o 

4-1.  5 
-hi.  I 
-1-0.59 
-ro.58 
4-1.  2 
4-0.59 
4-0.49 
4-1.  o 
4-1.  2 
4-1.  2 
4-1.  2 
4-0.47 
4-1 .  o 
4-2.32 

4-2. i3 

4-0.47 
4-1.  o 

4-0.55 
4-2.  o 
4-0.48 
4-0.55 
4-0.57 
4-0. 52 
4-1.  2 
4-0.57 
4-0.46 
4-1.  2 
-1-0,47 
4-0. 5i 
4-0.47 
4-0. 56 

-M.14 
41.  o 


5 

o 

2 
8 
I 
6 

7 
3 

9 
4 
o 

1 

7 
8 

4 
6 

7 
5 

5 

2 
2 


I 
o 
6 

4 
8 
3 
5 

9 
8 

I 

6 

o 

9 
3 

p. 
y 

6 


—  4,3    109.40.23 

—  4i<>    112.14.47 

—  5,0    109.26.40 

84.14.35 
82.11.25 
89.55.35 
88.10.37 
87.  o.  1 
86.48.42 
88.28.36 
86.49.54 
81.35.44 
87.37.46 
88.35.5i 
88 . 24 • 2u 
88.29.49 
80.43.46 
87.31.  5 
110.34*56 

107.51 .26 

—  6, 1       80.25.  a 

87 . I 4 . 57 

84.46.45 

—  3,8     io5.33.3o 

81.12.33 
84.55.19 

86.  9.47 
83. 18.37 
88.23.35 
86.11.  8 
80.  9.56 
88. 13.27 
80. 36. 52 
82.32.17 
80.46.45 

—  4,4      85.22.24 

93.24.33 

—  4,6      87.27.55 


I 
8 
3 
1 
1 

6 
8 
6 
o 

7 

2 

9 

7 

4 
8 

4 
6 

3 

4 
6 

7 
8 

2 
6 
o 
8 

9 
I 

3 

4 
2 
8 
5 
8 

7 

2 


36. 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES; 

Passa  (;e  Ase.  droite 

observé.  T  X,  C_  C,         app.  conclue. 


G^    Ob'.      N 


JaiUet  3. 

33375  Lai.  Ophiuchus.  9    ml-lf 
33476  Lai.  Ophiuchus.     7    ml-lf 

33575  Lai.  Ophiuchus.  8.9  ml-lf 

33690  Lai.  Ophiuchus.  iil-lf 
0  Petite  Ourse ml-lf 

@  Bellone ml-lf 

).  Aigle ML-LF 

TT  Sagittaire ml-lf 

36007  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

36i47  Lai.  Aigle 7    ml-lf 

@  Circé 8    ml-lf 

JmUet  4. 

Aldébaran pr 

JoiUet  5. 

O  l'^Bord pr 

O  a*  Bord Pr 

Régulus Pr 

JnUlet  9. 

La  Chèvre Pr 

JoiUet  iO. 

O  1*'  Bord Pr 

O  2*  Bord Pr 

Ç  1"  Bord Pr 

Régulus Pr 

JniUet  il. 

La  Chèvre Pr 

a  Orion pr 

JoiUet  12. 

Q  i*Bord Pr 

O  a*  Bord Pr 

9  I"  Bord Pr 

Régulus Pr 

Ç  Hercule lf 

\)  centre lf 

X  Ophiuchus LF 

•31093  Lai.  Hercule ...  8      lf 

3i3i2  Lai.  Hercule. . .  6      lf 

a  Hercule lf 

w  Hercule lf 

31906  Lai.  Hercule ...  6      lf 

321 34  Lai.  Hercule ...  6      lf 

32420  Lai.  Hercule ...  8.9    lf 

32690  Lai.  Hercule ...  8      lf 

33o42  Lai.  Hercule ...  6      lf 

33373  Lai.  Hercule .. .  8.9    lf 

33691  Lai.  Lyre 8      lf 

9  Petite  Ourse lf 

34295  Lai.  Lyre. .  .^ . .  8.9    lf 

Véga lf 

34844  Lai.  Lyre 8      lf 

P  Lyre lf 


6 
6 
6 
6 
20 

10 

6 
6 
6 
6 

8 


JUILLET  1869. 

Pendule  Winnerl. 


8.  4.  0,27 


• 
0,38 
8.  6.32,22    32,26 

8.  8.55,o5  55, IO 
8.11.28,08  28, i3 
8.14.48,4      55,6 

8.37.17,57     17,36 

8.59.19,93  19,86 

9.  2.  0,70  0,35 
9.  5.24,20  24,27 
9.  8.21,23  ai,3i 

9. 12.58, i3    57,90 
Pendule  de  Lima. 


54,2 

'9i89 
0,60 


0,09 

0,09 
-4-  0,09 

0,09 


-4-  o,o3 

0,25 


-H  0,09 

0,09 
0,09 
0,09 

-h  0,09 
O1O9 


bas 
18.   4.  0,47 
18.  6.32,35 

18.  8.55,19 
18. II. a8, 22 

18.37.17,45 
18.59.19,95 

19.  2.  0,44 
19.  5.24 >36 
19.  8.21 ,40 

19.12.57,99 


10      4.a8.  4,2a      4,45    24,09    -4-19,64 


6      6.56.5o,5o    5o,8i 
6      6.59.  7,58      7,89 
10     10.   i.  3,63      3,81     23,37 

Pendule  Winnerl. 


+19,56 


+  19,60 
-+-19,60 


6.57.10,41 
6.59.27,49 


10      5.  6.54,67    55,34      0,49    4-  5,i5 


6  7.17.35,74  36, 04 

6  7.19.52,19  52,49 

10  8.3i.  6,70  6,97 

10  10.  i.i8,i3  ]8,3i     a3,'35 


-f-  5,04 


5,10 
5,10 

4-  5,10 


7.17.41,14 
7.19.57,59 
8.31.12,07 


10 

ti.  b. 

53,21 

53,88 

0,55 

-4-  b 

.»7 

10 

5.47.57,68 

57,78 

4,41 

-4-  6,63 

6 

7.25. 

43,45 

43,75 

4-  6,64 

7.25.50,39 

6 

7.27. 

59,87 

0,17 

• 

-4-6,64 

7.28 

.  6,81 

10 

8.41. 

.l3,20 

i3,47 

-h 

6,64 

8.41. 

.20,11 

10    1 

[O.     I. 

16,55 

16,73 

23,35 

-h  6,62 

6    1 

6.36. 

"4,9» 

15,37 

22,62 

-+-  7, 

25 

-h 

7,i5 

16.36. 

22,52 

6    ] 

[6.40. 

7,67 

7,33 

-h 

7,16 

16.40. 

«4,49 

6 

16. 5i. 

.22,67 

aa,79 

^9,93 

+  7 

,14 

-h  7,18 

16. 5i. 

^9,97 

6 

16. 58 

.10,47 

11,06 

-4- 

7, "9 

16. 58. 

.18,25 

6    ] 

17.  5. 

12,52 

i3,ii 

-h 

7,20 

17.  5, 

20, 3 1 

6    1 

17.  8, 

34,99 

35,19 

42,35 

-4-  7. 

,16 

-+- 

7,21 

17.  8, 

42,40 

6    ] 

17.15. 

39,75 

40,21 

47,4a 

-h  7- 

•ai 

-+- 

7,22 

17.15. 

47,43 

6    ] 

[7.23. 

9,90 

10,61 

-4-  7,23 

17.23. 

17,84 

6    ] 

17.30.23,75 

a4,34 

-h 

7,25 

17.30. 

31,59 

6    ] 

17.37. 

38,52 

39,11 

-4- 

7,26 

17.37.46,37 

6 

17.44.46,15 

46,76 

• 

7i27 

17.44.54,03 

6 

[7.53.53,90 

54,53 

-1- 

7,28 

17.54, 

.  1,81 

6    1 

18.  2. 

44,83 

45,40 

-4- 

7,3i 

18.  2. 

5a, 71 

6    1 

[8.10. 

0,82 

1,44 

+ 

7,3a 

18.10. 

8,76 

10    ] 

18. 14. 36, 4 

43,6 

52,8 

6 

18.24. 

■  a,47 

3,14 

4- 

7,35 

18.24. 

10,49 

6    1 

[8.32.24,45 

25,01 

32,43 

+  7, 

4a 

•+-  7,37 

18. 32. 32, 3S 

6    1 

18. 38. 

13,87 

14, 5i 

4- 

7,38 

18.38. 

a»  ,89 

6    ] 

[8.45. 

8,99 

9,46 

16,79 

+  7 

,33 

4- 

7,39 

18.45.16,85 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


ao5 


Bar.      V 


Lecture.       Microm. 


Ck)rrect.     Dist.  appar. 
Réfr.         de  coll.     an  pôle  nord. 


JUIN  1869. 


Juin  29.  o",;       , 

fA  Sagittaire 6oa    1 1 ,  i 

iî  P.  Ourse -h  I-,  38. 

(S)  Bellone 6o3    10,7 

Juin  30. 

Q  Ophiuchus 595    i3,6 

3i33o  Lai.  Ophiuch. 
3 1401  Lai.  Ophiuch. 
31476  Lai.  Ophiuch. 
31678  Lai.  Ophiuch. 
3i665  Lai.  Ophiuch. 
31743  Lai.  Ophiuch. 
3i838  Lai.  Ophiuch. 
3192g  Lai.  Ophiuch. 
3202g  Lai.  Ophiuch. 
321 10  Lai.  Ophiuch. 
^Ophiuchus 596    i3,i 

(^  M némosyne. . . . 

32723  Lai.  Ophiuch.      595    12,9 

y  Ophiuchus 

33078  Lai.  Ophiuch. 
70/7'  Ophiuchus. . . . 
33242  Lai.  Ophiuch. 
333 12  Lai.  Ophiuch. 
33473  Lai.  Ophiuch.      695    12,7 


17,6 


Juillet  3. 
3o339  Lai.  Hercule.      608 
\)  centre 

30735  Lai.  Ophiuch. 

X  Ophiuchus 

31007  Lai.  Ophiuch.      608 

3iio3  Lai.  Ophiuch. 

VI  Ophiuchus 

3i33o  Lai.  Ophiuch. 

3i384  Lai.  Ophiuch. 

3 1(61  Lai.  Ophiuch. 

3i555  Lai.  Ophiuch. 

3i653  Lai.  Ophiuch. 

31729  Lai.  Ophiuch. 

31877  Lai.  Ophiuch. 

31962  Lai.  Ophiuch. 

32o83  Lai.  Ophiuch. 

32i83  Lai.  Ophiuch. 

3>272  Lai.  Ophiuch. 

(S)  Maémosyne. . . . 

*A=  17*' 46-23*.. 
32792  Lai.  Ophiuch. 

V  Ophiuchus 

33o39  Lai.  Ophiuch.      607     16, 5 
70  /?'  Ophiuchus . . . 
33242  Lai.  Ophiuch. 


ÎII.  2.47,3 

20.  3,0 

2.44,6 

-f2.37,3 

-  3, 

9 

III.  5.17,2 

3.24.22,1 

20.  2,3 

24.22,3 

—0.45,0 

-  5, 

8 

3.23.32,6 

io3. 15.24,2 

20.  3,7 

i5.2o,5 

41.49,4 

103.17.  5,'>. 

io5.3i.42,6 

20.  5,6 

31.37,3 

4-1.59,2 

-  5, 

0 

io5.33.3i,5 

84.54.33,8 

20.  4,1 

54.30,6 

-1-0.55,0 

84.55.20,6 

86.25.45,2 

20.  5,1 

25.41, 1 

-i  0.58,0 

86.26.34,1 

83.45.36,6 

20.  4,6 

45.32,8 

-4-o.52,9 

83.46.20,7 

86.33.3o,9 

20.  3,4 

33.28,8 

-fo.58,3 

86.34.22,1 

81.  0.33,8 

20.  2,7 

o.3i,9 

-ho. 48,0 

81.   1.14,9 

82.14.53,5 

20.    2,5 

i4.5i,3 

4o.5o,2 

82.i5.36,5 

86.52.  6,6 

20.  2,0 

52.  5,9 

4-0. 58, 9 

86.52.59,8 

87.49.41,8 

20.  2,7 

49.40,0 

4-1.   1,0 

87.50.36,0 

8o.i8.3i,7 

20.  0,5 

18.32,2 

-ho. 46, 9 

80. 19.14,1 

82.32.19,7 

19.58,2 

32.22,2 

4-0. 5o, 7 

82.33.  7,9 

85.21.34,7 

20.  2,0 

21.33,7 

-ho.56,o 

-  5 

,3 

85.22.24,7 

93.23.19,9 

ï9-59,7 

23.21,0 

4-1. 14, a 

93.24.30,2 

93.24.30,1 

20.  3,9 

24.27,1 

4-1.14,3 

93.25.36,4 

99.43.45,5 

20.    4fl 

43.42,1 

4  1.34,0 

—  5 

,5 

99.45.11,1 

82.40.48,0 

20.  2,1 

40.46,6 

4-o.5i,o 

82.41.32,6 

87,27.  0,8 

20.  2,7 

26.58,9 

4-1.  0,3 

-  4, 

,1 

87.27.54,2 

87.30.53,6 

20.    2,2 

30.52, 3 

4-1.  0,4 

07.01 .47,7 

83.5i.2i,5 

19.54,6 

51.28,2 

-ho.53,2 

83.52.16,4 

8o.3o.3i,2 

19.52,8 

30.39V4 

4-0. 47, a 

8o.3i.2i,6 

JUILLET  1869. 

17,7      85. 30.27, 3    î*0'  3,2    30.24, 9    40.55 
110.31.17,9    20.  2,6    3i.i5,4    42.29 


88.38.  7,8  20.  0,7  38.  8,1 

80.24.20,3  20.  0,5  24.21,1 

83.21.29.8  20.   1,3  21.29,4 

84.38.16.1  20.  5,1  38.11,8 
io5.3i.44,4  2o.  5,(  31.39,3 

84.54.33.5  20.  3,4  54.31,0 
87.38.50,3  20.  0,6  38.5o,7 
80.19.35,3  20.  3,3  19.33,1 

88.17.37.2  20.  2,6  17.35,4 

80.23.37.9  20.  2,6  23.36,6 
86.10.20,0  20.  2,7  10.18,2 
88.45.31,8  20.  1,5  4^.3i,i 
89.47.  3,5  20.  5,5  46.58,7 

80.10.57.6  20.  3,0  10.55,8 
80.46.  4,5  20.  1,4  46.  3,7 
85.44.38,6  20.  0,8  44.38,4 

93.24.  4)5  20.  1,7  24.  3,1 

82.  o.  1,7  20.  3,9  59.58,5 

87.53.  2,3  20.  2,2  53.   1,1 

99.43.46,6  20.  2,2  43.45,1 

84.19.22,6  20.  0,0  19.23,6 

87.27.  3,3  20.  3,5  27.  0,5 

87.30.55,6  20.  2,1  3o.54,3 


-ri.  1 
-ho. 46 
-ho.5i 
40.53 
-H  1.57 
4-0.54 
4  0.59 
4-0.46 
-T  I.  I 
-fo.46 
4-0. 56 

1.  a 

I.  4 
4  0.46 
4-0.47 
4-0.56 

4-1.13 

-fo.49 
41.  o 
4-1.33,0 
4-0.53 
4  0.59,6 
4-0.59,7 


4 


8 
3 

4 

8 

7 
3 

8 

2 

2 


-  6,7 


-  5,6 


4 
8 
2 
5 
I 
o 


7,7 
5,4 


85. 3i. 14,2 
110.33.38,7 

88.39.  3,8 
80.25.  1,3 

83.22.14,7 

84.38.59,5 

io5.33.3o,9 

84.55.19,2 

87.39.44,4 
80.20. i3, 2 

88.i8.3o,5 

80.24.16,9 

86.11 .  8,9 

88.46.27,2 

89.47.57,1 

80.11.35,8 

80.46.44,6 

85.45.28,3 

93.25.10,3 

82.  0.41,6 
87.53.55,4 
99.45.12,0 
84.20. 10,9 
87.27.54.0 
87.31.47,9 


2o8  ,      GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.    Ob'. 

JoiUet  12. 

V  Lyre lf 

Âldébaran pr 

a  Orion pr 

Juillet  13. 

O  I"'  Bord pp 

O  a*  Bord pp 

Juillet  14. 

fî  Lion Pp 

C  1*'  Bord pp 

p  Hercule lf 

ç  Hercule lf 

3o834  Lai.  Hercule...  8      lf 

s  Hercule lf 

3ia62  Lai.  Hercule...  8      lf 

•  (0  = -f- 49"  55' 7      LF 

3 1593  Lai.  Hercule.. .  8      lf 

31766  Lai.  Hercule...  9      lp 

31963  Lai.  Hercule...  8      lf 

32134  Lai.  Hercule...  7      lf 

p  Hercule lf 

32765  Lai.  Hercule...  8.9    lf 

33o35  Lai.  Hercule...  7.8    lf 

p*  Ophiuchus lf 

^  Petite  Ourse lf 

Véga LF 

Âldébaran pp 

La  Chèvre pp 

a  Orion pp 

ç  2"  Bord pp 

Juillet  15. 

Q  1"  Bord pp 

O  2*  Bord pp 

C  i**^  Bord Pp 

X  Ophiuchus UL-Ld 

31072  Lui.  Hercule...  8    ML-Ld 

3i26{  Lai.  Hercule...  7.8  HL-Ld 

3i558  LhI.  Hercule...  8.9  HL-Ld 

31692  Lai.  Hercule.. .  8    ML-Ld 

31897  Lai.  Hercule...  8    UL-Ld 

z  Ophiuchus UL-Ld 

3225 1  Liil.  Hercule...  8    UL-Ld 

p  Ophiuchus HL-Ld 

fA  Hercule iiL-Ld 

32708  Lai.  Hercule . . .  ML-Ld 

32882  Lai.  Hercule.. .  8    ML-Ld 

33285  Lai.  Hercule...  7    UL-Ld 

335o3  Lai.  Lyre 7    ML-Ld 

33739  Lai.  Lyre 6    ML-Ld 

33934  Lai.  Lyre 8.9  ML-Ld 

3^  (0  =  -}-45°45',i...  8.9  ML-Ld 

34451  Lai.  Lyre ML-Ld 

Véga ML-Ld 

p  Lyre ML-Ld 

La  Chèvre **p 

a  Orion pp 


Passage 

Asc.  dpotte 

N 

obsepvé. 

T 

^. 

C, 

C'^         app.  conclue. 

JUILLET  1869. 

h      m     s 

• 

• 

• 

• 

h      ■     t 

6    1 

8.53.56,94 

57,40 

4,81 

-f-  7,41 

-h  7,40     1 

[8.54.  4,80 

10 

4.28.16,45 

16,68 

a4,a9 

4-7,6" 

10 

5.47.56,54 

56,64 

4,43 

-1-  7,79 

6 

7.29.46,35 

46,65 

4-  7,70 

7.29.54,35 

6 

7.3a.  2,49 

a, 79 

+  7,70 

7.32.10,49 

10     I 

î. 42. 13,92 

14, i3 

22,68 

+ 

8,55 

6     I 

2.  9.  8,12 

8,16 

4-  8,55     I 

a.  9.16,71 

6     I 

6.24.28,12 

28,43 

37,00 

-h 

8,57 

-+-  8,63     1 

6.24.37,06 

6     1 

6.36.13, 49 

i3,94 

22,60 

-+- 

8,66 

4-  8,64     > 

[6.36.22,58 

6     ] 

16.49.28,59 

29,23 

-f-  8,65     I 

[6.49.37,88 

6     1 

6.55.  9,32 

9,74 

18,45 

H- 

8,7.» 

-¥-  8,65     I 

[6.55.18,39 

6     1 

7.  3.  5,00 

5,65 

-+-  8,65     1 

7.  3.i4,3o 

6     ] 

7.  8.12,37 

i3,io 

4-  8,66     I 

[7.  8.21,76 

6     ] 

17.14.21,19 

*ï,79 

-f  8,67     ] 

[7.14.30,46 

6     1 

17.19.18,85 

'9,47 

4-  8,67     ] 

[7.19.28,14 

6     1 

17.25.  9,54 

10,17 

-4-  8,67     1 

[7.25.18,84 

6     ] 

17.30.22,35 

22,84 

4-  8,67     I 

[7.3o.3i,5i 

6     ] 

[7.41.12,80 

i3,i8 

21,90 

+  8,72 

-h  8,68     1 

[7.41.21,86 

6     1 

7.46.57^00 

57,60 

4-  8,68     J 

7.47.  6,28 

6     ] 

r7. 53. 49, 42 

5o,o2 

4-  8,69     I 

[7.53.58,71 

6    1 

[7.58.43,37 

43,41 

52,  o3 

-f-  8,62 

-h  8,69     ] 

17.58.52,10 

10     ] 

18.14.36,6 

43.8 

52,5 

6     ] 

r8. 32.23,15 

23,71 

32,42 

+ 

8,71 

H-  8,72     ] 

[8.S2.32,43 

10 

4.28.15,07 

i5,3o 

24,35 

H-  9,o5 

10 

5.  6.50,98 

5i,6o 

o,65 

-4- 

9.o5 

10 

5.47.55,28 

55,38 

4.47 

+  9,09 

8 

6.11.41 }^o 

4«,48 

4-  9,ïo 

6.1  i.5o,58 

6 

7.37.51,67 

5 1,97 

4-  9,'3 

7.38.  1,10 

G 

7-4o.  7,49 

7,79 

• 

4"  9, '3 

7.40.16,92 

6     1 

[3.  4*^6, 04 

26,01 

4-  9,3o     1 

[3.  4.35,3i 

6 

16.51.20,29 

20,46 

29,91 

4-9,45 

4-  9,46    1 

[6.51.29,92 

6 

16.57.19,12 

19,86 

4-  9,46    ] 

[6.57.29,32 

6 

17.  3.21,97 

22,68 

4-9,47 

17.  3.32,i5 

6 

17.13. II ,18 

11,93 

4-  9,47 

[7.13.21,40 

5 

I7.ï7-i5,99 

16,69 

4-  9,48 

[7.17.26,17 

6 

[7.23.26,68 

27,38 

4-  9,48    ] 

[7.23.36,86 

6 

17.28.43,52 

43,73 

53,18 

4-9,45 

4-  9,48 

[7.28.53,21 

5 

i7.32.49i78 

5o,7i 

4-  9,48 

17.33.  0,19 

6 

17.36.52,45 

52,54 

2,08 

4- 

9,54 

4-  9,48 

17.37.  2,02 

6 

17.41.11,90 

12,37 

21,89 

4- 

9.5a 

4-  9,49 

17.41.21,86 

5 

17.45.15,15 

16,07 

4-  9,49 

[7.45.25,56 

6 

17.49.^1,78 

52,53 

4-  9,49 

17.50.  a, 02 

6 

18.  0.19,51 

20,20 

4-  9,5o 

18.  0.29,70 

6     ] 

[8.  6.51,73 

52,52 

4-  9,5o     ] 

[8.  7.  2,02 

5 

[8.11.26,13 

26,91 

4-  9,5o 

18. 11. 36, 41 

6 

18.15.54,78 

55,52 

4-  9,5o 

18.16.  5,02 

6 

18.22.51,98 

52,79 

4-  9,5i 

18.23.  a,3o 

6     1 

18.28.  9,27 

10, o5 

-f-  9,5i     1 

[8.28.19,56 

6 

18. 32. 22, 3o 

22 ,  98 

32,42 

4- 

9.44 

4-  9,5i 

18.32.32,49 

6 

18.45.  6,66 

7,^7 

'6,79 

4- 

9.5a 

4-  9,52 

18.45.16,79 

10 

5.  6.5o,o4 

5o,7i 

0,68 

4- 

9.97 

10 

5.47.54,55 

54,65 

4,49 

+ 

9.84 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


Bar.      e' 


Lecture.       Microm. 


2oy 

Correct.      Dist.  appar. 
Réfr.         do  coll.     aup^lenurd. 


JmUet  3. 
33375  Lai.  Ophiuch. 
33476  Lai.  Ophiuch. 
33575  La).  Ophiuch. 
336^  Lai.  Ophiuch. 
i  P.  Ourse -h  i",53. 

@  Bellpne 

Â  Aigle 

If  Sagittaire 

36007  L*  Sagittaire. 
36 147  L.  Sagittaire. 

(S)  Circé 


o"i7 


606    i5,9 


6o5    i5,3 


JUILLET  1869. 

» 

•       t        m 

1     p 

> 

f         m 

0       1        n 

82.11.41,9 

19.59,5 

11.43,1 

-f-O.49,6 

82.12.26,6 

87.     1.57,4 

19.58,3 

2.  0,0 

-i-o.58,7 

87.    2.52,6 

86.31.  6,8 

19.58,2 

3i.  9,7 

-+-0.57,7 

80. 3i.   1,3 

86. 3a. 55,9 

"9.55,9 

33.   1,2 

-ho. 57, 8 

• 

86.33.52,9 

3.a4.ao,8 

20.   2,5 

24.20,7 

0.44,2 

-  ù,^ 

3.23.3o,4 

io3. 25.40,1 

20.  1,7 

25.38,4 

-+-1.48,2 

103.27.20,5 

95.  3.i5,8 

20.     1,8 

3.14,9 

-f-i.18,1 

-  6,6 

95.  4.26,9 

III. II.  5,5 

20.   1,6 

II.  3,9 

-f-2.35,9 

-  4,6 

III. i3. 33, 7 

84.49- '9»9 

20.   1,9 

49.18,7 

4-0.54,5 

84.50.  7,1 

84.  9.33,2 

19.59,5 

9.34,7 

-+-0.53,3 

84.10.21,9 

104.  4*32,6 

20.21,4 

4.11,1 

+  i.5i,4 

104.  5.56,4 

JaiUet  4. 
Aldébaran 597    24,0 

JiiiUet  5. 

OBI  — o",  12 592    26,0 

OBS-hi-,3o 

Régulus 590    26,6 


73.44.51,0    19.52,7    44*59,1     -H>.35,4    —  5,4 


67.14.  8,2  i5.i8,5  28.50,0  H-0.27,2 
67.14.  8,2  26.51, 8  57.17,1  +0.26,5 
77.23.  6,1    20.  1,0    23.  6,3    -f-0.40,1 


-  6,9 


67.29.11 ,0 
66.57.37,4 


JidUet  9. 
La  Chèvre 

jQiUet  10. 
OBI  — o-,i3. 
OBS-f-i-,o3. 

Q  centre 

Régulus. . . . . . . 

JoUlet  li. 

La  Chèvre 

ft  Orion 

jQiUet  12. 
OBI  — ©'•,i3. 
OBS-hi",o8. 

Q  centre 

Régulus 

Ç  Hercule 

t>  centre 


688     18,8      44.  8.34,2    20.  2,5      8.32,4    -^^  3,o    —  5,6 


31093  Lai. 
3i3i2  F^l. 
a  Hercule . 
wHorriiîo. 
31906  LM. 
32i34  Lai. 

32|20   LlH. 

31690  1^1. 
33o42  Lai. 
33373  Lai. 
33691  Lai. 


Hercule. 
Uercuio. 


Hercule. 
Hercule. 
Hercuîo. 
Hercule. 
Hercule. 
Hercule. 
Lyre . . . 


34295  Lai.  Lyre... 

Véga 

34844  Ul.  Lyre  . . . 
PLyre 


687 

21,8 

67.47.^11,5 

14.57,1 

2.24,4 

4-0.28,6 

68.  2.47,2 

67.47.21,5 

26.34,0 

3o.48,o 

4-0.27,9 

67.31.10,1 

684 

22,8 

69.35.20,9 

20.  3,3 

35.18,8 

4-0. 3o, 5 

69.35.43,5 

681 

a3,9 

77.23.  4,6 

20.  1,5 

23.  4,3 

4-0.41,0 

-  5,9 

621 

25,4 

44.  8.32,4 

20.  0,1 

8.33,0 

-H).  ^,9 

-  5,9 

82.36.29,3 

19.56,8 

36.33,2 

4-0.48,7 

-6,2 

625 

a7,7 

68.  4.i4>9 

15.45,4 

i8.3o,2 

4-0.28,1 

68.18.51,7 

68.  4.14,9 

^7.19,9 

46.56,1 

H-o.27,5 

67.47.17,0 

622 

28,8 

70.10.36,0 

20.   3,2 

10.34,2 

4-0. 3o, 3 

70.10.57,9 

618 

a9i3 

77.23.  6,8 

20.  0,8 

23.  7,3 

-ho. 39,9 

-  7,8 

608 

23,8 

58.  9.  6,9 

20.   2,5 

9.  5,6 

4-0.17,0 

-  6,4 

58.  9.16,5 

110.28.57,7 

19.59,8 

28.58,2 

4-2.25,9 

110. 3i. 18,0 

48.36.40,8 

19.58,6 

36.42,7 

4-0.  7,3 

48.36.43,9 

49.  3.ir,o 

20.  1,1 

3.10,9 

-fo.  7,7 

49-  3.12,5 

75.26.49,0 

ao.  1,2 

26.49,0 

4-0.37,9 

—  8,0 

75.27.20,8 

606 

22,9 

57.21.20,8 

20.  1,1 

21.20,4 

4-0.16,2 

-5,7 

57.21.30,5 

41.37.36,6 

20.  2,2 

37.35,5 

4-0.  0,5 

41.37.29,9 

49.  0.   1,0 

20.  0,7 

0.   1,2 

4-0.  7,7 

49.  0.  2,8 

48.54.21,3 

20.  0,1 

54.21,8 

-ho.  7,6 

48.54.23,3 

47.34.11,6 

19.58,7 

34.13,3 

4-0.  6,3 

47.34. i3,5 

46.33.57,2 

19.59,0 

33.59,2 

4-0.  5,3 

46.33.58,8 

6o5 

22,3 

49.51.34,4 

19.58,5 

5i.36,7 

4-0.  8,5 

49.51.39,1 

46.44.44,5 

19.56,1 

44.49,3 

4-0.  5,4 

46.44.48,6 

44.  0.42,5 

19.55,3 

0.48,3 

4-0.  2,8 

44.  0.45,0 

51.19.57,0 

20.  2,7 

19.55,1 

4-0.10,0 

-  4,7 

5i .19.59,0 

45.57.11 ,5 

20.  1,6 

57.11,0 

-ho.  4,7 

45.57.  9,6 

66.46.5o,7 

19.57,0 

46.54,3 

4-0.15, 7 

-  5,0 

56.47.  3,9 
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Ob' 


Juillet  15. 

?  a*  Bord pr 

Juillet  16. 

O  l'^Bord Pr 

O  a' Bord Pr 

Q  i*'Bord Pr 

C  i"  Bord LP 

«Couronne lp 

«  Serpent lp 

28992  Lai.  ^  Hercule  .  5      lp 

29166  Lai.  Hercule ...  8      lp 

29482  Lai.  Hercule ...  7      lp 

^  Ophiuchus LP 

29862  Lai.  Hercule ...  8     lp 

3ooio  Lai.  Hercule ...  7      lp 

3oi5i  Lai.  Hercule ...  8      lp 

3o326  Lai.  Hercule ...  7      lp 

30687  Lai.  Hercule .. .  7.8    lp 

3o859  Lai.  Hercule ...  8     lp 

c  Hercule lp 

ft  Hercule lp 

32919  Lai.  Hercule...  8.9    lp 

p^  Ophîuchus LP 

â  Petite  Ourse lp 

La  Chèvre pr 

P  Taureau pr 

a  Orion pr 

?  2*  Bord Pr 

jQiUet  17. 

O  i^'Bord Pr 

O  2*  Bord pr 

a  Hercule ML-Ld 

3 1534  Lai.  Hercule ...  8.9  ML-Ld 

*  (D  =  H-  37*» 20' 8.9  ML-Ld 

31790  Lai.  Hercule...  8    HL-Ld 

31974  Lai.  Hercule...  8    ML-Ld 

32184  Lai.  Hercule ...  6    HL^Ld 

p  Ophiuchus HLnLd 

fA  Hercule HL-Ld 

*(D  =  4-34°53' 8    ML-Ld 

32939  LaI.  Hercule. ..  8    ML-Ld 

33i3o  Lai.  Hercule...  6.7  ML-Ld 

33289  1^1*  Hercule ...  8.9  ML-Ld 

33488  Lai.  Hercule.  ! .  8    ML-Ld 

33652  Lai.  Hercule. ..  9    ML-Ld 

34385  Lai.  Lyre ML-Ld 

9  Petite  Ourse ML-Ld 

Véga ML-Ld 

34858  Lai.  Lyre 8    ML-Ld 

K.(D  =  -l-38'ii' 8    ML-Ld 

JuiUot  18. 

a  Orion Pr 

Ç  2*  Bord Pr 

Juillet  19. 

O  i"  Bord Pr 

O  2"  Bord Pr 

9  l'^Bord Pr 


Passage 

Aie.  droite 

N 

obserTé. 

T 

A,. 

C, 

C, 

■pp.  conclne. 

JUILLET  1869. 

h     m     t 

• 

• 

b     B     « 

10 

6.i5.i8,o5 

18,34 

• 

-»-    9,9a 

6.15.28,26 

6 

7.41.53,34 

53,64 

4-    9,95 

7.42.   3,59 

6 

7.44-  9M 

9»  34 

4-  9,95 

7-44.i9>29 

10 

9.   1.11,07 

ii,3i 

-H  9,98 

9.   1.21,29 

6 

13.59.12,75 

12,60 

• 

s 

-|-fO,23 

r3. 59. 22,83 

6 

15.28.59,24 

59,78 

9,82 

-h  10,04 

-hio,i3 

15.29.  9,9» 

6 

15.37.40,19 

4o,33 

5o,5i 

-hio 

,18 

-hl0,12 

15.37.50,45 

& 

15.48.59,19 

0,10 

-hlO,ll 

15.48.10,21 

6 

15.53.55,62 

56,54 

-f-10,10 

15.54.  6,64 

6 

16.  2.56,o5 

57,11 

-hlO,09 

16.  3.  7,20 

6 

16.  7.20,62 

20,55 

3o,66 

4-10 

,11 

-hio,o8 

16.  7.3o,63 

6 

i6.i6.  2,99 

3,85 

H-io,07     ] 

16.16.13,92 

6 

16.21.48,17 

49,  o3 

4-10,06     ] 

16.21.59,09 

6 

16.26.46,64 

47,49 

4-10, o5     1 

16.26.57,54 

6 

16.32. 12,57 

i3,59 

4-10,04     1 

[6.32.23,63 

6 

16.44.38,90 

39,78 

-+-10, o3     ] 

i6.44.49»8i 

6 

i6.5o.i5,37 

t6,23 

4-10,02     ] 

16.50.26,25 

6     ] 

16.55.  7,80 

8,42 

18,43 

-hio 

,01 

4-10,01 

16.55.18,43 

6     ] 

17.41.11,38 

",93 

^',89 

-f-9. 

►96 

4-  9*96     3 

[7.41.21,89 

6    1 

i7.5o.5i,5o 

52,37 

-+-  9,95     1 

[7.51.    2,32 

6    ] 

17.58.42,05 

42,10 

52,o3 

4-  9. 

,93 

^-  9,94    1 

17.58.52,04 

10    ] 

i8.i4.3i,o 

43,1 

52,1 

6 

5.  6.49,39 

5o,38 

0,71 

+  10, 

33 

10 

5.17.49,76 

5o,33 

0,58 

-hlO,25 

10 

5.47-54,02 

54,17 

4,5i 

-f-10,34 

• 

10 

6.19.17,68 

18,09 

4-10,34 

6.19.28,43 

6 

7.45.54,94 

55,35 

4 

-f-10,36 

7.46.    5,71 

6 

7.48.10,22 

io,63 

4-10, 36 

7.48.20.99 

6 

17.  8.3i,33 

3 1,62 

42,32 

-f-IO 

p/O 

+  10,75     ] 

17.   8.42,37 

5 

17.13.  4,9^ 

5,68 

-+-10,75     ] 

[7.13.16,43 

6 

17.15.32,65 

33,41 

4-10,75     1 

17.15.44,16 

6 

17.20.29,05 

29,81 

4-10,75     1 

17.20.40,56 

6    1 

[7.25.57,08 

57,77 

4-10,75     ] 

17.26.  8,52 

6 

17.31 .46,4^ 

47, o5 

-   10,76     1 

[7.31.57,81 

6     ] 

r7.36.5i,i5 

5l,24 

2,08 

■+-IO, 

,84 

-4-10,76    1 

17.37.  2,00 

6    1 

[7.41.10,57 

11,12 

21,88 

-f-io, 

76 

4-10,76    1 

17.41.21,88 

6 

17.47.10,33 

11,04 

4-10,76    1 

[7.47.21,80 

6 

17.51.42,80 

43,62 

4-10,76     1 

[7.51.54,38 

6 

17.56.38,63 

39, 3o 

4-10,76    1 

[7.56.50,06 

6     ] 

18.  0.43,78 

44,46 

4-10,77     1 

8.  0.55, 23 

6    1 

[8.  5.52, i3 

52,75 

4-10,77     1 

8.  6.  3,52 

5 

[8.  9.33,97 

34,65 

-}-io,77     1 

8.  9.45,42 

6     ] 

18.26.52,55 

53,23 

4-10,78     1 

18.27.  4,01 

20    1 

[8.14.27,5 

39,6 

52,0 

6    ] 

[8.32.20,89 

a»  ,69 

32,42 

-4-10,73 

4-10,78     1 

8.39.32,47 

6 

18.38.37, i3 

37,9" 

-+-10,78     1 

[8.38.48,69 

6 

18.43.50,02 

50|8o 

4-10,78     I 

8.44.   1,58 

5.47.53,22 

53,37 

4,55 

4-i«, 

18 

6.28.24,60 

25,02 

4-11,21 

6.28.36,23 

7.53.55,88 

56,29 

4-11,24 

7.54.  7,53 

7.56.11,17 

11,58 

4-11,24 

7.56.22,82 

9.15.57,28 

57,62 

-i-11,28 

9.16.  8,90 

Jnmet  12. 

yLyro 

Âldébaran 

La  Chèvre 

ocOrion 

Jnmet  13. 
OBI— o-,i3 

0  BS-h  i",oo 

JniUet  14. 
PLion 

CBS -M",  12 

p  Hercule , 

t  Hercule 

3o834  Lai.  Hercule. 

1  Hercule 

Si 2621  Lai.  Hercule. 


31593  Lai.  Hercule. 
31766  Lai.  Hercule. 
31963  Lai.  Hercule. 
3ai34  Lai.  Hercule. 

[i  Hercule 

33765  Lai.  Hercule. 
33o35  Lai.  Hercule. 
p^  Ophiucbufl 


Véga 

Aldébarau 

La  Chèvre 

a  Orion 

?  centre. 

Juillet  15. 
OBI  —  o^jio. 
0BS-^-i-,i7., 
C  BS-+-I-,  la. 
X  Ophiucbus... 


3i!t64  Lai.  Hercule. 
3i558  Lai.  Hercule. 
3i69!i  Lai.  Hercule. 
31897  Lai.  Hercule. 

«Ophiuchus 

32a5i  Lai.  Hercule. 

ft  Hercule 

32708  Lai.  Hircule. 
3288!&  Lai.  Hercule. 
33o4a  Lai.  Hercule. 
33285  Lai.  Hercule. 
335o3  Lai.  Lyre.... 
33739  Lai.  Lyre.... 
33934  Lai.  Lyre.... 
♦  Jl  =  î8*23"ao'.. 
34451  Lai.  Lyre.... 

Véga 

P  Lyre 

La  Chèvre 

a  Orion 


wyr 

UUMl 

iSST  jyiKKII 

JIKW.  — 

-  UIM  A 

j>iiir«^  È^ 

IL.AitUL 

Correct. 

9.             109 
Ditt.  appar. 

Bar. 

0' 

Lecture. 

Microm. 

K 

Réfr. 

de  coll. 

an  pôle  nord. 

JUILLET  1869. 

«>",7 

0 

«    f     « 

(     p 

t     » 

/     « 

V 

0     f      « 

601 

ao,9 

57.18.58,8 

ao.  1,5 

a8.58,o 

-ho.  16,4 

-6,8 

57.19.  8,3 

598 

a5,5 

73.44.55,8 

19.58,5 

44.58,o 

-4-0. 35, a 

—  4,9 

44.  8.34,1 

ao.  1,4 

8.33,4 

-ho.  a, 8 

-6,1 

594 

27,6 

81.36.36,9 

ao.  4,7 

36. 3a, 9 

-1-0.48,3 

-  5,6 

6o3 

28,4 

68.12.10,0 

i5.   1,3 

27-  9i2 

+o.a8,i 

68.a7.3i,7 

68.12.10,0 

a6.33,5 

55.37,5 

-ho.a7,5 

67.55.59,4 

654 

ao,6 

74.41.10,9 

ao.  1,4 

4i.io,8 

4-0.37,4 

-  5,5 

652 

ao,7 

86.56.41,8 

ao.  3,0 

56.40, I 

-ho. 57, 9 

86. 57. 3a, 5 

655 

18,9 

68.12.47,8 

ao.  a,o 

12.47,3 

-f  0.29,0 

-  5,1 

68.13. II, 9 

58,  9.  3,5 

ao.   1,4 

9-  3,4 

-ho. 17,4 

-4,9 

58.  9.16,4 

45.59.41,9 

ao.  0,4 

59.42,7 

4-0.  4,8 

45.59.43,1 

58.5a.i5,a 

i9-59»7 

52.16,9 

H  0.18, a 

-  4,3 

58.5a.3o,7 

45.33.58,3 

19.59,6 

33.59,9 

-1  0.  4,4 

45.33.59,9 

40.  5.37,5 

ao.   1,5 

5.36,7 

—0.   1,1 

40.  5.3i ,2 

47.58.11 ,5 

ao.   1,1 

58.11 ,0 

-ho.  6,8 

47.58.13,4 

46.53.5i,a 

ao.   I ,0 

53.51, 5 

i-o.  5,7 

46.53.52,8 

46. a5. 18,1 

20.   1,6 

a5.i7,4 

H-o.  5, a 

46.25.18,2 

658 

17,6 

48.59.57,3 

20.  0,2 

59.57,9 

-ho.  7,9 

49.  0.   1,4 

62 . I 1 . 3o , I 

19.58,2 

11.33,4 

-ho.2a,o 

-  4,3 

62.11 .5t,o 

48.12.  0,4 

19.57,1 

la.  4,i 

-ho.  7,0 

48.12.  6,7 

47.58.49,4 

19.58,0 

58.5a, I 

-ho.  6,8 

47.58.54,5 

659 

17, a 

87.26.57,3 

19.59,9 

a6.58,3 

-ho. 59, 8 

-  4,6 

87.27.53,7 

660 

16,9 

5i. 19.51, 3 

19.59,4 

19.52,7 

-ho. 10,3 

-  3,1 

51.19. 58, 6 

661 

16,8 

73.44-59,9 

20.  3,1 

44.57,5 

-ho. 36,6 

—  6,0 

. 

44.  8.34,6 

ao.  3, a 

8.3a,i 

4  0.  3,0 

-5,0 

8a. 36. 22, a 

19.52,8 

36.3o,o 

4-o.5o,i 

-  4,7 

660 

21,9 

69. a5.  7,1 

ao.i3,i 

a4.55,a 

4-0. 3o, a 

69.25.10,1 

657 

23,6 

68.3i.3a,a 

i5.53,9 

45.38,7 

-4-0.29,2 

68.46.  1,7 

68.3i.3a,a 

27.?' ,9 

14.   1,0 

-1-0.28,6 

68.14.14,4 

649 

a5,2 

9a. 10.53,5 

ao.  6,9 

10.47,4 

4-1.  8,5 

91.11.50,7 

652 

^0,9 

8o.24.a3,7 

20.  4,9 

24.19,6 

4  0.46,0 

-  6,6 

80.14.59,4 

49.18.28,2 

ao.  4,6 

18.24,0 

4-0.  8,1 

49.18.15,9 

47.a2.a6,a 

ao.  0,7 

ai. 26,1 

-ho.  6,1 

47.11.15,9 

653 

20,3 

49.46.29,9 

19.58,9 

46.3i,i 

-ho.  8,6 

49.46.33,5 

49.37.31,1 

ao.i3,5 

37.18,0 

-ho.  8,4 

49.37.10,1 

77.19.56,1 

ao.io,3 

19.46,7 

4-0.41,4 

-6,0 

77.10.11,8 

4o.a8.a7,a 

ao.ia,5 

i8.i5,5 

—0.  0,7 

40.18.  8,5 

61.11.43,6 

ao.  9,6 

11.35,4 

4-0. ai, 8 

-  6,4 

6i.ii.5o,9 

41.  7-24,6 

ao.10,4 

7.15,0 

—0.  0,1 

4i.  7.  8,6 

653 

19,7 

47.«9-a8,i 

20.  3,6 

19.15,1 

4-0.  6,1 

47.i9-M,9 

46.34.  1,4 

ao.  a, 2 

34.  0,0 

-ho.  5,3 

46.33.59,0 

49.55.16,0 

ao.  a, 7 

55.13, 6 

4-0.  8,7 

49.55.16,0 

45. a5. 37,1 

ao.  3,4 

a5.34,5 

4-0.  4, a 

45.15. 3a ,4 

47.5i.5i,6 

ao.  4,0 

5i.48,3 

4-0.  6,7 

47.51.48,7 

48.  3.  5,7 

ao.  4,3 

3.   1,9 

4-0.  6,9 

48.  3.  1,5 

44.14.59,8 

ao.  1,5 

14.58,8 

4-0.  3,1 

44.14.55,7 

653 

>9,a 

46.  o.5i,7 

ao.ii,8 

0.41 ,0 

4  0.  4,8 

46.  0.39,6 

5i.ao.  1,8 

ao.  7, a 

19. 55, a 

-ho. 10, a 

-  5,9 

51.19.59,1 

653 

191» 

56. 46. 58, a 

ao.  4,0 

46.54,6 

4-0.15, 9 

-  6,4 

56.47.  4,a 

652 

22,2 

44.  8. 34, a 

ao.  3,7 

8.3i,3 

-ho.  1,9 

—  4,0 

65 1 

13,5 

8a. 36.36, 0 

ao.  5,6 

36.3i,i 

40.49,3 

-  5,1 

Observations.  —  ToMB  XXIV. 
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JniUet  15. 
Ç  2*  Bord 

JaiUet  16. 

O  i^Bord pr 

O  îï'Bord Pr 

Q  i'^  Bord Pr 

C  I"  Bord LP 

«Couronne lp 

«  Serpent lf 

2899a  Lai.  X  Hercule  .  5      lf 

29166  Lai.  Hercule. ..  8      lf 

29482  Lai.  Hercule ...  7      lp 

^  Ophiuchus lp 

29862  Lai.  Hercule ...  8      lp 

3ooio  Lai.  Hercule ...  7      lp 

3oi5i  Lai.  Hercule...  8      lp 

3o326  Lai.  Hercule ...  7      lp 

80687  Lai.  Hercule ...  7.8    lp 

3o859  Lai.  Hercule ...  8      lf 

c  Hercule lp 

fi  Hercule lp 

32919  Lai.  Hercule . . .  8.9    lp 

p*  Ophiuchus LP 

â  Petile  Ourse lp 

La  Chèvre pr 

P  Taureau pr 

9c  Orion pr 

?  2'  Bord Pr 

JniUet  17. 

O  i^'Bord Pr 

O  2*  Bord pp 

a  Hercule ML-Ld 

3 1534  Lai.  Hercule ...  8.9  ML-Ld 

^(D  =  -1-37^ 20' 8.9  ML-Ld 

31790  Lai.  Hercule...  8    ML-Ld 

31974  Lai.  Hercule...  8    ML-Ld 

32184  Lai.  Hercule ...  6    ML^Ld 

P  Ophiuchus MLr-Ld 

fA  Hercule ML-Ld 

K.  (D  =  4- 34°  53' 8    ML-Ld 

32939  Lai.  Hercule. . .  8    ML-Ld 

33i3o  Lai.  Hercule...  6.7  ML-Ld 

33289  Lai.  Hercule ...  8.9  ML-Ld 

33488  Lai.  Hercule,  i .  8    ML-Ld 

33652  Lai.  Hercule. ..  9    ML-Ld 

34385  Lai.  Lyre ML-Ld 

9  Petite  Ourse ML-Ld 

Véga ML-Ld 

34858  Lai.  Lyre 8    ml-ixI 

*(D  =  -h38'ii' 8    ML-Ld 

JniUet  18. 

a  Orion Pr 

Ç  2*  Bord Pr 

JnUlet  19. 

O  i"  Bord Pr 

O  2*  Bord Pr 

9  l'^Bord Pr 


G'. 

Ob'. 

N 

Passage 
obserTé.              T 

JUILLET  1869. 

Pr 

10 

b     m     s              • 

6.i5.i8,o5     18,34   * 

6  7.41.53,34  53 

6  7.44-  9><'4  9 

10  9.   1.11,07  II 

6  13.59.12,75  12 

6  15.28.59,24  59 

6  15.37.40,19  40 

6.  15.48.59,19  o 

6  15.53.55,62  56 

6  16.  2.56,o5  57 

6  16.  7.20,62  20 

6  16.16.  2,99  3 

6  16.21.48,17  49 

6  16.26.46,64  47 

6  16.32.12,57  i3 

6  16.44.38,90  39 

6  i6.5o.i5,37  16 

6  16.55.  7,80  8 

6  17.41*11,38  11 

6  i7.5o.5i,5o  52 

6  17.58.42,05  42 

10  i8.i4.3i,o  43 

6  5.  6.49)39  5o 

10  5.17.49,76  5o 

10  5.47.54>02  54 

10  6.19.17,68  18 

6  7 •4*^ •^4)94  ^^ 

6  7.48.10,22  10 

6  17.  8.3i,33  3i 

5  17.13.  4)92  5 

6  17.15.32,65  33 
6  17.20.29,05  29 
6  17.25.57,08  57 
6  17.31.46,45  47 
6  17.36.51, i5  5i 
6  17.41.10,57  II 
6  17.47.10,33  II 
6  17.51.42,80  43 
6  17.56.38,63  39 
6  18.  0.43,78  44 
6  18.  5. 52,1 3  52 

5  18.  9.33,97  34 

6  18.26.52,55  53 
20  18.14.27,5  39 

6  18.32.20,89  21 

6  18.38.37, i3  37 

6  18.43.50,02  5o 


64 

34 
3i 

60 

78 
33 

10 

54 
II 

55 

85 

o3 

49 
59 
78 

23 

42 

93 

37 
10 

I 

38 

33 

17 
09 

35 

63 
62 
68 

41 
81 

77 
o5 

24 
12 

04 
62 

3o 

46 

75 
65 

23 

6 

69 

9" 
80 


5.47.53,22  53,37 

6.28.24,60  25,02 

7.53.55,88  56,29 

7.56.11,17  11,58 

9.15.57,28  57,62 


5o,5i 


18,43 
21,89 

52, o3 

52,1 

0,71 
o,58 
4,5i 


42,32 


2,08 
21,88 


52,0 

32,42 


Ase.  droHa 
C.         app.  condne. 


s  bat 

9,92     6.1 5.28,26 


4  10,04 
10,18 


3o,66    -hiOjii 


-hio,oi 
9>96 


9,93 


-4-10,33 
-hio,25 
-1-10,34 


+  9,95 
9i95 
9»98 

4-10,23 

-hio,i3 

-hlO,I2 

-f-io,ii 
10,10 
10,09 
10,08 
10,07 
10,06 
-f-io,o5 
4-10,04 
-+-io,o3 


10,02 


4-10,01 
9,96 
9>95 

■4-  9i94 


7.42.  3,59 

7-44.i9,»9 

9*  1.21,29 
13.59.22,33 

15.29.  9,91 

15.37.50,45 

]5. 48.10,21 

15.54.  6,64 

16.  3.  7,20 

16.  7.3o,63 

16.16.13,9a 

16.21.59,09 

16.26.57,54 

16.32.23,63 

i6.44-49>Si 
16.50.26,25 

16.55.18,43 

17.41.21,89 

17.51.   2,32 
17.58.52,04 


4-10, 36 

4-10, 36 

+10,70 

+  10,75 

4-10,75 

4-10,75 

4-10,75 

4-10,75 

-    10,76 

4-10,84 

4-10,76 

4-10,76 

4-10,76 

-1-10,76 

4-10,76 

4-10,76 

-+- 

4- 

4- 

-hio,73    -h 

4- 
4- 


+  10,34      6.19.28,43 


7.46.  5>7» 
7.48.20,99 

17.  8.42,37 

17.13.16,43 

17.15.44^1^ 
17.20.40,56 

17.26.  8,52 
17.31.57,81 
17.37.  2,00 
17.41.21,88 
17.47.21,80 
17.51.54,38 
17.56.50,06 

18.  o. 55,23 
18.  6.  3,52 
18.  9.45,4^ 

18.27.  4,01 

18.32.32,47 
18.38.48,69 
18.44.  i,5S 


Oi77 
0,77 
0,77 
0,78 

0,78 
0,78 
0,78 


4, .55    4-11,18 


4-11,21       6.28.36,23 


-hïi,24 

-1-11,24 
4-ii,a8 


7.54.  7.53 
7.56.22,82 
9.16.  8,90 


GRAND  LXSTRtlMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES.         tiit 


Bar.     0' 

Jnfflet  15.  o"  j 

7  centre 

Juillet  16. 

OBI-o-,ia 647    î»5,5 

OBS-hi-,io 

ç  centre 643    26,9 

CBS-f-i-,i5 632    27,8 

a  Couronne 627    26 ,7 

a  Serpent 

28992  L.x  Hercule. 
39166  Lai.  Hercule. 
2948a  Lai.  Hercule. 

9  Ophiuchus 

2985a  Lai.  Hercule. 
3ooio  Lai.  Hercule. 
3oi5i  Lai.  Hercule. 
3o3a6  Lai.  Hercule. 
30687  Lai.  Hercule. 
3o859  Lai.  Hercule. 

(Hercule 63o    24,7 

fc Hercule 63o    23,8 

32919  Lai.  Hercule. 

fj^  Ophiuchus 63o    23 ,6 

La  Chèvre 622    24 ,  i 

P  Taureau 

a  Orion 

7  centre 622    28,8 

JoiUet  17. 

OBI  — o",i3 619    27,6 

OBS-hi-oo 

a  Hercule 601     25 ,  i 

3i534  Lai.  Hercule. 

*  Jl=  I7''i5"44».. 
31790  Lai.  Hercule» 

31974  Lai.  Hercule.      6o3    24; 2 
32184  Lai.  Hercule. 

p  Ophiuchus 

fc  Hercule 

*  A=  i7''47"^î»'-- 
32989  Lai.  Hercule. 

33i3o  Lai.  Hercule.      6o3    23,8 

33289  ^1*  Hercule. 

33488  Lai.  Hercule. 

3365a  Lai.  Hercule. 

34385  Lai.  Lyre 

Véga 6o3    23,4 

34858  Lai.  Lyre 

ik'  M  =  i8*44"a*". 

p  Lyre 601    23,3 

JuiUet  18. 

a  Orion 601     26,1 

?  centre 60a    26,9 

JniHet  19. 

OBI~o",o8 600    a8,i 

OBS-hi",07 

Ç  centre 597    29,5 


Lecture.      Microm. 
JUILLET  1888. 


Correct.     Dist.  oppar. 
Réfr.        de  coll.    au  pôle  nord. 


69.12.44,9    ao.  9,0    12.37,4    -fo.29,7 


69.13.  2,5 


68.41.  0,4 

15.47, 4 

55.i3,6 

-f-0.29,2 

68.55.38,2 

68.41.  0,4 

27.23,3 

23.36,9 

4-0.28,5 

68.24.  0,8 

71.27.41,8 

20.  7,1 

27.36,0 

-ho. 32, 2 

71.28.  3,6 

97.14.  8,5 

19-59,7 

14.  9,6 

4-1.21,4 

■ 

97.15.25,8 

62.50.  0,1 

19.56,0 

5o.  5,5 

-fo.22,0 

-5,5 

62.50.22,3 

83.  8.46,7 

20.  1,9 

8.45,8 

-ho.49,7 

-  5,7 

83.  9.30,3 

47.io.3i ,3 

20.  0,6 

10. 3i ,9 

4-0.  5,8 

47.10.32,5 

46.24.20,1 

19.58,4 

24.22,6 

4-0.  5,1 

46.24.22,5 

4a.  8.24,4 

19.57,8 

8.27,4 

4-0.  0,9 

42.  8.23,1 

93.20.  3,9 

19.57,4 

20.  7,4 

4-1.11,1 

-  6,5 

93.21 .i3,3 

48.37.54,5 

19.55,2 

37-59,9 

4-0.  7,3 

48.38.  2,0 

48.53.13,4 

19.59,5 

53.i5,o 

40.  7,5 

48.53.17,3 

49.15.22,6 

19.59,2 

i5.23,9 

+0.  7,9 

49.15.26,6 

43.  6.58,2 

19.59,2 

6-59,9 

-ho.    1,9 

43.  6.56,6 

48.  6.17,4 

20.  2,2 

6.i5,9 

4  0.  6,7 

48.  6.17,4 

49-  4.28,6 

20.  0,7 

4.28,5 

-ro.   7,7 

49.  4.3i,o 

58.52.15,4 

19.59,2 

52.17,6 

40.17,7 

-  4.8 

58.52.3o,i 

62.11.32,9 

20.  1,0 

11.33,4 

-1  0.21,4 

-  4.a 

62.11.49,6 

48. 3o.  6,7 

20.  2,0 

3o.  5,4 

4-0.   7,2 

» 

48. 3o.  7,4 

87.27.  0,4 

20.  I ,5 

26.59,8 

40. 58, 2 

-4,8 

87.27.52,8 

44.  8.35,5 

20.  3,6 

8.32,6 

40.  2,9 

~    5,2 

61 .3o. 16,9 

20.  4,3 

3o.i4,4 

4  0.20,5 

-5,a 

82.36.43,2 

20.11,3 

36.32,6 

4-0.48,5 

—  6,0 

69.  0.32,7 

ao.  8,7 

o.25,4 

40.28,8 

69.  0.48,7 

68.5o.2o,2 

i4-59,o 

5.21,3 

+0.29,1 

69.  5.44,9 

68.5o.20,2 

26.34, a 

33.46,7 

4-0.28,4 

68.34.  9,6 

75.26.43,2 

19.56,6 

26.47,5 

4-0.37,6 

-  7,0 

75.27.1*8,3 

52.42.11,1 

19.58,7 

4a.i3,6 

4-o.u,3 

52.42.18,1 

52.42.11,1 

22.11,0 

40.   1,5 

40.11,3 

52.40.  6,0 

52.42.  5,8 

20.  8,3 

41. 58, 8 

4-o.il, 5 

52.42.  3,5 

55.37.37,1 

20.  4>6 

37.32,7 

4-0.14,3 

55.37.40,2 

60.    1.52,1 

20.  5,5 

1-47,9 

40.18,9 

60.  2.  0,0 

85.21.42,4 

20.  8,0 

21.35,3 

40.53,8 

-  6,8 

85.22.22,3 

62.11.38,5 

20.  4,0 

11.35,7 

4  0.21,3 

—  6,6 

'62.11.50,2 

55.  7.17,2 

20.    0,8 

7.16,6 

4-0. i3, 8 

55.  7.23,6 

5o.32.  7,0 

19-59,0 

32.  8,6 

4-0.  9,1 

5o. 32. 10,9 

56.40.48,7 

19.58,8 

4o.5o,5 

4-0. i5, 4 

56.40.59,1 

56.28.48,3 

20.  3,5 

28.45,2 

4  0.l5,2 

56.28.53,6 

58.46. i3,9 

20.  2,9 

46.11,8 

4-0.17,6 

58.46.22,6 

56.11.37,6 

20.  0,5 

11.37,8 

4-0.14,9 

56.11.45,9 

56.12.  4,5 

20.  0,7 

12.  4,6 

-+-0.14,9 

56.12.12,7 

51.19.58,7 

20.  3,8 

19.55,5 

-4  0.10,0 

-  6,5 

5i .19.58,7 

51.45. 22, a 

20.  2,6 

45.19,7 

4  0.10,4 

51.45.23,3 

51.49.17,5 

19.58,5 

49-19,4 

4-0.10,5 

51.49.23,1 

56.49. 17>5 

22.23,2 

46.55,2 

4-0. i5, 5 

-  7,1 

56.47.  3,9 

82.36.35,8 

20.   5,1 

36.3i,4 

40.48,5 

—  5,0 

82.37.14,9 

68.37.31,4 

20.    7,6 

37.25,0 

40.28,5 

68.37.48,5 

69.12.24,4 

i5.5i,4 

26.33,6 

4-0.29,4 

69.26.58,0 

69.12.24,4 

27.25,9 

54.59,5 

4-0.28,7 

68.55.23,2 

72.30.44,1 

ao.  3,9 

30.41,3 

4-0.33,1 

7a.3i.  9,4 

27' 


ai4 


GRAND  INSTRUMENT 

G'.   Ob^    N 


JaUlet  21. 

O  I*'  Bord pp  6 

©a' Bord pp  6 

9   I*""  Bord Pp  lo 

P  Lion Pp  io 

Polaire  PI pp  ao 

L'Épi Pp  io 

9  Hercule ml-lf  6 

M' Hercule ml-lp  6 

3i744  Lai. p  Hercule..  8    ml-lf  6 

3i8i9  Lai.  Hercule...  ml-lf  6 

Sigi 8  Lai.  Hercule...  8    ml-lf  6 

3aoo5  Lai.  Hercule...  8.9  ml-lf  6 

3a  100  Lai.  Hercule...  8    ml-lf  6 

3aao8  Lai.  Hercule...  9.10  ml-lf  G 

3a3aa  Lai.  Hercule...  7.8  ml-lf  5 

3a43o  Lai.  Hercule...  7.8  ml-lf  6 

fu  Hercule ml-lf  6 

3a6i6  L.  Hercule  (').  8    ml-lf  5 

3a7a4  Lai.  Hercule...  8    ml-lf  6 

3a83a  Lai.  Hercule...  7    ml-lf  5 

3a935  Lai.  Hercule ...  5    ml-lf  6 

33o4o  Lai.  Hercule...  8    ml-lf  6 

33ii5  Lai.  Hercule. ..  7    ml-lf  6 

33a5i  Lai.  Hercule...  8    ml-lf  6 

fA*  Sagittaire ml-lf  6 

33699  Lai.  Lyre 8    ml-lf  6 

338ao  Lai.  Hercule...  ml-lf  6 

33904  Lai.  Siigittaire.  ml-lf  6 

3aoo  Arg.  Z.  -h  3o". . .  9    ml-lf  6 

34273  Lai.  Lyre 8.9  ml-lf  6 

34363  Lai.  Lyre ml-lf  6 

34455  Lai.  Lyre 8    ml-lf  6 

Véga ML-LF  6 

33a7  Arg.  Z.  H-3i'. . .  7.8  ml-lf  6 

34853  Lai.  Lyre 6    ml-lf  7 

(C  i""  Bord ml-lf  5 

P  Lyre ml-lf  6 

j^.  (D  =  -h35'*i3' 8.9  ML-LF  6 

35369  Lai.  Lyre 8    ml-lf  6 

7  Lyre mi^lf  6 

35633  Lai.  Lyre 9    ml-lf  6 

35741  Lai.  Lyre 7.8  ml-lf  6 

ir  Sagittaire ml-lf  6 

36107  Lai.  Lyre 7.8  ml-lf  6 

36a53  Lai.  >j  Lyre. ...  ml-lf  6 

b  Aigle ML-LF  6 

a  Orion Pr  10 

7  a*  Bord pp  10 

JniUet  22. 

O  l'^Bord Pp  6 

©a*  Bord pp  6 

9  i"Bord pp  10 

Polaire  PI pp  ao 

L'Épi pp  10 

3ai74  Lai.  Lyre 6      lf  6 

fA  Hercule lf  6 

3a7a8  Lai.  Lyre 8      lf  6 


MÉRIDIEN.  — 

Passage 
observé.  T 

JUILLET  1869. 


ASCENSIONS 


DROITES. 

Asc.  droite 
C'  app.  ooDclue. 


m 


8.  1.54 
8.  4.  9 
9.a5.4i 

1.4^-  9 
3.11.37 

3.18.  6 

7-  9-^7 
7.15.33 

7.18.58 

7 .  a  1 .  36 
7.a4.  5 
7.a6.53 
7.a9.4o 
7.3/. 38 
7.35.  o 
7.38.15 
7.4ï.  8 
7.43.a4 
7.46.  4 
7.48.38 
7.51.34 
7.54.19 

7.56.14 
7.53.53 

8.  5.45 
8.io.a3 
8. i3.5o 
8.i7.aa 
8.ao.38 
8.23.50 
8.26.19 
8.a8.34 
8.3a. 18 
8.35.aa 
8.38.45 
8. 41. II 
8.45.  3 
8.47.15 
8.50.34 
8.53.51 
8. 56. ai 
8.58.56 

9.  1.48 
9.  6. la 

9-  9-  6 
9. 18. 3a 
5.47.51 
6.44.48 

8.  5.53 
8.  8.  8 
9.3o.3a 
I 3. II. 36 
i3.i8.  5 
I7.3i.a5 

17.41*  8 
17.46.  9 


85 

9^ 
61 

96 

8 

«9 

73 

9» 
00 

75 
o5 

46 
66 
18 
66 
38 
6a 
10 
55 
a6 
la 
61 

44 
40 

76 
95 

89 
88 

75 
56 

47 
10 

99 

18 

>9 
3a 

39 
63 

85 

48 

97 
08 

a5 

a5 

85 
68 
6a 
a3 

49 
34 
01 

5 

7a 

95 

3a 

49 


55,  a5 
10, 3a 

41,93 
10, a5 

9,8 

5,97 
a8,aa 

34,57 

58,77 
37,38 

5,73 
54,11 
41, 3i 

38,79 

1,43 

16,04 

9,17 
a4,78 

5,37 
38,87 
34,88 
ao,a3 
i5,o6 
54,06 
45, a9 

a4,77 
5i,55 

aa,4a 

39,37 

5i,39 

ao,i8 

34,80 

ï9,79 
aa,8i 

45,8a 

10, 85 

4,o5 

16,35 

35,45 

5a, ]3 

aa,69 

56,77 

47, 7« 
i3,o6 

7,66 

3a,  9a 

5i,77 
48,66 

53,88 

8,73 

3a,  33 

8,5 

5,5o 

a6,57 

8,87 
10, 3i 


aa,6a  -hia,37 

a8,3 

18, 5o  H-ia,53 

40,81  H-ia,59 

47,35  -hia,78 


4,83 


a9,a 
»8,49 


ai, 86  +13,69 


58,09  -fia, 80 


3a,  41  4-1  a, 6a 


16,80  -f-ia,75 


ia,7o 


60,75  -fia, 97 


4,61  H-ia,84 


ia,38 
]a,38 
-*-ia,4o 


-4-1 

'a» 

+  1 

lî», 

-hl 

a, 

-4-] 

la, 

-f  J 

la, 

4-1 

a, 

4-] 

'a, 

4-1 

'a, 

4-1 

»a, 

4-1 

'a, 

41 

a, 

4-1 

la. 

4-1 

»a, 

4-1 

»a, 

4-1 

ta, 

4-1 

'a, 

4-1 

ta, 

-+-1 

a, 

4-1 

la, 

-hi 

a, 

4-1 

la, 

4-1 

a, 

•4-1 

la. 

+  1 

la, 

41 

a. 

4-1 

a, 

4- 

la. 

4-1 

'a. 

4-1 

la. 

4-1 

la, 

-+-1 

la, 

-f  1 

ia, 

4-1 

la, 

4- 

»a, 

4-1 

>a, 

-M 

ta, 

41 

a. 

4- 

la, 

4-1 

la, 

la. 

a, 

4  1 

a, 

-+-1 

la, 

4-1 

a, 

7a 
7a 
7a 
7a 
7a 
7a 
7a 
7a 

73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 

74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

76 
76 
76 


12,99 


ai, 85    4-ia,98 


89 
89 
9a 


i3,oi 
4-i3,o3 
4-i3,o4 


h     n    t 
8.  a.  7,63 

8.  4*aa,70 

9.25.54,33 


7-  9.40 
7.15.47 

7. 19. II 

7.ai.5o 

7.a4.i8 

7.37.  6 

7-a9.54 

7.3a.5i 

7.35.14 
7.38.a8 
7. 41. ai 
7.43.37 
7.46.18 
7.48.51 
7.51.47 
7.54.3a 
7.56.a7 
8.  o.  6 

8.  5.58 
8.ÎO.37 
8.14.  4 
8.17.35 
8.ao.5a 

8.a4«  4 
8.a6.3a 

8.a8.47 
8. 3a. 3a 
8.35.35 
8.38.58 
8.4i.a3 
8.45.16 
8.47.29 
8.50.48 
8.54.  4 
8.56.35 
8.59.  9 

9.  a.  o 
9.  6.a5 
9.  9.ao 
9.18.45 


86      6.45.   I 


8.  6.  6 
8.  8. ai 
9.30.45 


94 

a9 

49 
10 

45 

83 

o3 

5i 

16 

77 

90 
5i 

10 

60 

6f 

96 

79 
80 

o3 

5i 

ag 

16 
11 
13 
9a 

54 
53 
56 

57 
60 

80 

10 

ao 

88 

44 
5a 

53 

8a 

4a 
68 

5a 

77 
6a 

a5 


17.31.39,58 
I7.4i*2i,90 
17.46.23,35 


(•)  Différence  do  o*,7o  avec  Tobs.  du  19.  —  A  réobserver. 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN,  —  DISTANCES  POLAIRES. 


ai3 


Bar.     G' 


JulUei  19.  o-,7      . 

PLion 594    3o,a 

i  Vierge 

Polaire  PI  -h  o»,  48. .      5^4    3o ,4 
L'Épi 

fOphiuchus 596    a4,o 

3o3i3  L.  Ophiuchus. 
3o54i  Lai.  Hercule. 
3o638  Lai.  Hercule. 

CBS4-i",3o 598    a3,a 

30938  Lai.  Hercule. 

9  Ophiuchus 

3i3ai  Lai.  Hercule. 
3i386  Lai.  Hercule. 

S  Ophiuchus 

3i6a9  Lai.  Hercule. 
3176a  Lai.  Hercule. 
31909  Lai.  Hercule.      601    aa,3 

a  Ophiuchus 

32aaa  Lai.  Hercule. 
3a{a3  Lai.  Hercule. 

fi  Hercule 

3a6i6  Lai.  Hercule. 
3a73a  Lai.  Hercule. 

♦  A—  i7*'48"a8'.. 
32935  Lai.  Hercule. 
33oao  Lai.  Hercule. 
33i3o  Lai.  Hercule. 
33a  18  LaL  Hercule. 
333aa  Lai.  Hercule. 
33439  Lai.  Hercule. 
33583  Lai.  Lyre... 
33714  Lai.  Lyre ... 
JP.  Ourse -Ho"  73. 

34103  Lai.  Lyre... 
34a  14  Lai.  Hercule. 
^M  =  i8''a4"55\. 
344ai  Lai.  Lyre...      6oa    ao,7 

Véga 

34706  Lai.  Lyre  . . . 
34858  Lai.  Lyre... 

♦  li  =  i8''4o'"46'  . 

^Lyre 6oa    ao,5 

7  centre 610    ai, 4 

Sirius 

JniUot  20. 

OBI  —  o",  la 61a    aa,7 

©BS-i-  i",oo 

Q  centre 610    aa,4 

L'Épi 604  a3,i 

CBS-f-i^.aS 604  18,7 

ft  Sagittaire 

<f  Sagittaire 606  18, 5 

7  Sagittaire 6o5  18, a 

aOrioo 598  18,8 

?  centre 699  aiy5 


Lecture.       Alicrom. 
JUIUET  1869. 

74.41 '16 

85.5a. 3a 
358. 37. ai 
100.37. 18 
106.17.35 
107.37. la 

57.  9.33 

57.30. 33 
108.39.15 

55.  4.a8 
io5.3i.46 

58. 5a. 37 
54.a4.31 
1 10.55.45 
57.11.15 
5a. 57.  5 
58.14.  8 
77.19.51 
58.54.aa 
5a.  3.  o 
62. 11.40 

56.  8.53 
55. i5.  7 
56. 16.  7 
5a. 43. 34 
59.55.57 
56.40. 58 
51.43.  7 
5a.i3.58 
5i.3a.43 
5a. aa.  5 
55.  4.38 

3.34.19 

5o.33.35 
58.5a. 3a 
58.53.  7 
53.39.54 
51.19.57 
56. 35. 38 
51.45.18 
51.48. 48 
56.46.55 
68.37.  ^ 
io6.3o.3i 


69.33.  I 
69.33.  I 
7a.53.50 


Correct.     Dist.  appar. 

Réfr.         de  coll.     au  pôle  nord . 


100.37.36 
llo.3o.55 
III.  3.48 
119.48.13 
116.33.45 
83.36.3i 
68.17.36 


,3 

ao.  5,1 

4i.ia, 

»9 

19.58,8 

5a. 35, 

,8 

ao.  5,7 

37.17, 

.0 

ao.  5,5 

37.13, 

,7 

ao.  4if 

17. 3a, 

,3 

ao.  6,3 

37.  5, 

,8 

30.  3,7 

9.3i, 

»i 

19.59,1 

30.34, 

,6 

i9-^7»8 

39. «7, 

,0 

30.   5,0 

4.23, 

,3 

30.  5,8 

3i.4o, 

,0 

30.  3,5 

53.34, 

,5 

30.   3,5 

34.29, 

,4 

30.    3,5 

55.43, 

,3 

30.  3,1 

11.13, 

,7 

30.    3,3 

57.  4, 

.9 

ao.  4,3 

14.  6, 

,4 

30.  6,3 

19-46, 

,3 

30.  3,0 

54.31 . 

,3 

ao.  0,0 

4.   I, 

,3 

30.  7,4 

11 . 34 , 

,5 

ao.  4)3 

8.49. 

.7 

ao.  5,7 

i5.  3, 

.6 

ao.  5,0 

16.  3,< 

,6 

ao.  5,3 

43. 3o, 

t* 

30.  0,0 

55.58, 

1^ 

30.10,1 

40.48, 

,6 

30.10,6 

43.57, 

,7 

ao.  9,5 

i3.5o. 

,a 

20.  6,4 

33.37, 

,9 

ao.  4,9 

33.   I, 

.5 

ao.  3,9 

4. 36, 

,5 

30.  7,3 

M. 14, 

,7 

30.  8,1 

33.38, 

,4 

30.  6,7 

53.37, 

»9 

30.  6,3 

53.  3, 

.3 

30.  4,5 

39.50, 

,' 

30.  4»o 

19.53, 

,4 

30.  3,5 

a5.36, 

,4 

30.  1,3 

45.17, 

,4 

19.58,3 

48. 5o, 

,a 

ao.   3,0 

46.5a, 

,5 

ao.  6,9 

36.56, 

,1 

ao.  5,0 

30.36, 

,ï 

i5.]8,a 

37.43, 

," 

36.54,7 

6.  7, 

,3 

ao.  7,4 

5a. 44, 

,2 

ao.i5,9 

37.10, 

,6 

ao.  3,6 

3o.53, 

,5 

ao.  0,1 

3.48, 

it 

19.58,4 

48.14, 

,6 

«9-57,9 

33.48, 

»7 

ao.  4|3 

36.38, 

,8 

30.    3,1 

«7a4, 

4 
5 

7 
8 


9 
6 

5 

3 

3 

8 

7 

7 
8 

8 

5 

o 

I 

7 
I 

3 

8 

3 

o 

7 
I 

8 

6 

3 

4 
9 
4 
6 

4 
o 

8 

4 

7 
5 

3 

6 

6 

8 

8 


-ho. 35 
+0.53 

—0.49 

-4-1. 3o 

4-1.58 

4-a.  5 

4-0. 

-1-0. 

4-3. 

4-0. 

4-1.55 

4-0. 

4-0. 

-1-3.39 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4-0.3I 

4-0. 

4-0. 

4-0. 

4^0. 

4-0, 

4-0. 
4-0. 
4-0. 
4-0. 

-HO. 
4-0. 
—0.43 


4-0.  9 
4-0.17 
4-0.17 

4-0.  la 
-t-0.10 
-+-o.i5 
4-0.10 
4-0.10 
4-0. 1 5 
4-0.38 
4-3.   I 


7  4-0. 3o 

7  4-0 .  39 

3  -H).  34 

7  4-1.33 

0  4-3.38 

8  4-3.33 

4  4-4.33 

1  4-3. 3i 

o  4-0.49 

9  4-0.38 


9 
5 

7 
8 

8 
4 

9 
I 

I 

o 

3 

8 

I 

7 
o 

6 

I 

8 

8 

8 

5 

o 

o 

I 

4 
o 

5 
4 

9 

a 

I 

9 
4 

3 

9 
9 
4 
1 

3 
5 

6 

7 

9 
3 

a 
6 


3 

7 
o 

7 
a 

8 

6 


5,7 
5,3 

4,4 
3,8 


-  5,1 


-  5,4 


—  5,8 


-  5,5 


—  5,3 


-5,3 


—  7iO 


-  4,3 

-  3,7 

-  2,8 

-  3,7 

-  3,1 


74.41.43,3 
85.53.34 

100. 38.38,6 
106.19.35,4 
107.29.  5,9 

57.  9.4a 

57. 30. 45 

108.41 .34 

55.  4.31.8 
io5.33.3o 

58.52.47 

54.al.37 

110.58.  7 

57.11.33,4 
53.57.10,7 

58.14.17,7 
77.20.31 ,5 
58.54.34,1 
53.  3.  6,5 

62 . II . 5o , 4 

56.  8.59,4 

55. i5. 10,9 
56.16.12,7 
53.43.36,7 
59.56.11,7 
56. 40. 58 ,9 
51.43.  3,6 
52.i3.55,7 
5i.33.4a,a 
53.33.   7,6 

55.  4.44,9 
3.33.35.8 


5o. 33.33 
58.53.39 
58.53. i5 
53.39.57 
5i. 19.58 
56.35.46 
51.45.33 
51.48. 55 
56.47.  a 
68.37.30 


3 
5 
3 

4 
4 
4 
3 
8 

9 
o 


69.38.  8,a 
69.  6.3i,6 
73.53.13,1 


110.33.18,3 


68.17.49,8 


2i4  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 

Passage  Asc.  droite 

observé.  T  «^^  C.  C'  app.  eoDclue. 


G^   Ob'.    N 


Jaillet  21. 

O  i"  Bord Pr  6 

©a"  Bord Pr  6 

9   i"^  Bord Pr  lo 

P  Lion Pr  lo 

Polaire  PI Pr  ao 

L'Épi Pr  lo 

8  Hercule ml-lp  6 

M' Hercule ml-lp  6 

3 1744  Lai.  p  Hercule. .  8    ml-lp  6 

31819  Lai.  Hercule. ..  ml-lp  6 

3191 8  Lai.  Hercule...  8    ml-lp  6 

3aoo5  Lai.  Hercule...  8.9  ml-lp  6 

32100  Lai.  Hercule. . .  8    ml-lp  6 

32ao8  LaL  Hercule. . .  9.10  ml-lp  6 

3*322  Lai.  Hercule...  7»8  ml-lp  5 

32430  Lai.  Hercule...  7.8  ml-lp  6 

fA  Hercule ml-lp  6 

32616  L.  Hercule  (*).  8    ml-lp  5 

32724  Lai.  Hercule...  8    ml-lf  6 

32832  Lai.  Hercule...  7    ml-lp  5 

32935  Lai.  Hercule ...  5    ml-lp  6 

33o4o  Lai.  Hercule...  8    ml-lp  6 

33 II 5  Lai.  Hercule...  7    ml-lp  6 

3325 1  Lai.  Hercule...  8    ml-lf  6 

fA*  Sagiltaire ml-lf  6 

33699  Lai.  Lyre 8    ml-lp  6 

33820  Lai.  Hercule...  ml-lf  6 

33904  Lai.  Sagittaire .  ml-lf  6 

3200  Arg.  Z.  -H  3o". . .  9    ml-lf  6 

34273  Lai.  Lyre 8.9  ml-lp  6 

34363  Lai.  Lyre ml-lf  6 

34455  Lai.  Lyre 8    ml-lp  6 

Véga ml-lp  6 

3327  Arg.  Z.  -4-3i*. . .  7.8  ML-LP  6 

34853  Lai.  Lyre 6    ml-lp  7 

(C  i*""  Bord ml-lp  5 

P  Lyre ml-lp  6 

,|.  CE)  =  4-35'»i3' 8.9  ML-LP  6 

35369  Lai.  Lyre 8    ml-lp  6 

7  Lyre ml-lp  6 

35633  Lai.  Lyre 9    ml-lp  6 

35741  Lai.  Lyre 7.8  ml-lf  6 

n  Sagittaire ml-lp  6 

36107  Lai.  Lyre 7.8  ml-lp  6 

36253  Lai.  n  Lyre. . . .  '       ml-lf  6 

b  Aigle ML-LF  6 

a  Orion Pr  10 

Ç  2*  Bord Pr  10 

JmUet  22. 

O  i^'^Bord Pr  6 

0  2*  Bord Pr  6 

9  1"  Bord Pr  10 

Polaire  PI Pr  20 

L'Épi Pr  10 

32174  Lai.  Lyre 6      lf  6 

fA  Hercule lf  6 

32728  Lai.  Lyre 8      lf  6 


JUILLET  1869. 

h      m 

8.  1.54 

8.  4.  9 
9.25.41 


1.4a-  9 

3. 11. 37 

3.18.  6 

7-  9^7 
7.15.33 

7.18.58 
7 . 2 1 .  36 
7.24.  5 
7.26.53 
7.29.40 
7.32.38 
7.35.  o 
7.38.15 
7.41.  8 
7.43.24 
7.46.  4 
7-48.38 
7.51.34 

7.54.19 
7.56.14 
7.5ç).53 

8.  5.45 
8.10.23 
8 . I 3 . 5o 
8 . I 7 . 22 

8. 20. 38 
8.23.5o 
8.26.19 
8.28.34 
8.32.18 
8.35.22 
8.38.45 

8. 41. Il 
8.45.  3 
8.47.15 
8.50.34 
8.53.51 
8.56.21 
8.58.56 

9-   1.48 

9.  6.12 

9.  9-  6 
9.18.32 

5.47.51 

6.44.48 


8.  5.53 
8.  8.  8 
9.30.32 
1 3. II. 36 
i3.i8.  5 
17.31.25 
17. 4i.  8 
17.46.  9 


85 

9» 
61 

96 
8 

19 

73 

9» 
00 

75 
o5 

46 
66 
18 
66 
38 
62 
10 
55 
26 
12 
61 

44 
40 

76 
95 

89 
88 

75 

56 

47 
10 

99 
18 

'9 

32 

39 
63 

85 

48 

97 
08 

25 
25 

85 

68 
62 

23 


55 
10 

41 
10 


9 

5 

28 
34 

58 

37 
5 

54 

41 
38 

1 

16 

9 

a4 

5 

38 

34 
20 

i5 

54 
45 

a4 
5i 

22 

39 
5i 

20 

34 

«9 
22 

45 
10 

4 
16 

35 

52 

22 
56 

47 
i3 

7 

32 

5f 

48 


49  53 

34  8 

01  32 

5  8 

72  5 

95  26 

32  8 

49  »o 


25 
32 

93 

25 

8 

97 
22 

57 

77 
38 

73 
II 
3i 

79 
43 

04 

17 
78 

37 

87 
88 

23 

06 
06 

^9 

77 
55 

4a 

37 

39 
18 

80 

79 
81 

82 

85 

o5 

35 

45 

i3 

69 
77 
78 
06 

66 

9» 

77 
66 


22,62  -f  12,37 

28,3 

18, 5o  -M2,53 

40, 81  -{-12,59 

47,35  -hia,78 


4,83 


21,86    +12,69 


58,09    +12,80 


32, 41     +12,62 


16,80    +12,75 


12,70 


60,75    -f  12,97 


4,61     +12,84 


88 

73 
33 
5        29,2 

5o    18,49    -^-^2199 

57 

87    21,85    +12,98 

3i 


12,38 
12,38 
+  12,40 


+ 
+ 


-f 
+ 
+ 


+ 


+ 
+ 

+ 
+ 
+ 


+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

-L. 
I 

+ 


-f 
+ 

-^- 

4- 

-f 

-h 

+ 

+ 


+ 


72 

72 

72 

72 

72 

72 
72 

72 

73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 

74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
75 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

75 

75 

76 
76 
76 


89 
89 
9» 


+  i3,oi 
+i3,o3 
+  i3,o4 


h    m    I 

8.  î.  7,63 
8.  4*22,70 
9.25.54,33 


7.  9-4o»94 
7.15.47,29 

7.'9-»'.49 
7.21.50,10 

7.24.18,45 

7.27.  6,83 

7.29.54,03 

7.32.5i,5i 

7.35.14,16 

7.38.28,77 

7.41.21,90 

7.43.37,51 

7.46.18,10 

7.48.51,60 

7.51.47,61 

7.54.32,96 

7.56.27,79 

8.  o.  6,80 

8.  5.58,o3 
8.10.37,51 

8.14.  4,29 
8.17.35,16 

8.20.52,11 

8.24.  4>i3 
8.26.32,92 

8.28.47,54 
8.32.32,53 
8.35.35,56 
8.38.58,57 
8.41.23,60 
8.45.16,80 

8.47.29,10 
8.50.48,20 

8.54.  4,88 

8.56.35,44 
8.59.  9,52 

9.  2.  0,53 
9.  6.25,82 
9.  9.20,42 
9.18.45,68 


86      6.45.  1,52 


8.  6.  6,77 
8.  8.21,62 
9.30.45,25 


17.31.39,58 
17.41.21,90 
17.46.23,35 


V.?' 


(*)  Différence  de  o*,7o  avec  Tobs.  du  19.  —  A  réobserver. 
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y 


f 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES.         ai5 

Correct.      Dtst.  appar. 

Bar.     0'         Lecture.       Microm.         L^  Réfr.       de  coll.    au  pôle  nord. 


JniUst  21.  o-,7 

QBÏ  — o-,i3 598    a3,8 

0BS-hi-,o5 

ç  centre 

p  Lion 593    27,0 

Polaire  PI -h  o",o5  . 

L'Épi 592    Tj ,  I 

^Hercule 594    !»3,i 

If  Hercule 

31744  L.  p  Hercule. 
31819  Lai.  Hercule. 
31918  Lai.  Hercule. 
32oo5  Lai.  Hercule. 
3sioo  La).  Hercule. 
32208  Lai.  Hercule. 
32322  Lai.  Hercule. 
3243o  LaL  Hercule. 

ft  Hercule 

32616  Lai.  Hercule. 
32724  Lai.  Hercule. 
32832  Lai.  Hercule. 
32935  Lai.  Hercule. 
33o4o  Lai.  Hercule; 
33ii5  1^1.  Hercule. 
33261  Lai.  Hercule. 

ft*  SagiCtaire 596    22,4 

33699  ^ï-  Lyre  . . . 
33820  La).  Lvre  . . . 

21  Sagittaire 

3200  Arg.  Z.  -+>3o''. 
34273  Lai.  Lyre  . . . 
34363  Lai.  Lyre  ... 
34455  Lai.  Lyre  . . . 

Véga 

3327  Arg.  Z.  -H  3i*. 
34853  Lai.  Lyre... 

CBS-hi-,40 596    21,9 

p  Lyre 

35369  ^1*  Lyre — 

7  Lyre 

35633  Lai.  Lyre 

35741  Lai.  Lyre.... 

ir  Sagittaire 

36107  LaI.  Lyre... . 
36x53  Lal.  n  Lyre . . 

6  Aigle 595    20,8 

a  Orion 602    28, o 

7  centre 

JniUet  22. 

OBI  —  o",io 600    29,5 

OBS-H  i-,o3 

Q  centre 598    3o,6 

L*£pî •.<-• •      690    3o,4 

32174  Lal.  Hercule.      591    24,1 

fft  Hercule 

32728  Lal.  Hercule. 


JUILLET  1SC9. 

0       1        m 

t     p 

1      » 

1     • 

0         1         « 

69.34.32,0 

15.19,3 

49-13,5 

H-o.3o,3 

69.49-40i« 

69.34.32,0 

26.55,5 

17.37,6 

-ro.29,6 

69.18.  3,5 

73.15.21,3 

20.  9,4 

i5.i2,5 

-4-0.34,3 

* 

73.15.43,1 

74.4ï-i4,i 

20.  4,4 

4ï.io,9 

4-0. 36, 3 

-  4,6 

358.37.20,7 

20.  4>o 

37.18,3 

— o.5o,2 

-  4,9 

100.27.18,2 

20.  7,5 

27.11,1 

-hi.3i,8 

-  3,3 

64.59.52,6 

20.10,8 

59.43,0 

H-o.24,5 

-  5,0 

65.  0.  2,4 

57.21.22,1 

20.  4,6 

21.]8,I 

-f-o.i6,i 

-  5,a 

57.21.29,1 

52.43.35,1 

20.  4,0 

43.32,5 

4-0.11,4 

52.43.38,8 

58.39.18,6 

19.59,5 

39.20,1 

4-0.17,5 

58.39.32,5 

56.  7.46,2 

19.55,0 

7-5i,6 

-H). 14,9 

56,  8.   1,4 

57.13.22,2 

20.  6,5 

i3.i6,4 

4-0.16,0 

57.13.27,3 

57.39.22,1 

20.  5,5 

39.17,1 

4-0.16,5 

57.39.28,5 

59.47-^5,1 

20.  6,7 

47-49,4 

4-0.18,7 

59.48.  3,0 

52.42.34,8 

20.  3,5 

42.32,6 

-+-0.11,3 

52.42.38,8 

56.56.54,5 

20.   1,3 

56.53,4 

-ho.i5,7 

56.57.  4,0 

62.11.37,0 

20.  5,0 

11.33,3 

4-0.21,4 

-  5,1 

62.11.49,6 

56.  8.54,3 

20.  4,9 

«49,9 

4-0.14,9 

56.  8.59,7 

50.26. 10,5 

20.   3,8 

26.  7,2 

4-0.  9,1 

50.26. 11 ,2 

59.35.41 ,2 

20.  2,8 

35 . 39 , 3 

4-0.18,5 

59.35.52,7 

52.43.29,7 

20.   1 ,5 

43.29,6 

4-0.11,4 

52.43.35,9 

59.15.25,0 

20.  6,0 

l5.20,0 

H-o.i8,2 

59. 1 5. 33,1 

59.20.42,5 

20.  4>o 

20.39,8 

4-0.18,3 

59.20.53,0 

56.43.26,8 

20.  9,9 

43.17,7 

4-0. i5, 5 

56.43.28,1 

III.  3.  2,4 

20.fO,5 

2.52,2 

4-2. 3o, 8 

-  4,9 

m.  5.17,9 

5o.i8.i5,2 

20.    7,6 

18.   8,2 

•f  0.  9,0 

5o. 18. 12,1 

57.  0.  3,6 

20.  5,5 

59.58,6 

4-0. i5, 8 

57.  0.  9,3 

110.34.  6,6 

20.  5,0 

34.    1,2 

4-2.27,0 

110.36.23,1 

59.  4-46,3 

20.  4|3 

4.43,2 

4-0.18,0 

59.  4-56,1 

5o.  4-53,2 

20.  1,7 

4-51,7 

4-0.  8,7 

5o.  4.55,3 

55.  2.23,3 

20.  0,8 

2.23,2 

-4-0. i3, 8 

55.  2.3i,9 

55.3i.38,o 

i9-59»5 

31.39,0 

-t-0.14,3 

55.31.48,2 

5i. 19.51, 9 

19-59,4 

19.53,1 

-+-o.io,o 

-5,a 

5f .19.58,0 

58.28.  8,6 

19.57,7 

28.11,9 

-ho.  17,4 

58.28.24,2 

58.11.29,6 

19.56,0 

11.34,8 

4-0.17,1 

58.11.46,8 

111.12.26,6 

20.   1,6 

12.24,3 

-^2.32,2 

iii.i4.5i,4 

56.46.5i,6 

19.59,7 

46.52,3 

4-0. i5, 6 

-  5,3 

56.47.  2,8 

59.50.58,0 

20.  5,0 

5o.54,2 

-ho. 18,9 

59.51.  8,0 

57.28  57,1 

20.  3,9 

28.53,7 

4-0.16,4 

—  4,9 

57.29.  5,0 

54.33.20,3 

20.  2,6 

33.18,1 

4-0.13, 3 

54.33.26,3 

56.  2.10,8 

20.  3,0 

2.  8,4 

4-0.14,8 

56.  2.18,1 

111.11.10,8 

20.  4,6 

II.  6,1 

-h2.32,5 

111.13.33,5 

5i.  2.24,4 

20.  3,0 

2.22,3 

"+-0.  9,7 

5i.  2.26,9 

5i.  4*26,4 

20.  3,7 

4.23,6 

4-0.  9,8 

5i.  4.28,3 

78.19.12,2 

20.   1,3 

19.11,3 

-+-0.42,4 

-  5,5 

78.19.48,6 

82.36.22,6 

20.  5,3 

36. 18,0 

4-0.48,2 

4-8,4 

68.  8.5o,9 

20 .   1,2 

8.5i,2 

+0.27,8 

68.  9.26,3 

69.46.  3,7 

i5.io,5 

0.53,0 

4-0.29,9 

70.    I.3o,2 

69.46.  3,7 

26.44,1 

29-19,8 

4-0.29,3 

69.29.56,4 

73.38.  2,2 

20.  8,6 

37.54,8 

-H). 34, 4 

73.38.36,5 

100.27.  7,3 

20.  4,9 

27.  2,7 

4-1.30, 7 

-H  6,a 

59.  7-22,9 

20.  6,2 

7.18,2 

4-0.17,9 

59-  7-42,7 

62.11.22,0 

20.   1,8 

11.21,7 

-H). 21, 3 

+  6,4 

62.11.49,6 

50.23.57,4 

20.  0,7 

23.57,3 

-\-o.  9,0 

50.24.12,9 
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G\    Ob^     N 


JniUet  22. 

32965  La).  Hercule...  6   lf 

33374  Lai.  Hercule ...  8   lp 

33576  Lai.  Hercule...  8.9  lf 

33834  La).  Hercule...  8   lf 

34076  Lai.  Lyre lf 

34294  Lai.  Lyre 8   lf 

Véga lf 

34809  Lai.  Lyre 7.8  lf 

P  Lyre lf 

35404  Lai.  Lyre 6   lf 

35687  Lai.  Lyre 8.9  lf 

K  Sagittaire lf 

364oo  Lai.  Lyre lf 

ê  Aigle LF 

p'  Cygne lf 

C  I*"  Bord LF 

JmUet  23. 

p  Aigle ML-LF 

>  Petite  Ourse ul-lf 

0  Aigle ML-LF 

Jmllet  26. 

7i  Serpent ml-lf 

S  Petite  Ourse ul-lf 

34499  ^1*  Serpent...  6    ml-lf 

34613  Lai.  Aigle 9    ul-lf 

34715  Lai.  Aigle 7    ul-lf 

34823  Lai.  Aigle 7.8  ul-lf 

34981  Lai.  Aigle 8    ul-lf 

35096  Lai.  Aigle ul-lf 

35262  Lai.  Aigle 9    ul-lf 

35381  Lai.  Aigle 8    ul-lf 

1  Aigle ul-lf 

TT  Sagittaire ul-lf 

36332  Lai.  Aigle ui^lf 

36442  Lai.  Aigle 8.9  ul-lf 

36554  Lai.  Aigle 7.8  ul-lf 

368 r 3  Lai.  Aigle 6    ul-lf 

36940  Lai.  Aigle 8.9  ul-lf 

X  Aigle UL-LF 

3  Verseau ui.-lf 

JmUet  27. 

34903  Lai.  Aigle ul-lf 

35o4o  Lai.  Aigle 7.8  ul-lf 

35260  Lai.  Aigle 8.9  ul-lf 

35370  Lai.  Aigle 7.8  ul-lf 

35473  Lai.  Aigle 7    ul-lf 

(7)  Iris ul-lf 

«Aigle UL-LF 

i  Aigle UL-LF 

p*  Cygne ul-lf 

X  Aigle UL-LF 

"k  Petite  Ourse ul-lf 

@  Nysa ul-lf 

@  Hestia ul-lf 

(ie)  Psyché ul-lf 


6 
10 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

4 
6 

6 
6 
6 
6 
6 

7 
6 
8 
8 

10 
10 

6 
5 
8 


Passage 
observé.  T 

JUILLET  1869. 


C. 


6  17.52.25 

6  18.  3.  3 

6  18.  7.40 

6  18.14.  8 

6  18.19.29 

6  18.24.32 

6  18.32. 18 

6  18.37.33 

6  18.45.   3 

6  18. 50.54 

6  18.57.26 

6  19.    i.47 

6  19.12.45 

6  19.18.42 

6  19.25.14 

6  19.37.33 

6  19.48.41 

10  19.55.31 

6  20.  4*21 


8.14.13 

8.14.^1 
8.30.33 
8.33.35 
8.36.31 
8.39.11 
8.42. II 
8.45.13 
8.48.50 
8.51.26 
8.58.59 

9.  1.40 
9.12.  6 
9.i4«3i 
9.16.55 

9-22-I7 
9.25.10 

9-a9.32 

20.40. 3i 

8.40.42 
8.43.48 
8.48.50 
8 . 5 I . 29 
8.53.55 

9.  0.16 

9. II. 21 
9.18.35 
9-25.  7 
9'29.32 
9.55.29 

9.56.16 
9.58.44 

20.    3.47 


,20 

a5, 

,08 

3. 

,5o 

41, 

,75 

9. 

,90 

3o, 

,77 

33, 

,34 

»9. 

,3o 

34, 

,o5 

3, 

.69 

55, 

.70 

a7, 

,94 

47.' 

,80 

46, 

.47 

42, 

,89 

i5, 

,09 

3a, ( 

,i« 

41. 

,7 

8, 

,a5 

a», 

,37 

i3, 

,a 

a8, 

,81 

33, 

,83 

35, 

,34 

3i, 

.07 

10, 

,aa 

". 

.a7 

i3, 

.97 

5o, 

,90 

a6, 

.37 

59, 

,5a 

40. 

,37 

6, 

.a« 

3i, 

,33 

55, 

.47 

17. 

,5a 

>o. 

,a5 

3«, 

.>7 

3i, 

,61 

4a, 

.«9 

48, 

,5o 

5o, 

,00 

a8, 

.07 

55, 

,84 

16, 

.«7 

ai. 

.'I 

35, 

.29 

7, 

,o5 

3i, 

.6 

5o, 

,75 

16, 

•  ai 

43, 

,9« 

47. 

86 
69 

21 
41 

59 
43 

14 

o3 
72 

52 

49 
45 

42 
53 

44 
62 


s  s 

32, 4o    H- 13,26 

I 

ïfi,79    +13,07 


60,75    -4-i3,3o 


55,79 
28,56 


4-13,26 
4-i3,i2 


-|-i3,o5 
-hi3,o8 
-4-13,09 
-f-i3,io 
-+-i3,ii 
4-i3,i2 

-M3,i4 
-|-i3,i5 

4-13,17 
4-i3,i8 
4-13,19 
-+- 1 3 ,  20 
i3,23 
i3,24 
i3,25 
4-13,28 


Ak.  droite 
tpp.  eonelne . 


h  ■  • 
17.52.38,91 
18.  3.16,77 

18.  7.54,30 
18.14.22,61 
18.19.43,70 
18.24.46,55 
18.32. 32  ,i9 
18.37.47,18 
18.45.16,89 
18. 5i.  8,70 
18.57.40,68 

19.  2.  0,65 
19.12.59,65 
19.18.55,77 
19.25.28,69 
19.37.45,90 


3o  54,90  4-i3,6o 

3   17,3 

22  34,94  4-i3,72 


32 

3 

80 

78 

32 

94 
20 
21 

89 
90 

29 
14 

27 
II 

18 

27 

5o 

i3 

08 

61 
06 
42 

9« 
00 

63 

36 
16 

69 
94 
5 

40 

91 
66 


34>o5 
49,8 


4-20,73  4-20,70  18.14.34,0a 


20,  o3 
60,76 


52,92 
51,72 


-f-20,70 

420,70 

4-20,70 

4-20,70 

4-20,70 

4-20,70- 

4-20,70 

4-20,70 

*v,/4   4-20,70 

20,62   4-20,70 

-1-20,70 

4-20,70 

4-20 , 70 

-h20 , 70 
-1-20,70 
4-20,70 
4-20,70 


H-20,74 


4-20,79 
4-20,64 


42,22 
55,80 
28,57 
52,93 
16,1 


4-20,77 
20,77 
20,78 
4-20,78 
H- 20, 79 

4-20,79 

4-20,86  4-20,81 

4-20,64  -4-20,82 

4-20,88  4-20, 83 

-f  20,99  4-20, 83 


8.3o.54i5o 
8.33.56,48 
8.36.52,01 
8.39.31,64 
8.42.31,90 
8.45.33.91 
8.49.  "1^9 

8.5i.47i^ 
8.59.19199 
9.  2.  0,84 
9.12.26,97 
9.i4*5i,8i 
9.17.15,88 
9.22.37,97 
9.25.31, 20 
9.29.52,83 
20.40.51,78 

8.4î.  3,38 
8.44.  8,83 
8.49.i')20 

8.51.49.69 
8.54.15,79 

9.  0.37,42 

9.11.42,17 
9.18.55,98 
9.25.28,52 

9.^9.52,77 


4-20,87  19.56.37,27 
4-20,87  19.59.  4,7^ 
4-20,88    20.  4.  8,54 
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Correct.     Dist.  appar. 
Bar.     0'  Lecture.       Blicrom.  L«  Réfr.    de  coll.    au  pôle  nord. 


JnlUet  22. 

3^965  Lai.  Hercule . 
33374  Lai.  Hercule. 
33576  Lai.  Hercule . 
33834  Lai.  Lyre.... 

34076  Lai.  Lyre 

34294  Lai.  Lyre.... 

Véga 

34809  Lai.  Lyre. . . . 

pLyre 

35404  Lai.  Lyre.... 
35687  Lai.  Lyre. . . . 

fr  Sagittaire 

36400  Lai.  Lyre 

^  Aigle 

P'  Cygne 

C  œ-l-i",ao 

Juillet  23. 

pAigle 

>  P.  Ourse  — a'",57. 
PAigle 

Juillet  26. 
19  Serpent 

34499  Lai.  Serpent . 
34613  Lai.  Aigle ... 
34715  Lai.  Aigle .. . 
348:13  Lai.  Aigle  . . . 
34981  Lai.  Aigle  . .. 
35096  Lai.  Aigle  . . . 
3526a  Lai.  Aigle . . . 
3538 1  Lai.  Aigle... 

).  Aigle 

r  Sagittaire 

3633a  Lai.  Aigle  . . . 
3644a  Lai.  Aigle  . . . 
36554  Lai.  Aigle . . . 
368 1 3  Lai.  Aigle... 
36940  Lai.  Aigle  . . . 

X  Aigle 

3  Verseau 

Juillet  27. 
34903  Lai.  Aigle . . . 
35o4o  Lai.  Aigle  . . . 
35a6o  Lai.  Aigle  . . . 
35370  Lai.  Aigle  . . . 
35473  Lai.  Aigle  . . . 

(7)  Iris 

6»  Aigle 

PAigle 

?'  Cygne 

X  Aigle 


o",7 


593    a3,7 


594    aa,7 


594    2a,a 


604 
60a 
56a 


@  Nysa. . . 
(^  Hestia.. 
rte)  Psyché. 


ao,o 


«9.6 


.56i     17,1 


56a    16,8 
56a    17,3 

591     18,1 


59»     >7»9 


59a    18, a 


JUILLET  1889. 


0      f      • 

t     p 

9      ë 

/ 

56. 34. ai, 8 

ao.  i,a 

34.21,0 

-ho. 

59.  o.a8)4 

19.58,3 

o.3i,7 

-fo. 

54.37.34,8 

ao.  0,1 

27.35,7 

-fo. 

56.48.59,5 

1959,9 

49.  o,a 

+0. 

55.4739,4 

20.  1,9 

47. 38, a 

H-o. 

57. ai.  5, a 

20.  a, 5 

ai.,  3,5 

-H). 

51.19. 4a, 6 

ao.  a,o 

19.41,4 

H-o. 

53.33.56,5 

ao.  0,4 

33.56,7 

-t-o. 

56.46.37,9 

19.58,6 

46.40,0 

-ho. 

49. 58. 57, a 

19*59, a 

58.58,6 

+0. 

5a. aa.  a, 8 

«9-57,7 

aa.  6, a 

-4-0. 

111.10.58,0 

i9-59i9 

10.58,3 

-h2. 

59.1a. 16,3 

ao.  3,4 

ia.i4,6 

-ho. 

87.  7-^4,9 

ao.  3,1 

7-22,7 

-H)., 

6a. 18.  9,9 

ao.  a, 8 

18.  8,6 

H-o. 

110.43.56,3 

ao.  4,3 

43.5a, I 

H-2- 

83.54.  1,0 

ao.  5,5 

53.56,9 

H-o. 

I.  5.41,3 

ao.  6,4 

5.37,5 

— 0. 

91.11.  3,0 

ao.   1,0 

II.  3,3 

H-i- 

9a. 54.30,0 

ao.  9,5 

54.ao,9 

H-i. 

90. a3. 43,1 

20.  4,2 

a3.4o,o 

H-i. 

93.  7.  4,8 

ao.  3,5 

7.   1,5 

4-1. 

91.39.45,6 

ao.  a, 3 

39.44,5 

-M. 

98.13.38,7 

ao.  1,0 

13.37,9 

H-i. 

.91.  6.  9,5 

19.59,3 

6.11,1 

+  1. 

93.5i.ao,5 

20.  4,7 

5i.i6,5 

H-i. 

94.53.48,1 

20.  3,7 

53.44,5 

H-i. 

90. ao. 14,6 

ao.  1,7 

ao.i4,3 

H-i. 

95.  3.   1,9 

20.   1,5 

3.   i,a 

H-i. 

III. II.  a, a 

ao.  8,0 

10. 54, a 

H-2. 

95.49.34,5 

ao.  7,6 

49-27,4 

H-i. 

95.  2.  4,7 

ao.  9,5 

i.56,o 

H-i. 

99-33.39,8 

ao.  9,0 

33.3i,6 

H-r. 

89.59.57,5 

ao.  7,3 

59.51.3 

H-i. 

91.41.20,8 

ao.  8,9 

4i.i3,3 

H-i. 

97.i7.a4,3 

ao.  7,5 

17. 17, a 

H-i. 

95. a8. 48,1 

ao.  6,7 

28.41,7 

H-i. 

9orai.ai,8 

20.  4,7 

21.18,5 

H-i. 

98.  8.  3,1 

20.  7,8 

7.55,8 

+«- 

94.53.5o,9 

20.  7,1 

53.44,4 

H-i. 

95.47.  3,8 

ao.  6,6 

46.57,1 

-hi. 

94. 35. 45, a 

ao.  3,0 

35.42,4 

-+-I. 

107. 41. a6, 9 

ao.  a, 3 

41.24,4 

H-2. 

78.37.aa,7 

ao.  5,3 

37.17,7 

H-o. 

87.  7.a6,8 

ao.  5, a 

7.22,3 

H-o. 

6a. 18. 11,1 

ao.  4,6 

18.  7,8 

H-o. 

97.i7.ao,7 

ao.  3,5 

17.17,5 

H-i. 

109.34.54,7 

ao.  5,2 

34.49,3 

H-2. 

106.54.15,0 

20.11,4 

54.  3,6 

H-2. 

107.56,45,7 

20.    I|9 

56.43,4 

4-2. 

i5,3 
17,8 
i3,i 
i5,6 
14,5 
16,1 

9i9    4-  6,4 
12,2 
i5,5    +  6,8 

8,6 


11,0 

3i,8 
18,1 

57,5 
ai, 5 
a8,3 

5i,9 

47,3 

7,0 


5,3 
ia,o 

8,4 
a6,9 

7,1 
14,0 

16,8 

5,3 

17,3 

34,1 
«9,5 
'7,3 
3i,6 
4,6 
8,5 
24,1 
18,5 

5,4 
26,7 

«6,9 
i9i5 
16,1 

9,4 
43,3 
58,4 

21,9 
24,0 

aii9 
4,8 

11,0 


4-  5,0 


6,7 
6,7 


56.34.42,9 
59.  o.56,i 

54.27.55,4 
56.49.22,4 
55.47.59,3 
57.ai.a6,2 
51.19.57,9 
53.34.15,5 
66.47.  2,1 
49.59.13,8 
52.aa.a3,8 
III. i3. 36, 7 
59.13.39,3 
87.  8.a6,8 
6a. 18. 36, 7 
110.46.37,0 


5,3 
6,3 
5,8 


11,4    H-  7,0      93.55.38,7 


90.a4.5i,7 
93.  8.19,9 
91.40.59,3 
98.15.11,3 
91.  7.34,6 
93.53.36,9 
94.55.  7,7 
90.31.36,0 

4-  5,8  95.  4.34,9 
H-  6,9  .111.13.34,7 
95.50.53,3 
95.  3.19,7 
99-35.  9,6 
90.  I.  3,3 
91. 43.38, a 

H-  6,0      97-18.47,7 
4-6,1      95.30.  6,6 


90.33.39,9 
98.  9.38,5 
94.55.  7,3 
95. 48.2a, 6 
94.37.  4,5 

107.43.39,8 

5,4  78.38.  7,0 

5.6  87.  8.36,7 
5,9  63.18.35,7 

5.7  97.18.47,5 

109.37.17,3 

106.56.14,4 
107.59.  0,4 


Observations.  ^  ToMB  XXIV. 


28 


ai8         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.    Ob^ 


jQiUet  27. 

(3)  JuDOn. ML-LF 

P'  Capricorne ml-lf 

p  Capricorne ml-lf 

JoUlet  28. 

O  i^Bord pp 

O  2*  Bord Pp 

Ç  l'^Bord pp 

ot  Chiens  d^  chasse  ...  Pr 

Polaire  PI pp 

L'Épi pp 

JoiUet  29. 

3^723  Lai.  Ophiuchus.  8    ml-lf 

V  Ophiuchus ML-LF 

33oa8  Lai.  Serpent...  8. g  ml-lf 

70  />'  Ophiuchus ml-lf 

33278  Lai.  Serpent...  ml-lf 

fi  Sagittaire ml-lf 

33565  Lai.  Serpent ...  8    ml-lf 

33785  Lai.  Serpent...  8    ml-lf 

S  Petite  Ourse ml-lf 

34169  Lai.  Serpent . . .  ml-lf 

34307  Lai.  Aigle 7    ml-lf 

34482  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

34751  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

34866  Lai.  Aigle 4.5  ml-lf 

34981  Lai.  Aigle ml-lf 

35094  Lai.  Aigle 8.9  ml-lf 

35199  ^^*  Aigle?  ....  8.9  ML-LF 

35309  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

35406  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

(7)  Iris ML-LF 

36443  Lai.  Aigle ml-lf 

9  Aigle ML-LF 

36894  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

36991  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

37093  Lai.  Aigle  ? . . . .  9    ml-lf 

37294  Lai.  Aigle ml-lf 

37382  Lai.  Aigle ml-lf 

19950  (Arg.-OEltzen) . .  8.9  ml-lf 

19981  (Arg.-ŒItzen) . .  10    ml-lf 

20o3o  (Arg.-Œltzen). .  ml-lf 

20073  (Arg.-Œltzen) . .  9    ml-lf 

(S)  Nysa ml-lf 

(^  Hestia ml-lf 

@  Psyché ML-LF 

(3)  Junon ML-LF 

a*  Capricorne ml-lf 

P^  Capricorne ml-lf 

ft  Verseau ml-lf 

@  lo ML-LF 

a  Orion pp 

?  2*  Bord Pp 


Passage 

Abc  droite 

N 

obsepTé. 

T 

^c 

c. 

C;       ' 

ipp.  conclue. 

JÏÏILLET  1869. 

ft    m     • 

• 

• 

h    II    • 

8    t 

10.  7.48,18 

48,11 

• 

• 

4-20,88    : 

10.  8.  8,99 

6      ! 

I0.l3.20, 

67 

20,41 

41, 

35 

H-ao,94 

4^0,89    20.i3.4i,3o 

6      ! 

10.21.  5, 

09 

4,77 

a5,55 

-4-20,7^ 

4-20,90    20.21.25,67 

6 

8.29.26 

»'9 

26,46 

4-a2,96 

8.29.49,4» 

6 

8.31.40 

,01 

40,28 

4-^2,96 

8.32.  3,24 

10 

9.59.   I 

,66 

1,86 

4-23,00 

9.59.24,86 

6 

12.49.30 

,10 

3o,68 

53 

,7" 

-1-23,  o3 

20 

i3.ii.27, 

6 

12,0 

34, 

1» 

4 

13.17.55 

,53 

55,35 

18 

,41 

4-23,06 

» 

6 

17.47.15^ 

,ï3 

i5,o8 

4-23,63 

17.47.38,71 

6 

17.51.27, 

61 

27,45 

5i, 

o5 

-1-23,60 

4-23,63 

17.51.51,08 

6 

17.55.   I 

,10 

1,01 

4-a3,64 

17.55.24,65 

6 

17.58.28, 

>i8 

28,22 

5i, 

,00 

-Hi3,78 

4-a3,65 

17.58.51,87 

6 

18.   1.19, 

,20 

19,13 

4-23,65     1 

18.    1.4^,78 

6 

18.  5.34, 

,81 

34,43 

58, 

.07 

-♦-23,64 

4-23,66     ] 

18.  5.58,09 

6 

18.  8.40. 

►  79 

40, 63 

4-23,66 

18.  9.  4,^9 

6 

i8.i3.4o 

,18 

40,17 

4-23,66 

18.14.  3,83 

10 

i8.i4« 17 

,3 

a4,4 

49 

,« 

■ 

' 

6 

18. 22. 38 

,54 

38,48 

4-23,68 

18. 23.  2,16 

6 

18.25.47. 

,10 

47,02 

4-23,68     ] 

18.26.10,70 

6 

i8.3o.i5, 

,i5 

i5,o3 

4-23,69    1 

i8.3o.38,72 

6 

18.37.20 

,35 

20,24 

4-23,69 

18.37.43,93 

6 

18.39.52, 

08 

52,00 

-1-23,70    1 

t8. 40.15,70 

6 

18.42.  8, 

11 

8,09 

4-23,70     1 

[8.42.31,79 

6 

18.45.   I, 

97 

1,97 

4-23,70    ] 

[8.45.25,67 

6 

18.47.  5, 

01 

4,9« 

4-23,71     1 

[8.47.^8,69 

6 

18.49-47) 

09 

47,07 

4-a3,7i     I 

[8.50.10,78 

6 

18.52.10 

.09 

10,07 

4-23,72    1 

18.52.33,79 

8 

18. 58. 22, 

52 

22,21 

4-23,73     1 

[8.58.45,94 

6 

19.14.28, 

i3 

28,05 

4-23,74    1 

ï9-«4.5i,79 

6 

19.18.32, 

i3 

32,17 

55,81 

4-23,64 

4-a3,75     1 

19.18.55,92 

6 

19.23.50, 

06 

50,02 

4-23,76    1 

[9.24.13,78 

6 

19.26.25, 

,48 

25, 40 

4-a3,76    1 

[9.26,49,16 

6 

19.28.40 

,5o 

40,49 

4-23,77    1 

[9.29.  4,26 

6 

19.32.57 

,95 

57,94 

4-23,77     1 

19.33.21,71 

5 

19.34-56 

,96 

56,86 

4-23,78    ] 

19.35.20,64 

5 

19.39.  6 

,06 

5,70 

-Hi3,78     1 

19.39.29,48 

6 

19.41.12 

»9' 

12,56 

4-23,78    1 

[9.41.36,34 

6 

19.44.39, 

80 

39,36 

-Ha3,79     1 

[9.45.  3,i5 

6 

19.47.26, 

99 

26,59 

4-23,79    1 

19.47.50,38 

6 

19.54.19 

,04 

18,68 

4-23,80    1 

19.54.42,48 

6 

19.56.52, 

,10 

5i,8o 

4-23,80    1 

19.57.15,60 

8 

20.  2.  4 

»66 

4,34 

4-23,81     î 

10.  2.28, i5 

8 

20.  6.  0 

,23 

o,i5 

4-23,82    20.  6.23,97 

6      ! 

20.10.   I] 

,90 

1,68 

a5, 

49 

4-a3,8i 

4-23,82    20. 10. 25, 5o 

6    ! 

10.13.17, 

80 

17,54 

4i, 

,37 

4-23,83 

-^23, 82    î 

fco.i3.4i,36 

6      ! 

20.45.13, 

,78 

13,62 

37 

,5a 

4-23,90 

4-23,87^  20.45.37,49 

8    '. 

11.10.   I, 

06 

ï,i4 

4-23,90    21.10.25,04 

10 

5.47.41, 

,23 

41,34 

4,80 

4-23,46 

10 

7. 4a. Il, 

5o 

11,83 

4-a3,46 

7.42.35,29 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


Bar.     0' 


Lecture.       Microm. 


ai9 

Correct.     Disl.  appar. 
Réfr.        de  coll.    an  pôle  nord. 


JUILLET  iM9. 


Jiiillai27. 

(i)  iuoon 

p'  Capricorne 

p  Capricorne 

JnlUet  28. 
©M  —  o-,o8 

GBS-MVa 

9  centre 

a  Chiens  de  chasse. . 
Polaire  PI-+-o",a7.. 

L'Épi 

JniUet  29. 
3^723  LOpbiuchus. 

V  Ophîuchus 

33oa8  Lai.  Serpent. 

/?'  Ophiuchus 

33378  Lai.  Serpent . 

fn  Sagittaire 

33565  Lai.  Serpent. 
33785  Lai.  Serpent. 

34169  Lai.  Serpent. 
34307  Lai.  Aigle  . . . 
344811  Lai.  Aigle  . . . 
3458a  Lai.  Aigle  . . . 
34751  Lai.  Aigle  . . . 
34866  Lai.  Aigle  . . . 
34981  Lai.  Aigle  . . . 
35094  Lai.  Aigle  . . . 
35199  ^''  Aigle?.. 
35309  ^I*  ^igio  •  •  • 
35406  Lai.  Aigle . . . 

01ris 

36443  Lai.  Aigle . . . 

<ï  Aigle 

36894  Lai.  Aigle . . . 
36991  Lai.  Aigle... 
37093  Lai.  Aigle?.. 
37294  Lai.  Aigle  . . . 
3738a  Lai.  Aigle  . . . 
19950  (Arg.4Eltzen). 
i998i(Arg.-Œllzen). 
2oo3o  (Arg.-Œltzen). 
20073  (Arg.-Œllzen). 

(m)  Nysa 

(S)  Hestia 

(j6)  Psyché 

(3)  Junon 


o",? 


590 


570 
556 


o 

«7,9 


578    a6,3 


17,8 
27,8 


554    27,9 
6i5    18,6 


6i5     18,1 


94. 41-32, 4 

io5.  9.18 
108.12.17 


71.  4-  1 
71.  4.  I 
76.  4»ia 
5o.58.  I 
358.37.11 
100.27.  9 

93 .24 .22 
99.43.37 
95. 4a. 22 
87.26.51 
94.25.55 
111.    2.44 

99-49-«7 
90.27.47 

94.  a, 47 
95.13. 56 
97.24.57 
95.51.48 
96.44.36 
94.51.43 
91-  6.17 
90.21.  8 
91.39.58 
90.56.17 
91.31.19 

107.41.52 

95.  2.  6 
87.  7.29 

92.17-  a 

94.59.48 

90.34.36 

90.35.36 

96.21.22 

110.  9. II 

109.19.  o 

113.26.16 

111.48.   I 

109.42.47 

107.  I.   I 

108.  3.52 
94.53.12 


p*  Capricorne 618    17,6    105.9,2a 


(£)lo 616    16,9 

X  Orion 64i    22,0 

Ç  centre 


84. 5o.  1 

82.36.18 
68.  6.17 


t 
20. 

3  19.59 

4  ao.  9 


7 
8 

8 

3 

o 

3 
I 

2 
o 
o 
8 

6 

2 

7 
6 
5 

7 
1 

1 


9 
0,3 


3  i5.  6 

3  26.43 

4  ao.  3 

5  20.  2 
I  20.  3 
7  20.  7 

5  20.  7 

6  20.  6 
o  20.  5 

5  20.  5 
9  ao.  4 
9  ao.  5 

6  20.  7 
o  20.  5 


7 
8 


4 

a 
3 


ao. 
20. 
20.  7 
ao.  9 
ao.ii 
ao.io- 
ao.  7 
ao.  7 
ao.  7 
ao.i2 
ao.  9 

ao.io 

20.11 
20.  8 
20.  6 
20.  6 
20.10 
20.  8 
20. 
20. 
20. 
20. 
ao.  9 

ao.io 
20.  o 
20.  2 
20.  o 


6 
5 
6 
8 


9    ao.  4 


7 

a 


ao.  3 

ao.  a 
20.  4 


o 
8 

5 

4 
3 

o 

5 

2 

6 
i 
6 
o 
o 

7 
5 


5 

o 

4 

9 

7 
6 

9 
6 

o 

4 
I 

o 

8 
o 
8 
6 
o 

4 
6 

5 

2 

4 
4 
i 


2 
8 


t         »  f         w 

41. 3a, 6  +t.i6,3 

,5  +1.55,3 

5  +2.12,6 


9.19 
12.  7 


i 
8 


18.55 

47.16 

4.10 

58.  o 

37-  9 

27.   1 

24.15 
43.3a 

4a. 17 

a6.47 

a5.5a 

a. 39 

49.10 

a7.4a 

a.41 

13.49 
a4-5o 

51.39 

44. a4 
51.33 
6.10 
ai.  2 
39.52 
56.  5 
3i.ii 

41. 4a 

1.55 

7.22 

16. 56 

59.4a 

34.  a7 

35.  a9 
ai.i5 

9.  5 
18.54 
26.  8 
47.51 

4a.  37 
I.  o 
3.49 

53.11 

9.18 

49-^8 

36.17 

6.i3 


a 

9 
3 

3 

a 


7 

2 

o 

2 
3 

4 
5 

4 

I 
5 
8 
o 

4 
3 

2 
I 
3 
6 


+o.3i 
+o.3i 
+0.38 
+0.  9 

+0.49 
+i.3i 


+ 
+ 
+ 
+0 


+a 

+ 


+ 
+ 
+ 


+ 
+ 


8    + 

6    +a.  9 


2 

4 
3 

7 

9 
o 

9 

6 

4 
4 

7 
3 


+ 


+ 
+ 

+ 


.12 

.3a 

•ï9 
.59 

.i5 

.33 

.32 

.  5 

.14 
.18 

.a4 

."9 

.22 
."7 

•  7 
.  5 

.  8 

.  6 

.  8 


17 


+0.58 
•  10 

•>7 
.  6 
.  6 
.21 
+2.26 
+2.20 
+2.55 
+a.4o 

+a.23 


7  +2.  6 

9  -ha.ia 

5  +1.17 

7  +1.55 

2  +0.54 

2  +0.49 

7  +0.28 


9 
3 

3 

2 

7 

a 

7 
7 

7 
o 

6 

8 

5 

o 

3 

6 

7 

9 
3 

9 
5 

6 

2 

4 
i 

2 
4 

7 
6 

7 
i 

4 
o 

3 


3 

5 

2 


6,3 

H-  7,ï 


8 

2 

o 

4    4-  4,8 

9    -H  5,7 
I    +  6,1 


4,6 
5,5 
5,6 


94.4a.54,9 
io5.ii.ao,8 
io8.i4.a6;i 

71.19.32,5 
70.47.53,6 
76.  4.53,8 


93.25.34,0 

99-45.  9,9 
95.43.41,7 
87.27.51,8 

94.a7.i3,4 
III.  5.18,0 

99.50.48,6 
90.28.53,5 


94.  4.  i,a 
95.i5.ia,9 
97.a6.ao,8 
95.53.  4,2 
96.45.52,3 
94.52.55,7 
9ï-  7.aa,9 
90.aa.i3,i 
91.41.  6,4 
90.57.17,9 
91.32.25,5 

107.43.57,9 

95.  3.18,1 
5,0      87.  8.26,4 

92.18.11,9 
95.   I.  5,5 

90.35.39,4 
90.36.40,6 
96.22. 4a, 7 
110.11.37,7 
109. aï. 20, 4 
113.29.  9,5 
111.50.37,2 

109.45.  6,1 

107.  3.12,1 

108.  6.  7,6 
94.54.34,1 


9    +  6,4    io5.ii.20,o 


84.50.57,9 


+  7,1 


68.  6.48,8 


28. 


aaa 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.  Ob^    N 


Paisage 
observé. 


Juillet  31. 

3  Verseau ml-lf 

fi  Verseau ml-lp 

@  lo ML-LP 

Août  4. 

70  /y  Ophiuchus ML-LP 

33242  Lai.  Ophiuchus.  ml-lp 

^  Sagittaire hl-lf 

33565  Lai.  Serpent...  ml-lf 

u  Serpent ml-lp 

S  Petite  Ourse ml-lp 

34206  Lai.  Serpent...  8.9  ml-lf 

34312  Lai.  Aigle ml-lf 

*  CD  =  —  O**  4a' 10    ML-LF 

34482  Lai.  Aigle 8    ml-lp 

34583  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

34672  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

34786  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

34903  Lai.  Aigle 8    ml-lp 

35oi  I  Lai.  Aigle 7    ml-lp 

35io2  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

35227  Lai.  Aigle 8    ml-lp 

(7)   Iris ML-LF 

3563o  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

is  Sagittaire ml-lf 

X  Aigle ML-LP 

37293  Lai.  Aigle 7    ml-lf 

37391  Lai.  Aigle 9    ml-lf 

19973  (Arg.-Œitzen).  9    ml-lf 

(ïï)  Nysa ML-LF 

@  Hestia ml-lf 

(l6)  Psyché ML-LF 

(3)  Junon ML-LF 

G  Aigle ML-LF 

a'  Capricorne ml-lf 

p^  Capricorne ml-lf 

3  Verseau ml-lf 

fA  Verseau ml-lf 

(S)  lO ML-LF 

p  Verseau ml-lp 

J  Capricorne ml-lp 

(g)  Cybèle ml-lf 

Août  5. 

J  Petite  Ourse ml-lf 

Véga ML-LF 

7  Lyre ml-lf 

Ç  Aigle ML-LF 

P'  Cygne ml-lf 

7  Aigle ML-LF 

a  Aigle ml-lf 

(a)  Junon ML-LF 

G  Aigle ML-LF 


JUILLET  1869. 

h      m      s  s 

6    ao. 40. 20, 63    20,54 
6    20.45.  6,48      6,33 

6    21.  8.29,60    29,67 


AOUT  1869. 


6 
6 
6 
6 
6 
10 
6 
6 
5 
6 

7 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 

6 

8 

8 
6 


7.58.  7 
8.  o.  3 
8.  5.i3 

8.  8.19 
8. i3.49 
8 . I 3 . 52 
8.22.58 
8.25.36 
8.27.28 
8.29.53 
8.32.15 
8.35.  o 
8.37.49 
8.40.18 
8.42.32 
8.45.  2 
8.47.40 

8.52.57 

8.56.50 

9.  1.16 

9-29-  7 
9.32.40 

9.34.52 
9.39.53 

9.48.26 
9.51.17 
9.56.51 


20.  0.29 

20.  3.5o 

6  20.  9.40 

6  20. 12.56 

6  20.40.  6 

6  20 . 44 • ^2 

8  21.  5.23 

6  21.23.56 

6  21.39.  5 

8  2i.46.i3 

10  i8.i3.54 

9  18. 31.45 
9  18.53.17 
9  18. 58. 38 

6  19.24.41 

8  19.39.17 

8  19.43.38 

8  19.59.36 

6  20.  3.48 


,10 

,»! 

3, 

M 

.'3' 

.47 

'9, 

,06 

49, 

»9 

0, 

»a7 

58, 

,21 

36, 

,14 

a8, 

,87 

53, 

,10 

i5, 

,18 

0, 

1I7 

49, 

,20 

18, 

,20 

32, 

,23 

a, 

,78 

40, 

,63 

57, 

,23 

5o, 

,08 

i5, 

,88 

7, 

.«7 

40, 

,98 

5a, 

,i3 

5a, 

,i3 

25, 

,53 

17, 

,3i 

5o, 

,08 

28, 

,09 

5o, 

,59 

40, 

,55 

56, 

,82 

6, 

,59 

52, 

,09 

î»3, 

,84 

56, 

,78 

5, 

,i3 

12, 

,3 

ï, 

,00 

45, 

,3a 

«7» 

.39 

38, 

,33 

41, 

,o5 

'7, 

,64 

38, 

,64 

36, 

,04 

48, 

14 

i5 

09 
3i 

01 

o 

2i 
11 

i3 

75 
10 

16 
10 
20 
i5 
i3 

69 

32 
23 

70 

76 

08 
81 

75 

77 
22 

98 

99 

07 
37 
^9 
73 
43 

16 

74 
49 

96 


A,. 


5i,77    H-3i,23 
37,54    -4-31,21 


C. 


Asc.  droite 
app.  conclue. 


s  h     m     • 

-+-31,24  20.40.51,78 

H-3i,25  20.45.37,58 

-i-3i,3o  21.  9.  0,97 


51,96 
58, 04 

34,01 

47,3 


0,76 
52,94 


35,01 

25,52 

41,40 

5i,79 
37,56 

41,98 
50,78 


4-44,82    -4-44,88 
4-44,88 

4-44,95    -4-44,89 

-^4i,89 

4-45,00    -+-44,90 


+44 ,93 
4-44,93 
-+-44,93 
4  44,94 
4-44 ,94 
4-44 ,95 
4-44,95 
4-44,96 
M-41,96 
-+-44,96 
-4-44,97 

4-41,98 

444,98 

4-44,99 
4-45, o5 

4-45, o5 

4-45,06 

-1-45,07 

-+-45,08 
4-45,09 
-+-45,09 
4-i5,io 

4-45,11 
4-45,12 
4-45,13 
4-45,18 
4-45,18 

-1-45,22 

-f  45,26 
-+-45,29 

-+-45, 3o 


4-45,06 
4-45,18 


7.58.52.02 


4-44,94 
-+-45, i5 

4-45,11 
4^45,06 
4-45,13 

-1-45,24 

-4-45,29 


8.  0.48 

o .    j • 37 

8.  9-  4 
8.14.33 

8.23.43 
8.26.21 
8.28.13 
8.30.38 
8.33.  o 
8.35.45 
8.38.34 

8.41.  3 
8.43.17 
8.45.47 
8.48.25 

8.53.42 

8.57.35 

9.  2.  o 
9-29.52 
9.33.25 
9.35.37 
9.40.37 

9.49.10 
9.52.  2 
9.57.36 

20 .  I . I 4 

20.  4-35 
20. 10.25 

20.13.41 
2o.4o.5i 
20.45.37 

21.  6.  8 

21.24.42 
21.39.50 

21.46.58 


o3 

98 
20 

9» 

17 
04 
06 

69 
04 
11 
o5 
16 
II 

09 
66 

3o 

21 

69 
81 

i3 

87 

82 

85 
3i 
07 

09 
18 

49 
42 

91 
61 

38 

00 

78 

26 


4  47,1 

59  32,29  4-46,70 

80  4,75  446,95 

60  25,44  4-16,84 
73  28,55  446,82 
20  4,1 3  4-46,93 
76  25,76  4-47 |Oo 

55 

02  35,0a  -+-47,00 


446,80 
-+-46,85 
4-46,87 
4-46,93 
4-46,96 
4-46,97 
-+-47,01 
-+-47,01 


18.32.32,89 
18.54.  4,65 

18.59.25,47 
19.25.28,66 

19.40.  4,16 

19.44.25,73 

20.  o.23,56 

20.  4*35, o3 


Bar. 

Juillet  30.  o",7 

OBI-o",io 64a 

OBS-M-,o5 

9  centre 636 

Polaire  PI  H- 0-17.. 

L'Épi 63a 

346i3  Lai.  Aigle...  636 
34699  Lai.  Aigle... 
34816  Lai.  Aigle... 
34981  Lai.  Aigle... 
35073  Lai.  Aigle... 
35190  Lai.  Aigle... 
35309  Lai.  Aigle . . . 
3540a  Lai.  Aigle... 

0  Iris...... 

ir  SagiiUiro 

••Aigle 637 

*  A  =  19*1  S"  46'.. 

9  Aigle 

368i3  Lai.  Aigle... 
36940  Lai.  Aigle... 

X  Aigle 637 

19965  (Ârg.-Œltzen). 
aoo38(Arg.-Œltzen]. 
aooGo  (Arg.-Œltzen). 

*  M  ~  i9*'53"4a*.. 

(S)  Hestia 

(l6)  Psyché 637 

(3^  Junon 

9>  Capricorne 

^*  Capricorne 636 

Juillet  31. 

(T)  Irifi 601 

%  Sagittaire 

w  Aigle 

jHr  =  i9»i3-46».. 

9  Aigle 

36809  Lai.  Aigle... 
36940  Lai.  Aigle... 

ic  Aigle 

37314  Lai.  Aigle... 
374a6  Lai.  Ai^^le... 
19971  (Arg.-Œllzen). 
20047  (Arg.-Œltzen). 

@  Nysa 

(S)  Hestia 600 

@  Psyché 

(3)  Junen 

a'  Capricorne 

P*  Capricorne 599 


lujnj 

1 

iicj: 

\.  — 

-  utsix 

SiVA^  tO- 

Correct. 

Dist.  appar. 

y 

Lecture. 

Uicrom. 

L. 

Réfr. 

de  coli. 

au  pôle  oord. 

JUILLET  i8M. 

0 

0      1       w 

1 

9 

1       a 

/     • 

•     /      • 

a6,8 

71.33.55,1 

i6.a6,a 

47.29,6 

4-0. 3a, 6 

71.48.  9,1 

71.33.55,1 

a8. 

4,7 

i5.5o,a 

-|-o.3a,o 

7i.i6.a9,i 

a6,8 

76.56.  5, a 

ao. 

10,5 

55.55,7 

+0.39,7 

• 

76.56. 4a, 3 

358.37.aa,i 

ao. 

i3,6 

37.10,0 

— o.5o,6 

+  6,0 

a6,7 

100. a7.  4,4 

ao. 

4,8 

a6.59,9 

4-1.32,5 

+  6,6 

18,0 

93.  7.  0,4 

«9- 

58,8 

7.   1,8 

4-1. la, 6 

93.  8.19,9 

9].  3.16,6 

ao. 

1,8 

3.i5,9 

-f-i.  7»4 

91.  4.28,8 

90.2a. 35, 8 

ao. 

2,8 

aa.34,5 

+  1.  5,8 

90.a3.45,8 

91.  6.10,9 

ao. 

0,7 

6. Il, a 

-+-I.  7,6 

91.  7-24,3 

9i.ib.a3,a 

ao. 

ï»7 

io.aa,8 

+  1.  7,7 

91.11.36,0 

9i.a6.35,4 

ao. 

3,a 

a6.33,4 

-4  I.   8,4 

9i.a7.47,3 

90.56.  7,8 

ao. 

»,9 

56.  6,9 

4-1.  7, a 

90.57.19,6 

95.35.59,9 

ao. 

J,0 

35.57,9 

-l-ï.i9»4 

95.37.22,8 

107.41.55,4 

ao. 

1,5 

41.53,7 

-f-a.io,4 

107.44.  9,6 

111.10.56,4 

ao. 

lîi 

10.55,4 

-l-a.35,a 

+  4,6 

iii.i3.36,i 

'7,7 

78.37.aa,o 

ao. 

5,5 

37.16,8 

4-<f.43,6 

+  5,5 

78.38.  5,9 

78.4i.aa,6 

ao. 

5,5 

41.17,8 

-fo.43,7 

78.42.  7,0 

87.  7.a6,a 

ao. 

4,6 

7.2a,4 

4-0. 58, 8 

+  4,7 

87.  8.a6,7 

89.59.53,7 

ao. 

3,9 

59.50,9 

-f  I.  5,1 

«■^ 

90.  I.   1,5 

91.41.15,9 

ao. 

4,0 

4i.i3,a 

-i-i.  9." 

9i.4a.a7,8 

ao,o 

97. 17. «8,7 

ao. 

a,5 

17.16,5 

-hi.a3,9 

4  6.6 

97.18.45,9 

• 

108. 40. 5a, 5 

ao. 

0,0 

4o.5a,5 

-T-a.i5,6 

108.43.13,6 

III. ai.  4,9 

ï9- 

55,8 

ai.  9," 

4-2.35,4 

iii.a3.5o,o 

110. a3.  4,7 

'9. 

56,3 

u3.  8,5 

■4-2. a7, 7 

110. a5. 41,7 

io9.47-ï4,7 

19. 

33,5 

47.40,7 

42.a3,3 

109.50.  9,5 

107.  4.36,9 

ao. 

5,7 

4.3i,i 

42.  5,7 

107.  6.4a, 3 

«9,7 

108.  7.30,8 

ao. 

6,1 

7.24,6 

42.ia,i 

108.  9.42,a 

94.59.19,3 

ao. 

3,9 

59.15,8 

4  ï.17,2 

95.  o.38,5 

ioa.5a.37,i 

ao. 

a,o 

5a. 35,3 

+  1.44,7 

-h  6,0 

ioa.54.25,5 

19,5 

io5.  9.ai,o 

ao. 

>,« 

9.ao,i 

-}-i.55,4 

4-  5,5 

io5.ii.ai,o 

ai, a    107.4a.  5,7 

ao. 

0,7 

42.  4,9 

-ha.  8, a 

107.44.18,9 

III. 10. 56, 7 

ao. 

0,3 

10.56,4 

-ha. 3a, 7 

4- 

6,1 

111.13.34,9 

78.37.20,6 

ao. 

3,2 

37.17,7 

40.42,9 

4- 

5,1 

78.38.  6,4 

78.4i.ao,4 

ao. 

3,4 

41.17,7 

4-0.43,0 

78.4a.  6,5 

87.  7-a4,6 

ao. 

3,1 

7.aa,a 

-ho. 57,9 

4- 

5,7 

87.  8.25,9 

91. 37. 3a, a 

ao. 

3,5 

37.29,8 

41.  7,9 

91.38.43,5 

91.41.15,7 

ao. 

3,0 

41.14,1 

4-1.  8,0 

91.42.^7,9 

97.17.20,1 

ao. 

2,3 

17.18,1 

-hi.a3,4 

4-5,4 

97.18.47,3 

90  .^0.41, a 

ao. 

3,1 

30.39,4 

4-1.  5,3 

90.31 .5o,5 

99.20.47,4 

ao. 

4,3 

20.43,9 

-l-i.3o,3 

99.32.20,0 

ii3.aa.4o,a 

ao. 

6,0 

aa.34,6 

-ha. 53, 3 

113.25.33,7 

110.39.19,3 

ao. 

6,6 

39.1a, 6 

4a.a9,i 

110.41.47,5 

io9.5o,aa,i 

ao. 

2,5 

50.19,5 

-ha.a3,o 

109.52.48,3 

19,5     107.  8.  8,3 

ao. 

7,4 

8.   1,0 

4-a.  5,6 

107. 10. la, 4 

108.11.  i,a 

ao. 

5,7 

10.55,4 

-1-2,11,9 

io8.i3.i3,i 

95.  5.a6,9 

ao. 

2,5 

5.a4,5 

41.17,1 

95.  6.47,4 

ioa.54.54,1 

ao. 

a,o 

54*5a,a 

4-1.44,4 

4 

5,7 

ioa.56.4a,4 

19,3     |o5.  9.aa,o 

ao. 

3,0 

919,2 

4-1.54,9 

4 

6,9 

105.11.19,9 

* 

aaa 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN. 


G\  Ob^    N 


Passage 
observé. 


JaiUet  31. 

3  Verseau ml-lp 

Il  Verseau ml-lf 

(£)  lO ML-LF 

Août  4. 

70  p*  Ophiuchus ML-LF 

33-242  Lai.  Ophiuchus.  ml-lf 

[A  Sagittaire ml-lf 

33565  Lai.  Serpent...  ml-lf 

n  Serpent ml-lf 

S  Petite  Ourse ml-lf 

34206  Lai.  Serpent...  8.9  ml-lf 

34312  Lai.  Aigle ml-lf 

3*-  CD  =  —  O**  42' 10    ML-LF 

34482  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

34583  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

34672  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

34786  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

34903  Lai.  Algie 8    ml-lf 

35oi  I  Lai.  Aigle 7    ml-lf 

35 102  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

35227  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

(7)  Iris ml-lf 

35630  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

is  Sagittaire ml-lf 

X  Aigle ml-lf 

37292  Lai.  Aigle 7    ml-lf 

37391  Lai.  Aigle 9    ml-lf 

19973  (Arg.-Œllzen).  9    ml-lf 

(ïï)  Nysa ML-LF 

@  Hestia ml-lf 

(l6)  Psyché ML-LF 

(3)  Junon ML-LF 

0  Aigle. ML-LF 

a'  Capricorne ml-lf 

P'  Capricorne ml-lf 

3  Verseau ml-lf 

fA  Verseau ml-lf 

(S)  lO ML-LF 

p  Verseau ml-lf 

J  Capricorne ml-lf 

(S)  Cybèle ml-lf 

Août  5. 

J  Petite  Ourse ml-lf 

Véga ML-LF 

7  Lyre ml-lf 

Ç  Aigle ml-lf 

p*  Cygne ml-lf 

7  Aigle ML-LF 

a  Aigle ml-lf 

(3)  Junon ml-lp 

G  Aigle ml-lf 


JUILLET  1869. 

h      m     s  • 

6    20.40.20,63    20,54 
6    20.45.  6,48      6,33 

6    21.  8.29,60    29,67 


ASCENSIONS  DROITES. 

Asc.  droite 
Jt>  C  C'_  app.  conclue. 


t  •  •  h      m     1 

5i,77    -h3i,23    4-3i,24  20.40.51,78 

37,54    -+-31,21    -f-3i,25  20.45.37,58 

-i-3i,3o  21.  9.  0,97 


AOUT  1869. 


6 
6 
6 
6 
6 
10 
6 
6 
5 
6 

7 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 

8 

8 
6 


7.58. 
8.  o. 


7 
3 


8.   5.i3 

8.  8.19 
8.13.49 
8.13.52 
8.22.58 
8.25.36 
8.27.28 
8.29.53 
8.32.1 5 
8.35.  o 
8.37.49 
8.40.18 
8.42.32 
8.45.  2 
8.47.40 
8.52.57 

8.56.50 

9.  1. 16 

9-29-  7 
9.32.40 

9.34.52 

9.39.53 

9.48.26 
9.51.17 
9.56.51 


20.  0.29 

20.  3.5o 
6  20.  9.40 
6  20. 12.56 
6  20.40.  6 
6  20.44*^2 
8    21.  5.23 

6    21.23.56 
6    21.39.  5 

8    21. 46.13 


10 

9 

9 

9 
6 

8 

8 

8 

6 


8.13.54 
8.31.45 
8.53.17 
8.58.38 

9.24.41 
9.39.17 
9.43.38 

9.59.36 

3.48 


20. 


,»o 

7, 

," 

3, 

,47 

.•3, 

.47 

'9. 

,06 

49, 

.9 

0, 

7^7 

58, 

,21 

36, 

,14 

28, 

,87 

53, 

,10 

i5, 

,18 

0, 

1I7 

49, 

,20 

18, 

,20 

32, 

,23 

2, 

,78 

40, 

,63 

57, 

,23 

5o, 

,08 

i5. 

,88 

7, 

i>7 

40, 

,98 

52, 

,i3 

52, 

,i3 

^5, 

,53 

17, 

,3i 

5o, 

,08 

28, 

,09 

5o, 

,59 

40, 

,55 

56, 

,82 

6, 

,59 

52, 

t09 

23, 

,84 

56, 

,78 

5, 

,i3 

12, 

,3 

>, 

,00 

45, 

,3a 

17» 

,39 

38, 

,33 

41, 

,o5 

17, 

,64 

38, 

.,64 

36, 

,04 

48, 

51,96 

58, 04 

34,01 

47,3 


0,76 
52,94 


45,06 
+45,18 


i4 

i5 

09 
3i 

01 

o 

24 

1 1 

i3 

75 

10 

16 

10 

20 

i5 

i3 

69 

32 
23 

70 

76 

08 
81 

-5 

77 
22 

98 

99 
07 

37 
29 
73 
43 

16 

74 
49 
96 

4 

59 
80 

60 

73 

20 
76 

55 

02    35,0a    -f47,<K) 


4-44,82  4-44,88 
4-44,88 

•4-44,95  -4-44,89 
H-44,89 

4-45,00    4-44,90 


35,01 

25,52 

41,40 

5i,79 
37,56 

41,98 
50,78 


47,1 
32,29 

4,75 
25,44 
28,55 

4,i3 
25,76 


-+-44,94 
4-45, i5 

4-45,11 
4^45,06 
4-45,13 

-+-45,24 
4-45,29 


4-46,70 
H- 46, 95 
-+-46,84 
4-46,82 

4-46,93 
4-47,00 


-h44,93 
4-44,93 
-+-44 ,93 
4  44,94 
4-44 ,94 
-+-44,95 
-i-44,95 
-+-44,96 
4-41,96 
-+-44,96 
-+-44,97 

4-44 ,98 

444,98 

4-44,99 
4-45, o5 

4-45, o5 

4-45,06 

-+-45,07 

-H  5, 08 
-+-45,09 
-+-45,09 

4-i5,io 

4-45,11 
-h45,i2 
445, i3 
4-45,18 
4-45,18 

4-45,22 

4-45,26 
4-45,29 

4-45,30 


4-46,80 
4-46,85 
4-46,87 
-f46,93 
-+-46,96 
-+-46,97 
4-47,01 

-+-47,01 


7.58.52,02 
8.  0.48,03 
8.  5.57,98 
8.  9.  4,20 
8.14.33,91 

8.23.43,17 

8 .  26 . 2 1 ,  04 
8.28.13,06 
8.30.38,69 
8.33.  0,04 
8.35.45,11 
8. 38. 34,05 
8.41.  3,16 
8.43. 17,11 
8.45.47,09 
8.48.25,66 

8.53.42,30 

8.57.35,21 

9.  2.  0,69 
9.29.52,81 
9.33.25, i3 
9.35.37,87 
9.40.37,8a 

9.49.10,85 
9.52.  2,3l 
9.57.36,07 

20.   1.14,09 

20.  4-35, 18 
20.10.25,49 
20.13.41 ,42 
2o.4o.5i ,91 
20.45.37,61 

21.  6.  8,38 

21.24.42,00 
21.39.50,78 

21.46.58,26 


18.32.32,39 
18.54.  4,65 

18.59.25,47 
19.25.28,66 

19.40.  4,>6 

19.44.25,73 

20.  0.23,56 

20.  4*35,o3 


m 
'■ 

I 
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Bar.     e' 


Leclure.       Klicrom. 
JUILLET  1869. 


Correct.      Dist.  appar. 
Réfr.        (le  coll.     au  pôle  nord. 


Jnmet  31.  o",7       ,          o    »     ,  t     p  r     «           ,     „ 

3  Verseau 694    18, 3      96.28.44,7  20.  3,5  28.41,4  -4-1.18,5 

6  f*  Verseau 594     18, 3      99.26.33,7  20.  2,2  26.32,0  4-1. 3 1,1 

@  lo 595     18,1      84.56.59,2  19.59,4  57.  0,7  -+-0.54,2 

AOUT  1869. 
Aont  4. 

/>' Ophiuchus 612    21,1      87.26,55,3  20.  7,0  26.48,9  H-o.58,5 

33212  L.Ophiuchus.  87.30.51,1  20,  9,8  30.42,1  H-o.58,7 

fi  Sagiliaire m.  2. 5i  ,2  «20.11,4  2.40,2  +2.3i,6 

33565  Lai.  Aigle. . .  99-49*^i  |6  20.10,1  49*ii)8  -fi.3i,7 

)s  Serpent 92.54.31,0  20.  9,0  54.22,9  4-1.11,0 

<?P.0urse4- 3",32.  3.24.4,3  20.8,7  a3.58,7  -0.43,4 

34206  Lai.  Aigle .. .  91.56.59,9  20.  8,5  56.52,5  4-1.  8,7 

34312  Lai.  Aigle.. .  96.  7.  5,2  20.  9,3  6.56,2  4-1.19,8 

)|.jR=  ig«»a8"i3*. .  90.41.15,7  20.  4,8  41.12,4  4-1.  5,7 

34^82  LaL  Aigle. ..  97.24.55,2  20.  3,8  24.5i,7  4-1. 23, 8 

34533  Lai.  Aigle. ..  89.56.48,3  20.10,9  56.38,3  4-1.  4»© 

34672  Lai.  Aigle...  91.24.26,8  20.  6,1  24.21,8  4-1.  7,4 

34786  La).  Aigle . ..  94.4^*27,9  20.  3,9  4^-24i6  4-i.i5,9 

34903  La L  Aigle .. .  90.21.21,0  20.  3,4  21.19,1  4-1.  5,o 

3Î01I  Lai.  Aigle...  610    20, 3      93.44*35,7  20.  3,7  44*32, o  4-1. i3, 3 

35i02  Lai.  Aigle. . .  95.58.39,9  20.  0,8  58.39,6  4-1.19,6 

33227  Lai.  Aigle.. .  95.16.41,4  ^o.  3,o  16. 38,6  +1*17,6 

(7)  Iris 107.42.54,0  20.   1,9  i%,SiyO  4-2.  8,8 

3563o  La).  Aigle .. .  90.27,59,5  20.  0,6  28.  o,3  4-i.  5,3 

TT  Sagiltaire 6i3    20, 3    111.10.57,6  20.  1,2  10. 56, 3  4-2.33,3 

X  Aigle 609     19,6      97.17.19,2  20.  2,3  17.17,3  4-1.23,7 

37292  Lai.  Aigle  .. .  95.43. t3, 9  20.  4»9  43.  9,6  4-1.19,0 

37391  Lai.  Ai};le  . . .  99.29.13,8  20.  3,8  29.10,8  4-i.3i,o 

19973 {Arg.-OEltzen).  110.57.51,8  20.  9,4  67.42,4  4-2*3i,8 

(u)  Nysa 110.  5.18,9  20.11,6  5.  7,0  4-2.25, i 

(S)  Hestia 107.22.  8,2  20.13,7  21.54,6  4-2.  7,0 

(je)  Psyché 608     19,5    108.24*55,7  20.  2,4  24.52,9  -f-2.i3,5 

(3)  Junon 95.31. 25, 8  20.  9,4  3i.i6,8  4-1.18,4 

©Aigle 9'-"ï*  9>9  20.  9,3  11.  1,9  4-i.  7ïI 

a' Capricorne 102.62.42,0  20.  6,8  52.35,5  4-i.44»2 

^'Capricorne 607    19,7    io5.  9.23,3  ao.  3,6  9.19,9  4-1.64,9 

3  ViTseau 607    19,7      96.28.46,8  20.  4,3  28.41,7  4-1.18,2 

6  ft  Verseau 607    19,7      99.26.35,1  20.  2,7  26.33,0  4-1. 3o, 8 

@  lo 608    20,2      85.14.52,6  20.4,4  14*48,7  4-0.64,4 

(g)  Cybèle 610    19,6    101.42.30,8  ao.  7,7  4^.23,7  4-1.39, 5 

Août  5. 


5.9 

96.30.  5,7 

5,6 

99.28.  8,9 

84.58.  0,7 

-f  4,0 

6,5 


+  4,8 
6,3 


+  5,7 
+  5,7 


4-  5,8 
4-  6,2 
6,1 
5,6 

-4-  4,7 


87.27.53,0 
87.31.46,4 
III.  5.17,4 
99-50.49, I 
92 . 5  5 . 39 , 5 
3.23.20,9 
91.58.  6,8 
96.  8.21,6 
90.42.23,7 
97.26.21,1 

89-57*47,9 
91 .26.34,8 

9î-43.46,i 
90.22.29,7 
93.45.60,9 
96.  o.  4,8 
95.18.   1,8 

107.45.  6,4 

90.29.11,2 
III. i3. 36, 2 
97.18.46,6 
95.44.34,2 
99.30.47,4 
III .  0.19,8 

no.  7-37,7 
107.24.  7,2 
108.27.12,0 

96.32.40,8 

91.12.14,6 
102.54.26,3 

106.11.20,4 
96.30.  5,6 
99.28.  9,4 

85.15.48,7 


101.44*  8,8 


(3)  Junon 
«  Aigle. . . . 


644    16,4      96.37.62,4    19.62,7    37.59,8    4-i.ao,o  96.39.26,0 

91.10.66,3    19.66,0    II.  0,6    4-1.  8,2    4-  5,9      91.12.16,0 


aa4         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 

G^    Ob'. 


Août  5. 

a'  Capricorne ml-lf 

f  *  Capricorne ml-lf 

3  Verseau ml-lp 

(£)  lO ML-LF 

Août  6. 

i  Petite  Ourse iil-lf 

1  Serpent ml-lf 

3421G  Lai.  Aigle 8.9  ml-lf 

34445  Lai-  Sagittaire.  8.9  ml-lf 

34557  Lai.  Aigle 9    ml-lf 

34638  La).  Aigle 7    ml-lf 

34751  Lai.  Aigle 9    ml-lf 

34834  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

35o54  Lai.  Aigle 8    ml-lf 

35190  Lai.  Aigle 8.9  ml-lf 

35280  Lai.  Aigle 8.9  ml-lf 

35406  Lai.  Aigle 8.9  ml-lf 

35491  Lai.  Aigle 8.9  ml-lf 

X  Aigle ML-LF 

9r  Sagittaire ml-lf 

36i88  Lai.  Aigle ml-lf 

u  Aigle ML-LF 

34.  (£)  =  -+- 11°  17' 7.8  ML-LF 

^  Aigle ML-LF 

368i3  Lai.  Aigle 7    ml-lf 

36966  Lai.  Aigle 8.9  ml-lf 

37088  Lai.  Aigle 9    ml-lf 

37224  Lai.  Aigle 9    ml-lf 

3^(î)=  — 4"i3' 8    ml-lf 

19950  (Arg.-ŒItzen).  9    ml-lf 

@  Nysa ml-lf 

(^  Hestia ml-lf 

@  Psyché f .  ML-LF 

(3)  Junon 8    ml-lf 

0  Aigle '. . .  ML-LF 

a'  Capricorne ml-lf 

@  lO ML-LF 

C  Capricorne ml-lf 

P  Verseau ml-lf 

7  Capricorne ml-lf 

i  Capricorne ml-lf 

(fô)  Cybèle ml-lf 

Sirius pr 

Août  7. 

O  l'^Bord pp 

O  2*  Bord Pr 

Ç   1*'  Bord Pr 

Août  12. 

Castor pp 

Procyon pr 

Pollux Pr 

Août  13. 

O  i"Bord pp 

O  a*  Bord Pr 


Passage 

Aie.  droite 

N 

obsepvé. 

T 

^. 

c. 

c; 

app.  conclue. 

AOUT  1869. 

h     m     » 

• 

1 

• 

h     B    s 

6    î 

ïo.  9.38,47 

38,25 

25,52 

• 

+47, o3 

20.10.25,28 

6    ; 

20.12.54,53 

54,27 

41,40 

+47,13 

+47,04 

20.i3.4i,3t 

6    '. 

20.40.  4,68 

4,59 

5i,8o 

-i-47,21 

+47,11 

20.40.51,70 

6    1 

11.  4.37,14 

37,21 

+47,16 

21.   5.24,37 

10 

i8.i3.52,6 

59,7 

46,9 

6 

18.13.45,16 

45,12 

34,00 

-4-48,88 

+48,78 

18.14.33,90 

6 

18.23.  9,32 

9,24 

+48,79 

18.23. 58,o3 

6 

18.28.53,70 

53,60 

+48,79 

18.29.42,39 

6 

18. 3i. 38,22* 

38,17 

+48,79 

18.32.26,96 

6 

18.33.55,12 

55,07 

H-48,8o 

18.34.43,87 

6 

18. 36.55,30 

55,19 

4-48,80 

18.37.43,99 

6 

18. 38. 57, o3 

56,92 

-h48,8o 

18.39.45,72 

6 

18.43.26,93 

26,88 

-+-48,80 

18.44.15,68 

6 

18.46.32,25 

32,23 

+48,81 

18.47.21,04 

6 

18.48.46,02 

46,01 

+48,81 

18.49.34.82 

6 

18.51.44,93 

44,91 

-4-48,81 

18.52.33,72 

6 

18.54.  7,a5 

7,12 

4-48,82 

18.54.55,94 

6 

18. 58. 3i, 14 

3i,o6 

20,02 

+48,96 

4-48,82 

18.59.19,88 

6 

19.   1.12,18 

«1,79 

60,76 

4-48,97 

4-48,82 

19.  2.  0,61 

6 

19.  8.38,82 

38,77 

4-48,83 

19.  9.27,60 

5 

19.10.53,27 

53,45 

42,24 

+48,79 

4-48,84 

19.11.42,29 

6 

19.12.56,61 

56,79 

-4-48,85 

19.13.45,64 

6 

19.18.  7,o3 

7,08 

55,80 

+48, 7a 

-1-48,84 

19.18.55,92 

6 

19.21.49,08 

49,08 

+48,85 

19.22.37,93 

6 

19.25.26,10 

26,08 

-4-48,85 

19.26.14,93 

6 

19.28.15,16 

i5,ii 

4-48,85 

19.29.  3,96 

6 

19.30.52,08 

52,06 

448,85 

19.31.40,91 

5 

19.33.27,10 

27,04 

4-48,86 

19.34.15,90 

6 

19.38.40,95 

40,59 

4-48,86 

19.39.29,45 

6 

19.46.37,95 

37,59 

+48,87 

19.47.26,46 

6 

19.49.36,05 

35,74 

+48,87 

19.50.24,61 

6 

19.55.14,82 

14,49 

+48,88 

19.56.  3,37 

8 

19.58.45,08 

44,99 

-1-48,88 

19.59.33,87 

6 

20.  3.46,18 

46,16 

35,02 

-1-48,86 

+48 ,  89 

20.  4.35,o5 

6    ' 

20.  9.37,00 

36,78 

25, 5i 

+  48,73 

+48,89 

20.10.25,67 

8 

ai.  3.5i,46 

5i,53 

+48,95 

21.  4.40,48 

6 

21.18.25,02 

a4 ,  59 

i3,49 

+48,90 

+48,96 

21.19.13,55 

6 

21. 23. 53, i5 

53,06 

42,00 

+48,94 

+48,97 

21.24.42,03 

6 

21.32.  3,54 

3,24 

52,20 

+48,96 

+48.97 

21.32.52,21 

6 

21.39.  2,o5 

1,75 

5o,8o 

+49  »o5 

+48,98 

21.39.50,73 

8 

21.44*48,83 

48,63 

+48,99 

21.45.37,6a 

10 

6.38.33,26 

32,99 

22,22 

+  49.a3 

m 

6 

9.  7.44,00 

44,^5 

+49, a3 

9.  8.33,48 

6 

9.  9.56,20 

56,45 

4-49.  î»3 

9.10.45,68 

10 

io.44.54>o3 

54,16 

+49,-^3 

10.45.43,39 

10 

7.25.16,19 

16,66 

14, a2 

-1-57,56 

10 

7.31.28,78 

28,87 

26,59 

+  57, 7* 

10 

7.36.19,60 

20,01 

17,68 

+57,67 

6 

9.30.22,02 

22,23 

4-57,65 

9.31.19,88 

6 

9.32.33,19 

33,40 

4-57,65 

9.33.3i,o5 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES.  aa5 

Correct.     Dîst.  appar. 

Bar.     V          Lecture.  Microm.  L^           Réfr.  de  coll.    au  pôle  nord. 

AOUT  1869. 

Août  5.  o*,7                  o,.ip  /•            /•  #  o,, 

a*  Capricorne o       102. 5a. 39, 3  ao.  6,4  5a.33,i  +1.46,1  -;    6,6    loa. 54.^5,4 

^'Capricorne 644    16,1     io5.  9.25,3  20.  7,3  9.18,2  4-1.56,9  -4-  5,8    io5.ii.2i,3 

3  Verseau 643     i5,5      95.28.46,0  ao,  7,1  28.39,1  -4-1.19,8  h-  6,5      95. 3o.  5,i 

@  lo 643     i5,2      85.20.3,0  20.5,2  19.58,7  -fo.55,8  85.21.  0,7 

Août  6. 

o*P.Ourse  — 4"',27.  646    i5,7        3.23.58,3  20.  3,6  23.59,8  —0.44,5  +  5,8        3.23.21,5? 

I!  Serpent 92.54.39,9  20.20,2  54.20,1  -f  1.12,7  "+*  5>8      92.55.39,0 

34216  Lai.  Aigle...  95.  4.26,8  20.  5,o  4*21,9  4-1  «18, 6  95.  5.46,7 

34445  L.  Sagittaire.  96.29.58,8  20.  3,i  29.56,1  +1.22,9  96.31.25,2 

34557  Lai.  Aigle.. .  93.14*23,7  20.  2,6  14.21,5  4-1. i3, 6  93.t5.4i,3 

34638  Lai.  Aigle...  93.12.51,2  20.  0,8  I2.5i,3  4  i.i3,6  93.14.11,1 

34751  Lai.  Aigle...  96.44*^4,^  20.  1,4  44*23, i  4-1*23,7  96.45.53,0 

34834  Lai.  Aigle...  96.47*59,3  20.  2,6  47.57,i  4-1.23,9  96.49.27,2 

35o54  Lai.  Aigle...  93.23.  2,3  20.  o,3  23.  2,7  4  i*i4fO  93.24.22,9 

35190  Lai.  Aigle...  91.26.31,4  20.  o,5  26.32,0  4-1.  9ii  91.27.47,3 

35280  Lai.  Aigle...  9o.56.5i,o  20.  2,4  56.49,7  4-i*  7.9  90.58.  3,8 

35406  Lai.  Aigle...  647    i5,2      91.31.12,6  20.  4*0  3i.  9,8  4  i*  9,3  91.32.25,3 

35491  Lai.  Aigle...  98.  8.10,7  20.  6,1  8.  5,2  4-1.28,3  98.  9.39,7 

1  Aigle 95.  3.  3,4  ^o,  5,4  2.58,9  4-1.18,7  4-  6,0      95.  4.23,8 

r  Sagittaire 647     i5,i     111.10.57,7  20.  4*9  10. 52, 8  42.86,9  4-  5,6    i^i.i3.3'),9 

36188  Lai.  Aigle...  92.52.12,3  20.  6,1  52.  7,0  -41.12,8  92.53.26,0 

«Aigle 78.37.23,2  20.8,7  37.14,8  Ho.44,1  4   6,0      78.38.5,1 

*  A=  i9*'i3"45'..  78.41.23,9  20.  9,1  4i.i5,5  -,0.44,2  78.^2.  5,9 

^  Aigle 87.7.26,9  20.7,9  7«'9>®  -0.59,5  -1-5,8      87.8.25,5 

368i3  Lai.  Aig1e('].  89.59.54,8  20.  6,3  59.49,6  -f  f.  5,9  90.   i.   1,7 

36966  Lai.  Aigle. . .  91.15.29,5  20.  5,7  15.24,9  '•(•  ^>^  91*16.39,9 

37088  Lai.  Aigle.. .  93.19.  6,8  20.  6,0  19.   i,3  4-i.i4ii  93.20.21,6 

37224  Lai.  Aigle...  91.11.34,9  20.  4)i  11.32,2  4-r.  8,6  91.12.47,0 

*  A  =  19*  34"  16^..  94.11.38,7  20.  3,0  11.36,3  -fi.i6,4  94.12.58,9 

(^  Nysa 648    14,7    110.12.21,1  20.  9,2  12.12,0  42.29,3  110.14.47,5 

(46)  Hestia 107.28.48,8  20.  4,8  28.43,8  42.10,6  107.31.  0,6 

(jfi,  Psyché 108.31.45,1  20.  5,3  31.39,7  -4-2.17,3  108.34.  3,2 

(3)  Junon 95.44*^1*8  20.  3,7  44.48,0  -}  1.20,8  95.46.15,0 

0  Aîgle 91.11.0,4  20.2,0  10.59,7  -^1.  8,6  4-  6,3      91.12.14,5 

»•  Capricorne 648     14,9    102.52.32,9  19.59,6  52.33,6  -41.46,6  4-5,6    102.54.26,4 

(te)  lo 648     i3,7      85.25.35,8  20.9,6  25.26,7  -!  o.56,3  85.26.29,2 

Ç  Capricorne 647    i3,5    112.55.29,7  20.8,8  55. 21, 2  42.53,9  4-7,2    112.58.21,3 

^Verseau 96.  7.  8,8  20.  7,3  7.   1,7  4  1.22,4  -4-  6,3      96.  8.3o,3 

7  Capricorne 107.12.49,2  20.12,2  12.37,4  -4-^.9,6  -i-  0,6    107.14.53,2 

^Capricorne io6.4o.5i,i  20.7,5  40.44,0  -1  .*.  6,5  4-7,0    106.42.56,7 

(^  Cybèle 646    i3,2    101. 5i.  5,6  20.  8,5  5o.57,4  -Hi.42,9  101.52.46,5 

Sirius 654     i5,8     106. 3o.  14,2  20.  7,0  3o.  7,8  42.  4,5  4-  5,3 

Août  7. 

OBI  — o»,i2 648     17,7      73.39.23,9  i5.56,5  53.27,5  -.  o.36,7  73.54.9,5 

OBS-H",i2 73.39.23,9  27.33,2  2i.5o,6  ^  0.35,9  73.22.31,8 

9  centre 645     i8,a      80.35.43,9  20.4,5  35. 40, 4  40.46,8  80. 36.32,5 

Août  12. 

Procyon 614     19,7      84.25.40,0  20.  5,9  25.35,i  4o.53,o  4-2,3 

Pollux 61.39.16,1  20.   1,7  39.16,3  40. 21,1  -h  2,9 

Août  13. 

OBI— o"',o8 611     21,8      75.25.53,7  16.41,6  39.12,4  4  0.38,4  75.39.53,4 

OBS4-i",o2 75.25.53,7  28.20,9  7.33,0  -r-0.37,7  75.  8.i3,3 

('}  Lecture  diminuée  de  5'.  —  Foir  le  Catalogue  et  les  observations  de  juillet  26  et  3o. 

Observations.  —  Tomb  XXIV.  2Q* 


aa8 


GRAND  INSTRUMENT  MERIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 

Afic.  droite 
app.  conclue. 


G'.     Ob'.      N 


Passage 
observé. 


•w»^ 


c\ 


Août  23. 

a  Aigle HL-Ld 

P  Aigle ML-Ld 

aoi35  (Arg.-QKIlzeii).     g  ML-Ld 

"k  Petite  Ourse UL-Ld 

20178  (Arg.-Œlizen).  8.9  ML-Ld 
20256  (Arg.-OEltzen).  9.10  ML-Ld 

a'  Capricorne ML-Ld 

p'  Capricorne ML-Ld 

39271  Lai.  Aigle 8  ML-Ld 

39453  Lai.  VfTsoau...    9  ML-Ld 

@  Cybèle ML-Ld 

9  Capricorne ML-Ld 

42674  Lai.  Verseau. . .     7    ML-Ld 
a  Verseau ML-Ld 

@  Asia ML-Ld 

^  Verseau ML-Ld 

c^  Verseau ML-Ld 

7  Poissons ML-Ld 

X  Poissons ML-Ld 

C  2*  Bord ML-Ld 

Août  24. 

p  Aigle ML-Ld 

î  Petite  Ourse ML-Ld 

ao2i5  (Arg.-Œllzen).  9.10  ML-Ld 

20267  (Arg.-OEltzen).  7    ML-Ld 

0  Aigle ML-Ld 

ot}  Capricorne ML-Ld 

P'  Capricorne ML-Ld 

Il  Verseau ML-Ld 

40911  Lai.  Verseau.. .  7.8  ML-Ld 

41 117  Lai.  Verseau. . .  8    ML-Ld 

41293  Lai.  Verseau. . .  6.7  ML-Ld 

414B1  LaL  Verseau .. .  8.9  uL-Ld 

4)583  Lai.  Verseau. . .  8    ML-Ld 

41750  Lai.  Verseau. . .  8    ML-Ld 

41925  Lai.  Verseau. . .  8.9  ML-Ld 

(S)  Cybèle ML-Ld 

^  Capricorne ML-Ld 

42553  Lai.  Verseau.. .  8.9  ML-Ld 

42689  Lai.  Verseau. . .  8    ML-Ld 

42861  Lai.  Verseau.. .  8    ML-Ld 

42924  Lai.  Verseau. . .  8.9  ML^Ld 

43o83  Lai.  Vierge 9    ML-Ld 

(S)  Asia ML-Ld 

cM^erseau ML-Ld 

(s)  Astrée ML-Ld 

X  Poissons ....  ML-Ld 

i  Poissons ML-Ld 

27  Poissons ML-Ld 

29  Poissons ML-Ld 

71  Lai.  Baleine ML-Ld 

223  Lai.  Baleine ML-Ld 

C  2»Bord ML-Ld 


AOUT  1860. 

h      m     •  ■ 

6  i9.44*i4)08  i4 

6  19.48.43,32  43 

6  19.52.10,21  9 

10  19.55.26,1  49 

6  19.55.33,13  32 

6  20.  0.29,48  29 

6  20.10.38,25  38 

6  20.i3.3o,oo  29 

6  20.19.  0}06  59 

6  20.23.37,33  37 

9  21.33.39,10  38 

6  21.39.39,58  39 

6  21.47.10,74  10 

6  21. 58. 54, i3  54 

8  22.  9.34,24  34 

6  22. 47 '32 ,63  32 

6  23.  2.18.86  18 


6  23.io.i3 

6  23. 20.  3 

6  23.34.48 

6  19.48.42 

10  19.55.20 

6  ig. 57.28 

6  20.  0.28 

6  20.  4*22 

6  2o.io.i3 

6  20 . I 3 . 28 

6  20.45.25 

6  21.  0.36 

4  21 .  5.33 

6  21.  9.4^ 

6  2i.i4*3G 

4  21.17.29 

6  21.21.42 

6  21.26.34 

8  ai. 32. 57 

6  21.39.38 

6  21.43.20 

6  21.47.37 

6  21.52.35 

6  21.54.32 

6  21.59.34 

8  22.  8.47 

4  23.  2. 17 

10  23.  9.58 

6  23.20.  2 

6  23.33.  2 

6  23. 51.47 

6  23.54.56 
6  o.  5.12 
6  o.  9.43 
6      0.20.43 


08     i3 

94      3 
86    48 


18 
6 

47 
74 
i3 

«9 

9» 
04 

9^ 
i5 

5o 

>9 

84 

07 
22 

93 
5o 

18 

27 

77 

23 

07 

07 
«9 
43 

25 

o5 
i3 
07 
63 

09 
00 


4î 
43 
28 
28 
22 
12 
28 
24 

36 
33 

4^ 
36 

^9 
41 
34 

57 
38 
20 

37 
35 

32 

34 

47 
16 

58 
2 
2 

47 
56 
12 
43 
4^ 


22 

42 
80 

I 

70 
i:> 
02 
73 
99 
«9 

87 
28 
66 
II 

21 

34 
46 

12 

95 

»7 
6 

la 

39 

II 

88 
64 
89 

83 
10 

47 

17 

74 

12 
70 
21 
16 
21 
67 
i3 

04 
o5 

78 
^9 

25 

i3 

06 
o3 
53 
06 

95 


25,69 
54,88 

59i4 


49.47 
41,40 


-hiT,47    + 
-1-11,46    -+- 


50,93 
5,70 

44,07 
29i9i 

24,85 
15,37 


54,88 
58,6 


34,98 

25,52 

41,40 


-M2,64 
12,76 


50,93     -1-12,72 


29*9» 

ï5,39 
i5,i3 


4-11,45    4- 
+  11,67    ■+- 


-+- 
-f-ii,65    -h 

4-11,59     4- 

•4- 

4-11,73     4- 
H-ii,45     4- 

4-11,73    4- 

4- 


-hïa,6i 


-»- 


37,62    4-12,73    -h 

4- 
4- 

4- 


4 
4- 

4- 

4- 
4- 
4- 
4- 
4- 
4- 


4-i3,i4     4- 

4- 

4-i3,i4     4- 
H-i3,oo    4- 

4- 
-h 
-h 


b      n    I 

44  19.44*25,66 

45  ig. 48. 54,87 

46  19.52.21,16 

46  19.55.44,16 

47  20.  0.40,62 

48  20.10.49,50 

48  20.13.41,21 

49  20.19.11,48 

50  20.23.48,69 

59  21.33.50,46 

60  21.39.50,88 

61  21.47.22,27 

63  21.59.  5,74 

64  22.  9.45,85 

69  22.47-44,03 

71  23.  2.3o,i7 

72  23.10.24,84 
73'  23.20.  i5, 08 
75  23.35.  o,5i 

67  19.48.54,94 

69  19.57.40,81 

69  20.  0.41,08 

70  20.  4.34,81 

71  20.10.25,59 
71  2.0.13.41,35 
77  2.0.45.37,66 

79  21.  0.49,6a 

80  21.  5.45,90 

81  21.  9.55,28 

81  21.14.48,98 

82  21.17.42,56 

83  21.21.54,75 

83  21.26.46,95 

84  21.33.10,54 
86  21.39.51,07 

86  21.43.33,02 

87  21.47.50,08 

88  21.52.48,55 

88  21.54.45,01 

89  21.59.46,93 

90  22.  8.59,95 
99  23.  2.29,77 

01  23. 10. II, 3o 

02  23.20.15,27 
04  23. 33.15,17 
08  23.52.  0,14 
08  23.55.  9,11 

10  o.  5.25,63 

11  o.  9.56,17 

12  o. 20. 56,07 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES.  aa; 

Correct.     Diit.  appar. 
L^  Réfr.        de  coll.    au  pôle  nord. 


Bar.     0' 


Août  19.  o",7       o 

X  Aigle 65o    i5,2 

37363  Lai.  Aigle... 
57  Sagittaire 

PAiglo 

20169  (Arg.-OEltzen) 


Lecture.      Microm. 
AOUT  1860. 


97.17.18,5 
99.27.53,3 

109.19.54,8 
83.53.56,9 

ii3.  8.38,1 


ao.  2,8     17.16,0  -hi.25,5 

20.  3,2    27.50,6  -f-i.33,0 

20.   1,9     19.52,9  -+-2.22,8 

20.  5,6    53.52,2  -1-0.53,2 

8.3i,2  -4-2.55,2 


+  4,5 


-h  5,3 


20. 


7, a 


97.18.46,1 
99.29.28,2 

109.22.20,3 
83. 54.50,0 

[i3.ii.3i,o 


CBI  +  i",28 

p  Capricorne 

*  A  =  20*" 28" 28'.. 

V  Capricorne 

39939  L.  Capricorne. 

3  Verseau 

ft  Verseau 

4o633  Lai.  Verseau. 

0  Capricorne 

410^4  Lai.  Verseau. 

C  Capricorne 

P  Verseau 

Procyon 

Pollux 

Août  20. 
6»  Aigle 

*  A  =  i9''i3"45*.. 
9  Aigle 

%  Aigle 

37314  Lai.  Aigle... 
3749a  Lai.  Aigle. . . 
19975  (Arg.-ŒItzen) 
2oo5o  (Arg.-ŒItzen) 
20134  (Arg.-CEllzen) 
20200  (Arg.-QEItzen) 

20264  (Arg.-ŒItzen) 

a'  Capricorne 

p'  Capricorne 

u  Capricorne 

4oi3o  Lai.  Verseau. 

fi  Verseau 

4o483  Lai.  Verseau. 
0  Capricorne 


65i     14,8    iio. 19.42 
108. 12. 12 

95.56.49 
108.33.22 

108.33.22 

95.28.44 
99.26.30 
95.57.32 

107.42.38 
98.  8.35 

112.55.33 
96.  7.11 
84.25.33 
61.39.19 


65o     14,3 


65o     i4)2 


65o 
655 


(Capricorne. 

Août  21 

p  Verseau... 

7  Capricorne. 

c  Pégase 

^Capricorne. 


0  Verseau . . . 
JLOÙt  23. 


9  Aigle. 


645 

645 

645 
645 
646 

646 
646 

644 


X  Aigle 

373i5  Lai.  Aigle.. . 
7  Aigle 


14,2 
«7,7 


646  i5,9  78.37.16 
78.4i'i6 
87.  7.19 

97.17.19 

90.30.41 
93.27.29 
109.  5.  I 
112.45.45 
iio.3[.  4 
ii2.3o.i4 


5,3 

4,9 

4,5 

4,4 
5,1 


ii3.  1.24 
102.52.42 
io5.  9.28 
108.33.28 

95.28.44 

99.26.33 

90.33.23 

107.42.38 

112.55.24 


96.  7. II 

107.12.48 

80.42.27 

4,7    106. 40. 56 

4,7      98-24. a4 

7,3  87.  7.29 
97.17-25 
99.4". 35 
79.41.10 


20.  5,4 
20 •  4)6 
20.  6,6 
20.  6,1 
21.24,9 
20.  4)8 
2o.  6,8 
20.  3,8 
20.  5,0 
20.  5,0 
20.  9,8 
20.  8,5 
20.  0,7 


2 
5 

4 
4 

9 
I 

4 

4 

9 
I 

5 

n 
/ 

I     20.  4,3 


19.36 

12.    7 

56.43 
33.15 
3i  .57 
28.40 
26.29 
57.28 
42.33 

8.3i 
55.23 

7.  3 
25.33 
39.16 


7  20.  2,5  37.14 

I  20.  0,2  4««i6 

7  19-59,2  7.21 

4  20.  3,1  17.16 

4  2o.  3,6  30.39 

I  20.  1,6  27.28 

o  20.  1,8  4.59 

o  20.  7,6  45.37 

0  20.  6,3  30.57 
9  20.  2,7  3o.i2 

1  20.  6,7  1.17 
o  20.  8,0  52.34 

2  20.  9,8  9.18 

3  20.11,5  33.16 

3  20.  4,5  28.40 

4  20.  3,3  26. 3o 
o  20.    1,8  33.22 

2  20.  4,5  4^.33 

• 

0  19.59,0  55.25 

7  20.  8,6  7.  3 

9  20.  9,0  12.40 

7  20.  8,7  42.20 

1  20.  9,8  40.46 


20.10,0 


o 
1 

8 

9 


20. 
20. 
20. 
20. 


9,3 
8,0 

6,3 
4,1 


24.14 

7.20 
17.17 
4i.3o 
41.  7 


2 

6 

2 

9 
3 

4 
9 
9 
4 

2 

8 

2 

9 
6 


-f-2.3o,3 
-f2.i5,2    -f  4,4 
-H1.21 ,6 
-+-2.17,6 
-f2.i7,6 
-f-1.20,2    -h  3,9 
-f-i.33,1     -h  4,7 
-4-1.21,7 
+2.12,4 
+1.28,7 
-1-2.53,6    -h  5,2 
-fi.22,2    -f  4,0 
-1-0.53,7    -+-  2,5 
4-0.21,3    -h  4,5 


7  -fo.44,0    4-  4,4 
6  4-0.44,1 

2  4-0,59,3    4-  3,3 

6  4-1.25,3    -4-  4,1 

2  4-1.  6,8 

0  4-1.14,2 

1  4-2.20,7 
5  4-2.5i,i 

8  4-2.31, 4 
5  4-2.48,5 

9  4-2.53,6 

3  4-1.46,5    4-  4,7 

7  4-1.57,4     4-  4,7 

4  4-2.17,3 
I  4-1.20,1 

7  4-1.33,0    -\-  4,0 

3  4-1.  7»» 

7  4-2.12,2 


110.22.11,1 

108.14.27,4 
95.58.  9,4 
108. 35. 38,1 
108.34.19,5 
95.30.  5,2 
99-28.  7,6 
95.58.55,2 

107.44.50,4 
98.10.  4,5 

112.58.22,0 

96.  8.3o,o 


78.38.  2,9 
78.42.  4,9 
87.  8.24,7 

97.18.46,1 
90.31 .5o,2 

93.28.46,4 
109.  7.24,0 

112.48.32,8 

110.33.33,4 
112.33.  5,2 

ii3.  4«i5,7 

102.54.25,0 

io5.ii.20,3 

108.35.37,9 

95.30.  4,4 

99-28.  7,9 

90.34.33,6 

107.41.50,1 


4      4-2.53,2      4-  4,ï       112.58.22,8 


4  4-1.21,9  4-  4,0 

3  4-2.  8,9  4-  4,3 

I  4-0.47,5  -+-  3,2 

8  4-2.  6,0  4-  4,5 


96.  8.29,3 
107.14.53,2 

80.43.11,6 
106.42.56,8 


5    4-1.29,3     4-  3,9      98.25.47,8 


5 
5 
o 
8 


4-0.59,0 

-hi.24,9 
4-1.33,0 

40.45,5 


-f-  4,1 

3,5 


87.  8.23,5 
97.18.46,4 
99-43.  7,1 
4-  3,9      79.41.57,4 

39- 
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G'.  Ob'.    N 


Août  25. 

a  Aigle ML-Ld 

P  Aigle ML-Ld 

X  Petite  Ourse ML-Ld 

20209  (Arg.-OEltzen)..  8    ML-Ld 

20248  (Arg.-OEItzeii)..  8.9  ML-Ld 

0  Aigle ML-Ld 

p^  Capricorne ML-Ld 

>^  CO  =  —  I**  25',  3. .  .  .      9     ML-Ld 

39386  Lai.  Capricorne.  9    ML-Ld 

39574  Lai.  Aigle 8.9  ML-Ld 

39752  Lai.  Verseau. ..  9    ML-Ld 

Jl-  (P  =  —  7**i5',i....  8.9  ML-Ld 

40041  Lai.  Verseau...  9    ML-Ld 

40182  Lai.  Verseau...  6.7  ML-Ld 

(S)   lO ML-Ld 

40796  Lai.  Verseau...  8  ML-Ld 
40966  Lai.  Verseau...  6  ML-Ld 
4ii39  Lai.  Verseau...     9    ML-Ld 

41478  Lai.  Verseau...  7.8  ML-Ld 

2;  Capricorne ML-Ld 

P  Verseau ML-Ld 

(fô)  Cybèle ML-Ld 

9  Capricorne ML-Ld 

@  Asia ML-Ld 

7  Verseau ML-Ld 

(78)  Diana. ML-Ld 

>  Verseau ML-Ld 

(5)  Astrée 8    ML-Ld 

Août  27. 

P  Aigle ML-Ld 

>  Petite  Ourse ML-Ld 

20200  (Arg.-OEltzen). .  8.9  ML-Ld 

20247  (Arg.-CEltzen)..  10  ML-Ld 

a}  Capricorne ML-Ld 

p*  Capricorne ML-Ld 

40017  LaL  Verseau...  8.9  ML-Ld 

40140  Lai.  Verseau...  8.9  ML-Ld 

40294  Lai.  Verseau...  9    ML-Ld 

(S)  lO ML-Ld 

40759  Lai.  Verseau. . .  7    ML-Ld 

40917  Lai.  Verseau .. .  7.8  ML-Ld 

40989  Lai.  Verseau. . .  7.8  ML-Ld 

4ii5i  Lai.  Verseau. ..  7.8  ML-Ld 

41 241  1^1.  Verseau...  8    ML-Ld 

41397  Lai.  Verseau. . .  8    ML-Ld 

4i563  Lai.  Verseau...  8.9  ML-Ld 

41760  Lai.  Verseau.. .  8    ML-Ld 

P  Verseau ML-Ld 

(fô)  Cybèle ML-Ld 

42336  Lai.  Verseau...    7    ML-Ld 

é  Capricorne ML-Ld 

42558  Lai.  Verseau. . .  9. 10 ML-Ld 


Passage 
obserTé.  T 

AOUT  1869. 


6 
6 
10 
6 
6 


h     m     • 
19.44* II |5o 

19.48.40,78 
19.55.11,6 
19.57.    4,12 

i9-59-47»î*o 


• 
11,68 
40,89 

47,» 
3,62 

46,71 


• 
25,67 

54,87 

57,9 


4-i3,99 
13,98 


6  20.13.27,59  27,26    4ij4o 

6  20.17.33,08  33,06 

6  20. 21. 5o, 08  49>9i 

6  20.26.  8,43  8,42 

6  20.30.24,65  24, 5o 

6  20.33.34,98  34,83 

6  20.37.41,20  41,19 

6  20.42.21,18  21,16 

6  20.51.47,88  47,9a 

6  20.57.40,13  40,02 

6  21.  1.51,37  ^i}^ 

6  21.  6.11 ,67  II ,5i 


6 

21. 14. 36, 12 

36,02 

6 

21.18.59,87 

59,33 

i3,6o 

6 

21.24.28,09 

27,96 

42,10 

10 

21.32.16,92 

16,64 

5 

21.39.36,97 

36, 61 

5o,94 

6 

22.  7-59,98 

59,95 

6 

22.14.41 «73 

41,69 

55,81 

6 

22.24.10,60 

10,39 

6 

22.45.35,10 

34,9a 

49,14 

8 

23.  9.11,47 

11,^9 

6 

19.48.38,04 

38, 16 

54,85 

10 

19.55.  0,4 

35,9 

56,3 

6 

19.56.27,47 

26,95 

6 

19.59.43,62 

43,17 

6 

20.10.  9,o3 

8,75 

25, 5o 

6 

20.13.24,68 

24,35 

41,39 

6 

20.36.46,22 

46,12 

6 

20.40.56,37 

56,22 

6 

20.44.59,13 

59,07 

8 

20.5o.44}08 

44,10 

6 

20.56.28,16 

28,12 

6 

21.  0.35,10 

35,09 

6 

21.  2.17,18 

17,17 

6 

21.  6.20,27 

20, i3 

6 

21.  8.i3,97 

i3,83 

6 

21.12.32,25 

32,12 

6 

2i.i6.44>32 

44,17 

6 

21.21.37,91 

37,71 

6 

21.24.25,18 

25,  o5 

42,11 

8 

21. 3o. 56, Il 

55,81 

6 

21.36.42,20 

42,20 

6 

21.39.34,39 

34,02 

5o,94 

6 

21.43.32,67 

32,48 

c. 


Abc.  droite 
app.  concilie. 


-h 


^- 


6    20.  4 •21 ,06    21,04    34,97    -+i3,93    -h 


+  14,14     -h 


4- 
4- 


4- 


-f 


4-14,27    4- 
4-14,14     4- 

4 

-1-14,33    4- 

4- 
414,12    -h 

4- 
-1-14,22    4- 

4- 

4-16,69    4- 


4-16,75    4- 
4  17,04    4- 


4- 


4- 
4- 


4- 
4-17,06    -h 

4- 

-i- 
-M6,92    -h 

4 


s 

3,99 
4,00 

01 
02 
o3 

04 
o5 

06 

06 

07 

08 

08 

09 


19.44.25,67 
19-48.54,89 

19.57.17,63 
20.  o.  0,73 
20.  4-35,o7 


2 

2 


4 
5 

6 

7 
9 

23 

24 
26 

3o 

32 


20.1 3 
20.17 
20.22 
20.26 
20. 3o 
20.33 
20.37 
20.42 

20. 52 

20.57 
21.  2 
21.  6 


.41,30 

.47," 
.  3,97 
.22,48 
.38,57 

48,9" 
.55,27 

.35,a5 
.  !i,o3 

.54,14 
.  5,36 

.25,64 


2i.i4*5o,i6 
21.19.13,48 
21.24.4^,12 

21. 32. 3o, 81 

21.39.50,80 

22.  8.14,18 
22.14.55,93 
22.24.24,65 
22.45.49,22 

23.  9.25,61 


82  19.48.54,98 

82  19.56.43,77 

83  20.  o.  0,00 

84  20.10.25,59 
84  20.13.41,19 

87  20.37.  2,99 

88  20.41.13,10 

88  20.45.15,95 

89  20. 5i.  0,99 

89  20.56.45,01 

90  21.  o.5i,99 

90  21.  2.34,07 

91  21.  6.37,04 

91  21.  8.3o,74 

91  21.12.49i03 

92  21.17.  1,09 

92  21.21.54,63 

93  21.24.41,98 

94  21.31.12,75 

94  21.36.59,14 

95  21.39.50,97 
95  21.43.49,43 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  — 


Bar.     0' 


Lecture.       Microro. 
AOUT  1868. 


DISTANCES  POLAIRES.         229 

Correct.       Dist.  appar. 
Lf  Réfr.        de  coll.     au  pôle  nord . 


Août  23.  o",7      .            or»  t     p  '    . 

xAigle 644     16,8      8i.27.a8,o  20.  5,3  27.^3 

P  Aigle 83.53.58,6  ao.  5,7  53.53 

ioi35(Arg.-CËltzen).  iia.  4 -36,2  20.  g, 6  i.i% 

2oi78(Arg.-GEItzen).  ii3.iG.  7,^  20.  7,3  i5.59 

20256[Arg.-CEllzen].  108. 35.  8,4  20.  5, i  35.  3 

«'Capricorne 644     '7,<     102.54.59,7  20.  9,6  54. 5o 

p' Capricorne io5.  9.26,0  20.  7,3  9.19 

39271  Lai.  Aigle...  94.i5.5o,2  20.  2,1  i5.48 

39453  Lai. Verseau.  98.27.28,6  19.59,5  27.29 

@  Cybèle 644     16,1     io3.  6.57,4  20.8,7  6.48 

^Capricorne io6.4o.5|,o  20.  6,5  40.48 

42674  LaL  VtTsea 11.  94.51. 48, 5  20.  6,5  51.42 

a  Verseau 90. 55. 56, 2  20.  6,9  55. 5o 

@  Asia 91.24.4I78  20.10,2  24.32 

^Verseau 106.28.42,7  20.10,9  28.32 

r*  Verseau iii.49.5i,6  20.  0,2  49-5i 

p  Verseau 96.43.36,2  20.  5,o  43. 3i 

7  Poissons 87.24.41 1 4  20.  4,0  24.38 

X  Poissons 643     i4)5      89.26.15,4  20.   i,5  26.14 

CBS  — i",i5 642     14,2      97.14.21,7  20.26,1  i3.56 

Août  24. 

202i5(Arg.-Œ1tzen^.  640    19,4     109.  2.  8,8  20.  9,3  1.59 

20257 (Arg.-Cbltzen).  640    19,4     109.  8.17,5  20.  5,o  8.12 

9  Aigle 91 -II-  4>9  20.  4)^  11.  i 

^'Capricorne 642    17,9    io5.  9.24,9  20.  6,5  9.18 

^Verseau 99*26.34,9  20.  4>3  26. 3i 

^  lo 639    18,0      87.47*30,2  20.  2,5  47*28 

411 17  Lai.  Verseau.  94.48.22,6  20.  5,o  48.18 

41293  Lai.  Verseau.  92.  7.41  »6  20.  5,o  7.37 

41481  Lai. Verseau.  91*22.  4,7  20.  8,4  21.57 

41 58 3  Lai.  Verseau.  97*>4-49)2  20.  8,0  i4*4i 

41750  Lai.  Verseau.  99.31.47,6  20.  9,5  3i.38 

41925  Lai.  Verseau.  96.55.33,3  20. 11, 5  55.22 

(^  Cybèle 637    17,1     103.11.20,7  20.11,0  11.10 

^Capricorne 106. 40. 5 1,4  20.  5,3  4o*46 

42553  LaL  Verseau.  91.11.22,2  19.58,3  11.25 

42689  Lai.  Verseau.  93.35.22,4  20.  7,1  35. i5 

42861  Lai.  Verseau.  96.52.22,6  20.  9,5  52.  i3 

42924  Lai.  Verseau.  96.48.56,8  20.11,4  48. 4^ 

4 3o83  Lai.  Verseau.  91.54.25,1  20.  9,5  54.16 

@  Asia 637    16, 5      91.32.24,4  20.9,3  32. 16 

cr' Verseau iii.5o.  2,0  20.  9,7  49*^^ 

(5)  Aslrée 637    i5,7      98.11.32,8  20.21,9  11. 11 

X  Poi&sons 89.26.19,2  20.  5,4  26.14 

c  Poissons 85.  3.49,5  20.  4iO  3.46 

27  Poissons 94.15.22,9  20.  2,8  i5.2o 

71  Lai.  Baleine 635    i5,i      97*47*13,2  20.  i,5  47*ii 

223  LaL  Baleine....  92.13.28,8  20.  1,6  13.27 

CBS  — i",3o 635    14,7      93.  0.45,7  20.20,6  0.26 


7    -fo.48,5    -4-  3,0 


7    -fo.52,8 
4    4-2.43,7 


3,8 


9 
o 

2 

o 

5 

6 


o 
5 


2 
3 
I 
o 


-4-2.55,1 
-+-2.16,5 
-1-1.45,9    -4-  5,7 
-4-1.56,6    -f-  5,2 
-f  1 .16,0 
-4  1.28,9 

-4-1. 47»^ 

4-2.  5,3    4-  4,1 

4  i.i8,o 

4-1.  7,8     -h  3,8 

+  1.  9»o 

-4-2.  4,8    H-  5,9 

4-i.4îi,9 
+  1.23,9 

41.  0,2  -V  5,3 
4-1.  4,6  4-  6,0 
4-1.25,6 


81.28.16,3 

83.54.50,7 

112.  7.14,3 

113.18.59,3 
108.37.23,8 

102.56.40,4 
io5. 11.20,0 

94.17*  8,9 
98.29.  3,0 

io3.  8.40,5 

106.42.58,0 
94.53.  5,2 
90.57.  2,8 

91.25.46,4 

106. 3o. 41, 8 
I I I . 52 . 39 , I 
96.44.59,9 
87.25.43,2 
89.27.24,1 
97.15.26,9 


,7 

-f-2.l8. 

,4 

4-2.19, 

i7 

4-1.  7, 

,6 

-4-1.56, 

,a 

4-i*3i, 

.6 

4  I.  0, 

■  a 

H-i->7, 

,4 

-ri. 10, 

-Hi.   8, 

,5 

-M.2i, 

,9 

4-1.32, 

,0 

4-1.23, 

,1 

4-1.47, 

,6 

-h2.   4, 

,3 

4-1.  8, 

,6 

+1.14, 

,7 

4-1.23, 

,9 

-hl.23. 

,5 

41.  9, 

,4 

4-1.  9, 

,a 

-1-2.41, 

,4 

-4-1.28, 

,3 

4-1.  4, 

1» 

4-0.55, 

,5 

4-1.16, 

,8 

+  i-a7, 

,6 

H-i.ii, 

,6 

4-1.13, 

109.  4*23 
o  109.10.36 

6    4-  3,9      91.12.14 


2  4-  6,1 
8  4-  4,C 
2 

2 
1 
3 
6 
1 
6 


7 
o 

I 

6 
5 

8 

o 

8 

2 

3 
2 

3 

o 
I 
2 


4-  6,1 


6,9 


6,4 

4-4,5 


io5. 11.20 
99.28.  8 

87.48.34 

94.49-40 

92.  8.53 

91 .23.11 

97.16.11 
99.33.16 
96.56.51 

io3.i3.  2 

106.42.56 
91.12.38 
93.36.35 
96.53.42 

96.50.14 
91 .55.3i 

9i.33.3o 

I I I . 52 . 39 

98. 12.45 

89.27.24 
85.  4.46 
94.16.42 

97-48.44 
92.14.44 

93.  1.45 


9 

8 


5 
3 

9 
o 

5 

6 

5 

1 

6 

8 
8 
2 
8 

9 

8 

9 
5 

I 

I 

9 
3 

3 

2 
3 


23o         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.  Ob'.    N 


Août  25. 

a  Aigle ML-Ld 

P  Aigle UL-Ld 

X  Petile  Ourse ML-Ld 

20209  (Arg.-OEItzen)..  8    UL-td 

20248  (Arg.-CEllzen)..  8.9  HL-Ld 

0  Aigle ML-Ld 

S' Capricorne ML-Ld 

*  CO  =  —  l"  25',  3. .  .  .      9      UL-Ld 

39386  Lai.  Capricorno.    9    UL-Ld 

39574  Lai.  Aigle 8.9  ML-Ld 

39762  Lai.  Verseau .. .  9  ML-Ld 
H.  (p  =  —  7«i5',i....  8.9  ML-Ld 
40041  Lai.  Verseau...  9  ML-Ld 
40182  Lai.  Verseau...  6.7  ML-Ld 

@   lO ML-Ld 

40796  Lai.  Verseau. . .  8  ML-Ld 
40966  Lai.  Verseau. . .  6  ML-Ld 
4i 1 39  Lai.  Verseau. . .    9    ML-Ld 

41478  Lai.  Verseau.. .  7.8  ML-Ld 

K  Capricorne ML-Ld 

P  Verseau ML-Ld 

(65)  Cybèle ML-Ld 

â  Capricorne ML-Ld 

@  Asia ML-Ld 

7  Verseau ML-Ld 

@  Diana ML-Ld 

>  Verseau ML-Ld 

(5)  Astrée 8    ML-Ld 

Août  27. 

P  Aigle ML-Ld 

X  Petite  Ourse ML-Ld 

20200  (Arg.-OElIzen). .  8.9  ML-Ld 

202 î7  (Arg.-OEltzen)..  10   ML-Ld 

a}  Capricorne ML-Ld 

p^  Capricorne ML-Ld 

40017  Lai.  Verseau. . .  8.9  ML-Ld 

40140  Lai.  Verseau. . .  8.9  ML-Ld 

40294  Lai.  Verseau...  9    ML-Ld 

(2)  lo ML-Ld 

40759  Lai.  Verseau. ..  7    ML-Ld 

40917  Lai.  Verseau .. .  7.8  ML-Ld 

40989  Lai.  Verseau...  7.8  ML-Ld 

4ji5i  Lai.  Verseau. ..  7.8  ML-Ld 

4 1 24 1  1^1 .  Verseau ...  8    ML-Ld 

41397  Lai.  Verseau. ..  8    ML-Ld 

4i563  Lai.  Verseau...  8.9  ML-Ld 

41750  Lai.  Verseau...  8    ML-Ld 

P  Verseau ML-Ld 

(S)  Cybèle Mi.-Ld 

42336  Lai.  Verseau...    7    ML-Ld 

^  Capricorne ML-Ld 

42558  LaL  Verseau. . .  9. 10 ML-Ld 


Passage 

Abc.  droite 

N 

obsenré. 

T 

X. 

c. 

c; 

app.concioa. 

AOUT  1869. 

h      m      • 

• 

ê 

s 

s 

b    n    i 

6 

i9.44«ii)5o 

11,68 

25,67 

4-i3,99 

4-13,99 

19.44.25,67 

6 

19.48.40,78 

40,89 

54,87 

-4-13,98 

4-14,00 

19.48.54,89 

10 

19.55.11,6 

47,1 

57,9 

6 

19.57.    4,12 

3,62 

4-14,01 

19.57.17,63 

6 

i9-59-47>î*o 

46,71 

-1-14,02 

20.  0.  0,73 

6 

20.  4«2i ,06 

21,04 

34,97 

41 3,93 

4-i4,o3 

20.  4.35,07 

6 

20.13.27,59 

27,26 

41,40 

+  14,14 

4-14,04 

2o.i3.4i,3o 

6 

20.17.33,08 

33,06 

4-i4,o5 

20.17.47,11 

6 

20. 21. 5o, 08 

49i9i 

4-14,06 

20.22.  3,97 

6 

20.26.  8,43 

8,42 

4-14,06 

20.26.22,48 

6 

20. 3o. 24, 65 

24, 5o 

-H  14,07 

20. 3o. 38, 57 

6 

20.33.34,98 

34,83 

414,08 

20.33.48,91 

6 

20.37.41,20 

41,19 

4-14,08 

20.37.55,27 

6 

20.42.21 ,18 

21,16 

4-14,09 

20.42.35,25 

6 

20.51.47,88 

47,9a 

4-14,11 

20.52.  2,o3 

6 

20.57.40,13 

40,02 

4-14,12 

20.57.54,14 

6 

21.   1.51,37 

5i,24 

4-14,12 

21.  2.  5,36 

6 

21.  6.11,67 

II  ,5i 

4-14, i3 

21.  6.25,64 

6 

21.14.36,12 

36,02 

-fi4,i4 

2i.i4*5o,i6 

6 

21.18.59,87 

59,33 

i3,6o 

+14,27 

4-14, i5 

21.19.13,48 

6 

21.24.28,09 

27,96 

42,10 

-i-i4,i4 

+14,16 

21.24.42,12 

10 

21.32.16,92 

16,64 

+  14,17 

2i.32.3o,8i 

5 

21.39.36,97 

36, 61 

5o,94 

-f-14,33 

+  14,19 

21.39.50,80 

6 

22.  7.59,98 

59,95 

+  14,23 

22.  8.14,18 

6 

22.14.41 i73 

41,69 

55,81 

4-14,12 

+  14,24 

22.1 {.55, 93 

6 

22.24.10,60 

10,39 

+  14,26 

22.24.24,65 

6 

22.45.35,10 

34,92 

49,  U 

4-14,22 

+i4,3o 

22.45.49,^^ 

8 

23.  9.11,47 

",29 

+14,32 

23.  9.25,61 

6 

19.48.38,04 

38, 16 

54,85 

4-16,69 

4-16,82 

19-48.54,98 

10 

19.55.  0,4 

35,9 

56,3 

6 

19.56,27,47 

26,95 

+16,82 

19.56.43,77 

6 

19.59.43,62 

43,17 

+16, 83 

20.    0.    0,00 

6 

20.10.  9,o3 

8,75 

25, 5o 

4-16,75 

+16,84 

20.10.25,59 

6 

20.13.24,68 

24,35 

41,39 

4  17,04 

+  16,84 

20.13.41,19 

6 

20.36.46,22 

46,12 

416,87 

20.37.  2,99 

6 

20.40.56,37 

56,22 

+16,88 

20. 41. i3, 10 

6 

20.44*59,13 

59,07 

+16,88 

20.45.15,95 

8 

2o.5o.44}08 

44,10 

4-16,89 

20. 5i.  0,99 

6 

20.56.28,16 

28,12 

+16,89 

20.56.45,01 

6 

21.  0.35,10 

35,09 

+  16,90 

21.  o.5i,99 

6 

21.  2.17,18 

17,17 

+16,90 

21.  2.34,07 

6 

21.  6.20,27 

20, i3 

+  16,91 

21.  6.37,04 

6 

21.  8.i3,97 

i3,83 

+  16,91 

21.  8.3o,74 

6 

21. 12. 32, a5 

32,12 

+  16,91 

21. 12. 49, o3 

6 

21. 16. 44)32 

44,17 

+  16,92 

21.17.  1,09 

6 

21.21.37,91 

37,71 

+16,92 

21.21.54,63 

6 

21.24.25,18 

25,  o5 

42,11 

4-17,06 

+16,93 

21.24.41,98 

8 

21. 3o. 56, II 

55,81 

+  16,94 

21.31.12,75 

6 

21.36.42,20 

42,20 

+  16,94 

21.36.59,14 

6 

21.39.34,39 

34,02 

5o,94 

4-16,92 

+  16,95 

21.39.50,97 

6 

21.43.32,67 

32,48 

+  16,95 

21.43.49,43 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


23 1 


Bar.     0' 


Août  25.  o",7      , 

«AigJe 639    m, 5 

P  Aigle 

20309  (Arg.-ŒItzen). 
20248  (Arg.-CEItzen).      638 

©Aigle 

«'  Capricorne 

P'  Capricorne 

*  A=  2o**i7"4/.. 

89886  L.  Capricorne. 

89574  Lai.  Aigle . . . 

89762  Lai.  Verseau.      638    21,9 

j|.ji==2o*'33"49\. 


ai,i 


Lecture.       Microro. 
AOUT  1860. 


Correct.      Dist.  appar. 
Réfr.        de  coll.     au  pôle  nord. 


81.27.28,0    20.  5,3    27.a3,7    -H>.47>4    +  3,8 
83.53.57,4    ao.  4,1     53.54,2    -|-o.5i,7    4-  4,3 


III. 38.  4,0 

lïi.  9.44,8 

91. II.   1,7 

ioa.52.38,i 

io5.  9.25,6 

91.24.12,3 

97.54.53,7 

90.82.18,6 

97.11.46,2 

97.18.53,4 


ao.  6,2 

20.  5,7 

1,3 
3,5 


20. 
20  • 
20. 


37.57,5 

9-3970 

II.  1,9 

52.87,1 

9.22,3 


20.  4,9  24.  8,4 

20.  5,5  54.48,4 

20.  2,7  82.12,8 

20.  3,5  11.48,3 

20.  4,7  18.48,8 


-1-2.36,5 

4-2.82,6 
-fi.  6,6 
41.48,8 

4-1.54,4 
4-1.  7,3 
4-1.25,4 

4-1.  5,3 
4-1.28,1 
4-1.23,2 


-4-  4,6 
4,6 


-i-  4,2 


81.28.15,4 
88.54.50,2 

iii.4».88,3 

III. 12. i5, 9 

91 .12.12,8 

102.54.25,2 

io5.i 1.21 ,0 

91.25.20,0 

97.56.18, I 

90.33.21,9 

97.18.10,7 

97.15.16,3 


(E)  lo 

40796  Lai.  Verseau. 
40966  Lai.  Verseau. 
41189  LaI.  Verseau. 
4i8i3  Lal.  Verseau. 
41478  Lal. Verseau. 

C  Capricorne 

p  Verseau 

(g)  Cybèle 

9  Capricorne 

@  Asia 

@  Diajia 

>  Verseau 

0  Astrée 

Août  27. 
P  Aigle 


638    21,5 


687    21 ,2 
687    21,2 


20200  (Arg.-Œltzen) . 
20247  (Arg.-CEltzen). 

a'  Capricorne 

p'  Capricorne 

40017  Lal.  Verseau. 
40140  Lal.  Verseau. 
40294  Lal.  Verseau. 

(£)  lo 

40759  Lal.  Verseau. 
40917  Lal.  Verseau. 
40989  Lal.  Verseau. 
4ii5i  Lal.  Verseau. 
41241  Lal.  Verseau. 
41897  Lal.  Verseau. 
4i563  Lal.  Verseau. 
41750  Lal.  Verseau. 
?  Verseau 

(S)  Cybèle 

42886  Lal.  Verseau. 

9  Capricorne 

42558  Lal.  Verseau. 


642 
642 


87.55.21,0 
95.18.53,5 

96.  4-57,1 
97.44.45,4 
91.85.56,8 

95.  o.58,9 
ii2.55.3i  ,7 

96.  7-  2,7 
io3.i5.83,2 

106.40.54,3 

91.40.10,9 


20.  4,3 

20.  5,6 
20.  8,5 
20.  7,6 
20.  6,8 
20.  3,8 
20.  I ,5 
19.58,9 

20.  4,4 
20.  4,2 
20.  4,5 


55.17,4 

18.48,2 
4.48,8 

44.37,8 

35.5i,i 
o.5o,8 

55.80,6 
7-  4,1 

15.28,8 

4o.5o,5 
40.  7,7 


■4-0.59 

4-1.17 
4-1.19 

4-1.24 

4  1.   7 

4-1.16 
4-2.48 
4-1. 19 

41.45 

4-2.    2 

41.  8 


100.  o.3i,7  19.57,4  0.35,1  4-1.82 

98.14.50,5  20.  5,2  14.45,5  4-1.26 

685    20,6      98.17.55,0  20.11,2  17.44,2  4-1.27 

641     28,7      88.54.   1,2  20.  7,8  53.54,8  4-0.51 


24,3 
24,1 


640    22 , 2 


112.29.28,7 
109.40.  3,7 

102.52.44,4 
io5.  9.28,7 

96.  2.   1,8 

97.15.10,0 

92.43.80,9 

88.14.86,6 

92.  4-i5,8 
90.89.57,0 
90.44.26,6 
96.25.19,8 
96.81.22,0 

96.  0.89,0 

97.  6.54,7 

99.81.44,7 
96.  7.  8,0 

108.24.15,4 
90.  2.29,3 

106.40.54,1 
98.46.82,8 


20.  7,0 
20.  7,3 
20.  6,8 
20.  6,4 
20.  5,1 
20.  0,7 
20.   1,3 

19.59,5 

20.  2,6 
20.  5,3 
20.  3,8 
20.  3,2 
20.  2,6 
20.  3,0 
20.  3,7 
20.  2,8 
20.  3,5 

20.17,8 

20.  9,3 
20.  4,2 
20.  4,4 


29.16,9 
3^56,4 
52.88,4 
9.22,5 
1.57,4 
i5.  9,5 
43.29,9 

«4.37,7 

4.i3,8 

39.53,2 

44.28,8 

25.16,8 

81.19,9 

o.36,6 

6.5i,2 

81.42,6 

7.  4,8 

28.57,5 

2.18,7 
4o.5o,4 
46.28,6 


4- 


4-2.43 
4-2.20 
.43 
.53 

.19 
.22 

4-1.10 

4-0.59 

.  8 
.  5 
.  5 
.20 
.20 

•'9 
.22 

.80 

•19 
.46 

.  4 

-1-2.  2 

-M. 28 


4- 

4- 


4- 


4- 
4- 


6 

5 

8 

9 
9 

7 
7 
9 

7 
8 


2 

4 
I 

5 

o 

7 
I 

9 
6 
3 
5 
5 
8 
3 

7 
7 
7 


3,6 

5,2 


-h  4,1 


8 

7    -4-  4,2 
o 


87.56.21 

95.20.10 
96.  6.12 
97.46.  7 
91.87.  3 

95 .  2 . I I 
112.58.23 

96.  8.28 

108.17.18 

106.42.57 

91.41.20 

100.  2.12 
98.16.16 
98.19.15 


5    4-  3,7      88.54. 5o 


-h  4,0 
+  4,9 


4-  4,6 


5    4-  4,6 
I 


112.82.  4 
109.42.21 
102.54.26 
io5. 11.20 

96.    3.21 

97. «6.36 
92.44.44 

88.15.42 

92.  5.27 
90.41.  3 
90.45.33 
96.26.41 
96.82.45 

96.  2.  o 

97.  8.18 
99.33.17 
96.  8.29 

108.25.48 

90.  3.27 

106.42.57 

98.48.   I 


3 

o 

9 
o 

3 

8 

6 

3 

8 

6 


2 
5 
5 


7 
4 
I 

6 
o 
8 
6 


o 
I 

9 

9 
3 

5 

5 

9 
I 

o 

3 

4 
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G'.   Ob'.       N 


Passage 
obserré. 


AOUT  1869. 

Août  27.  h     m    ■  s 

42895  La].  Verseau...     9    ML-Ld      6    ai. 53. 32, 33    32, 18 


(ï)  Astrée 

Août  28. 

7  Aigle 

a  Aigle 

P  Aigle 

>  Petite  Ourse 

2024 {  (Arg.-QEItzen).. 

0  Aigle 

a'  Capricorne 

p'  Capricorne 

39532  Lai.  Aigle 

39729  Lai.  Aigle 

39918  Lai.  Verseau. . . 
4oo55  LaL  Verseau. . . 
40189  Lai.  Verseau. . . 

(g)  lo 

41  ICI  Lai.  Verseau. .. 
4 1 207  Lai .  Verseau . . . 
41453  Lai.  Verseau, . . 
41 655  Lai,  Verseau. . . 
p  Verseau 

(g)  Cybèle 

9  Capricorne 

a  Verseau 

@  Asia 

0  Verseau 

@  Diana 

u  Verseau 

(s)  Astrée 

Août  31. 

3  Verseau 

Ç  Capricorne 

P  Verseau 


HL-Ld      8    23.  7.35,40    35,22 


ML-Ld 

HL-Ld 

ML-Ld 

UL-Ld 

8.9  ML-Ld 

HL-Ld 

HL-Ld 

HL-Ld 

9.  lOBIL-Ld 

9      HL-Ld 

9     HL-Ld 

8  HL-Ld 

9  HL-Ld 

HL-Ld 

9      HL-Ld 
8      HL-Ld 

6  HL-Ld 

7  HL-Ld 
HL-Ld 

HL-Ld 

HL-Ld 
HL-Ld 

HL-Ld 

HL-Ld 

HL-Ld 

HL-Ld 


HL-Ld 

HL-Ld 

HL-Ld 

(S)  Cybèle HL-Ld 

c  Pégase HL-Ld 

i  Capricorne HL-Ld 

a  Verseau HL-Ld 

@  Asia 

G  Verseau 

(78)  Diana HL-Ld 

n  Verseau HL-Ld 

(5)  Astrée HL-Ld 


HL-LD 
HL-Ld 


6  19.39.45,90  46|io 

6  19.44.  7^59  7)7^ 

6  19.48.36,96  37,07 

10  19.55.   1,4  36,9 

6  19.59.29,26  28,81 

6  20,  4.17)12  '7ïio 

6  20.10.31,78  3i,5o 

G  20.13.23,63  23, 3o 

6  20.25.26,07  25,87 

6  20.29.35,28  35,28 

6  20.33.54,20  54) 18 

6  20.38.  3,11  2,97 

6  20.42.38,32  38,24 

8  2o.5o.i4,ii  i4|i5 

6  21.  5.  1,46  1,27 

6  21.  7.42,02  4>)83 

6  21.13.56,48  56,38 

6  21.18.53,22  53,22 

6  21.24.24,16  24|03 

8  ai. 30.16,73  16,44 

5  21.39.33,38  33,01 

6  21.58.47,81  47i79 
8  22.  5.40,09  40f05 
6  22.  9.39,82  39,64 

10  22.21.20,27  20, o5 

6  22.28.22,04  a2,o3 


4,01 
25,65 

54,85 
55,2 

34,96 
49»45 
41, 38 


-fi7,86 

-+i7i95 
-|-i8,o8 


42,11     H-  18,08 


50,95 
5,73 

57,63 
39,89 


+  '7.94 
-M7,94 

-^«7,99 
-4-17,86 


HL-Ld      8    23.  6.46,94    46,76 


C. 


Asc.  droite 
app.  conclue. 


s  h     a    • 

4-16,96     21.53.49,14 


-h 


@  Asia HL-Ld      6    22.  6.26,18    26,14 

(ts)  Diana HL-Ld      8    22.22.16,94     16,73        «  « 

^Verseau HL-Ld      6    22.47.27,66    27,19    44, u    4-16,92    -4- 


4- 

■+-17,9'    ^- 
+  17,89    4- 

4-17,78     4- 


-4- 

-+- 


-\- 
4-. 

4- 
"h 
4 

-i- 

-»- 
-I- 

"h 
4- 

4- 

4- 

4- 
4 


4 

4- 
4 


6.98  22.  6.43,12 

6.99  22.22.33,72 

7,o3  22. 47. 44, M 

7,o5  23.  7.52,27 


7,88 
7,88 
7,89 

7,89 
7,90 
7,90 
7,90 
7,91 
7,91 
7,9a 
7,9a 
7,9^ 
7,93 

7,94 
7,94 
7,94 

7,95 
7,95 

7,95 

7,96 
7,98 

7,98 

7,98 

7,99 
7,99 


19.40.  3,98 
19.44.25,64 
19.48.54,96 

19.59.46,70 

20.  4.35,00 

20.10.49,40 
20.13.41,20 

20.25.43,78 
20.29.53,19 
20.34.12,10 
20.38.20,89 
20.42.56,16 

20. 5o. 32,08 

21.  5.19,21 

ai.  7-59,77 
21. 14.14,32 

21.19.11,17 

2i.24.4ï,9^ 

21.30.34,39 

21.39.60,97 
ai»59.  6,77 

22.  5.58,o3 
22.  9.57,62 

22.21.38,04 
22.28.40,02 


4-18,01     23.  7.  4,77 


6  20.40. 3i,i3  3i,o5 

6  21.18.53,23  52,84 

6  21.24.21,41  21,32 

8  21.28.23,13  22,91 

6  21.37.26,68  26,80 

6  21.39.30,44  3o,i7 

6  21.58.45,09  46,08 

8  22.  3.25,61  26,68 

6  22.  9.36,98  36,86 

8  22.18.30,99  3o,83 

6  22.28.19,13  19,12 

6  23.  4.«9»i2i  >8,99 


61,81 
i3,6o 
4a,  Il 

47,58 

60,96 

6,73 

57,64 
39,91 


4^20,76 

4-20,76 
4-20,79 

+20,78 
4-20,78 
4-20,66 

4-20,79 

+20,79 


+20,76 
+  20,76 
420,76 

4-20,76 

420,76 
+20,76 
+20,76 

+20,76 

4-20,76 

+20,76 

+20,76 

420,76 


ao.4<).6i,8i 
21 .19.13,60 

AI. 24. 42, 08 

21.28.43,67 

21 .37.47,66 
21.39.60,93 

21 .69.  6,84 

22.  3.46,34 
22.  9.57,61 
22.18.61,69 
22.28.39,88 

23.  4.39,75 
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Bar.     0* 


Lecture.      Microm. 


Correct.     Dist.  appar. 
Réfr.        de  coll.    ao  pôle  nord. 


a 
I 
4 
I 


19-59,7 

»9-59,7 

ao.  9,4 
ao.  6,9 

30.  6,6 


4  ao.  6,8    4i.  8 

5  ao.  6,3    ay.aS 


AOUT  1860. 

Août  Î7.  o",7                  o     .     •          I     P 

42895  Lai.  Verseau.  97.  1.57,9    ao.  6,1 

a  Verseau .        90. 55. 57, a    ao,  7,5 

@  Aaia 640    aa,i      91.56.  7. a 

(78)  Diana 638    ai, 8    100.  6.1a 

^  Verseau 106.a8.46 

f*  Verseau iii.5o.  3 

0  Âstrée 637    ^^0,9      98.31.0 

Août  28. 

7  Aigle 595    aa,9      79.41.14 

a  Aigle 81.a7.a8 

20244  (Arg.-OElizen).  109.54 .  18 

Migle 91.11.  9 

a'Capriconie ioa.54.58 

P* Capricorne io5 .  9.26 

3953a  Lai.  Aigle. . .  594    a3,i      99.18.a6 

39729  Lai.  Aigle...  90.  8.17 

39918  La].  Verseau.  91*  2.  1 

4oo55  La].  Verseau.  96.36.  8 

40189  Lai.  Verseau.  94.19.51 

^  lo 593    aa,6      88.a4.a8 

41101  Lat.  Verseau.  98.51.43 

41207  Lai.  Verseau.  98.51.43 

41453  Lai.  Verseau.  95.  5.i5 

41655  Lai.  Verseau.  90.  0.24 

p  Verseau 96*  7*  9 

@  Cybèle io3.a8.  9 

^Capricorne io6.4o.5i 

«Verseau .*.  589    ^i)^      9o.55.5o 

@  Asia 9a.  4. ai 

0  Verseau 98.34. 16 

(ts)  Diana 100.  9.  5 

>}  Verseau 90.46.10 

^Verseau io6.a8.45 

(I)  Astrée 583    ao,a      98.37.40 

Août  3i. 

3  Verseau 634     i4,3      95.a8.38 

^Capricorne 636    14,1     iia.55.3o 

1^  Verseau 96.  7.  6 

(S)  Cybèle io3.4o.a6 

c  Pégase 80.4a.  18 

^Capricorne io6.4o.5o 

«Verseau 90.55.48 

(m)  Asia 636    i3,3     93.39.9 

0  Verseau 98.34.13 

@)  Diana 100.17.39 

iï  Verseau 90.46.  3 

0  Astrée 636    ia,5     98.57.33 


3 
3 

8 
3 

9 

7 
a 

5 

7 

5 

8 
3 

9 

4 

7 

7 
I 
5 

I 

3 

I 
I 
4 
o 

5 

4 
6 

8 

1 

4 
5 

3 

3 

5 


30.  6,0 
30.    7,0 

30.  3,5 
30.  3,3 
ao.  3,5 
19.59,6 
19.55,8 
30.  0,9 
ao.  3,9 

30.  3,3 

19.59,1 
19.53,5 
30.   1,3 

30.    3,8 

30.  4}3 

30.  3,1 

30.  0,9 
19.59,5 

30.  3,3 

19.59,1 

19-59,7 
30.  6,9 
30.  9,0 

30.  9,6 

30.    3,3 

30.  8,6 
30.  8,7 

30.11,9 

30.  4)5 
30.  7,1 
30.  3,9 

30.  1,3 
30.  3,7 
30. 10,1 
30.    5,0 

19-59,9 


i.5a,5    -1-1.33,5  , 

7    -t-i.  6,3    4-  4,7 
-M.  8,6 


55. 5o 
56.  8 

6.13 

38.37 

49-56 
3o.53 


54.11 
II.  3 
54.55 
9.33 
18. 34 

8.19 
3.  6 

36.  7 

19-48 

34.35 

51.45 
5i.5o 

5.14 

0.33 

7.  5 

38.  7 

4o.5o 
55.53 

4.18 

34.17 
9.  6 

46.  4 
38.36 

37.30 
38.36 

55.33 

6.58 
40.  i5 

43.14 
40.43 

95.45 

39.  8 
34.10 
17.39 
45.58 
57.33 


5 

8 

1 

4 

9 


8 
6 
3 
3 
I 
3 
4 

7 
3 

9 
o 
o 

7 
7 

7 

7 
o 

3 

4 
o 

4 
8 


4 
I 
I 

I 


9 
6 

5 

5 


1.33,8 

-4  3.   1,6 
+  3.38,8 

-f  1.27,6 


4-  4, a 

-+-  5,7 


97-  3.19,5 
90.57.   1,4 

91.57.31,6 

100.  7.50,1 

106.30.43,3 
HT. 53. 39, 7 

98.33.36,0 


6    -1-0.44,3    4-  3,7      79.41.56,9 
3    4-0.47,1     -i-  4,3      81.38.14,3 


-f-3.3I 


4- 


4 

4 

■1 

-J 

4 


•a7 

.37 

.16 
.  3 

•»9 

•  45 
4-3.  3 


1 
4- 

4- 
-h 
4- 


4- 


-»- 


6    + 


4 
4 
H- 

4 
4-0 


8 
8    4 


6 

4    -f- 


4- 
4- 


4- 


.  6 
.43 
.53 
.39 
.  3 
.  5 
.20 

.14 
.  o 


.  5 
.  8 
.36 

.33 

.  5 


H-3.    1 


.37 

.30 

.53 
.33 

.5o 

-47 
.  6 

.  8 

.13 
.39 

.36 
.  8 
.3i 


7 

109.56.37,5 

3 

4-  3,3 

91.13.13,8 

0 

-f  3,5 

103.56.43,3 

3 

4-  4,4 

io5.ii.30,5 

I 

99-«9-57,a 

8 

90.  9.37,0 

8 

91.  3. 16, a 

6 

96.37.33,3 

3 

94. ai.  6,5 

I 

88.35.3o,o 

9 

98.53.16,9 

9 

98.53.31,9 

3 

95.  6.35,0 

7 

90.   i.3o,4 

3 

+  4,0 

96.  8.39,0 

9 

103.39.57,7 

0 

-f  4,8 

106.4a. 56,7 

9 

4-  3,6 

90.57.   1,9 

7 

93.  5.3i,o 

7 

4-  3,3 

98.35.48,1 

8 

100.10.43,8 

7 

+  3,9 

90.47.14,1 

3 

4-  4,9 

106.30.43,0 

6 

98.39.    3,3 

I 

-+-  7,5 

95. 3o.  i,o 

3 

-+   7,8 

113.58.33,9 

> 

4    8,7 

96.  8.37,7 

5 

103.43. i3,i 

7 

4-  7,0 

80.43.10,0 

3 

4-  7,5 

106.43.57,6 

3 

4-  7,4 

90.57.  1,4 

3 

92.30.38,1 

8 

4-  6,7 

98.35.48,3 

7 

100.19.13,8 

I 

4-  7, a 

90.47.14,1 

9 

98.59.  3,9 

Observatiom.  —  Tous  XXIV. 
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G'.    Ob' 


Septembre  i. 

X  Petite  Ourse hl-ixI 

20235  (Ârg.-QEltzen).  8.9  HL-Ld 

0  Aigle ML-Ld 

a?  Capricorne ML-Ld 

^^  Capricorne ml-uI 

39155  Lai.  Aigle 8    HL-Ld 

39271  Lai.  Aigle 8    UL-Ld 

p  Capricorne UL-Ld 

(S)  Cybèle HL-Ld 

f  Pégase HL-Ld 

^  Capricorne UL-Ld 

a  Verseau HL-Ld 

@  Asia HL-Ld 

•  (D  =  — 8^27',  I HL-Ld 

0  Verseau HL-Ld 

>  Verseau HL-Ld 

^  Verseau HL-Ld 

(b)  Astrée HL-Ld 

Septembre  3. 

3  Verseau HL-Ld 

fA  Verseau HL-Ld 

(^  Cybèle HL-Ld 

7  Capricorne HL-Ld 

f  Pégase HL-Ld 

9  Capricorne HL-Ld 

(^  Asia HL-Ld 

0  Verseau HL-Ld 

@  Diane HL-Ld 

>  Verseau HL-Ld 

Septembre  8. 

7  Lyre lf 

36664  I^i-  Cygne 6      lf 

37014  Lai.  Cygne ...  6     lf 

373^3  Lai.  Cygne ....  6      lf 

X  Cygne LF 

37956  Lai.  Cygne ....  7      lf 

38177  Lai.  Cygne 5.6    lf 

\  Petite  Ourse lf 

38767  Lai.  Cygne ....  8      lf 

39086  Lai.  Cygne 6      lf 

*  (D  = -h  35*»  16' 9      LF 

39668  L.  Cygne  (la  2').  8     lf 

32  Petit  Renard lf 

C  Cygne lf 

9  Cygne lf 

41661  Lai.  Cygne 7.8    lf 

41886  Lai.  Cygne 8      lf 

1  Pégase lf 

Septembre  17. 

38202  Lai.  Cygne ....  6     lf 

1  Petite  Ourse lf 


N 


Passage 
obaerTé. 


C, 


Abc.  droite 
app.  conclue. 


3i,7  5i,7 

3i,83 

i3,o4  34,92 

27, V  49,42 

19,17  41,35 

56, 02 


SEPTEMBRE  1860. 

h      m     • 

10  19.55.13,9 

5  19.58.32,20 

6  20.  4.13,06 
6  20.10.27,45 

6  20.13.19,41 

6  20. i5. 56, 08 

5  20.18.49,22    49) 16 

6  20.21.  3,75      3,45 

21.27.45,99    45,79 

6  21.37.25,22    25,34 

6  21.39.29,02    28,75 

6  21.58.43,43    43,42 

8  22.  2.41,44    4i)4o 

6  22.  6.29,63    29,50 

8  22.  9.35,58    35,45 

6  22.45.27,00    26,87 

6  22.47.22,13    21,87 

io  23.  3.28,72    28,58 


+22,  i5 
4-22,18 


25,58    +22,  i3 


47,57 
5o,95 


4-22,23 
4-22,20 


5,73      -1-22, 3l 


57,65    4-22, 20 

49,20      +22,33 

44,1 5    -+-22,28 


4-22, l3 
4-22, ï4 
4-22,14 

4-22,14 
4-22 , I 5 
-h22,l5 

4-22, l5 

-+-22,21 

-h22,23 
-^22, 23 
4-22,25 

-i-22,25 

4-22,26 
4-22,26 
4-22, 3o 
4-  22 , 3o 

+22,32 


b      m    I 
19.58.53,96 

20.    4*3^)lS 

20. 10. 4g, 41 
2o.i3.4ii,3i 
20.16.18,17 
20.19.11,31 
20.21.25,60 

21.28.  8,00 

21.37.47,57 
21.39.50,98 
21.59.  5,67 

22.  3.  3,65 

22.  6.51,76 

21.  9-57,7» 
22.45.49,17 

22.47-44, ï7 

23.  3.50,90 


5i,79    4-25,1 3 
37,59    +25,17 


4,24    +31,75 


6  20.40.26,74  26,66 

6  20.45.12,58  12,42 

8  21.26.33,89  33,67 

6  21.32.27,32  27,04 

6  21.37.22,17  22,29 

6  21.39.25,92  25,65 

8  22.  1.16,06  16,02 

6  22.  9.32,53  32,40 

10  22.15.41,62  4i}46 

6  22.45.24,09  23,96 


6  18. 53.32,05  32,49 

6  19.18.  7,02  7,46 

6  19.25.49,65  5o,io 

6  19.32.19,42  19,89 

6  19.40.56,70  57,15 

6  19.47.52,67  53,19 

6  19.52.56,07  56,47 

10  19.54.52,1  10,1 

6  20.  5.59,12  59,58 

6  20. ï3.  6,84  7,3i 

6  20.16.  0,74  1,22 

6  ao.27.17,14  17,55 


6  20.48.28,62  29,00      0,94 

6  21.  6.5i,68  52,08    24,12 

6  21.11.46,17  46,70     18,82 

6  21.17.55,67  56,21 

6  21.24.  9,73  10,20 

6  21.37.15,29  i5,42    47,56    +32, 14 

6  19.53.  9,94  10,45 

10  19.54.37,0  55,0      34,8 


+25,19    20. 40. 5i, 85 
+25,19    20.45.37,61 


+25,23  2i.26.58,go 

52,34    +25, 3o    +25,23  21.32.52,17 

47,57    +25,28    +25,24  21.37.47,53 

50,95    +25, 3o    +25,25  21.39.50,90 

+25,26  22.  1.41,28 

57,65    +25,25    +25,28  22.  9.57,68 

+25,28  22.16.  6,74 

49,21     +25,25    +25, 3i  22.45.49,27 


44,7 


+31,71 

4-31,77 
4-3i,79 

+3i,8i 

+3i,83 

+3i  ,85 

+3i,86 


18.54.  4,20 
19.18.39,23 
19.26.21,89 
19.32.51,70 
i9-4'-28,98 
19.48.25,04 
19.53.28,33 


+31,90  20.  6.31,48 

+31,92  2o.i3.39,a3 

+31,93  20. 16.33, i5 

+31,96  20.27.49,5» 


4-3i,94 
+32,04 

+32,12 


+32,01 
+32,06 

+32,07 
+32,09 

+32,11 

+32,14 


20.49-  1,01 

21.    7.24,14 

21.12.18,77 
21.18.28,30 
21.24.42,31 

21.37.47,5^ 


+42,28    19.53.52,73 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES- 


a35 


Bar.     y 


Septembre  i.         o",7 

o 

aoa35  ( Arg.-ŒllzeR)      654     1 3 , 9 

ÔAigle 

a'  Capricorne 

P*  Capricorne 

39155  Lai.  Âigle. . . 
39271  Lai.  Aigle... 
p  Capricorne 

(£)  Cybèle 655    12,9 

t  Pégase 

i  Capricorne 

a  Verseau 655    la ,  5 

@  Asia 

*  Ji  =  aa*»  6"  52\ . . 

0  Verseau 

X  Verseau 

9  Verseau 

(5)  Astrée 653    11,7 

Septemlnre  3. 

3  Verseau 594     i3,5 

f«  Verseau 

Ç  Capricorne 

@  Cybèle 

7  Capricorne 

■  Pégase 590    i3,5 

9  Capricorne 

@  Asia 

0  Verseau 

@  Diane 

X  Verseau 

0  Astrée 587     i3,3 

Septembre  8. 

7  Lyre 55i    ai, 2 

36664  Lai.  Cygne  . . 
37014  Lai.  Cygne  . . 
37323  Lai.  Cygne . .      55o    19,9 

xCygne 

37956  Lai.  Cygne.. 
38177  Lai.  Cygne.. 

38767  Lai.  Cygne..      549    19,5 
39086  Lai.  Cygne . . 
i|.jL  =20'»  16-33'.. 
39668  Lai.  Cygne . . 

a  Cygne 549     19,3 

32  Petit  Renard.... 

^  Cygne 

41661  LaL  Cygne.. 
41886  Lai.  Cygne.. 
«Pégase 548    18,9 


Lecture.      Microm. 
SEPTEMBRE  1869. 

o  t         g  t  P 

112.    0.14 

91.11.  3 

102.54.52 

io5.  9.20 

94.12.11 

94.i5.5o 
108. 12.11 

io3.44-i4 

80.42.21 
106.40. 5o 

90.55.54 

92.37.4a 

98.25.34 
98 . 24 . I 3 

98.14.41 
106.28.32 

99-  4.   I 

95.28.41 

99.26.33 

112.55.28 

io3.52.  I 

107.12.46 

80.42.18 

106.40.48 

92.54.38 

98.24.16 

100.25.34 

98.14.48 

99.17.4a 

57.28.35 
57.  1.29 
56.47.36 
55 . 1 5 . 40 
56.33.55 
51.34.  5 
59.21.29 

56.24. i3 
55.24.50 
54.44.  7 
58.46.34 
45.10.43 
62.25.33 

5i.  8.37 
5o.3i.58 
55.  5.25 
80.42. 19 


Correct.     Dîst.  appar. 
Réfr.        de  coll.     au  pôle  nord. 


.5 

20. 

3a, 9 

59.41, 

,ï 

20. 

7,4 

10.57, 

,4 

20. 

4,6 

54.47, 

,3 

20. 

4, a 

9.16, 

,3 

20. 

5,3 

12.  6, 

,3 

20. 

6,3 

15.44, 

i7 

20. 

6,5 

12.  5, 

.4 

20. 

1,6 

44.1a, 

,6 

20. 

7,« 

42. i5. 

>9 

20. 

4,9 

40,46, 

,1 

20. 

9,1 

55.46, 

,0 

20. 

7.5 

37.35, 

fO 

20. 

5,8 

25.29, 

,7 

20. 

3,8 

24.10, 

,6 

ao. 

a,8 

14.39, 

,ï 

19. 

57,1 

28.35, 

i7 

19. 

59, a 

4.  a, 

>9 

20. 

3,0 

a8.39, 

,3 

20. 

3,6 

a6.3o. 

,6 

ao. 

3,a 

55. a5, 

,0 

20. 

a,6 

5i.58, 

,1 

20. 

7,0 

ia.39, 

»7 

20. 

3,7 

42.16, 

,3 

20. 

1,6 

40.47, 

,4 

20. 

5,0 

54.33, 

,3 

20. 

3,7 

a4.ia, 

,0 

ao. 

1,8 

a5.32, 

,» 

ao. 

7,0 

14.41, 

»7 

ao. 

i3,o 

17.30, 

,7 

«9- 

59,9 

a8.36, 

,5 

ï9. 

59,1 

i.3i. 

,« 

ao. 

a,o 

47.35, 

i9 

ao. 

3,a 

15.38, 

,a 

ao. 

4,4 

33. 5i, 

»^ 

ao. 

a,6 

34.  a, 

,5 

ao. 

2,2 

ai  .28, 

,5 

ao. 

1,8 

24.12, 

,6 

ao. 

0,5 

24.50, 

,5 

ao. 

5,2 

44.  3, 

,8 

ao. 

3,2 

46.32, 

,i 

ao. 

1,9 

10.42, 

,a 

ao. 

0,1 

25.34, 

." 

ao. 

0,6 

8.37, 

.4 

ao. 

0,1 

31.59, 

,0 

ao. 

0,5 

5.25, 

,8 

ao. 

1,5 

4a. 19, 

Septembre  17. 
38aoa  Lai.  Cygne •  •      576    16,9      5a. 14.19, 8    ao.  6,7    i4.i3,6    -|o.ii,i 


8 

#        m 
-1-1.45,0 

m 

0        /         m 

lia.  1.33,0 

0 

H-i.  8,9 

+ 

6,9 

9i.i2.ia,i 

9 

-1-1.47,4 

+ 

6,5 

ioa.56.41,5 

4 

4-1. 58, a 

+ 

6,4 

io5.it. 20, 8 

7 

-f  1.16,9 

94.13.29,8 

4 

+  1.17,1 

94.17.  7,7 

a 

-1-2.16,2 

+ 

6,1 

108.14.27,6 

5 

-hi.5i,5 

103.46.10,2 

7 

+0.48,0 

+  5,6 

80.43.  9,9 

5 

-f-2.    7,0 

+  4,1 

106.42.59,7 

I 

-+-«.  8,7 

4- 

6,4 

90.57.  1,0 

0 

4-i.i3,o 

92.38.54,2 

5 

-hi.3o,4 

98.27.  6,1 

a 

-f  ï.3o,3 

1 

6,8 

98.25.46,7 

0 

-f  1.29,8 

+ 

7,3 

98.16.15,0 

4 

+2.  6,2 

106.30.47,8 

5 

-f  1.32,7 

99*  5.41,4 

a 

-+-1.19,9 

-h  4,8 

95.30.  4,3 

3 

-f  1.32,8 

+  4,4 

99-a8.  8,3 

7 

4-2.52,6 

+ 

5,a 

lia. 58. a3, 5 

6 

-hi.5o,9 

103.53.54,7 

5 

42.  8,7 

+ 

5,7 

107.14.53,4 

1 

+0.47,4 

+ 

5,6 

80.43.  8,7 

a 

42.  5,6 

+  4,9 

106.4a. 58,0 

8 

+  1.12,8 

9a.55.5i,8 

9 

+  i.a9,o 

+  5,4 

98. a5. 47,1 

a 

+  1.36,4 

ioo.a7.i3,8 

4 

+  i.a8,6 

+ 

6,1 

98.16.15, a 

3 

+  i.3a,a 

99-19-  7,7 

4 

+0.16,3 

+ 

3,4 

,57.a8.56,i 

I 

+o.i5,8 

57.  i.5o,3 

5 

+o.i5,6 

56.47.54,5 

1 

40.14,0 

55.15.55,5 

I 

+  o.i5,4 

56.34.  9,9 

8 

+0.10,3 

51.34.16,5 

8 

40.18,4 

59.ai.5o,6 

4 

+o.i5,a 

56. 24.31,0 

5 

+0.14, a 

55. a5.  8,1 

0 

4-0. i3, 5 

54.44- 19,9 

6 

+0.17,8 

58.46.53,8 

3 

4  0.  3,9 

+  3,a 

45.10.49,6 

4 

4o.ai,8 

+  4,1 

6a.a5.59,6 

3 

-K>.  9,9 

+ 

3,7 

5i.  8.5o,6 

a 

+0.  9,3 

5o.32.ii,9 

0 

-+-o.i3,9 

55.  5.42,3 

6 

+0.46, a 

+ 

a, 7 

80.43.  9,2 

6 

40.11,1 

52.14.30,0 

3o*. 


a38         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


Septembre  23 

3  Verseau 

4o43o  Lai.  Cygne 
40647  Lai.  Cygne 
40834  Lai.  Cygne 
4' 025  Lai.  Cygne 
41249  Lai.  Cygne 

7  Verseau 

43823  Lai.  Pégase 
43999  Lai.  Lézard 
44271  Lai.  Lézard 
(5)  Astrée , . . 

P  Pégase  

I  Poissons.. .. 
7  Pégase . .  % . . 

@  Pallas 

(S)  Hespéria . 

Septembre  25 

f  Cygne 

32  Petit  Renard 
40669  Lai.  Cygne 
61'  Cygne.. .. 

Ç  Cygne 

41 464  Lai.  Cygne 
41643  Lai.  Cygne 
4i8i3  Lai.  Cygne 
3(.  (D  =  -h3o"i6'. 
42270  Lai.  Cygne 
42496  I^l.  Cygne 
H.(£)  =  -h39"i2'(lai'*) 
42867  Lai.  Pégase 
43027  Lai.  Lézard 
432o3  Lai.  Lézard 
44207  Lai.  Lézard 

(s)  Astrée 

P  Pégase 

i  Poissons 

k»  Poissons 

7  Pégase 

(2)  Pallas 

@  Hespéria .... 

Septembre  28 

\  Petite  Ourse . . . 

61'  Cygne 

Ç  Cygne 

41464  Lai.  Cygne 
41731  LaL  Cygne 
41913  Lai.  Cygne 
42i3o  Lai.  Cygne 

f  Pégase 

16  Pégase 

43084  Lai.  Pégase 
43267  Lai.  ir»  Pégase 

(Jj  Astrée ........ 


Passage 

Asc.  droite 

G'. 

Ob'. 

N 

obserTé. 

T 

^. 

c. 

c; 

app.  eoDclue. 

SEPTEMBRE  ISM. 

a     m    • 

• 

ê 

• 

• 

h      m     s 

LW 

6 

20.40.  3,24 

3.16 

5 1,60 

+48,44 

-+-48,36 

20.40.51,52 

8 

LP 

6 

20.47.19,92 

20,33 

4^48,37 

20.48.   8,70 

8 

LP 

6 

20.52.  0,54 

1,08 

448.37 

20.52.49>45 

7 

LP 

6 

20.57.24)10 

24, 5i 

-4-48,38 

20.58.12,89 

8.9 

LP 

6 

21.  2.  9,90 

10,37 

4-48,39 

21.    2.58,76 

7 

LP 

6 

21.  7.  8,45 

8,9a 

448,39 

21.   7.57,31 

LP 

6 

22.14*  7,20 

7,i8 

55,81 

-+-48,63 

4-48,45 

22.14.55,63 

8.9 

LP 

6 

22.19.10,02 

10,48 

4-48,45 

22.19.58,93 

7 

LP 

6 

22.23.43,67 

44,aa 

448,45 

22.24.32,67 

9 

LP 

6 

22. 3i.  6,47 

6,94 

-f-48,46 

22. 31.55, 40 

LP 

12 

22.45.24,32 

24,15 

-+48,47 

22.46.12,62 

LP 

6 

22.56.39,57 

39,94 

28,31 

4-48,37 

448,48 

22.57.28,43 

LP 

6 

23.32.26,74 

26,81 

i5,37 

■+-48,56 

4-48,52 

23.33.15,33 

LP 

6 

0.  5.43,49 

43,69 

32,21 

-4-48,52 

-+-48,56 

0.  6.32,25 

LP 

12 

0.18.40,02 

39»9i 

4-48,57 

0.19.28,48 

LP 

12 

o.36.28,3i 

28,37 

4-48,59 

0.37.16,96 

LP 

6 

20.40.  5,4^ 

5,87 

56,74 

450,87 

H-5o,82 

20.40.56,69 

LP 

6 

20.48.  9,52 

9.89 

0,71 

-f-5o,82 

-+5o,82 

20.49*  0,71 

8.9 

LP 

6 

20.52.59,00 

59,46 

H-5o,83 

20.53.50,29 

LP 

6 

21.  0.12,76 

13,28 

4,02 

-h5o,74 

-h5o,83 

2 I.  I.  4)11 

.LP 

6 

21.  6.32,79 

33,19 

a3,9i 

4-50,72 

45o,84 

21.  7.a4,o3 

8 

LP 

6 

21. 12. 5i, 10 

5i,56 

-H5o,84 

21.13.42,40 

7 

LP 

6 

21.17.  3,74 

4,i5 

-h5o,85 

21.17.55,00 

9.1C 

i  LP 

6 

21.22.23,57 

24,01 

-4  5o,85 

21.23.14,86 

9.10 

LP 

6 

21.28.53,95 

54,36 

-+-5o,86 

21.29.45,22 

7 

LP 

6 

21.33.45,17 

45,71 

4-50,87 

21.34.36,58 

7 

LP 

6 

21 .40.20,32 

20,77 

4-5o,88 

21. 41. II  65 

8.9 

LP 

6 

21.46.  0,92 

1,46 

-i-5o,88 

21.46.52,34 

8 

LP 

6 

21.51.11,57 

12,02 

4  50,89 

21 .52.  2,91 

7.8 

LP 

6 

2t. 56. 3o, 40 

3o,93 

-+50,90 

21.57.21,83 

7 

LP 

6 

22.    I.22,l5 

22,68 

-+-5o,9o 

2a.  2.i3,58 

7 

LP 

6 

22.29.40,70 

41,21 

-4-50,93 

22. 3o.  32, 14 

LP 

12 

22.43.57,87 

57,70 

-♦-50,94 

22.44.48,64 

LP 

6 

22.56.36,90 

37,27 

28,30 

-f5i,o3 

-+-50,96 

22.57.28,23 

LP 

6 

23.32.24,32 

a4,39 

15,37 

4^50,98 

-h5i,oo 

23.33.15,39 

LP 

6 

23.51.46,49 

46,57 

37,71 

4-51, 14 

-+-5l,02 

23.52.37,59 

LP 

6 

0.  5.40,99 

41,19 

32,22 

4-5i,o3 

-+-5i,o3 

0.    6.32,22 

LP 

6 

0.17.  6,45 

6,33 

■4-5i,o4 

0.17.57,37 

LP 

12 

0.35.  1,42 

1.48 

4-5i,o6 

0.35.52,54 

LP 

10 

19-54.  9»9 

27,9 

21,7 

LP 

6 

21.  0.  8,25 

8,78 

3,97 

-4-55,19 

-+55, 14 

21.   t.  3,92 

LP 

6 

21.    6.28,24 

28,65 

23,86 

-+-55,21 

-+55,14 

21.  7-23,79 

7 

LP 

6 

21.12.46,73 

47,18 

-4-55,  i5 

21.13.42,33 

6 

LP 

6 

21.19.32,50 

32,99 

-4-55,  i5 

21.20.28,14 

8 

LP 

6 

21.24.35,72 

36,23 

-4-55,16 

21.25.31,39 

7 

LP 

6 

21. 3o.  2,3o 

2,72 

-4-55,17 

21.30.57,89 

LP 

6 

21. 36. 52, 04 

52,17 

47,41 

4  55,24 

-h  55, 18 

21.37.47,35 

LP 

6 

21.46.13,04 

i3,38 

8,5o 

-+55,12 

-h  55, 18 

21.47.  8,56 

8 

LP 

6 

21.58.22,20 

22,64 

-♦-55,19 

21.59.17,83 

LP 

6 

22.    3,17,27 

17,71 

-+55,20 

22.  4'i^)9i 

LP 

12 

22.41.53,78 

53,61 

-h 55,25 

22.42.48,86 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES.         aSy 

Correct.      Dîit.  appar. 
L,  Réfr.        de  coll.     au  pôle  nord. 


Bar.      V 


Lecture.       Microra. 


•     /      « 

t     P 

1     9 

1 

0         1          • 

5o.   i.|'i,3 

ao.   1,3 

'4», 9 

-4-0.  8,9 

• 

5o.    1.56,1 

5o.  9.   1,7 

20.  0,6 

9-  ï»7 

-f-o.  9,0 

+  5,6 

5o.  9.16,0 

49.55.17,7 

20.  0,3 

55.17,8 

+0.  8,7 

49.55.31,8 

74.31 .5o,6 

20.  0,0 

31.52, 2 

+0.37,4 

4-  4,1 

7i.32.34,9 

56.3o.%6|% 

20.  2,0 

30.24,9 

-|-o.ï5,6 

+  4,9 

56. 30.45, 8 

55.34. ta, 8 

20.   1 ,6 

34.11,6 

+0.14,6 

55.34.31,5 

59.11.29,3 

20.  0,0 

u.3o,9 

-4-0.18,5 

59.11.54,7 

53.45.39,4 

19.59,1 

45.40,7 

-4-0.12,7 

53.45.58,7 

57.44.43,3 

19.58,5 

44.45,4 

-f  0.16,9 

57.45.  7,6 

54.43.4it4 

20.  0,3 

43.41,8 

H-o.i3,7 

54.44.  0,8 

58.31.24,8 

20.  0,2 

21.26,1 

-4-0.17,6 

58.21.49,0 

59.36. îi, 7 

20.  0,2 

36.45,6 

+0.19,0 

59-37.  9.9 

5o.i5.35,o 

20.  6,0 

t5.29,7 

~hO.  9,1 

5o.i5.44,> 

107.12.43,1 

20.  2,1 

12.41,7 

+a.  7»4 

+  5,3 

107.14.54,4 

64.4o.3i,3 

20.  2,0 

40.33,3 

+0.2^,8 

H-  5,9 

64.41.  3,4 

56.58.57,6 

20.  0,1 

58.58,1 

+0.16,1 

56.59.19,5 

56.13.  4,7 

19.59,8 

i3.  5,3 

+o.i5,3 

56.13.25,9 

56.   1.40,9 

19.58,9 

1.42,8 

+0.l5,2 

56.  2.  3,3 

9^.  i.i5,4 
56.  7.11,6 
90.45.59,9 
60.27.  0,5 

101.13.48,4 
55.25.32,2 
59.32.49,7 
57.38.  7, i 
53.11.10,7 

5l.22.II,6 

51.28.22,0 
54.53.52,7 


20. 
20. 
20. 
20. 

20. 

20.  2 
20.  I 

19.59 

19-59 
19.58 

19.56 

19.58 


96.4^.45,1  20.  I 

75.31.40,0  20.  I 

97.15.42,8  20.  O 

85. 5o.  7,1  20.  2 

56.33.49,7  ^o.  3 

83.53.49,7  20.  I 

58. 3i.  1,5  ao.  o 


59.54.  0,7 
49.48.  7,4 
56. 3 1.55, 7 
58.46.28,4 
74.3i.5o,a 


19-59 
19.58 

20.  o 

20.  o 

20.  I 


4  4^.44,2  +1.25 

3  31.40,1  +0.40 

a  15.43,1  +1.27 

7  5o.  5,7  +0.57 

o  33.47,0  +0.16 

7  53.49,1  +0.53 

3  3i.  2,1  +0.18 


4  54.  2,4 

7  48.  9>3 
I  3i.56,4 
6  46.28,8 

8  3i.49,9 


+0.19 
4-0.  8 
+0.16 
+0.18 
+0.38 


o 
I 


SEPTEMBRE  1869. 

Septembre  17.         o"',7 
39045  Lai.  Cygne..  « 

7  Cygne 576    16,7 

39589  Lai.  Cygiu3.. 
a  Daaphin 

•  Cygne 

4o4o6  Lai.  Cygne.. 
40621  Lai.  Cygne.. 
4o832  Lai .  Cygne . . 
4io58  Lai.  Cygne.. 
41240  Lai.  Cygne.. 
41450  Lai.  Cygne.. 

♦  A  =  21"  18'"  48V. 
41857  Lai.  Cygne... 

7  Ciipricorne 

16  Pégase 574     i5,7 

42904  Lai.  Pégase. . 
43167  Lai.  Pégase.. 
43375  Lai.  Pégase..      572    14,7 

))  Pégase 570    14,6      60.27.  1,4    20.  0,6    27.  2,3    -fo.ao,o     •\-  5,9      60.27.27,6 

Septembre  22. 

38267  Lai .  Cygne . .      673    11,7 
39045  Lai.  Cygne.. 

7  Cygne 

39524  Lai .  Cygne . . 

s  Dauphin 676    11, 3 

7  Verseau 680    11, 3 

43934  Lai.  Pégase.. 

u  Verseau 

q  Pégase  

(5)  Astrée 68a    1 1 ,6 

4519a  Lai.  Pégase.. 
45374  Lai.  Pégase.. 
4555o  Lai.  Pégase.. 
45738  L.Andromède. 
45886  L.Andilomède. 
46073  L.  Andromède. 
46284  L.Andromède.      681     1 1 ,5 

3o  Poissons 681     11, 3 

7  Pégase 

0  Pallas 

(S)  Hespéria 68a    11 , 3 

Septembre  23. 
X  Cygne 674    i3,9 

Ô  Aigle 

38224  Lai .  Lygoe . . 

388 16  Lai.  Cygne.. 

39059  Lai.  Cygne.. 

39458  Lai .  Cygno . .      673    1 3 , 7 

39668  Lai .  Cygne . . 

a  Dauphin 


59.  7.  0,7  20.  3 

5o.  1.41,3  20.  2 

5o.  9.   1,7  20.  o 

53.58.10,5  20.  1 

74*31.48,3  20.  o 


I 
1 

6 
1 

2 

o 
6 
6 

7 
6 

o 
2 

9 

4 
9 
4 
3 


6.59,2 

1.40,2 

9.  1,8 

58. 10,2 

31.49, 8 

1.11,6 

7.  8,6 

45.58,7 

27.   1,4 

13.46,5 

25.3o,6 
32.5o,i 
38.  7.9 
11.12,4 
22 . I 3 , 5 
28.26,2 
53.55,4 


+0.^19 
+0.  9 
+0.  9 
+0.1 3 
f  0.38 

4-1.11 
+o,i5 
+  1.  8 
+0.20 

+1.4' 
-4-0.14 
4-0.19 
~ho.  17 
+0.12 
+0. 10 
4-O.IO 
+0.14 


3     +  4,4 
3 

6    +  4,9 


4,4 


+    5,2 

5,4 


9 
7 
8 

5 

4 

9 
5 

3 

5 

5 

'^ 

3 


3    +  5,3 

«     +  4,7 
I 


6    +  5,8 
I 

7 
8 

o 

4 

a    +  5,3 


59.  7.23,1 
5o.  1.54,2 
5o.  9.16,0 
53.58.28,4 
74*32.33,3 

92.  2.28,4 
56,  7.29,2 
90.47.12,4 
60.27.26,8 

loi . 15.32,8 

55.25. 50. 4 

59.33. 14.5 
57.38.30,1 
53. 11.29,8 
51.22.28,9 
51.28.41,8 
54.54.14,6 

96.44.14,4 
75. 3a. 25,1 

97.17.15,1 

85. 5i.  8,5 

56,3f.  7,3 
83.54.47,0 
58. 3i .24,5 

59.54.26,4 
49.48.22,4 
56.32.16,7 
58.46.51,5 
74.32.32,4 


a38         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.  Ob'.      N 


Septembre  23 

3  Verseau 

4o43o  Lai.  Cygne 
40647  Lai.  Cygne 
40834  Lai.  Cygne 
41025  Lai.  Cygne 
41249  Lai.  Cygne 

7  Verseau 

43823  Lai.  Pégase 
43999  Lai.  Lézard 
44^71  Lai-  Lézard 
(5)  Astrée . . . 

P  Pégase 

1  Poissons.. .. 
7  Pégase 

0  Pallas. . . . 

(S)  Hespéria  . 

Septembre  25 

«  Cygne 

3a  Petit  Renard 
40669  Lai.  Cygne 

61' Cygne 

Ç  Cygne 

4i464  LaU  Cygne 
41643  Lai.  Cygne 
4i8i3  Lai.  Cygne 
*  (D  =  4-3o"i6'. 
42270  Lai.  Cygne 
42496  Ul.  Cygne 
*(Ô  =  4-39"i2'(lai") 
42867  Lai.  Pégase 
43027  Lai.  Lézard 
432o3  Lai.  Lézard 
44207  Lai.  Lézard 

(s)  Astrée 

P  Pégase 

i  Poissons 

»  Poissons 

7  Pégase 

0  Pallas 

(S)  Hespéria  .... 

Septembre  28 

\  Petite  Ourse . . . 

61*  Cygne 

Ç  Cygne 

414^4  Lai.  Cygne 
41731  LaL  Cygne 
4 191 3  Lai.  Cygne 
42i3o  Lai.  Cygne 

s  Pégase 

16  Pégase 

43084  Lai.  Pégase 
43267  Lai.  TT»  Pégase 

0  Astrée .... 


Pasuge 
observé.  T 

SEPTEMBRE  1869. 


C. 


7 
9 


h      m     I 

LF          6  20.40.  3 

8      LP          6  20.47.19 

8        LP            6  20.52.   o 

7      LP         6  20.57.24 

6  21.  2.  9 

6  21.  7.  8 

6  22.14.  7 

6  22.19.10 

6  22.23.43 

6  22. 3i.  6 

12  22.45.24 

6  22.56.39 

6  23.32.26 

6  o.  5.43 

12  0.18.40 

12  0.36.28 

6  20.40.  5 

6  20.48.  9 

6  20.52.59 

6  21.  0.12 

6  21.  6.32 

6  2I.12.5l 

6  21.17.  3 

6  21.22.23 

6  21.28.53 

6  21.33.45 

6  2 I . 40 . 20 

6  21.46.  o 

6  2i.5i.li 

6  2i.56.3o 

6  22.  1.22 

6  22.29.40 

12  22.43.57 

6  22.56.36 

6  23.32.24 

6  23.5i.46 

6  o.  5.40 

6  0.17.  6 

LP        12  0.35.  I 

LP        10  19.54.  9 

LP           6  21.   o.    8 

LP             6  21.    6.28 

LP          6  21.12.46 

LP            Ç  21.19.32 

LP         6  21.24.35 

LP             6  21. 3o.    2 

LP         6  21.36.52 

LP         6  2i.46.i3 

LP             6  21.58.22 

LP             6  22.    3.17 

LP          12  22.41.53 


8.9     LP 

7  LP 
LP 

8.9  LP 
LP 
LF 

LP 

LP 
LP 
LP 

LP 
LP 

LP 
LP 

8.9  LP 
LP 

.LP 

8  LP 
7        LP 

9.10  LP 
9.10  LP 

7        LP 

7  W 
8.9     LP 

8  LP 
7.8     LP 

LP 
LP 

LP 

LF 
LP 
LP 
LF 

LP 


7 
7 


7 
6 

8 

7 


8 


1 

• 

3. 

,9a 

ao. 

,54 

I, 

,10 

a4. 

,90 

10, 

,45 

8, 

,20 

7, 

,02 

10, 

,67 

44, 

,47 

6, 

,3a 

a4. 

,57 

39. 

.74 

a6, 

,49 

43, 

,oa 

39, 

,31 

a8, 

,4» 

5, 

,5a 

9. 

,00 

59, 

,76 

13, 

,79 

33, 

,10 

5i, 

,74 

4, 

,57 

a4. 

,95 

54, 

,'7 

45, 

,3a 

ao, 

,9a 

I. 

,57 

•a, 

,40 

3o, 

,i5 

aa, 

,70 

41, 

,87 

57. 

,90 

37, 

,3a 

a4, 

,49 

46, 

,99 

41. 

,45 

6, 

,4a 

», 

,9 

a?, 

,25 

8, 

M 

aS, 

.73 

47, 

,5o 

3a, 

,7a 

36, 

,3o 

a. 

,04 

5a, 

,04 

13, 

,ao 

aa, 

,17 

17, 

,78 

53, 

16    5i,6o    4-48,44 

33 

08 

5i 

37 

9a 

i8    55,81     4-48,63 

48 
22 

94 

i5 

94 
81 

69 

91 

37 


28,31 
15,37 

32,21 


4-48,37 
4-48,56 
48,52 


87 
89 
46 
28 

19 
56 

i5 

01 

36 

71 

77 
46 
02 

93 
68 
21 

70 

27 

39 

57 
19 
33 

48 


56,74 
0,71 

4,02 
a3,9i 


450,87 
4- 50,82 

4-5o,74 
4-5o,72 


28,30 
15,37 

37,7* 

32,22 


4-5i,o3 
4-50,98 
4-5i,i4 
4-5i,o3 


9  ai  ,7 
78      3,97 

65  23,86 
18 

99 

23 

7^ 

ï7    47,41 
38      8,5o 

64 

7' 

61 


4-55,19 
4-55,21 


4  55,24 
4-55,12 


4-48,36 
4^48,37 
448,37 
4-48,38 
4-48,39 
4-48,39 
4-48,45 
4-48,45 
4-48,45 
-+-48,46 

4-48,47 

4-48,48 
4-48,52 
4-48,56 

4^48,57 
4-48,59 

4- 50,82 
4-5o,82 
4-5o,83 
4-5o,83 
4-50,84'' 
4-5o,84 
4-5o,85 
4  5o,85 
4-5o,86 
4-50,87 
4-5o,88 
-h5o,88 
4  50,89 
4- 50,90 
4-5o,90 
-4- 50,93 

4-5o,^ 

4-50,96 
-+-5i,oo 
4-5i,02 
4-5i,o3 

4-5i,o4 
4-5i,o6 


4-55,14 
455,14 
4-55, i5 
4-55, i5 
4-55,16 
-4-55,17 
-h  55, 18 
-1-55,18 
4-55,19 
-f  55,20 

-h  55, 25 


Abc.  droite 
app.  conclae. 


h  B  f 
20.40.51,52 
20.48.  8,70 
20.52.49,4s 
20.58.12,89 
21.  2.58,76 
21.  7.57,31 

22.14*55,63 
22.19.58,93 
22.24*32,67 
22. 31.55, 40 

22.46.12,62 

22.57.28,42 

23.33.15,33 

0.  6. 3a, 25 

0.19.28,48 
0.37.16,96 

20.40.56,69 
20.49.  0,71 
20.53.50,29 

21.  I.  4>ii 
21,  7.24,03 
21.13.42,40 
21.17.55,00 
21.23.14,86 
21.29.45,22 
21.34-36,58 
21. 41. 11. 65 
21.46.52,34 

21.52.  2,91 
21.57.21,83 
22.  2.l3,58 
22.3o.32,l4 
22.44.48,64 
22.57.28,23 

23.33.15,39 
23.52.37,59 

o.    6.32,22 

0.17,57,37 
0.35.52,54 


21.    I.   3,92 

ai.  7-23,79 
21.13.42,33 

21.20.28,14 
21.25.31,39 
21.30.57,89 

2i.37.47>3^ 
21.47.  8,56 
21.59.17,83 

22.  4-i2)9( 
22.4^.48,86 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  DISTANCES  POLAIRES. 


Bar.      V 


Lecture.       Microm. 


Correct.     DUt.  appar. 
Réfr.       de  coll.     au  pôle  nord . 


SEPTEMBRE  1869. 


Septemlire  23. 

3  Verseau 

4o43o  Lai.  Cy^^ne 
40647  Lai.  Cygne 
40834  Lai.  Cygne 
4ioa5  Lai.  Cygne 
4ia49  Lai.  Cygne 

7  Verseau 

438a3  Lai.  Pégase 
43999  Lai.  Lézard 
4427 T  Lai.  Pégase 

(s)  Âstrée .... 

P  Pégase 


o",7 


7  Pé^se 

0  Pallas 

@  Hespéria... 

Septembre  25 

i  Cygne 

32  Petit  Renard. 
40669  Lai.  Cygne 

6j*  Cygne 

C  Cygne 

41464  Lai.  Cygne 
41643  Lai.  Cygne 
4i8i3  Lai.  Cygne 
*  A  =ai**29"45* 
42270  Lai.  Cygne 
42496  Lai.  Cygne 

^  JL  =  2I*46"52» 

42857  Lai.  Cygne 
43027  Lai.  Cygne 
432o3  Lai.  Cygne 
44207  Lai.  Cygne 

(s)  Astrée 

^Pégase 


675 
674 


95.28.41 )4 

59.31.48,0 

50.22.39,3 

59.26.32,8 

o       55.11.  0,4 

i3,5      55.  2.12,7 

i3,3      92.   i.i3,5 

50.  0.19,3 

49.41.39,0 

55.15.40,5 

loi. 19.  3,5 


90.  1,8 
20.  0,4 
20.  t 


20. 
20. 
20. 
20. 


77 


1,8 

0,7 
ï»9 


19.59,6 
19.59,8 

ï9-59,9 
20.  5,8 


28.40 
31.49 

22.38 

26.32 

II.  o 

2.12 

1.12 

0.20 

41.40 

15.4I 

18.58 


674     12,6      62.36.52,2  20.  2,1  36. 5i 

672     12,7      75.31. 38, 2  19.58,4  31.41 

97.31.  0,1  20.   1,2  30.59 

672     12,7      85.57.11,9  19.59,7  57.13 


591     18,9 


589     18,6 


587     18,1 
587     17,8 

586     17,8 


56. 30.28,6 
62.25.34,3 
56.  o.36,o 
5i.52.54,6 
60.17.45,2 
55.37.16,8 
59.25.55,7 
58.14.58,2 
59.43.38,2 

5i.  4*  4)^ 
57.35.46,8 
5o.48.  7,8 
57.i3.3i ,4 
5i.ii.4o,3 
51.17.  8,5 

52.49-î*9>^ 

101.29.10,4 

62.36.52,1 


20.  3,8 
20.  2,9 
20.  2,0 
20.  0,1 
19.58,6 
20.  2,4 
20.  5,6 
20.  6,2 
20.  5,4 
20.  4)0 
20.  1,9 
19.59,6 
19-58,9 
20.  0,8 
19.58,5 
19.57,5 

20.  2,8 


20.  0,2 


3o.25 

25.32 

0.34 
52.55 
17.48 

37.14 
25. 5i 
14.53 

43.33 

4.  I 
35.45 
48.  8 
13.33 
11.40 
17.10 
49.32 

29.  8 
36.53 


0  4-1.20 

1  H-o.ig 
6  -fo.  9 

5  -fo.19 
o  -+-o.i4 

8  -f-o.i4 

9  +1.11 
4  -I-0.15 
o  -ho.  8 
o  -+0.14 
3  +1.41 

3  H-0.22 

2  -fo.39 

6  -1-1.27 

2  4-0.57 


6 

7 

7 
3 

o 

9 
6 

2 

8 

2 

4 

9 
4 
2 
6 


4-0. i5 
4-0.22 

4-0.14 
4-0.10 
+0.19 
-4-0.14 
4-0. 18 
-4-0.17 
-f-0.19 
4-0.  9 
4-0.16 
4-0.  9 
-f  0.16 
4-0.10 
4-0.10 
4-0. Il 

-f-1.38 

4-0.22 


7 
3 

4 

2 

5 

4 
3 

4 

7 
6 


5 
o 

9 

7 
6 

5 

6 

4 
o 

8 

6 

6 

3 

o 

I 

7 

9 
2 


3,0 


3,7 


9    +  4,1 


95.30.  5,0 
59.32.12,7 

5o.22.52,3 

59.26.56,0 

55.11.18,8 

55.  2.3i,5 
92.  2.28,5 

56.  0.40,1 
49.41.53,0 
55.15.59,9 

101.20.43,8 

62.37.18,5 


8    4-  3,8      75.32.25,3 
4  97.32.31,3 

8  85.58.15,3 


4-  3,1 
4-  3,2 


3,2 

2,0 


4-  a, 6 


56. 30.43, 7 
62.25.57,3 
56.  0.52,2 
5i.53.  8,6 
60.18.10,2 
55.37.32,0 
59.26.12,8 
58.i5.i3,2 

59.43.55,4 
5i.  4*13,6 

57.36.  4,6 
50.48.21,1 
57.13.52,3 
5i.ii.52,8 
51.17.23,3 
52.49.47,0 

ioi.3o.49,7 
62.37.17,9 


7  < 6Sa90  ...••..•     . 

0  Pallas 

(œ)  Hespéria 

Septembre  28. 


75.31.39,2    19.56,2    3f.44,4    4-0. 38, 7    -+-  1,5      75.32.25,7 
98.  1.24,3    20.  0,9      1.24,0    4-1. a6, 3  98.  2.52,9 

58i     18,0      86.11.34,7    tào.  2,6    11.33,3    4-0.56,5  86.12.32,4 


ÇCygne 

41464  Lai.  Cygne .. 
41731  Lai.  Cygne.. 
41913  Lai.  Cygne .. 
42i3o  Lai.  Cygne .. 

c  Pégase 

16  Pégase 

43084  Lai.  Pégase.. 
43267  L.  ir»  Pégase. 

(5)  Astrée 


542     l5,2 


60.17.45,5 

20.  0,3 

17.46,6 

4-0.19,7 

+  a,9 

60.18.  9,8 

55.36.12,2 

19.59,0 

36.13, 7 

4-0.14,6 

55.36.3i,8 

53.53.  7,5 

19.58,2 

53.10,1 

4-0.12,8 

53.53.26,4 

52.35.53,5 

20.  2,0 

35.52,6 

4  0.11,5 

52.36.  7,6 

58.28.19,4 

20.    2,2 

28.18,3 

+o.i7i7 

58.28.39,5 

80.42.20,5 

20.  4,1 

42.17,8 

H-o.46,8 

4  2,4 

80.43.  8,1 

64.40.36,5 

20.  4,2 

40.33,3 

4-0.24,7 

4-4,3 

64. 4î.  1,5 

57.47.39,0 

20.   3,2 

47.36,7 

4-0.16,9 

57.47.57,1 

57.27.  9,1 

20.  3,9 

27.  5,7 

-i-o.i6,6 

67.27.25,8 

101.43.14,6 

20.    0,2 

43.i5,2 

-hi.4o,a 

101.44.58,9 

a^o 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.    Ob'.      N 


Passage 
obaervé. 


c. 


Septembre  28. 

P  Pégase 

4535o  Lai.  Andromède.    7 

45549  Lai.  Pégase 7.8 

45738  Lai.  Andromède.  8.9 

45973  Lai.  Pégase 8 

46182  Lai.  Pégase 7 

t  Poissons 

46565  Lai.  Pégase 

6)  Poissons 

@  Pallas 

@)  Hespéria 

^Poissons 

(S)  Elpis 


Octobre  i. 

f  Cygne 

3a  Petit  Renard . . 
40705  Lai.  tygne 

61*  Cygne 

Ç  Cygne 

41 587  Lai.  Cygne 
41817  Lai.  Cygne 
4^022  Lai.  Cygne 
42275  Lai.  Cygne 

42444  ^I*  Cygne 
42706  Lai.  Cygne 
42878  Lai.  Lézard 
43028  Lai.  Lézard 
4323o  Lai.  Lézard 

(5)  Astrée 

44896  Lai.  Andromède 

P  Pégase  

1  Poissons 

«  Poissons 

0  Pallas 

(S)  Hespéria  . . 

^  Poissons 

@  Elpis 

Octobre  6. 
37409  Lai.  Cygne 

X  Cygne 

37917  Lsiï»  Cygne 
38 149  Lai.  Cygne 

X  Petite  Ourse 

7  Cygne 

39593  Lai.  Cygne 
39794  Lai.  Cygne 
4oo3i  Lai.  Cyijne 

f  Cygne 

4o385  Lai.  Cygne 
40669  Lai.  Cygne 

61'  Cygne 

41269  Lai.  Cygne 


8 
8 

7 
7 


LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 

LP 
LP 
LP 


LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 


7.8  LP 
8   LP 

LP 

LP 

8.9  LP 
LP 
LP 
LP 
LP 

LP 
LP 
LP 

6  LP 
LP 

6   LP 

8  LP 
LP 
LP 

6  LP 
8.9   LP 

8  LP 
LP 

9  ^^ 

8.9  LP 

LP 

6   LP 


33,02 

0,04 

43, 5i 

32,23 

3o,57 
13,27 


SEPTEMBRE  1869. 

Il      m      s 

6  22.56.32,65 

6  23.  2.59,59 

6  23.  8.43,05 

6  23.i3.3i,72 

6  23.2i.3o,i5 

6  23.27.12,82 

6  23.32.20,10    20,17 

6  23.38.24,82    25,26 

6  23.5i.42,3o    4^)38 

6  0.14.44,12  43,99 

12  0.32.48,05  48,10 

6  0.41*  0,49  o,58 

12  I.  4 '34190  34,92 

OCTOBRE  1869. 


6  20.39.56,89 

6  20.48.   1,04 

6  20.53.37,75 

6  21.  o.  4i3o 

6  21.  6.24ii5 

6  21.16.  2,69 

6  21.22.25,34 

6  21.26.43,09 

6  21.33.46,50 

6  21.38.43,70 

6  21.46.49,25 

6  21. 5i. 38, 75 

6  21.56.26,19 

6  22.   1.59,12 

12  22.39.59,49 

6  22.49.57,44 

6  22.56.28,78 

6  23.32.16,02 

6  23. 5i. 38, 39 

6  0.12.22,02 

o.3o. 32,99 
0.40.56,29 
1.  2.23,60 


12 

6 

12 

6 
6 
6 
6 
10 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 


'9- 

«9. 

«9- 

"9- 

"9- 
20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 
6  21. 
6    21. 


34*45,60 
41.23,74 
47.24,15 
52.46,97 

54.46,4 

17.28,10 

25.57,31 

30.24,90 

36.29,67 

4o.5i,49 

47.  1,02 

53.45,00 

o.58,84 

8.31,72 


57 

1 

38 

4 

24 

3 

25 

43 

46 

44 

49 

39 
26 

59 

59 

57 

29 
16 

38 
21 

33 
56 

23 

46 

24 

24 

47 
8 

28 
57 

25 

3o 
5i 
I 
45 
59 

32 


34 
42 

18 
82 

55 
II 

77 
64 

99 
i4 

73 

28 

72 
65 

3o 

93 
i5 

08 

47 

87 

04 

39 
62 

07 
21 

66 

44 
o 

67 

82 

40 

»7 
97 

52 

48 
38 
i3 


28,29    4-55,27 


i5,38 
37,72 


56,63 
0,61 

3,91 
23,81 


28,27 

i5,47 

37,72 


11 ,6 
33,23 


-f- 55,21 
-i-55,34 


55,88    4-55, 3o 


-+-55,26 
-4-55,27 
H- 55, 27 
-+55,28 
4-55,28 
~»  55,29 
-4  55,3o 
-f-55,3i 
4-55,32 

-4-55,34 

4  55,36 
4-55,37 
4-55,39 


-i-59,29 
-+59,19 

4-59,09 
459,26 


4-59,12 
-+59,39 

4-59,25 


55,90    4-59, 5i 


4-59 
4-59 
4-59 
4-59 
4-59 
+59 
-+59 
4-59 
4-59 
4-59 
4-59 
-i59 
4-59 
4-59 
4-59 
4-59 
4-59 
4-59 
4-59 
+59 

4-59 
4-59 
4-59 

4-  4 

4-4 

4-  4 
4-  4 


4-  4,56    4- 


56,53    4-4,56    -+ 


3,82    4-  4,44 


4 
4 
4 
4 
4 
4 

+  4 
-+•4 
4 


16 

»7 

ï7 

18 

18 

'9 
20 

20 

21 

21 

22 

23 

24 
24 
28 

29 
3o 

33 

35 

37 

39 
40 

42 

45 
45 
46 
46 

49 
5o 

5o 

5i 
5i 

52 

52 

53 
53 


Asc.  droite 
app.  conclue. 


b     ■   • 
22.57.28,18 
23.  3.55,3i 
23.  9.38,78 
23.14.27,51 

23.22.25,85 

23.28.  8,56 
23.33. i5,47 
23.39.20,57 
23.52.37,70 
0.15.39,33 

0.33.43,46 
0.41.55,95 
I.  5.3o,3i 


20.40. 56, 5o 
20.49.  0,59 
20.54.37,35 
21.  I.  4)00 

21.  7.23,73 
21.17.  2,3o 
21.23.24,97 
21.27.42,84 
21.34*46,20 
21.39.43,35 

21.47-48,95 
21.52.38,51 
21.57.25,96 

22.  2.58,89 
22.40.58,58 
22.50.57,22 
22.57.28,45 
23.33. i5,4i 
23.52.37,82 

0.l3.21,24 

o. 31.32, 43 
0.41*55,79 
I.  3.23,o4 

19.34.50,52 
19.41.28,66 

I9-47-29)»» 
19.52.51,90 

20.17.33,16 

20.26.  2,3a 

20.30.29,90 

20.36.34,68 

20.40.56,48 

20.47*  ^'^4 
20.53.5o,oo 

21.  I.  3,91 
21.  8.36,66 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRUIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES.         a4  > 

Correcl.      Dist.  appar. 
L^  Réfr.         de  coll.     au  pôle  nord. 


Bar.      B' 


Lecture.       Microm. 


Septembre  28. 

p  Pégase 

45350  L.Ândromède. 
4554g  L.Andromède. 
45788  L.Andromède. 
45973  Lai,  Pégase. . 
4618a  Lai.  Pégase. . 

c  Poissons 

46565  Lai.  Pégase. . 

w  Poissons 

@  Pallas 

(®)  Hespéria 

0  Poissons 

(S)  Elpis 

Octobre  1. 

«  Cygne 

3a  Petit  Renard... . 
40705  Lai.  Cygne. . 

61'  Cygne 

?  Cygne 

41587  Lai.  Cygne.. 
^1817  Lai.  Cygne. . 
4t2oaa  Lai.  (^ygne . . 
4.2275  Lai.  Cygne , . 
4^444  Lai.  Cygne. . 
ia7o6  Lai.  Cygne.. 
42878  Lai.  lézard.. 
43oa8  Lai.  Lézard. . 
43'i3o  Lai.  Lézard . . 

(h)  Astrée 

4  4896  L.Andromède. 

^-  Péîase 

i  Poissons 

w  Poissons 

@  Pallas 

®  Hespéria 


o",7 


534 
53o 


0  Poissons 

(3)  Elpis 

Octobre  6. 

37409  Lai.  Cvgne . . 

X  Cygne 

37917  La*-  Cygne.. 
38 149  Lui.  Cygne. . 

7  Cvçne 

^9^93  Lai.  Cygne. . 
39794  Lai.  Cygne . . 
ioo3i  Lai.  Cygne. . 

s  Cygne 

4o385  1^1.  Cygne.. 
40G69  Lai.  Cygne  (") 

61'  Cygne 

41269  Lai.  Cygne.. 


57. 
570 

5G8 
565 


14,6 
14, a 


5a9    i3,9 


567     i3,8 


569     I 3 , 3 


571     ia,5 


ia,3 
ia,i 


11,6 
11,3 


637     14,5 


637     ï^î7 


SBPTEMBRS  1869. 


o         ' 

6a. 36. 
56.55. 
56.  o. 
53. II . 

58.54. 
56. ai . 
85.  3. 
57. a5. 
83. 5o. 
98.46. 

86.33. 
83.  6. 
88.47. 


5i,9 

48,7 
54, a 

10,7 

46,4 

44,1 
33,5 
a8,5 
a3,3 

28,5^ 
26,9 
a3,i 


>,o 


t 
ao. 

ao .   1,1 

ao.  0,6 

19.59,5 

19.58,8 

ao.  0,9 


ao.  0,4 
ao. 
ao. 
ao. 


Oi9 


0,5 
1,5 

19.55,9 


r.^ 


i9-^77« 
ao.  3,5 


OCTOBRE  1869. 


I 
6 

7 
o 

4 
4 
o 

8 
8 
8 
o 
8 
o 
o 

3 
o 

a 

7 
f 


56.3o.a6,5 

ao.  4, 

6a.a5.3a,8 

ao.  3, 

58.  0.  0,1 

ao.   1 , 

5i.5a.5a,8 

ao.   i, 

60.17.42,7 

ao.  0, 

58.34.55,4 

19.58, 

58.  o.3a,5 

19.58, 

5o.  9.46,1 

ao.  7, 

54.  8.59,9 

ao.   3, 

57.48.a7,7 

ao.    1, 

54.a8.34,5 

ao.   I, 

51.41.  9,7 

ao.  0, 

5i.   3.a8,i 

19.58, 

5i . i5.a5,4 

>9-57, 

IOI.56.  8,8 

ao.  0, 

54.11.    1,0 

ao.  4, 

62. 36. 5a, 6 

ao.  5, 

85.  3. 4a, 8 

ao.  a, 

83.5o.a5,6 

ao.  0, 

99.3o.a7,a 

ao.  a, 

86.55.40,6 

20.  a. 

83.  6.29,0 

20.    i , 

89.14.35,8 

ao.  a, 

56.18.33,6 

ao.   I , 

56.33.47,8 

20.   1 , 

53.53.3o,6 

ao.  0, 

56 .  5 . 3 1 , 3 

19.58, 

5o.  8.58,7 

19.58, 

53.29.31 ,5 

ao.  0, 

55 . 1  () .  1 0 ,  a 

«g.'^Q, 

5i.5'|.33,7 

19.58, 

5G.3o.2i ,a 

19.59, 

54.4'». 43,0 

20.    1 , 

56 .  0 . 3 1 , 9 

20.  0, 

5i  .52.5i , 4 

ao.  0, 

60.37.3Î .9 

20.  3, 

I 

9 
o 

9 

2 

7 
3 


36. 

55 

o 

II. 

54 
ai 

3 

a5 

5o 

46 

33 
6 

47 


5a, o 
48,0 
54,3 

ia,4 
48,8 
.a7,o 

44,6 
33,1 
29,3 
.aa,i 

.34,0 
3o,6 
,ao,6 


3o.a3 
a5.3o 
59.59 
5a.  5a 

17.43 

34.58 

0.35 

9.39 
8.57 

48.  a6 

a8.34 

41.  9 
3.3i 

i5.a8 
56.  8 
10. 58 
36.48 
3.42 
50.26 

3o.a5 

55.39 

6.a8 

14.33 


4  18.33 

4  33.46 

o  53. 3i 

a  5.33 


9.    I 
29.31 

16.  II 

54.37 
3o.a2 

44.4a 

o.3a 

52 .  Sa 

o     37.33 


I 
5 

9 
6 

7 
I 

9 
1 

I 

7 
4 
5 

a 

9 

8 

a 

a 
o 

a 


4 

8 


3 

4 
6 


4 

7 
5 

4 
2 

6 


4-0. aa, 3 
-f  0.16,0 
-ho.i5,i 
-l-o.ia,i 
■4  0.18, a 
-i-o.i5,4 
4-0.54,6 
4-0.16,6 
-4-0. 5a, 3 
4i.a9,3 

-ro.57,6 
-r  o .  5 1  , 1 
-M.  a, 3 


-ho.  i5 
-+  o .  aa 
40.17 

-4  o.  10 

^  0.19 
40.18 
-+  0.17 
-ho.  9 
40. i3 
-i-0.17 
4  o.i3 
4  o.io 
4-0.10 

-f-O.IO 

41.4a 
4-0. I 3 
-4-0. aa 

-ho. 55 
-i  0.53 
~\  1.33 

40.59 
-i-o.5i 
4^1.    4 


0  4o.i5 
7  -+  o.i5 

1  40. i3 
7  -+o.i5 


40.  9 
-I  f ) .  I  a 
4  o.i{ 
-f  0.14 
-ro.  i5 
40.14 
-T  o.  i5 

-1  o.  I  I 

4  o .  20 


7 
3 

3 

8 

9 
o 

4 
I 

a 

I 

6 

7 
o 

a 

5 

3 
6 

4 
1 

a 


4- 

4 


4 


4 


3',i 


3,6 
3,9 


i,3 


4,7 
1,4 

4,9 
5,3 


6,1 
5,3 
6,0 


8    4   5,6 
a 

6 

9 
o 

4 

I 

6 
5 
I 
8 
o 
3 


4  3,6 


-h   î,5 


-J    4,4 


["]  Lecture  diminuée  de  i'.  —  f'oir  le  Cnt.  el  l'observ.  de  sept.  a5. 
Observations,  —  Tome  XXIV. 


6a. 37. 
56.56. 
56.  I. 
53.11. 
58.55. 
56. ai. 
85.  4. 
57. a5. 
83. 5i. 
98.47. 

86.34. 

83.  7. 
88.48. 


17,8 
7,5 
12,9 
a8,o 
10,5 

45,9 
4a, 7 
53, a 
a5,i 

54,9 
35,1 
a5,a 
a6,4 


56. 3o.  44,1 
6a.a5.58, 1 

58.  o.aa,5 

5i.53.  8,7 

60.18.  8,9 

58. 35. ai, 4 

58.  o.58,6 

5o.  9.53,5 

54.  9.15,6 

57.48.49, I 
54. a8. 53,3 
5i.4i.25,5 
5i.  3.46,5 

5i.i5.44,4 
10! .57.56,6 

54. II. 16, 8 
6a. 37. 16, I 
85.  4-42,7 
83.5i.aî,6 
99.32.  4,î 

86.56.43,6 
83.  7.a5,5 
89.15.43,3 

56. 18. 53, a 

56.34.  7,2 
53.53.48,7 
56.  5  53,7 

5o.  9.i5,o 
53. a9. 48,6 
55. i6.3o,7 
54.54.56, I 
56. 30.43, 1 
54.45.  1,1 
56.  o.5a,3 
5i.53.  7,8 
60.37.58,6 


:u* 


M4 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN. 


G'.    Ob\      N 


Passage 
obaerTé. 


ASCENSIONS  DROITES. 

Asc.  droite 
•^  C-  C.  app.  conclue. 


OCTOBRE  1869. 


Octobre  12. 

45323  Lai.  Andromède.  7      lf 

45466  Lai. Andromède.  8.9    lp 

45660  Lai. Andromède.  7.8    lf 

V  Pégase LF 

46021  LjiI.  Pégase 8      lf 

e  Andromède lf 

465oo  Lai.  Andromède.  8      i.f 

46681  Lai.  Pégase 9      lf 

w  Poissons lp 

Octobre  26. 

Polaire ML-Ld 

(\S)  Eunomia UL-Ld 

♦  (Ô--  4-i2°46',8...  II     WL-Ld 

123  (Piazzi  ) ML-Ld 

@  Thélis ML-Ld 

7  Baleine ML-Ld 

41  Bélier UL-Ld 

ï  Bélier ML-Ld 

a  Baleine UL-Ld 

T  i"Bord MLul 

T  a*  Bord ML-Ld 

Octobre  29. 

12  Baleine AîL-Ld 

i3  Baleine ML-Ld 

976  Lai.  Andromède. .  4    ML-Ld 

i2o3  Lai.  Andromède.  ^    .\  L-Ld 

1329  Lai.  Poissons  ...  8.9  ML-Ld 

i438  Lai.  Poissons...  7.8  ML-Ld 

1557  Lai.  Andromède.  8.9  UL-Ld 

1704  Lai.  Andromède.  9    ML-Ld 

I  Poissons ML-Ld 

1977  Lai.  Poissons  . . .  ML-Ld 

2114  Lai.  Pois.-ons  . . .  5    ML-Ld 

Neptune ML-Ld 

Polaire ML-Ld 

2595  Lai.  Poissons ...  8    ML-Ld 

2710  Lai.  Poissons...  7.8  ML-Ld 

>j  Poissons ML-Ld 

(î)  Uranie ML-Ld 

a  Bélier ML-Ld 

(15)  Eunomia ml-l'1 

43 i9  Lai.  Triangle 8    ML-Ld 

^  (jt)  =:4-i2°22',8..  .  ML-Ld 

(17)  Thélis 10    ML-Ld 

7  Baleine ML-Ld 

41  Bélier ML-td 

I  Bélier ml-ixI 

Zr  i"  Bord ML-Ld 

2r  2*  Bord ML-Ld 

Novembre  11. 

s  Poissons ML 

Polaire • ml 


m 


6 

23.  2.36,25 

36,79 

-+-12,89 

23.  2.49,Ç8 

6 

23.  6.51,78 

52,29 

4-12,90 

23.  7.  5,19 

6 

23. 12. 12,65 

i3,i5 

• 

» 

4-12,90 

23  12.26,05 

6 

23. 18.40,10 

40,41 

53,27 

-f-i2,86 

4-12,91 

23.18.53,32 

6 

23.23.34,17 

34,59 

4-12,91 

23. 23. 47, 5o 

6 

23. 3i .32,37 

32,98 

46,11 

-+-13,13 

4-12,92 

23.31.45,90 

6 

23.37.  ^>oo 

5,53 

4-12,92 

23.37.18,45 

6 

23.43.   7,45 

7,90 

4-12,93 

23.43.20,83 

6 

23.52.24,56 

24,65 

37,7a 

-+-13,07 

+1^,94 

23.52.37,59 

10 

i . i I . 3o , 1 

38,8 

11,4 

8 

2.  9.i7,'*6 

17,81 

4-3o,ii 

2.  9-47. 9^ 

8 

2.22.43,19 

43,32 

4-3o,i4 

2.23.13, 46 

8 

2.28.20,85 

26,92 

56,94 

4-30,02 

4-3o,i5 

2 . 28 . 57 ,07 

4 

2.3i .i5,i3 

15,19 

4-3o,i5 

2.31.45,34 

6 

2.36.    3,22 

3,25 

33,69 

4-3o,i5 

2.36.33,40 

8 

2.41 •49)^1 

49,88 

»9i9'* 

-|-3o,o6 

-t-3o,i5 

2.42.20,03 

8 

2.5i .16,24 

16,45 

46,63 

4  3o,i8 

4-3o,i6 

2. 5i. 46,61 

8 

2.54.58,45 

58,49 

28,85 

4-3o,36 

-+-3o,i6 

2.55.28,65 

6 

3.  i.2'i,47 

24,63 

4- 30,17 

3.    1.54,80 

6 

3.   i.28,o5 

28,21 

4-30,17 

3.    1.58,38 

6 

o.22.5o,58 

5o,54 

23,79 

-+33,25 

4-33,28 

0.23.23,82 

6 

0.27.59,96 

59,9» 

32,93 

4-33,29 

0.28.33,20 

5 

o.3i.  7,71 

7^99 

4-33,29 

0.31.41,28 

6 

0.38.  5,62 

5,92» 

-i-33,29 

0.38.39,21 

6 

0.42.  0,22 

0,46 

4-33, 3o 

0.42.33,76 

6 

0.45.  0,09 

o,3o 

4-33, 3o 

0.45.33,60 

6 

0.48.16,10 

16,33 

4  33,3o 

0.48.49,63 

6 

0.62.33,28 

33, 5i 

4-33, 3o 

0.53.  6,81 

6 

0.55. 38, 18 

38,25 

11,56 

4-33,31 

4-33, 3o 

0.56.II ,55 

6 

1.  0.37,27 

37,57 

4-33, 3i 

I.    1.10,88 

6 

i.  3.56,57 

56,86 

-h33,3i 

I.  4-3o,i7 

8 

1.  7.  9,34 

9»39 

4-33, 3i 

I.  7-42, 7« 

10 

1. Il .3o,i 

38,8 

10,6 

? 

1.18.54,80 

55,07 

4-33,32 

1.19.28,39 

6 

1.22.    i , I 5 

1,37 

4-33,32 

1.22.34.69 

5 

1.23.57,90 

58, 06 

3i,5i 

433,45 

4-33,32 

1.24.31, 38 

1.51.48,37 

48,54 

4-33,34 

1 .52.21 ,88 

6 

1.59.17,20 

17,43 

50,78 

4-33,35 

-5-33,35 

I .59.50,78 

8 

2.  0.22,48 

22,83 

4-33,35 

2.  6.56, 18 

6 

2.14.   3,12 

3,42 

-+-33,30 

2.14.36,78 

8 

2. 19.43,28 

43,41 

4  33,36 

2.20.16,77 

2.28.22,48 

22 ,  54 

4  33,37 

2.28.55,91 

6 

2.36.  0,32 

0,35 

33,72 

433,37 

4-33,37 

2.36.33,72 

6 

2.41.40,39 

46,66 

19^98 

-i  33,32 

4-33,38 

2.42.20,04 

6 

2.5i.i3, i5 

i3,36 

46,67 

-r33,3l 

-r-33,38 

2.5i .46,74 

6 

2.59.47,7'^ 

47.88 

4-33,39 

3.  0.21,27 

6 

2.59.51 ,25 

5i,4i 

4-33,39 

3.  0.24,80 

6 
10 


NOVEMBRE  1869. 

0.55.16,64     16,72     11,53     4-54,81 
i.u.  4,1      12,8       6,9 


GRAND  INSTRDR|ENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 
Bar.     V         Lecture.       Microm.        L^ 


2143 

Correct.     Dist.  tppar. 
Réfr.        de  coll.     an  pôle  nord. 


Octobre  6. 

ff  Cygne 

41707  Lai.  Cygne.. 
41876  Lai.  Cygne.. 
42193  Lai.  Cygne . . 
4^496  Lai.  Cygne.. 

16  Pégase 

ïï  Pégase 

Octobre  9. 


39434  Lai.  Cygne 
39794  Lai.  Cygne 

a  Cygne 

40181  Lai.  Cygne 
3a  Petit  Renard.. 

6i*Cygne 

41 353  Lai.  Cygne 
41 554  Lai.  Cygne 

41749  Lai-  Cygne 
4r938  Lai.  Cygne 
42143  Lai.  Cygne 

c  Pégase 

425i4  Lai.  Cygne 
16  Pégase 

42904  Lai.  Pégase 
43o84  Lai.  Pégase 
43^67  L.  ir*  Pégase 
43442  Lai.  Pégase 
436!28  Lai.  Pégase 
42823  Lai.  Pégase 
43975  Lai.  Pégase 

12  Pégase 

Octobre  il. 
36759  Lai.  Cygne 

p  Cygne 

37356  Lai.  Cygne 
37757  Lai.  Cygne 
37956  Lai.  Cygne 
382oa  Lai.  Cygne 


o",7 


638 
638 


38670  Lai.  Cygne 

7  Cygne 

a  Cygne 

Octobre  12. 

X  Aigle 

C  Bl4-i'",i3... 
^  Aigle 


38682  Lai.  ^* Cygne 

a  Capricorne 

p  Capricorne 

*  Jl  =  22''2l"42* 

44i5i  Lai.  Pégase 

ïj  Pégase 

44642  Lai.  Lézard 
44817  Lai.  Pégase 
449^7  Lai.  Pégase 
p  Pégase 


6(6  18,3 


646  17 ,9 


649  «7i9 


646  16,4 

641   |3,2 


648 
646 


OGTOBRS  1869. 


5i.  8.3i,9  20.  2,2  8.3o,5  -4-0.10,2 

55.48.29,9  20.   1,1  48.29,6  4o.i5,i 

54.23.  4,7  20.  2,6  23.  3,2  -fo.i3,6 

57.27.  4,7  20.  2,7  27.  2,5  -fo.16,9 

57.35.41,0  20.  0,0  35.41,5  -1-0.17,1 

64.40.29,4  19.59,8  4o.3o,6  4-0.25,2 


5,2 


12,9 

12,3        60.27.    ^>^      ^^'    4)2      27, 


0,1 


f-  5,5 
4,4 


5o.  4.19 
55. 16.11 
45.10.34 
58.17.41 
62.25.29 
5i.52.52 
55.53.59 
57.55.47 
56.57.54 
50.29.55 
57.52.  9 
80.42.13 
53.17.  4 
64.40. 3o 
56.58.52 
57.47.38 
57.27.  5 
54.28.58 
55. 3i .47 
56.  0.18 
58.  5.  I 
60.26.58 

54.14.49 
62.17.58 
57.52.42 
52.  o.5i 
51.33. 58 
52 . 1 4 •  1 1 


56.41.22 
6^2  il ,9  5o.  9.  2 
643     11,8      45.10.35 


648     17,2 


16,7 
14,4 


97.17.18 

111.32.32 

83.53.55 

53.32.  1 
109.29.  2 
io8.i2.i3 

58.58.54 

59.51.34 
60.27.    1 

53. 15.40 
56.28.39 
56.37.18 
62.36.5o 


4 
3 

o 

8 

6 

3 

9 
5 

3 

3 

4 

7 
6 

o 

6 

2 

5 

5 

2 
2 

9 
4 

o 

9 


20.   î 

«9-59 
■  9.58 

«9-59 
20.  o 

20.  o 

19.58 

20.   I 

19.58 

19.58 

20.   I 

20.  o 

19-59 

19-59 

19.57 

20.   3 

20. 

20. 

20. 

20. 

19-59 

19-59 

20,  2 
20.  1 
8  20.  I 
4  20.  o 
7  20.  o 
o     19.59 


o 

2 


/ 
I 

6 

8 

7 
4 
3 
3 
8 


'9-59 
20.   1 


2  20.  o 

0  20.  o 

3  20.  5 

1  20.  3 


20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 


4 

7 
o 

o 

2 
3 
2 
o 
o 
3 


7 
I 

2 

4 

3 
I 

8 
I 

7 
5 

I 

3 

3 

o 

o 

6 

5 

o 

3 

o 

I 


7 
6 

8 

6 

o 

o 

7 
6 

2 

8 


4.18 
16.12 
10. 36 
17.43 
25. 3o 
52.53 
54.  2 

55.47 
57.56 

29.57 

52.  9 

42.14 
17.  6 

40.32 

58.56 

47.35 

27.  4 

28.58 

31.47 

0.18 

5.  3 

27.  o 


2  14.47 
I  17.59 

I  52.42 

9  o.5i 

3  33 . 59 
3  14.12 

8  41.23 

8  9.   1 

9  10.35 

9  i7-'7 

5  32.26 

7  53.53 


31.57 
28.55 
12. 12 
58.55 

51.34 
27.  o 
i5.38 
28.39 
37.18 
36.48 


8 
6 

9 

7 
6 

o 

o 

3 

o 

5 

3 

6 

I 

o 

2 

5 

5 

5 

6 

9 

9 
8 

4 
3 

7 

4 


-ho. 20, 3 


-1  o.  8,9 

-f  0.14,3 

Ho.  4,0    4-3,4 

4-0.17,5 

4  0.22,1     '\-  3,8 

-1-0.10,8    4-  3,5 

4-o.i5^o 

4  0.17,2 

4-0.16,1 

4-0.  9,4 

4-0.17,1 

4-0.47,0    4-  5,0 

4-0.12,2 

40.24,8    4-  4, a 

4-0.16,2 

4-0.17,0 

4-0.16,7 

4-0.13, 5 

4-0.14,'^ 
4-0. i5, 2 
-1-0.17,4 
4-0.20,0    4-  3,6 


-|-o.i3,5 

4-0.22,4 
4-0.17,4 
4-0. 11 ,1 
3  4-0.10,7 
8    4-0.11,4 


4-  4,2 


1  40.16,2 

2  4  0.  9,2 


5    4-0.  4,1    4- 


4-  3,2 
4,6 


6  4-1.24,9 

9  4-2.38,8 

o  4-0.52,8 

4  40. 12,5 

3  -1-2.22,9 

4  4-2.14,2 

4  4-0.18,6 

2  4-0.19,5 

4  4-0.20,2 

4  4-0.12,4 

6  -Ho.i5,8 

7  4-0.16,0 
2  -ho. 22,7 


4-  3,5 

+-  2,7 


2,8 


4-  3,4 


5i.  8.45,3 
55.48.49,3 

54.23.21 ,4 
57.27.24,0 
57.36.  3,2 

64.41.  0,4 
60.27.25,0 


5o.  4.3i,6 
55.i6.3o,8 
45.10.44,8 
58. 18.  5,1 
62.25.56,6 
5i.53.  7,7 
55.54.20,9 
57.56.  8,4 
56. 58. 16,0 
5o.3o.io,8 
57 . 52 . 3o , 3 
80.43.  5,5 

53. 17.22.2 

64.4'.  0,7 

56.59. 16.3 
57.47.56,4 

3 y  .  2y  .  jLj  ,  1 

54.29.15,9 

55.32.  6,2 
56.  o.38,o 
58.  5.25,2 
60.27.24,7 

54.15.  4,9 

57.53.  4,1 
52.  1.  6,5 
51.34.14,0 
52.14.28,2 

56.4'  43,3 


+  4,4 

3i*. 


97.18.46,3 

111.35.  9,5 

83.54.49,6 

53.32. I 3, 7 

109.31 .22,0 

108. 14. 3o, 4 

58.59.17,8 

59.51 .57,5 

60.27.24,4 
53.i5.54,6 
56.28.59,2 
56.37.38,5 
62.37.14,7 


a46         GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.    Ob'.      N 


Novembre  20. 

f  Poissons iiL*Ld 

Neptune ml-lcI 

Polaire ML-td 

a665  Lai.  Poissons.. . .  7    ML-td 

u  Poissons ML-Ld 

2869  Lai.  Poissons. ...  7    ML-Ld 

2970  LaL  Poissons. ...  7    UL-td 

V  Poissons ML-Ld 

0  Poissons ML-Ld 

3278  LaL  Bélier 7    ML-Ld 

3400  Lai.  Bélier 8    ML-Ld 

3494  Lai.  Bélier 3    ML-Ld 

3594  Lai.  Bélier 6    ML-Ld 

3683  Lai.  Bélier 9    ML-Ld 

3777  Lai.  Bélier 7.8  ML-Ld 

3853  Lai.  Bélier 8    ML-Ld 

jj.  (E)  =  4-  4'*  >o'. 4 «L-Ld 

jr  i"Bord ML-Ld 

jr  »•  Bord ML-Ld 

5541  Lai.  Bélier 8    ML-Ld 

(X  Baleine ML-Ld 

6724  Lai.  Bélier 6.7  ML-Ld 

^  (J)  =  4-2a**4i',o...  8.9  ML-Ld 

^Bélier ML-Ld 

(g)  Thalia ML-Ld 

Ç  Taureau ml-l(1 

6483  Lai.  Taureau 8.9  ML-Ld 

6568  Lai.  Taureau 8    Mir-Ld 

6656  Lai.  Taureau 9    ML-Ld 

6745  Lai.  Taureau 8.9  ML-Ld 

(i)  Cérès ML-Ld 

@  Calypso ML-i-d 

7Taureau uL-iA 

Aldébaran ml-i^ 

m  Taureau ML-Ld 

C  a' Bord ML-Ld 

NoTembre  30. 

Polaire ML-Ld    ao 

n  Poissons ML-Ld      6 

V  Poissons ML-Ld      6 

0  Poissons ML-Ld      6 

Décembre  5. 

«Couronne Pr 

Décembre  6. 

O  !•'  Bord PT 

O  a' Bord Pr 

P  Andromède ML-Ld 

Polaire ML-Ld 

aSSi  Lai.  Poissons —  ML-Ld 

n  Poissons ML-Ld 

j|.  (©  =  4-a8"34',3...  8    ML-Ld 


6 

8 

lO 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

7 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

8 

6 
6 
6 
6 
6 

6 

8 

6 
6 
6 
6 


39,76 
3i,6i 


Passage 

observé.  T 

NOVEMBRE  1809. 

h  m  •  • 

0.56.  a, 07  ayi5 

.  5.40,04  40,10 

.11.39,8  54 > a 

85  i5,o4 

oa  22,19  3i,49 

69  34»9i 
97  36, 10 
1 3  3o ,  1 9 
08  aa , I 8 
28  58,47 
10  a5,3o 
88  18,11 
3i  5,5i 

80  9,94 

83  51,95 

58  54,81 

24  471^9 

65  a8,8a 

26  32,43 

45  3,65 
a8  19, 3a 
94  6,09 

46  54,61 
o3  a,a5 

70  49f85 


.ai.i4 
.a4.aa 

.27.34 
.3o.35 
.34.30 

.38.22 

.40.58 
.44-25 

.47. '7 
.5o.  5 

.53.  9 

.55.5i 

.58.54 

a-  9i7 

2.48.28 

a. 48. 32 
a. 53.  3 
a. 55. 19 
a. 59.  5 
3.  0.54 
3,  4.  ^ 
3.10.49 

3.19.57 
3.a4.  8 
3.26.49 
3.29.45 
3.33.11 

3.39.24 

3.47.  1 

4.1a. 14 
4.'î8.i7 

4 . 59 . 36 

5.13.39 

1 .11.16 
1.24.  6 
1.34.15 
1.38.  6 


",49  -+•  9>34 

3,2 


9,3o 


9,57 
9,43 


29,0a 


11,89  -f  9,64 


97  58 ,08   7 , 5o 
62   8,83 

4i  49,63 

78  45,99 

o3  11,18     I 

70  24,85 

10   I ,aa 

oa  14,20  23,78 

8a  18,01  37,71 

i3  36,34 

09  39, 3i 


3 

54 

07 
72 


3o,7 
6,71 

i5,i3 
6,82 


57  3 

3i',44  -t-^4,73 

39,7a  -f-24,59 

31,57  -1  24,75 


DÉCEMBRE  1869. 


10     15.28.37,69    38, la      d,55    H-3o,43 


C. 


Asc.  droite 
tpp.  condim. 


9,38   0.56.11,53 
4-  9,38   1.  5.49,48 


M-  9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
•^  9 
-H  9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 


-f- 


4- 
-4- 

-4- 


+  9,4a  -+■ 


H- 


4- 
9,58  -f 
4-  9»7«>  -+■ 


9 
9 


41  i.ai.a4,45 

4a  i.a4.3i,6i 

4a  1.37.44,33 

4a  1.30.45,53 

43  1.34.39,63 

43  i.38.3f,6i 

43  i.4i-  7,90 

44  1.44.34,74 
44  i.47-a7»55 

44  1.50.14,95 

45  1.53.19,39 

45  1.56.  1,40 

46  1.59.  4,^7 

47  a.  9.56,76 
5i  a.48.38,33 
5i  3.48.41,94 
53  a. 53. 13,17 
5a  a. 55.28,84 
53  2.59.15,63 
53  3.  1.  4,14 

53  3.  4.11,78 

54  3.10.59,39 

55  3.ao.  7,63 

56  3.34.18,39 
56  3.36.59,19 

56  3.39.55,55 

57  3.33.30,75 

57  3.39.34,42 

58  3.47.10,80 

61  4.13.33,81 

63  4.38.37,64 

67  4*^.46,01 

68  5.13.48,99 


6 

i6.5o.5o,45 

5o,o4 

-+-30,60 

16. 5i. 20 ,64 

6 

16.53.11,83 

11,41 

-h3o,6o 

16.53.42,01 

6 

I.   1.55,71 

56,13 

27,28    -|-3i,i6 

4-3 1,22 

I.  3.37,34 

10 

i.ii.  8,8 

33,2 

53,7 

6 

1.17.36,03 

26,35 

+3i,25 

1.17.57,60 

6 

1.23.59,95 

0,12 

3i,4o    +3i,28 

4-3 1,26 

i.a4.3i,38 

6 

1 .37.  o,o3 

0,36 

4-3 1,36 

1.37.31,62 

GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


Bar.      9' 


Lecture.       Microm. 


a45 

Correct.      Dist.  appar. 
Réfr.         de  col) .     au  pôle  nurd . 


OCTOBRE  1869. 


Octobre  12.  o"",; 

45323  L.Andromède. 
4  5466  L  Andromède. 
4566o  L.  Andromède. 

M  Péga.<$e ,  o 

46oai  Lai.  Pégase..      6i6-Hi4)i 

t  Andromède 

465oo  L.  Andromède . 
46081  Lai.  Pégase., 
w  Poissons 645    i3,9 

Octobre  26. 

@  Eunomia 557      ^  «  5 

*  A  =a''23"i3V  .. 
123  (Piazzi)  II** 

@  Thétis 

7  Baleine 

41  Bélier 558      2,3 

f  Bélier 

a  Baleine 

ZrBI.. 556      1,5 

ZrBS 556  -hi, 5 

Octobre  29. 

12  Baleine 642  — o,5 

i3  B.jléine 

976  L.  Andromède.. 
i2o3  L.  Andromède. 
1329  Lai.  Poissons.. 
1438  Lai.  Poissons^. . 
i557  L.  An.Iromède. 
1704  L.Andromède.      636  -   o,5 

K  Poissons 

1977  Lai.  Poissons.. 
2114  Lai.  Poissons. . 

Neptune 

Polaire  -ho",  12... . 
2595  Lai.  Poissons. . 
2710  Lai.  Poissons., 
n  Poissons 63 1  —0,7 

@  Uranie 

a  Bélier 

(is)  Eunomia 628  —  i  ,2 

4 3^9  Lai.  Triangle.. 

♦  A  =  2'* 20"  17*. .. 

@  Thétis 

7  Baleine. 628  —  i  ,2 

41  Bélier 

(  Bélier 

ÎT  centre 628  —1,1 


51.47.  3,7 
53.40.54,2 
54.36.57,5 
67.18.  3,9 
59.19.53,6 
47.26.52,8 

52.48.  4,5 
58. 40. 56, 9 
83. 50.26, 7 


54.50.42 


»      p 
20.  4,3 

20.   5,2 

20.  5,6 

19.58,8 

1,5 


20. 
20. 
20.  0,1 


1,0 


20. 
20.  0,8 


46.59,7 
40.49,6 
36.52,8 
18.  6,1 
19-53,1 
26.51 ,9 
48.  5,4 
40.57,3 
50.27,3 


77.12. 
83.43. 

84.24. 

87.17. 
63. 16. 
69.10. 
86.24. 
74.10. 
74.10. 


17 
16 

ai 

52 

20 

23 

17 

26 

20 


94.39.16 

94.I7-Ï9 

61 .23. 19 

60.22.  7 
67.34.22 
69.17.15 
66.52.24 
67.16.24 

. 82.47.44 
60 . I 5 . 3 I 

60.33.41 

84.37.34 

1.23. {8 

63.  7.  o 

67 . 50 . 20 
75.18.53 


/4 


8.t| 


67.  8.45 
55.  7. I I 
60. I 5. 38 
77.30.34 
84.38.17 

87.17.52 
63. 16. i5 
69. 10.22 
74. 16.52 


,8 

20.11,3 

5o.3a,a 

,7 

19-55,8 

12.22,9 

,3 

20.  5,5 

43.11,8 

,3 

ao.  4,9 

24.20,2 

,7 

20.  8,7 

17.44,5 

,6 

20.  8,6 

i6.i3,2 

»7 

20.  2,6 

10.22,3 

»9 

20.  2,0 

24.16,8 

,5 

19.35,8 

io.5i,6 

,5 

20.24,0 

10.  3,5 

,7 

20.  6,5 

39.10,7 

,a 

20.  8,6 

«7-ïo,9 

,8 

20.  7,8 

23.1 3, 6 

,6 

20.  4)5 

22.  4,4 

,6 

20.  5,1 

34.18,2 

,» 

ao.  7,5 

17.  8,3 

,3 

20.  5,0 

52.20,3 

>7 

20.  3,6 

16.21 ,7 

i7 

20.  3,4 

47-41, 7 

,6 

20.   3,8 

15.28,9 

,a 

19.58,9 

35.43,6 

i7 

20.    1,2 

37.34,1 

,8 

19-57)4 

23.53,7 

,0 

19.55,9 

7.   5,3 

,0 

20.  6,0 

5o.i4,9 

»9 

ao.  7,4 

18.47,8 

,1 

19.55,6 

8.19,5 

,7 

20.  3,8 

8.42,8 

,4 

20.  6,2 

7.  5,3 

,4 

20,  2,7 

i5.36,8 

,a 

20. 10,5 

36.24,4 

,0 

20.  5,6 

38.12,5 

,9 

20.  8,9 

ï7-44,7 

,3 

20.   2,5 

16.14,0 

,8 

20.   1,0 

10.23,0 

,7 

19.59,0 

16.54,4 

1-0.10,8 

fO.12,8 

4-0. i3, 8 
-ro.28,3 
1-0.19,0 
-^  O.  6,4 
4-0.11,9 
4-0.18,3 
-ho. 53,2 


-i-0.l4 

4-0.43 

-ho. 54 

4-0.56 

4-1.2 
4-0.24 
4-0. 3i 

-hi.  o 
4-0. 38 
4-0. 38 

4-1 .22 

4-1 .21 

-t-O.22 

4-0.21 

-ho,3o 

ho.32 

+•0.29 

-ho. 29 

4-0.54 

4-0.21 
4-0.21 

4-0.57 
— o.5o 

4-0.24 

4-0. 3o 
4-0.41 

4^0.39 

4-0.29 

4  o.i5 

4-0.21 
4-0.45 

+0.57 

4  1.  3 
4-0.24 

4  0.32 

0.39 


5 
4 

o 

o 
3 
8 
2 

9 
9 

2 
o 
5 
2 
3 
6 
3 

9 
I 

1 

5 

7 

7 
5 

6 

3 

6 

7 
2 

I 

I 

8 

5 

8 

4 
8 


f-  4,5 
4,3 


4-  4,4 


^  5,4 

^6,2 
■h  5,5 


5,8 


4,7 
4,7 


4-  5,0 


4,5 


H-  4,0 


4-  4,6 
H-   3,9 


51.47.14,3 
53.41.  6,2 

54.37.10,4 
67.18.38,2 
59.20.15,9 

47-27.  2,1 
52.48.21 ,1 
58.41. 19,4 
83.51.24,3 


54.50. 52, { 

77.13. 12,0 
83.44'  i'^,a 

84.a5.2i ,9 

87.18.52,2 
63.16.43,2 
69.10.59,8 
86.25.22,7 
74. 11.36,2 
74.10. Î8,i 

94.40.37^ 
94. 18.36,4 
6] .23.40 
6o.22.3o 
67.34.53 
69.17.45 
66.52.54 
67. 16. 56 
82.48.40 
60, i5.54 
60. 36.  9 
84.38.36 
1.23.  7 
63.  7.34 
67 . 5o . 5o 
75.19.33 

74.  9-  3 
67.  9.17 
55.  7.25 

60.16.  2 
77.37.14 

S4.39.14 
87.18.52 
63. 16.43 
69.10.59,9 
7i. 17. 38,7 


6 
I 
o 

4 
1 
I 
3 
5 
6 
3 
5 
3 
o 
6 

6 

o 

o 

4 

o 

8 

». 

3 
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G'.    Ob^      N 


NoTembre  20. 

f  Poissons ML-Ld      6 

Neptune ML-td      8 

Polaire ML-ud    lo 

a665  Lai.  Poissons. ...  7    ML-td 

fi  Poissons ML-Ld 

2869  Lat.  Poissons 7    ML-Ld 

2970  Lai.  Poissons. .. .  7    ML-Ld 

V  Poissons ML-Ld 

0  Poissons ML-Ld 

30178  Lai.  Bélier 7    ML-Ld 

3400  Lai.  Bélier 8    ML-Ld 

3494  Lai.  Bélier 3    ML-Ld 

3594  Lai.  Bélier 6    ML-Ld 

3683  Lai.  Bélier 9    ML-Ld 

3777  Lai.  Bélier 7.8  ML-Ld 

3853  Lai.  Bélier 8    ML-Ld 

^(0  =  4-4'*  io',4 ML-"1 

j;  1'^  Bord ML-Ld 

jr  »•  Bord ML-Ld 

5541  Lai.  Bélier 8    ML-Ld 

a  Baleine ML-Ld 

6714  Lai.  Bélier 6.7  ml-lU 

ît^  (E)  -  -i-2a'*4l',0...  8.9  ML-Ld 

(J  Bélier ML-Ld 

(g)  Thalia ML-Ld 

Ç  Taureau ML-Ld 

6483  Lai.  Taureau 8.9  ML-Ld 

6568  Lai.  Taureau 8    Mir-Ld 

6656  Lai.  Taureau 9    ML-Ld 

6745  Lai.  Taureau ....  8.9  ML-Ld 

(?)  Cérès ML-Ld 

(g)  Calypso ML-Ld 

7  Taureau ML-Ld 

Aldébaran ML-Ld 

m  Taureau ML-Ld 

C  2"  Bord ML-Ld 

NoTombre  30. 

Polaire ML-Ld 

q  Poissons ML-Ld 

V  Poissons ML-Ld 

Q  Poissons ML-Ld 

Décembre  5. 

«  Couronne Pr 

Décembre  6. 

O  !«'  Bord PT 

O  a*  Bord Pr 

P  Andromède ML*Ld 

Polaire ML-Ld 

a55i  Lai.  Poissons....  ML-Ld 

D  Poissons ML-Ld 

,|.  (D  =  4-a8*»34',3...  8    ML-Ld 


6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

7 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

8 

6 
6 
6 
6 
6 

6 

8 

6 
6 
6 
6 

20 
6 
6 
6 


Passage 
observé.  T 

NOVEMBRE  1809. 


AsG.  droite 


C'  app.  conclue. 


h     m     • 

0.56.  2,07  SI 

•  5.40,04  40 

.11.39,8  54 

.21.14,85  i5 

.a4*3^i02  ^2 

.27.34,69  34 

.3o.35,97  36 

.34.30,1 3  3o 

.38.22,08  22 

.40.58,28  58 

.44-2^)(o  2^ 

.47.17,88  18 

.5o.  5,3i  5 

.53.  9,80  9 

.55.51,83  5i 

.58.54,58  54 

2.  9.47i'4  47 
2.48.28,65  28 
2.48.32,26  32 
2.53.  3,45  3 
2.55.19,28  19 
a. 59.  5,94  6 

3.  0.54,46  54 
3.  4*  2)03  2 

3.10.49,70  49 

3.i9«57i97  58 

3.24.  8,62  8 

3.26.49,41  49 

3.29.45,78  45 

3.33.ii,o3  II 

3.39.24,70  24 

3.47-   i,io  I 

4.12.14.02  14 
4.28.17,82  18 
4.59.36,13  36 
5.13.39,09  39 

1.11.16.3  3o 
1.24.  6,54  6 
1.34.15,07  i5 
1.38.  6,72  6 


i5 
10 
2 

04 

«9 

9ï 
10 

»9 
18 

47 
3o 

il 

5i 

9i 
95 
81 

^9 

82 

43 
65 

32 

09 
61 

25 

85 

08 
83 
63 

99 
18 

85 

22 

20 
01 
34 
3i 


iï»49    +  9i34 

3,2 

3i,49    -+-  9»3o 


39,76 
3i,6i 


-^  9,57 
9,43 


29,02 


11,89    +  9,64 


23,78 
27,7" 


7  57,3 

71  3i,44  -t-24,73 

i3  39,72  4-24,59 

82  31,57  -r  24,75 
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10     15.28.37,69    38,12      à, 55    H-3o,43 


9,38     0.56.11,53 
4- 9i38      1.5.49,48 


•^1-  9 
4-  9 
4  9 
^  9 
-H  9 
9 
9 
•^  9 
-H  9 
9 
9 


9 

-4-  9 

-^  9 
-+-  9 
-^  9 

-r-  9 
4-  9 
-H  9 

-H  9 

-+-  9 

9 


H- 


7,5o    4-  9,4a    4-  9 

9 
9 
9 
9 

9 


4- 

9.58    -h 
4-  9»70    + 


4- 


9 

9 
9 
9 
9 


41  1.21.24,45 

42  1. 24.31,61 
42  1.27.44,33 

42  1.30.45, 5) 

43  1.34.39,62 
43  1.38.31 ,61 

43  1.41.  7i90 

44  1.44.34,74 
44  i.47-27t55 

44  1.50.14,95 

45  1.53.19,39 

45  1.56.  1,40 

46  i.59.  4,»7 

47  2.  9.56,76 
5i  2.48.38,33 

51  2.48.41,94 

52  2.53.13,17 

52  2.55.28,84 

53  2.59.15,6a 
53  3.  1.  4, «4 

53  3.  4.11J8 

54  3.10.59,39 

55  3.20.  7,63 

56  3.24.18,39 
56  3.26.59,19 

56  3.29.55,55 

57  3.33.20,75 

57  3.39,34,42 

58  3.47.10,80 

61  4*12. 23, 81 

63  4.28.27,64 

67  4.59.46,01 

68  5.13.48,99 


6 

i6.5o.5o,45 

5o,o4 

4-3o,6o 

16. 51.20,64 

6 

16.53.11 ,82 

11,41 

4-3o,6o 

16.53.42,01 

6 

1.   1.55,71 

56,12 

27,28    4-3i,i6 

4-3l,22 

I.  2.27,34 

10 

1.11.  8,8 

23,2 

53,7 

6 

1.17.26,03 

26,35 

4-3 1,25 

1.17.57,60 

6 

1.23.59,95 

0,12 

3i,4o    +3i,28 

4-3 1,26 

1.24.31,38 

6 

1.27.  o,o3 

0,36 

4-31,26 

1.27.31,62 
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Correct.     Dist.  appar. 
de  coll.     au  pôle  nord . 


Horemliro  20.         o",7 

c  Poissons » 

Neptune 645  H-a,7 

Polaire  — 1",83 

!i483  Lai.  Poissons.. 
2665  Lai.  Poissons. . 

n  Poissons 

ftSSg  Lai.  Poissons.. 
2970  Lai.  Poissons. . 

7  Poissons 645      2,3 

o  Poissons 

3278  Lai.  Bélier. . . . 
3400  Lai.  Bélier — 
3494  Lai.  Bélier.... 
3594  Lai.  Bélier.... 
3683  Lai.  Bélier. . . . 

3777  Lai.  Bélier 

3853  Lai.  Bélier.... 

•  ji  ==a''9"57* 643      1,9 

Z'centre 643      1,9 

5541  Lai.  Bélier.... 

a  Baleine 

5724  Lai.  Bélier.... 

*m  =  3''i"4» 

^Bélier 

@  Thalia 

6268  LaU  Bélier 

(  Taureau 

6483  Lai. Taureau.. 
6568  Lai.  Taureau. . 
6656  Lai.  Taureau.. 
6745  Lai.  Taureau.. 

(T)  Cérès 642      1,4 

@  Calypso 

7  Taureau 

Âldébaran 

m  Taureau 

CBS  — 1-,52 640      0,6 

Norembre  30. 

n  Poissons 5i6      3,i 

V  Poissons 

o  Poissons 5i7  -f3,i 

Décembre  5. 

a  Couronne 668  —2,4      62.50. 20, 3    20.  7,3    5o.i4,4    ^  0.24,5    +0,6 

Oécembre  6. 

O  BI  —  o",  i3 669—1  >a 

OBS4-i-,a2 

p  Andromède 648  —0,1 

Polaire  —4",  68.... 
a55f  Lai.  Poissons.. 
9]  Poissons 

>!.*==  l''27*32'... 


0        t        m 

t 

p 

1     » 

t     1 

V 

• 

0     »     « 

82.47*50,2 

20. 

7,0 

47.43,7 

+0.53,5 

-h 

3,9 

82.48.41,0 

84.48.42,5 

20. 

5,1 

48.38,2 

H-0.57, 

,5 

84.49-39,5 

1.23.47,6 

20. 

3,2 

23.46,9 

-  o.5o, 

2 

1.23.  0,5 

79.18.  0,4 

20. 

3,1 

17.58,0 

-fo.47i 

A 

79.18.49,2 

73.35.  1,9 

20. 

3,7 

34.58,9 

-ho. 38, 

3 

73.35.41,0 

75.18.51,7 

20. 

4,1 

18.48,9 

-fo.40, 

9 

4- 

3,3 

75.19.33,6 

70.29.  0,4 

20. 

1,9 

28.59,4 

-fo.33, 

»9 

70.29.37,1 

78.34.25,8 

20. 

5,8 

34.20,2 

-1-0.46 

,ï 

78.35.10,1 

85.  9.23,0 

20. 

5,0 

9.19,0 

-fo.58 

,2 

4- 

3,8 

85.10.21,0 

81.29.  ^>i 

20. 

3,6 

28.59,3 

H  o.5i 

»a 

4- 

5,1 

81.29.54,3 

73.41.  0,0 

20. 

5,1 

40.55,7 

4-0. 38 

,5 

73.41.38,0 

72.50.  3,1 

20. 

i,ï 

5o.  3,1 

4-0.37 

»a 

72.50.44,1 

69.49.12,3 

20. 

4,5 

49.  «,6 

-♦-0.33 

,0 

69.49-45,4 

72.48.31,9 

20. 

5,3 

48.27,7 

-fo.37 

,2 

72.49.  8,7 

78.14.51,7 

20. 

9,» 

14.42,-9 

-fo.45 

J 

78.15.32,4 

79.35.46,9 

20. 

2,8 

35.44,8 

-H>.47' 

r9 

79 . 36 • 36 , 5 

70.   i.i3,6 

20. 

4,îi 

1.10,4 

~î-o.33, 

,3 

70.   1.47,5 

85.48.38,2 

20. 

6,8 

48.32,5 

H-0.59 

.6 

85.49.35,9 

75.  5.29,6 

20. 

1,8 

5.25,6 

-ho. 40, 

,6 

75.  6.10,0 

72.30.10,7 

20. 

0,7 

3o.io,9 

-h-o.36, 

8 

72.3o.5i ,5 

86.24-21,0 

20. 

^,3 

24.19,6 

4-1.  O3 

.9 

4- 

3,6 

86.25.24,3 

77.18.17,4 

20. 

4,0 

18.14,3 

+0.44, 

.1 

77.19.  2,2 

77.18.13,0 

20. 

4,1 

18.  9,8 

-ho.44, 

2 

77.18.57,8 

70.45.24,8 

ï9- 

59,5 

45.26,0 

4-0.34, 

3 

4-  4,1 

70.46.  4,1 

76.50.53,7 

20. 

6,0 

5o.48,4 

+  0.43, 

5 

76.51.35,7 

77.49.23,9 

20. 

7,9 

49.17,0 

4-0.45 

,û 

77.50.  5,8 

80.42.36,8 

20. 

6,4 

42.3i,3 

4-0.49 

>9 

4- 

3,6 

80.43.25,0 

71.38.14,3 

20. 

8,0 

38.  7,4 

4-0.35 

,6 

71.38.46,8 

70.37.54,2 

20. 

4,6 

37.50,6 

4-0.34, 

2 

70.38.28,6 

71.49.32,5 

ao. 

5,7 

49.28,0 

-ho.  35, 

>9 

71.50.  7,7 

76.5i.3o,9 

20. 

«,7 

5ï.29,9 

4-0.43. 

,5 

76.52.17,2 

77.24.42,1 

20. 

5,0 

24.38,0 

-ho. 44 

.4 

77.25.26,2 

79.39.30,6 

20. 

7,9 

39.23,7 

4-0.48 

.1 

79.40.15.6 

74.40.44,1 

20. 

5,5 

40.39,6 

4-0.40, 

I 

4- 

3,5 

74.41.^3,5 

73.44.39,0 

20. 

1,0 

44.38,5 

4-0. 38, 

,8 

4-  3,3 

73.45.21 ,1 

71.32.17,8 

19. 

58,1 

32.20,6 

4-0.35 

,6 

71.33.  0,0 

71.  3.3i,6 

20. 

10,3 

3.23,1 

4-0.34; 

.9 

71.  4.   1,8 

75.18.54,0    20.  7,3    18.48,0    4-0.40,1    4-  5,1 
85.  9.19,3    20.  0,8      9.19,4     4-0.57,1     4-  5,0 


81.29. 


20.  2,2 


29.  0,3    4-0. 5o, 2    4-  5,5 
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112.33.36,4 
112.33.36,4 
55.  3.49,5 
1.23.33,8 
62.  6.58,5 
75.18.52,8 
61.25.16,9 


17.20.2  46.16,2  -1-3.  2,9 

29.43.3  i3.5i,3  -h2.57,4 
20.  0,3  3.49,5  4-o.i5,i 
19.54,8  23.42,3  — o.5o,7 
20.  2,8  6.56,8  4-0.23,3 
20.  3,4  i8.5o,7  4-0.41,3 
20.  1,9  25.16,5  4-0.22,5 


-4-  1,4 


1,3 


112.49. i9»7 
112.16.49,3 

55.  4>  6,6 

1.22.53,6 

62.  7.22,1 

75.19.34,0 

61.25.41,0 
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G'.  Ob' 


Décembre  14. 

O  a*  Bord Pr 

Polaire Ld 

f  Ëridan Ld 

yÉridan td 

Décembre  15. 

Polaire ML-Ld 

4091  Lai.  Bélier 6.7  ML-Ld 

67  Baleine ML-Ld 

0  Baleine ML-Ld 

•  (D  =  -hi4"48',9C).  8.9  ML-Ld 

V  Baleine ML-Ld 

461 1  Lai.  Baleine 8    ML-Ld 

4722  1^1.  Bélier 8    ML*Ld 

123  (  Piazzi  ) ML-Ld 

4925  Lai.  Bélior 8    ML-Ld 

ar  i^^Bord ML-Ld 

T  a*  Bord ML-Ld 

5326  Lai.  Bélier 6.7  ML-Ld 

5412  Lai.  Bélier 6    ML-Ld 

56i6  Lai.  Bélier 8    ML-Ld 

5724  Lai.  Bélier 6    ML-Ld 

5780  Lai.  Bélier 8.9  ML-Ld 

C  i^'Bord ML-Ld 

H- (D  =  -|-i4'»42',5...     8    ML-Ld 

623o  Lai.  Bélier 8.9  ML-Ld 

6237  Lai.  Bélier 8    ML-Ld 

6357  Lai.  Taureau ....     7    ML-Ld 

/Taureau 4    ML-Ld 

6622  Lai.  Taureau... .  8  ML-Ld 
6705  Lai.  Taureau. . . .  6.7  ML-Ld 
>|.  (E)  =  4- i6»o',8....    9    ML-Ld 

1}  Taureau ML-Ld 

7008  Lai.  Taureau 5.6  ML-Ld 

7074  Lai.  Taureau. . . .     8    ML-Ld 

C  Persée ML-Ld 

À  Taureau ML-Ld 

Décembre  29. 

0'  Ëridan ML-Ld 

7  Taureau ML-Ld 

f  Taureau ML-Ld 

8775  Lai.  c' Taureau..  6.7  ML-Ld 

8898  Lai.  Taureau ML-Ld 

8988  Lai.  Taureau 9    ml-lt] 

it' Orion ML-Ld 

1  Cocher ML-Ld 

9660  Lai.  Taureau ....         ML-Ld 

9761  Lai.  Orion 8.9  ML-Ld 

981 1  Lai.  Orion 7.8  ML-Ld 

>|.  CD  =  4- 24» 54'. 8...  ML-Ld 

7  Orion ML-Ld 

io3o9  Lai.  Taureau ...  7  ml-ix1 
10447  ^^1*  Taureau...  8.9  ML-Ld 

io56i  Lai.  Orion 6.7  ML-Ld 

10660  Lai.  Taureau ...    9    ML-Ld 


PatMge 

Abc.  droite 

N 

obserré. 

T 

^. 

C, 

c; 

app.  ooDclue. 
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h      m     • 

f 

1 

h     m    s 

6 

17.28.12,30 

11,87 

1 

4-43,47 

17,28.55,34 

20 

1.10.39,9 

4,2 

47,5 

• 

6 

3.26.  4,i3 

3,97 

48,52 

H-44,55 

6 

3.5i.i3,68 

i3,63 

58,12 

-h44,49 

20 

1.10.34,1 

58,4 

46,8 

6 

2.  5.10,70 

10,93 

446,71 

2.   5.57,64 

6 

2.  9.43,16 

43,04 

^9,74 

4-46,70 

4-46,72 

2.10.29,76 

6 

2.11.59,93 

59,88 

46,58 

+46,70 

446,72 

2.12.46,60 

6 

2.15.22,54 

22,78 

4-46,73 

2.16.  9,5i 

6 

2.20.27,98 

28,11 

14,75 

4-46,64 

4-46,73 

2.21.14,84 

6 

2.22.  2,58 

a.7> 

+46,74 

a. 22. 49,45 

6 

2.26.23,74 

24,06 

+46,75 

2.27.10,81 

6 

2.28.10,23 

10,33 

57,05 

4-46,72 

+46,75 

2.28.57,08 

6 

2.32.    9,78 

10,04 

+46,76 

2.32.56*,8o 

6 

2.37.44,12 

44,35 

+46,76 

2.38.31, II 

6 

2.37.47,20 

47,43 

+46,76 

2.38.34,19 

6 

2.45.10,50 

10,76 

+46,78 

2.45.57,54 

6 

2.48.18,87 

«9, '5 

+46,79 

2.49-  5,94 

6 

2.54.54,78 

54,95 

+46,79 

2.55.41,74 

6 

2.58.28,55 

28,75 

+46,80 

2.59.15,55 

6 

3.  0.17,27 

17,47 

-+-46,80 

3.   1.  4,27 

6 

3.  5.36,24 

36,43 

+46,81 

3.  6.23,24 

5 

3.10.25,63 

25,86 

+46,82 

3.11.12,68 

6 

3.i5.  0,57 

o,83 

+46,83 

3.15.47,66 

4 

3.i5.i3,46 

i3,72 

+46,83 

3.16.  0,55 

6 

3.19.22,06 

22,26 

-f46,83 

3.20.  9,09 

6 

3.22.54,85 

55,  o5 

+46,84 

3.23.4?  ,8g 

6 

3.27.58,77 

59,03 

-♦-46,85 

3.28.45,88 

6 

3.31.17,73 

«7,99 

+46,86 

3.32.  4,85 

6 

3.36.  8,98 

9,^4 

+46,86 

3.36.56,10 

6 

3.38.58,44 

58,83 

45,72 

4-46,89 

+46,87 

3.39.45,70 

6 

3.40.38,90 

39,^9 

+46,88 

3.41.26,17 

6 

3.42.21,58 

21,97 

+46,88 

3.43.  8,85 

5 

3.45.10,65 

11,17 

58, 10 

4-46,93 

-+-46,88 

3.45.58,05 

6 

3.52.41 ,75 

41,94 

28,92 

+46,98 

+46,89 

3.53.28,83 

6 

4.  9-  6,17 

6,o5 

«7,59 

4-11,54 

+  11,63 

4.  9- "7,68 

6 

4.12.12,15 

12,37 

23,99 

-f-11,62 

4-11,63 

4.12.24,00 

6 

4.20.49,95 

5o,'a2 

1,88 

-hii,66 

+  11,64 

4.21.  1,86 

6 

4.32.37,66 

37,83 

+  11,65 

4.32.49,48 

6 

4.37.  2,07 

2,23 

4-11,65 

4.37.13,88 

6 

4.40.  7,81 

8,o3 

4-11,66 

4.40.19,69 

6 

4.42.35,57 

35,67 

47,37 

4-11,70 

+11,66 

4.42.47,33 

5 

4.48.19,96 

20,44 

32,14 

4-11,70 

+  11,66 

4.48.32,10 

6 

5.   1.22,78 

23,o5 

+  11,67 

5.   1.34,7a 

6 

5.  4*48,00 

48,20 

+1 1 ,67 

5.  4.59,87 

6 

5.  7.32,57 

32,78 

+11,67 

5.  7.44,45 

8 

5.12.14,17 

14,53 

4-11,68 

5.12.26,21 

6 

5.17.58,11 

58, 20 

9,91 

H-n,7ï 

+11,69 

5.18.  9,89 

6 

5.22.48,27 

48,49 

+  11,69 

5.23.  0,18 

6 

5.26.48,78 

49,01 

+11,69 

5.27.  0,70 

6 

5.29.39,53 

39,69 

+11,69 

5.29.51,38 

6 

5.32.39,78 

40, co 

+  11,70 

5.32.51,70 

(')  Double,  la  1 


r« 


GRA-ND  IÎ«STRUMENT  MERIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES.  a49 

Correct.      Di»t.appar. 

Bar.      0'         Lecture.  Microro.  L^  Réfr.  de  coll.    an  pôle  nord. 

DÉCEMBRE  1869. 

Décembre  6.  o-,7                  o    ,     .  t     p  ,     ,  ,     ,  o     ,     . 

2959  Lai.  Poissons. .  68.58.39,1  ao.  4,4  58.35,9  -4-0. 32,2  68.59.10,1 

3 180  Lai.  Triangle..  62.11.23,9  20.4,2  11.20,8  -1-0.23,4  62, 11. 46, js 

3'258  Lai.  Triangle..  62.  9.26,5  oo.  3,o  9.21,8  4-0.23,4  62.  9.50,2 

3325  Lai. Triangle..  «        63.36. 18, 3  19.59,3  36. 20,1  -fo.25,2  63.36.47,3 

3456  Lai. Triangle..  647—0,2      61.34.30,9  20.3,6  34.27,8  h-o.23,7  61. 34. 53, 5 

36i6  Lai.  Triangle..  64.5o.ii,8  20.   i  ,5  5o.i3,2  -f  0.26,8  64.50.^2,0 

3715  Lai.  Bélier 67. i3.3i  ,6  '  19.57,4  i3.34,9  -fo.29,8  67.14.6,7 

3795  Lai.  Bélier. ...  64*4i-49,a  19.57,3  4i.52,6  -fo.26,5  ,        6^.42.21,1 

«Bélier 67.8.20,9  19.39,3  8.42,4  -+0.29,7  4-2,2      67.9.14^1 

3991  Lai.  Triangle..  60.29.34,5  20.3,0  29.33,1  4-0.21,4  60.29.56,5 

4^23  Lai.  Triangle..  61.35.27,0  20.6,7  35. 21, 8  40.22,7  61. 35. 46, 5 

4320  Lai.  Triangle..  62.  4.  8,4  ao.  6,2  4.  3,3  -f-o.23,3  62.  4.28,6 

rfialeine 644—0,2      82.6.39,9  ao.  2,5  6.37,9  +0.52,9  82.7.32,8 

4611  Lai.  Baleine...  8a.  4.  8,2  20.  0,2  4.  8,5  4-0.52,8  82.  5.  3,3 

4688  Lai.  Triangle..  60. 35. 57,0  19.55,7  36.2,8  4-0.21,5  60. 36. 26, 3 

123  (Piazzi)  11^ 83.43. 16, 5  20.2,6  43.14,9  4-0.55,9  4-  a, 5      83.44.12,8 

4921  Lai.  Bélier.. ..  63.a9.3i,9  20.   1,9  29.31,4  4-0.25,1  63.29.58,5 

5oo3  Lai.  Bélier 63. 32. 41, 8  ao.  3,4  32.39,7  -ho.25,o  63.33.6,7 

5072  Lai.  Bélier.. . .  63.29.22,3  20.  1,8  29.21,8  +o.25,o  63.29.48,8 

5i58  Lai.  Bélier  ...  63.27.56,5  20.0,0  27.57,6  4-0.25,0  63.28.24,6 

xBaleine 86.24.24,7  ao.  4,4  24.21,3  4-1.  i,5  4-  a, 4      86.a5.24,8 

t  Persée 643  — o,5      40'53.  5,2  19.58,7  53.  7,0  — o.  o,3  40. 53.  8,7 

Décembre  10. 

0Bl~-o",i3 565-f-{,8     112.57.6,4  16.9,6  10. 56,6  4  3.  0,4  ii3.i3.56,9 

OBS4-i'",o8 112.57.6,4  a8.37,7  38.27,3  4-2.54,9  112.41.22,1 

Ç  BI 558      6,6    m.  3.  4,5  ao.  7,5  2.57,5  4-2.39,1  ni.  5.36,5 

ÇCygne 60.17.45,6  19.57,8  17.49,3  4-0.20,4  4- 0,1 

^Verseau 557      5,5      96.  7.18,6  20.10,5  7.  8,5  4-1.23,9  -h  o,a 

7 Baleine 543      4,9      87.17.56,8  ao.  4,3  17.53,1  +1.  1,4  4-1,0 

5376  Lai.  Bélier 63.38.45,8  ao.12,0  38.35,4  40.24,4  63.39.0,8 

e  Bélier 69.10.30,4  20.  7,4  10.24,2  4o.3i,5 

z  Baleine 86.24.32,1  20.  8,2  24.24,8  -+0.59,7  -^  '»^ 

Algol 54a      3,5      49. 3a. 49, 4  20.9,5  32.40,3  40.8,7  -h  1,0 

Décembre  11. 

aBélier 475      6,5      67.  8.49,8  ao.  6,5  8.44,2  40.28,3  4-  ï,8      67.  9.14,3 

4034  Lai.  Triangle..  60.18.  7,5  20.  3,o  18.  6,0  +0.20,2  60.18.28,0 

4 1 54  Lai.  Bélier 64.48.52,6  20.   1 ,5  48.52, 1  4-0. 25, 4  64.49.19,3 

4211  Lai.  Bélier —  64.43.39,3  20.  3,o  43.37,1  4-0. 25, 3  64.44.  4,2 

0  Baleine 93.33.  5,2  20.  4,8  33.  0,7  4-1. i5, 3  4-  i,4      93.34.17,8 

♦  ji=2**i5'"3'' 93.32.24,0  20.7,9  32.16,4  4-i.i5,2  93.33.33,4 

r  Baleine 82.  6.46,0  20.  7,0  6.39,4  4-o.5o,4  4-a,i      82.  7.31,6 

4611  Lai.  Baleine.. .  82.  4.18,3  20.  7,3  4.11,5  +o.5o,3  82.  5.  3,6 

♦  H  =  a*» 26" 8' 83.36.25,6  ao.  7,3  36.19,1  4-0. 53, 1  83.37.14,0 

123  (Piazzi)  Il^...  476      6,7      83.43.26,4  20.8,8  43.18,6  4-0. 53, a  4-  1,7      83.44. i3, 6 

Décembre  13. 


ç  Hercule 

Décembre  14. 
OBI-o-,18.. 


491     10,0      58.  9.18,1    ao.  6,2      9.i3,2    4-0.17,6    4-  0,2 
490+10,3     113.14.40,4     16.21,1    28.18,8    4-2.57,9 


ii3.3i .16,5 


Observations.  —  Tous  XXIY. 


32* 


25o 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  ASCENSIONS  DROITES. 


G'.  Ob'.      N 


Décembre  14. 

O  a*  Bord pr 

Polaire Ld 

f  Ëridan Ld 

7*  Êridari Ld 

Décembre  15. 

Polaire ML-Ld 

4091  Lai.  Bélier 6.7  ML-Ld 

67  Baleine ML-Ld 

0  Baleine ML-Ld 

•  (D^4-i4»48',9C).  8.9  ML-Ld 

P  Baleine ML-Ld 

4611  Lai.  Baleine 8    ML-Ld 

4722  1^1.  Bélior 8    ML-Ld 

123  (  Piazzi  ) ML-Ld 

4925  Lai.  Bélior 8    ML-Ld 

ar  l'^Bord.... ML-Ld 

ï*  2*  Bord ML-Ld 

5326  Lai.  Bélier 6.7  ML-Ld 

5412  Lai.  Bélier 6    ML-Ld 

56i6  Lai.  Bélier 8    ML-Ld 

5724  Lai.  Bélier 6    ML-Ld 

5780  Lai.  Bélier 8.9  ML-Ld 

C  i"Bord ML-Ld 

H- CD  =  +  14'» 4a', 5...  8    ML-Ld 

623o  Lai.  Bélier 8.9  ML-Ld 

6237  Lai.  Bélier 8    ML-Ld 

6357  Lai.  Taureau ....  7    ML-Ld 

/Taureau 4    ML-Ld 

6622  Lai.  Taureau. ...  8    ML-Ld 

6705  Lai.  Taureau. ...  6.7  ML-Ld 

>|.  (D  =  4- i6"o',8....  9    ML-Ld 

1}  Taureau ML-Ld 

7008  Lai.  Taureau 5.6  ML-Ld 

7074  Lai.  Taureau... .  8    ML-Ld 

C  Persée ML-Ld 

A  Taureau ML-Ld 

Décembre  29. 

0'  £ridan ML-Ld 

7  Taureau ML-Ld 

f  Taureau ML-Ld 

8775  Lat.  c' Taureau..  6.7  ML-id 

8898  Lai.  Taureau ML-Ld 

8988  Lai.  Taureau 9    ml-lt] 

it' Orion ML-Ld 

i  Cocher ML-Ld 

9660  Lai.  Taureau ML-Ld 

9761  Lai.  Orion 8.9  ML-Ld 

981 1  Lai.  Orion 7.8  ML-Ld 

>|.  CD  =  -4-24°54',8...  ML-Ld 

7  Orion ML-Ld 

io3o9  Lai. Taureau...  7    ml-ix1 

10447  Lai.  Taureau...  8.9  ML-Ld 

io56i  Lai.  Orion 6.7  ML-Ld 

10660  Lai.  Taureau ...  9    ML-Ld 


Passage 

Aac.  droite 

N 

obserré. 

T 

J.. 

C. 

c; 

app.  conclue. 

DÉCEMBRE  1869. 

h      m     • 

f 

• 

h     ■    I 

6 

17.28.12,30 

11,87 

• 

4-43,47 

17.28.55,34 

20 

1.10.39,9 

4, a 

47,5 

f 

6 

3.26.  4,i3 

3,97 

48,52 

+44,55 

6 

3.5i.i3,68 

i3,63 

58,12 

-h44,49 

20 

i.io.34>i 

58,4 

46,8 

6 

2.  5.10,70 

10,93 

446,71 

2.    5.57,64 

6 

2.  9.43, 16 

43,04 

29,74 

-+-46,70 

4-46,72 

2.10.29,76 

6 

2.11.59,93 

59,88 

46,58 

4-46,70 

4-46,72 

2.12.46,60 

6 

2.15.22,54 

22,78 

4-46,73 

2.16.  9,5i 

6 

2.20.27,98 

28,11 

«4,75 

4-46,64 

4-46,73 

2.21.14,84 

6 

2.22.  2,58 

2,71 

4-46,74 

2.22.49,45 

6 

2.26.23,74 

24,06 

-t-46,75 

2.27.10,81 

6 

2.28.10,23 

10,33 

57,05 

•4-46,72 

4-46,75 

2.28.57,08 

6 

2.32.  9,78 

10, 04 

4-46,76 

2.32.56> 

6 

2.37.44,12 

44,35 

4-46,76 

2.38.31,11 

6 

2.37.47,20 

47,43 

4-46,76 

2.38.34,19 

6 

2.45.10,50 

10,76 

4-46,78 

2.45.57,54 

6 

2.48.18,87 

19, i5 

4-46,79 

2.49.  5,94 

6 

2.54.54,78 

54,95 

4-46,79 

2.55.41,74 

6 

2.58.28,55 

28,75 

-+-46, 80 

2.59.15,55 

6 

3.  0.17,27 

17,47 

4-46,80 

3.  1.  4,27 

6 

3.  5.36,24 

36,43 

4-46, 8ï 

3.  6.23,24 

5 

3.10.25,63 

25,86 

4-46,82 

3.11.12,68 

6 

3.i5.  0,57 

o,83 

4-46,83 

3.15.47,66 

4 

3.i5.i3,46 

13,72 

-+-46,83 

3.16.  0,55 

6 

3.19.22,06 

22,26 

4-46,83 

3.20.  9,09 

6 

3.22.54,85 

55,  o5 

4-46,84 

3.23.41,89 

6 

3.27.58,77 

59,  o3 

4-46,85 

3.28.45,88 

6 

3.31.17,73 

«7,99 

4-46,86 

3.32.  4,85 

6 

3 .  36 .  8 ,  98 

9M 

4-46,86 

3.36.56,10 

6 

3.38.58,44 

58,83 

45,72 

4-46,89 

4-46,87 

3.39.45,70 

6 

3.40.38,90 

39,^9 

4-46,88 

3.41.26,17 

6 

3.42.21,58 

21,97 

4-46,88 

3.43.  8,85 

5 

3.45.10,65 

11,17 

58,10 

4-46,93 

-+-46,88 

3.45.58,05 

6 

3.52.41 ,75 

41,94 

28,92 

4-46,98 

4-46,89 

3.53.28,83 

6 

4.  9-  6,17 

6,o5 

17,59 

4-11,54 

4-11,63 

4.  9-17,68 

6 

4.12.12,l5 

12,37 

23,99 

4-11,62 

-f-ii,63 

4.12.24,00 

6 

4.20.49,95 

5o,22 

1,88 

-hii,66 

4-11,64 

4.21.  1,86 

6 

4.32.37,66 

37,83 

4-11,65 

4.32.49,48 

6 

4.37.  2,07 

2,23 

-hii,65 

4.37.13,88 

6 

4.40.  7>8i 

8,o3 

-^11,66 

4.40.19,69 

6 

4.42.35,57 

35,67 

47,37 

4-11,70 

4-11,66 

4.42.47,33 

5 

4.48.19,96 

20,44 

32, 14 

-+-11,70 

-hii,66 

4.48.32,10 

6 

5.  1.22,78 

23,o5 

4-11,67 

5.   1.34,72 

6 

5.  4*4S)Oo 

48,20 

4-11,67 

5.  4.59,87 

6 

5.  7.32,57 

32,78 

4-11,67 

5.  7.44,45 

8 

5.12.14,17 

14,53 

4-11,68 

5.12.26,21 

6 

5.17.58,11 

58,20 

9,91 

4-ii,7« 

-hii,69 

5.18.  9,89 

6 

5.22.48,27 

48,49 

4-11,69 

5.23.  0,18 

6 

5.26.48,78 

49, oï 

4-11,69 

5.27.  0,70 

6 

5.29.39,53 

39,69 

4-11,69 

5.29.51,38 

6 

5.32.39,78 

40, co 

4-11,70 

5.32.51,70 

(')  Double,  la  1 


M 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


aSi 


Décembre  14. 
OBS-hi-,io.. 


Bar.     e' 


o",7 


Lecture.       Microm. 
DÉCEMBRE  1869. 


Correct.     Dist.  apiMr. 
Réfr.         de  coll.    au  p^le  nord. 


Ii3.i4.4e,4    28.5i,a    55.47,5    +a.5a,4 


lia. 58. 39, 7 


Béeembre  15. 

4091  Lai.  Bélier.. 

67  Baleine 

0  Baleine 

P  Baleine 

461 1  Lai.  Baleine. 
4722  Lai.  Bélier.. 
12a  (Piazzi]  U^. 
49^5  Lai.  Bélier.. 
2*  centre 


53a6  Lai . 
541a  Lai . 
56i6  Lai . 
5724  Lai . 
5780  LaL 
CBS -ho 

♦  JR  =  3»' 

623o  Lai. 


Bélier. . 
Bélier. . 
Bélier. . 
Bélier.. 
Bélier. . 
•",  1 3 . . . 
ii-i3V 
Bélier.. 


6357  Lai.  Taureau 

/Taureau 

662a  Lai.  Taureau 
6705  r^l.  Taureau 

♦  m^s'^se-se* 

1}  Taureau 

7008  Lai.  Pléiades 
7074  Lai.  Pléiades 

Ç  Persée 

X  Taureau 

Décembre  29. 

o'Êridan 

7  Taureau 

I  Taureau 

8775  L.  c*  Taureau 
8898  Lai.  Taureau 
8988  Lai.  Taureau 

V*  Orion 

t  Cocher 

96G0  Lai.  Taureau 
9761  Lai.  Orion.. 
9811  Lai.  Orion.. 
♦  Ji=  5*'i2"a6\ 

7  Orion 

io3o9  Lai.  Taureau 
10447  Lai.  Taureau 
io56i  Lai.  Orion.. 
10660  Lai. Taureau 


549+7,3 


549      7»3 


55o      7,1 


55o      7,1 


553      7,1 


555  -h7,i 
6G1  —3,4 


661  —3,7 


661  —4,1 


75.19.15 

97-  o-  4 
93.33.  6 

75.io.a5 

8a.  6.43 

8a.  4.16 

70.  7.43 
83.43.a3 

73.49î»« 
75.45.46 

74.  a. ai 
7a.a9.18 
79.a9.a3 
77. 18. ai 
77.19.ao 
78.18.44 
75.16.53 
73. 5a. 58 

77.4a:36 
77. 3o.  a 
73.56.5i 
73.52.45 
73.58. 3i 
66.17.33 
66.ao.26 
66.a5.45 
58. 3o.  9 
77.52.  8 

97.49.57 
74.40.39 

71.  6.  5 

78.  a. 57 

79.  5.1a 

75.  a.  6 

83.15. 14 
57.  a. 19 
71.12.  8 
76.13.a8 
75.  4 «46 
65.  4.44 
83.45. 3o 

74.44.  a 

74.17.  3 

79-  a-"' 
74.42.41 


4 

8 

a 
o 
3 
o 
8 
6 
o 
6 


4 

4 
3 

5 

4 
8 

7 
8 

3 

8 

a 
o 
o 
I 
I 
8 
3 
2 

4 

4 

a 

9 
3 

I 

6 

o 


ao.  4 

ao.  3 

ao.  8 

ao.  4 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 

ao. 


4 
5 
6 

7 
5 


ao.  a 

ao.  4 

ao.  5 

8    ao.  5 

4    ao.  6 

ao.  5 

ao.  7 

ao.  6 


ao.  5 
ao.  5 
ao.i4 
ao.  4 

20.   3 

ao.  5 
20.  7 
20.12 
20.11 
20.  6 

19.59 
20.  o 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
ao. 
20.  4 
20.  a 
ao.  3 
ao.  4 
ao.  a 
20.12 
ao.  8 
ao.  5 
20.  4 
ao.   I 


I 

4 
3 

3 

a 


o 

9 
I 

9 
8 

5 

8 

7 
6 


7 
5 

5 
4 

7 
a 

7 
8 

3 
3 
3 
6 
6 
o 
5 
I 


5 
o 

9 

7 

7 
a 

a 

2 

3 

o 

3 

7 
o 

o 

6 

2 


i9«ïî> 
o.    I 

32.58 

10.21 

6.38 

4. II 

7.37 

43.16 

49.  a3 
45.44 

a.  19 
a9.i4 
29.18 
18.17 

19.14 
18.38 
16.46 
5a.  52 

42.31 
29.58 
56.37 

5a. 4i 
58.28 

17.^9 
ao.19 

23.34 

29.58 
52.  3 

49-58 
40.39 
6.  3 
a. 52 
5.  8 
a.  4 

l5.]2 

a.i5 

12.  6 

i3.25 

4.4a 

4.43 

45.19 

43.54 

16.58 

a.  7 

42.40 


+0.39 
+1.26 
-I-I.I5 
-ho.  39 
-|-o.5o 
4-0. 5o 
-ho.  32 
9  -ho. 53 
4  4-0.37 
4     -ho. 40 


8 
5 
3 
I 

9 
o 

9 


4  40.37 
8  4-0.35 
40.46 
-1-0.42 
4-0.42 

0.44 
3  4-0.39 
1     4-0.37 


2 

4 
6 

4    -h. 


9 
o 

4 
8 

8 

6 

8 

6 

4 
I 


9 
8 

8 

9 
5 

5 

4 

9 

8 

7 
I 

2 

6 

7 
1 

o 


4-0.43 
4-0.43 

-ho. 37 
4-0.37 

-ho. 37 

40.27 
4-0.27 

-ho. 27 

40.18 

-ho.  43 

-hi.33 
•+0.41 
-ho.35 
-ho.46 
4-0.48 
-ho. 41 
4-0.55 
4-0.17 
-ho.35 
4-0.43 
4-0.41 
4-0.27 
-ho. 57 
40. 4i 
-ho.  40 
4-0.48 
-ho. 41 


7 
o 

8 

5 

7 

7 

4 

7 
5 

4 

8 
6 
3 
8 
8 
3 
6 


4 
I 

7 
6 

8 

5 

5 

6 

3 

8 

9 
o 

6 

5 

2 

5 

9 
5 

8 

5 

7 
5 

o 

1 

5 

a 


3,0 

4-  3,7 

4-  a,6 


3,1 


4-  3,2 


3,3 
3,4 


4-  3,4 

-h  3,2 


2,2 


3,3 
4-  3,3 


4-  3,9 


75.19.55,7 
97.  i.3o,7 
93.34.171 3 
75.11,  3,8 
8a.  7.3a, 8 
82.  5.  4,9 

70.  8.i3,5 
83.44'i3,8 
73.50.  4>i 
75.46.28,0 

74.  3.  0,4 
72.29.53,6 

79-39-  7»7 

77.19.  3,4 

77.20.  0,6 
78.19,25,9 
75.17.29,1 
73.53.32.9 

77.43. i8»5 
77.30.44,3 
73.57.18,3 
73.53.aa,6 
73.59.  9,8 
66.18.  0,3 
66.2o.5o,5 
66.26.  5,4 
58. 30.19,9 
77.52.50,1 

97.51.35,3 
74.4i.a4,3 

71.  6.42,8 

78.  3. 4a, 7 

79.  6.  0,5 

75.  a. 49. 4 
83. 16. II, 8 
57.  a. 36, 3 
71.12.46,1 
76. 14.1a, 7 
75.  5.a7,8 
65.  5.i4,o 
83.46.19,6 
74.44.39,1 
74.17.42,6 
79.  2.58,7 
74.43.a4t5 


3a*. 


a5a 


GRAND  INSTRUMENT 


G^  Ob^    N 


Décembre  29. 

10786  Lai.  Taureau. . .  8.9  UL-Ld 

10909  Lai.  Orion 8    ML-Ld 

1 1019  Lai.  Taureau. . .  5.6  ML-Ld 
1 10954  Lai.  Taureau ...  7  ML-Ld 
a  Orion ML-Ld 

*  (t)  =  -Mi»44',9...      9     ML-Ld 

V  Orion ML-Ld 

@  Polymnie ML-Ld 

}t  Gémeaux ML-Ld 

7  Gémeaux ML-Ld 

è  Gémeaux hl-ix1 


NT 

MERIDIEN.  -  - 

ASCENSIONS  DROITES. 

Passage 

Asc.  droite 

^ 

obserTé. 

T 

A, 

^. 

a 

p 

app.  conclue . 

DÉCEMBRE  1869. 

h      ■      ■ 

9 

» 

k     m    • 

6 

5.35.46,93 

47, «7 

hii 

',70 

5.35.58,87 

6 

5.89.16,17 

16,33 

"hii 

1,70 

5.39.28,03 

6 

S.i'Jt,  3,39 

3,57 

-f-ii 

,71 

5.4i.i5,^8 

6 

5.44.47,67 

47,87 

« 

1 

-r-n 

,7ï 

5.4^59,58 

6 

5.47.56,6a 

56,73 

8,4î 

-h  M 

,69 

-f-ii 

'w» 

5.^8.  8,44 

6 

5.51.53,58 

53,75 

-f-ii 

1,7' 

5.52.  5,4() 

6 

5.59.57,35 

57,56 

9,3'i 

-+-II 

.76 

-hi 

ï,7^ 

6.  0.  9,28 

8 

6.  8.44,74 

45,1a 

-i-  I 

1,73 

6.  8.56,8S 

6 

6.14.54,05 

54,37 

6,11 

-hll 

,74 

-M 

1,73 

6.i5.  6,10 

6 

6.3o.  0,42 

0,66 

ia,45 

H-ii 

,79 

4-1 

1,75 

6.30.12,4» 

6 

7.12.  9,76 

10,08 

21,75 

4-II 

,67 

-ri 

■,78 

7.12.21,86 

GRA>D  LNSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


Bar.     0' 


Décembre  29.        o"*,7 
10786  Lai. Taureau. 
10909  Lai. Taureau. 
11019  Lai. Taureau. 
11092  Lai.  Taureau. 

a  Orion o 

*  ji  =  5''52"'j*....       660  —4,3 
V  Orion 

(^  Polymnie 

Il  Gémeaux 

7  Gémeaux 660  —4,6 

<J  Gémeaux 658  -5,4 


253 


Correrl. 

Dist.  appar. 

Leclure. 

Microm. 

L. 

Réfr. 

dé  coll. 

nu  pôle  nord. 

DÉCEMBRE  1869. 

•     t     « 

t     p 

f         « 

t           H 

0              t            H 

73.21 .16,7 

19.59,5 

21.17,8 

-+0.39,1 

73.22.  0,3 

79.  6-2l,9 

'9-^9,a 

6.26,2 

4-0.48,3 

79-  7->7,9 

77.a2.51 ,1 

20.  2,2 

aa.49,7 

-1-0.45,5 

■ 

77.23.38,6 

75.51.12,3 

20.  4,5 

5i.  8,7 

-ho.  i2,9 

• 

75.51.55,0 

82.36.23,1 

20.  4,9 

36. 18,6 

-HO. 54, 7 

4-  3,4 

82.37.16,7 

78.14.23,9 

20.  5,7 

14.18,6 

-ho. 46,9 

78.15.  8,9 

75.12.32,2 

20.  7,0 

I 2 . 26 , I 

+o.4»,9 

4-  4,3 

75.13. II ,4 

63.38.  9,9 

20.  4,1 

38.  7,3 

-ho. 25, 7 

63.38.36,4 

67.24.56,1 

20.  5,5 

2{.5i ,2 

4-0. 3o, 6 

-h  4,3 

67.25.25,2 

73.28.56,8 

20.  2,0 

28.55,6 

4-0.39,3 

-r  a, 9 

73.29.38,3 

67.46.25,8 

20.  4i^ 

46.22,2 

4o.3i,2 

■+    ^,9 

67.46.56,8 

2 
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OBSËRYÀTIOISS  FAITES  EN  1869 


LA  LUNETTE  MÉRIDIENNE   DE   GAMBEY. 


G'  Grandeur  estimée  des  étoiles. 

Ob' Désignation  de  rastronome  qui  a  fait  Tobservation. 

N  Nombre  de  fils  auxquels  le  passage  a  été  observé. 

T   Secondes  du  passage  corrigé  en  raison  de  la  situation  de  la  Lunette  et  de  Taberration  diurne. 

Xg  Secondes  de  Tascension  droite  calculée  des  étoiles  fondamentales. 

C^  Correction  de  la  pendule,  fournie  par  chaque  étoile  fondamentale. 

C'^  Correction  moyenne  de  la  pendule  applicable  à  chaque  observation. 

Sous  le  titre  «  Passage  observé  » ,  la  cinquième  colonne  contient  l'heure  du  passage  de  Tastre  à  la 
moyenne  des  huit  fils  en  temps  de  la  pendule. 


Janvier  9. 

La  Chèvre 

ioo59  Lai.  Cocher 

1021 5  Lai.  Cocher 

io3o5  Lai.  Cocher 

io56o  Lai.  Cocher 

I  io5a  LaL  Cocher 

X  Orion 

11269  ^'  Cocher 

11408  Lai.  Cocher 

ii5o6  Lai.  Cocher 

n  Gémeaux 

7  Gémeaux 

12858  Lai.  Gémeaux... 
12975  Lai.  Gémeaux. . . 

9  Gémeaux 

13288  Lai.  Gémeaux. . . 
13432  Lai.  Gémeaux... 

13542  Lai.  Cocher 

i3659  Lai.  Gémeaux. . . 
13827  Lai*  Gémeaux. . . 

o  Gémeaux 

Janvier  il. 
773i  Lai.  Persée 


PasMga 

• 

Asc.  droite 

G'. 

Ob^ 

N 

obserTé. 

T 

•*•. 

c, 

> 

c. 

app.  conclue. 

JANVIER  1869.  -  PoiiUon  directe 

■ 

Pr 

6 

h     a 
5.   6. 

1    • 
9i49 

• 
10,35 

1^83 

+5i 

!48 

1 

h     m      • 

6 

Pr 

6 

5.i5. 

21,02 

21,53 

-f-5i 

.43 

5.16.12,96 

8.9 

Pr 

4 

5.20. 

8,35 

8,94 

+5i, 

,45 

5.21.  0,39 

8 

Pr 

4 

5.22. 

43,80 

44,46 

•I-5I, 

46 

5.23.35,92 

Pr 

6 

5.29. 

47,^5 

47,91 

-l-5i, 

,48 

5.30.39,39 

Pr 

6 

5.43. 

8,64 

9,21 

-+-5i, 

,5i 

5.44.    0,72 

Pr 

8 

5.47. 

13,82 

13,96 

5,44 

+5i 

.48 

8 

Pr 

6 

5.5o. 

46,37 

46,92 

-H5i, 

56 

5.51.38, 48 

9 

Pr 

6 

5.54. 

29,79 

3o,37 

-+-5i. 

,57 

5.55.21,94 

7.8 

Pr 

6 

5.57. 

29,35 

29»  94 

-+-5I, 

,58 

5.58.21,52 

Pr 

6 

6.  6. 

6,9a 

7,28 

58,88 

+51 

,60 

H-5i, 

,6a 

6.  6.58,90 

Pr 

8 

6.29. 

17, 40 

17,66 

9,32. 

+5i 

,66 

+5i. 

,66 

6.3o.  9,32 

9 

Pr 

6 

6.34.39,77 

40,35 

-+-5i. 

,68 

6.35.32,o3 

8.9 

Pr 

6 

6.38. 

•1,55 

2,11 

+5i. 

.69 

6. 38. 53, 80 

Pr 

6 

.6.43. 

17,60 

18,17 

9»92 

+5i 

.75 

-H5i, 

.71 

6.44.  9,88 

9 

Pr 

4 

6.46. 

12, 5o 

i3,oo 

-+-5I. 

.7» 

6.47.  4,72 

9 

Pr 

6 

6.5o, 

.  2,67 

3,24 

+5i 

,73 

6.50.54,97 

8.9 

Pr 

4 

6.53, 

4i,a3 

41,89 

-+-5I 

.74 

6.54.33,63 

6 

Pr 

6 

6.56.41,68 

42,27 

4-51 

.75 

6.57.34,0a 

Pr 

4 

7.  1. 

21,20 

21,75 

-+-5I 

.77 

7.    2.l3,52 

Pr 

4 

7. II. 

26,43 

26,79 

18,54 

+5i 

,75 

-f5i 

.79 

7.12.18,58 

8 

Pr 

6 

4.  3. 

29,07 

29,66 

H-  3 

.«8 

4.  3.32,94 

>.56 


LUNETTE  MÊMDIENNE  DE  GAMBEY. 

PasMge 
G'.   Ob^  N         observé.  T  X  C. 


C. 


JAUVIER  1869.  -  Position  dirocU. 


Janvier  il. 

7894  Lai.  Persée 9.10  pp 

8000  Lai.  Persée Pr 

c  Taureau pp 

Aldébaran Pr 

871 1  Lai.  Cocher 9. 10  Pr 

8784  Lai.  Cocher 9  Pr 

8873  Lai.  Cocher 8  Pr 

8975  Lai.  Cocher 8.9  Pr 

904*1  Lai.  Cocher 9  Pr 

9i3i  Lai.  Cocher Pr 

9202  Lai.  Cocher 9. 10  Pr 

9257  Lai.  Cocher 8.9  Pr 

9368  Lai.  Cocher 9  Pr 

94 46  Lai.  Cocher pp 

9518  Lai.  Cocher 8  pr 

9601  Lai.  Cocher pr 

9697  Lai.  Cocher 7.8  pp 

La  Chèvre pp 

9905  Lai.  Cocher 8  Pr 

9996  Lai.  Cocher 9  pp 

ioo85  Lai.  Cocher 7  pp 

10164  Lai.  Cocher Pr 

10271  Lai.  Cocher pr 

10363  Lai.  Cocher 6.7  pp 

10433  Lai.  Cocher 9  Pr 

10797  Lai.  Cocher 7.8  pp 

io885  Lai.  Cocher 7.8  pp 

1 1023  Lai.  Cocher 7  pp 

1 1296  Lai.  Cocher 8  pp 

I i4d8  Lai.  Cocher 9  pp 

V  Orion Pr 

n  Gémeaux pp 

7  Gémeaux pp 

0  Gémeaux pp 

Janvier  12. 

7731  Lai.  Persée 8  pp 

7894  Lai.  Persée 9. 10  pp 

8000  Lai.  Persée. .....  9. 10  pp 

«  Taureau pp 

8484  Lai.  Cocher 9.10  pp 

Aldébaran pp 

8784  Lai.  Cocher 9.10  pp 

8873  Lai.  Cocher 8  pp 

8975  Lai.  Cocher 8.9  pp 

9042  Lai.  Cocher 9  pp 

9i3i  Lai.  Cocher 9  pp 

9257  Lai.  Cocher pp 

9368  Lai.  Cocher 9  pp 

9446  Lai.  Cocher 8.9  pp 

9518  Lai.  Cocher 8  pp 

9601  Lai.  Cocher 8  pp 

9697  Lai.  Cocher 7.8  Pr 

La  Chèvre pp 

9905  Lai.  Cocher 8  pp 

9996  Lai.  Cocher 9  pp 

ioo85  Lai.  Cocher 7  pp 

10 164  Lai.  Cocher 7  pp 


h   m   I  g 

4  4.  7.38,00  38,62 

6  4-10. 45, 14  4^969 

8  4 '^0.54, 99  55, 3o 

8  4.28.21,12  21,38 

4  4>3i.i4f74  i5,35 

6  4.33.52,84  53,54 

6  4.36.3o,88  3i,47 

4  4.4o.38,o3  38,66 

6  4.4^.47."  47»62 

4  4-46.  2,08  2,78 

4  4.48.  5,67  6,35 

4  4.'»9-58,95  59,52 

6  4.53.19,30  19,91 

4  4>55.2i,99  22,52 

6  457.42,09  43,58 

6  5.  o.  8,09  8,63 

6  5.  3.  5,90  6,60 

8  5.  6.57,39  58,24 

4  5.11.53,65  54,34 

6  5.14.46,26  46,9' 

4  5. 16.47, i5  47i7a 

6  5.19.19,48  20, o5 

6  5.22.29,57  3o,2o 

6  5.24.52,45  53,04 

4  5.26.54,89  55,39 

6  5.36.57,74  58,39 

6  5.39.41,73  42,41 

6  5.42.50,07  5o,6o 

6  5.52. i5, 40  i5,99 

6  5.55.17,74  18,32 

8  6.  o.  2,32  2,56 

8  6.  6.54,88  55,24 

8  6.3o.  5,19  5,45 

8  6.44.  5,42  5,99 

6  4-  3.23,4a  24,01 

6  4.  7«3i,99  32,61 

6  4.10.39,37  39,92 

8  4*20.49,28  49,58 

6  4' 24.  3,28  3,90 

8  4.28.15,35  i5,6i 

6  4.33.47,15  47,85 

6  4.36.25,33  25,92 

6  4<4o*32,44  33,08 

2  4.42.41,28  4i,79 

6  4.45.56,33  57,03 

4  4.49.53,38  53,95 

6  4.53.13,49  14,10 

4   4*55,i6,]i  16, 65 

6  4.57.37,36  37,95 

4   5.  o.  2,43  2,97 

6  5.  3.  0,06  0,76 

8  5.  6.5i,55  52, 40 

6  5.11.48,01  48,70 

6   5.14.40,60  4^,25 

4  5.16.41,47  42,04 

6   5.19.13,79  i4ï36 


58, 6i 
24,79 


3,3i 
+  3,41 


1,82  -h  3,58 


6,21 

58,89 

9,33 

9»  94 


3,65 
3,65 
3,88 

3,95 


3,3o 
3,3i 
-4-  3,35 
4-  3,38 
-h  3,39 
H-  3,39 
-h  3,40 
H-  3,4i 
4-  3,42 
H-  3,43 
3,44 


3,45 
3,46 

-^  3,47 
-f  3,48 

+  3,49 
-h  3,5o 
•4-  3,52 
-4-  3,54 
H-  3,55 
-+-  3,56 
-h  3,57 
4-  3,58 
+  3,59 
H-  3,60 
-f-  3,63 

H-  3,64 
3,65 
3,69 

-h  3,70 
3,72 

3,74 
4-  3,86 
3,89 


9,01 
-h  9,0a 


58, 60 
24,78 


r^  9,o3 
-4-9,02  H-  9,06 
-4-  9i08 


+  9,17 


-^  9î09 
-H  9»»» 
-H  9, «a 
-H  9>ï4 
9»>5 
9,>6 
9, '8 
9,20 


-+■   9,21 


1,81  + 


9,41 


9»  22 
H-  9,23 
-+•  9»M 
-h  9,25 
-4-  9,28 

-H  9»29 
-h  9>3o 

4-  9>3i 


Asc.  droite 
app.  eunclue . 


h    n    s 
4.  7.41,9^ 
4.10.49.00 
4.20.58,65 
4.28.24,76 

4.3i.i8,7i 
4.33.56,93 
4.36.34,8; 
4.40.42,07 
4.42.51,04 
4.46.  6,11 
4. {8.  9,79 
4.5o.  2,97 
4.53.23,37 
4.55.25,99 
4.57.47,06 
5.  0.12,12 
5.  3.10,10 

5.  7.  1,76 
5.11.57,88 
5.ii.5o,46 
5.16.51,28 
5.19.23,62 
5.22.33.78 
5.24.56,63 
5.26.58,99 
5.37.  2,02 
5.39.46,05 
5.42.54,25 
5.52.19,68 

5.55.22,02 

6.  o.  6,28 
.6.  6.58,98 
6.3o.  9,3i 
6 •44*  9t^^ 

4.  3.33,02 

4.  7.41,63 

4.10.48,95 
4*20.58,64 
4.24.12,98 
4.28.24,70 
4.33.56,96 

4.36.35,04 
4.40.42,22 
4.42.50,94 
4.46.  6,19 
4.5o.  3,i3 
4.53.23,3o 
4.55.25,86 

4.57.47»»7 

5.  0.12,20 

5.  3.10,00 
5.  7.  1,65 
5.11.57,98 
5.14.50,54 
5.i6.5i,34 
5.19.23,67 
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JANVIER  1869.  ~  Pontion  directe. 

Janvier  12.  h    m    •  ■  ■  h    m    ■ 

10271  Lai.  Cocher....  7,8    Pr  6  5.aa.a3,56    24»i9  -H  9,3a  5.aa.33,5i 

io363  Lai.  Cocher ... .  6.7    Pr  6  6.24.46,67    47, a6  •               •        4- 9i33  5. 24.56,69 

vOrion pp  8  5.59.56,60    56,84  6, ai    -f- 9»37    -1-9.45  6.0.6,29 

lîGémeaux pr  8  6.6.49,11    49,47  58,89    4- 9,4^»    H- 9>47  6.6.58,94 

ia3o8  Lai.  Cocher....  6.7    Pr  6  6.19.59,66      0,06  +  9,53  6.ao.  9,69 

ia4o4  Lai.  Cocher 9      pr  6  6. aa. 40,90    4i,44  4-9,54  6.22.60,98 

12489  Lai.  Cocher 7      pr  6  6.24.67,73    68,24  4- 9,55  6.26.7,79 

12585  Lai.  Cocher ... .  8      pp  6  6.27.49,94    5o,44  4-9,56  6.28.0,00 

7 Gémeaux pr  6  6.29.69,49    69,76  9,33    4-  9,67    4-  9,67  6.3o.  9,33 

Sirios pp  6  6.39.14,03    i3,83  a3,37    4-9,64    4- 9,60  6.39.23,43 

OGémeaux pr  6  6.43.69,79      o,36  9,94    4-9,58    4-9,61  .6.44.9,97 

Janvier  22. 

1 0271  Lai.  Cocher pp  6  6.22.28,39    29,02  4-4,67  6.22.33,69 

^  Orion pp  4  6.26.14,86    14,88  19,46    4-4,^7    4-4,68  6.26.19,66 

io5 14  Lai.  Cocher....  8      pp  6  6.29.29,87    3o,48  +4,70  6.29.36,18 

ÇOrion pp  8  5.34.4,88      4,90  9,68    4-4,68    4- 4, 71  6.34.9,61 

ioS33  Lai.  Cocher....  9.10  Pr  6  6.37.69,49      o,i5  4-4,73  5.38.  4,88 

10978  Lai.  Cocher....  pr  6  6.41*39,02    39,66  +  4,74  6.41.44,29 

1  io65  Lai.  Cocher ... .  7.8    Pr  6  6.44-28,69    29,34  4-4,7^  6.44*34,09 

1 1127  Lai.  Cocher.. ..  7.8    pp  4  6.46.61,81    62,44  +4,76  6.46.67,20 

11191  Lai.  Cocher....  8      pr  6  6.48.68,29    68,84  -H  4,77  5.49.  3, 61 

II 297  Lai.  Cocher....  8.9    pr  6  6.62.  6,61      7,04  4-4*79  5. 62. 11, 83 

nGémeaux Pr  8  6.6.63,66    63,92  68,88    4-4,96    +4,84  6.6.68,76 

12266  Lai.  Cocher ... .  8      pp  6  6.19.4,90      6,5i  4-4,86  6.19.10,37 

12410  Lai.  Cocher 8      Pr  6  6.23.4,94      6,67  4-4,88  6.23. 10, 45 

12538  Lai.  Cocher 7      Pr  6  6.26.28,72    29,24  4-4,89  6.26.34, i3 

GGémeaux Pr  6  6.44*  4,49      5, 06  9,98    +4,92    +4,96  6.44.10,02 

Procyon Pr  8  7.32.22,14    22,26  27,46    +  6,ao    +6,11  7.32.27,37 

Pollux pp  8  7.37.13,04     i3,6o  18,60    +5,10    +6,12  7.37.18,62 

Janvier  25. 

«Orion pp  8  6.0.46,97    47,21  6,18    — 4i,o3 

nGémeaax pp  8  6.  7.39,47    39,83  68,87    —40,96 

Ci*'Bord Pr  8  6.27.4,23      4,55  —40,90  6.26.23,66 

Castor  (la  i"*) Pr  8  7.26.66,31    ^6,83  16, i5    —40,68 

Procyon pp  8  7.33.  7,90      8,01  27,47    — 4o,54 

PoUnx Pr  6  7.37.68,70    69,16  18, 6a    — 4o,54 

FtYRIER  1869.  ^  Position  inverse. 
Février  2. 

6*  Baleine pr  6  1.17.28,07    27,86  27,68    —69,73 

19  Poissons Pp  8  i.a4.27,88    28,02  27,77    —^,75 

LaChèrre pp  8  5.  6.69,78      o,65  1,66    +  1,00    +0,92  5.  7.  1,47 

ÇOrion Pr  4  5.26.18,40    18, 3o  19,36    +  1,06    +  i,o3  6.26.19,33 

(Orion pp  6  5.29.33,63    33,61  34,49    +0,98     -H  1,04  5.29.34,66 

COrion Pr  8  5.34.  8,58      8,45  9,49    +  1,14    +  1,06  6.34.  9,5i 

10899  Lai.  Cocher....  6      Pr  6  6.40.  4,97      6,67  +  1,08  6.40.  6,66 

iio5a  Lai.  Cocher....  7      pr  6  6.43.68,94    69,42  +  1,09  6.44.  0,61 

aOrion Pr  8  5.48.  4,18      4,20  6,34    +  i|i4    +  i,ia  5.48.  6,3a 

vOrion Pr  8  6.  o.  4,79      4,93  6,i3    +  i,ao    +  1,18  6.  o.  6,11 

11724  Lai.  Cocher 9.10  Pr  6  6.  4.  2,89      3,35  +  i,ao  6.  4.  4,65 

11848  Lai.  Cocher....  9     Pr  6  6.  7.24,96    26,43  +  1,21  6.  7.26,64 

11967  Lai.  Cocher  ... .  8      pr  6  6.10.27,69    28,07  +1,22  6.10.29,29 

12080  Lai.  Cocher  ....  9.10  pr  6  6.14.  0,14      0,66  +  i,a4  6.14.  1,80 

121 73  Lai.  Cocher  ....      7      Pr  6  6.16.42,80    43,38  +1,26  6.16.44,63 

12276  Lai.  Cocher ... .  8      pr  6  6.19.18,12    18,68  ^.  1,27  6.19.19,86 

12374  Lai.  Cocher  ....    8.9    Pr      6  6.22.  8,64      9,04  +  1,29  6.22. 10, 33 

12474  Lai.  Cocher ... .  8      Pr  4  6.24.39,46    39,86  +  i,3o  6.24.41,16 

Observations.  ^  ToMB  XXIY .  3  3 
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G'.  Ob'.    N 


Février  2. 

7  Gémeaux pr 

^  centre Pr 

iSgSG  Lai.  Gémeaux  ..  8      pr 

9  Gémeaux pr 

Castor pr 

Février  5. 

aOrion... pp 

V  Orion pp 

n  Gémeaux pr 

13474  Lai.  Cocher  ....  Pr 

7  Gémeaux Pr 

i3o48  Lai.  Gémeaux  ..  Pr 

i3i37  Lai.  Grémeaux  ..  Pr 

i3a47  LaL  Cocher y      pr 

i3383  LaL  Gémeaux  ..  9      pr 

13480  Lai.  Gémeaux  ..  9     pr 

i356o  Lai.  Gémeaux  ..  8.9    pr 

i3645  Lai.  Cocher 7.8    pr 

^  centre pr 

13890  Lai.  Gémeaux  ..  9      pr 

13984  Lai.  Gémeaux  ..  pr 

14068  Lai.  Gémeaux  ..  pr 

9  Gémeaux pr 

Castor pr 

Procyon pp 

PolluX pp 

f  Hydre pp 

Février  6. 

0*  Baleine pp 

To  Poissons pp 

99  Gémeaux pp 

iao7o  Lai.  Cocher 7.8    pp 

12173  Lai.  Cocher  ....  8      Pr 

iaa67  Lai.  Cocher  ....  7      pp 

ia36o  Lai.  Cocher  ....  9      pp 

iii45o  Lai.  Cocher  ....  9      pp 

12538  Lai.  Cocher 7      pp 

12600  Lai.  Cocher  ....  9      pp 

7  Gémeaux pp 

0  Gémeaux pp 

13437  Lai.  Gémeaux  ..  9     pr 

13541  Lai.  Gémeaux..  8.9    pr 

13645  Lai.  Cocher 7.8    pp 

i373o  Lai.  Cocher ....  7      pp 

i383i  Lai.  Cocher....  8      pr 

i  Gémeaux pr 

Castor Pp 

Procyon pp 

Pollux Pp 

P  Écrevisse pp 

^  Hydre pp 

Février  12. 

a  Orion . .  ; pp 

31  Gémeaux pp 

12266  Lai.  Cocher  ....  pp 

12374  Lai.  Cocher  ....  8.9    pp 

12474  Lai.  Cocher ....  8.9    pr 


pAisaj^ 

Aie.  droite 
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U] 

BR  1869.  —  Poiition  inverse. 

b     n     ■ 

■ 

■ 

• 

j 

b    m    1 

8 

6.3o.  7,73 

7,90 

9f3i 

-H  1,41 

+  1,33 

6.3o.  9,23 

8 

7.  1.57,32 

57,59 

-*■  1,49 

7.  1.59,08 

6 

7.    5.25,12 

25,64 

+  i,5o 

7.  5.27,14 

8 

7.12.16,89 

17, i5 

i8,64 

-+-  1,49 

+  1,53 

7.12.18,68 

8 

7.26.13,24 

i3,68 

i5,i6 

-h  1,48 

+  1,58 

7.26.i5,:k6 

8 

5.47-46,17 

46,19 

5,3o 

•4-19»" 

+19116 

5.48.  5,35 

8 

5.59.46,84 

46,98 

6,10 

4-19,  la 

+i9,ai 

6.  0.  6,19 

8 

6.  6.39,28 

39,55 

58,79 

-+-i9,a4 

+19, a5 

6.  6.58,8o 

2 

6.24.21,35 

21,76 

-♦-19,33 

6.24.41,09 

8 

6.29.49,69 

49,86 

9,a8 

-f-"9»4a 

+19,35 

6.3o.  9,21 

6 

6.40.49,99 

5o,44 

+i9»4o 

6.41 •  9,84 

4 

6.43.17,85 

18,33 

+i9>4i 

6.43.37,74 

4 

6.46.17,20 

17,78 

+19,43 

6.46.37,21 

6 

6.49.24io5 

a4,48 

+i9>44 

6.49*43,92 

6 

6.52. II ,52 

11,98 

+19:45 

6.52.31,43 

6 

6.54.26,92 

^7,39 

+19»  46 

6.54.46,85 

6 

6.56.5o,34 

5o,88 

+19,47 

6.57.10,35 

4 

7.   1.11,93 

12,22 

+19,49 

7.  i.3i,7i 

6 

7.  3.49,82 

5o,3f 

+i9i5o 

7.  4.  9,8» 

4 

7.  6.  8,98 

9)  4a 

+19, 5a 

7.  6,28,9< 

6 

7.  8.27,67 

28,11 

+19,53 

7.  8.47,64 

8 

7.11.58,85 

59." 

i8,63 

4-i9i52 

+19,54 

7.12.18,65 

8 

7.25.55,07 

55, 5i 

i5,i5 

+i9>64 

+19,61 

7.26.15,1a 

8 

7.32.  7,78 

7,77 

27,48 

•+-I9f7> 

+19,63 

7.32.27,40 

8 

7.36.58,55 

58,92 

i8,63 

4-i9>7i 

+19,65 

7,37.18,57 

4 

8.39.31,23 

3i,23 

5l,12 

-4-19,89 

+19,95 

8.39.51,18 

6 

1.17.  3,72 

3,5o 

27,53 

-f24,o3 

8 

1.24.  3,60 

3,74 

27,72 

4-23,98 

8 

6.  6.33,o3 

33, 3p 

58,78 

+25,48 

+a5,49 

6.  6.58,79 

6 

6.i3.i5,32 

i5,72 

+25,52 

6.i3.4i,a4 

6 

6.16.18,47 

19, o5 

+25,54 

6.16.44,59 

6 

6.18.3.6,20 

36,65 

+25,55 

6.19.  2,20 

6 

6.21.10,44 

10,90 

+25,56 

6.21.36,46 

6 

6.23.43,23 

43,77 

+25,57 

6.24.  9*34 

6 

6.26.  8,00 

8,43 

+25,59 

6.26.34,02 

4 

6.27.58,48 

68,96 

+25,60 

6.28.24,56 

6 

6.29.43,52 

43,69 

9»a8 

4-25,59 

+25,61 

6.3o.  9i3o 

8 

6.43.43,69 

44,17 

9,90 

4-25,73 

+25,67 

6.44.  9i84 

4  . 

6.5o.35,io 

35,56 

+25,70 

6.5i.  1,26 

6 

6.53.47,74 

48,17 

+25,72 

6.54.13,89 

4 

6.56.44,00 

44,54 

+25,73 

6.57.10,27 

6 

6.59.19,02 

19,60 

+25,75 

6.59.45,35 

6 

7.  1.55,10 

55,55 

4-25,76 

7.  2.21, 3i 

8 

7.11.52,50 

52,76 

i8,63 

+25,87 

+25,82 

7.12.18,58 

8 

7.25.48,84 

49,29 

i5,i5 

-4-25,86 

+25,88 

7.3^.15,17 

8 

7,32.  1,47 

1,46 

.a7,47 

-f-26,01 

4-25,91 

7.32.27,37 

6 

7.36.52, 3o 

52,67 

18, 63 

4-25,96 

+a5,93 

7.37.18,60 

8 

8.  8.59,30 

59,35 

25,42 

+26,07 

+26,10 

8.  9.25,4s 

8 

8.30.17,98 

17,98 

44,06 

+26,08 

+26,21 

8.30.44,19 

8 

5.48.  2,38 

2,40 

5,22 

+  2,82 

+  a,83 

5.48.  5,23 

6 

6.  6.55,44 

55,71 

58,71 

+  3,00 

+  a,9ï 

6.  6.58,62 

4 

6.18.58,93 

59,38 

+  a,96 

6.19.  2,34 

6 

6.22.  6,70 

7,20 

+  a,97 

6.22.10,17 

4 

6.24.37,75 

38, 16 

+  a,98 

6.24.41.14 
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T       0..        (; 


G'.    Ob'.  N 


Passage 
observé. 


FtVBIBR  IMI.  —  Position  larorso. 


Forrior  12. 

7  Gémeaux pr  6 

9  Gémeaux pr  8 

i336i  Lai.  Gémeaux..  8.9    pr  6 

i34tô  Lai.  Gémeaux  . .  8.9    Pr  6 

13573  Lai.  Gémeaux .  .  7      pr  6 

i3685  Lai.  Gémeaux  .  .  9     Pr  4 

t  centre pr  4 

i  Gémeaux pr  6 

Férrior  13. 

a  OrioB Pr  4 

0  Cocher nr  8 

11428  Lai.  Cocher ....  7     pr  6 

V  Orion Pr  6 

11735  Lai.  Cocher. ...  7      Pr  6 

n  Gémeaux pr  6 

12410  Lai.  Cocher ....  9     pr  4 

12491  Lai.  Cocher ....  7      Pr  4 

12585  Lai.  Cocher ....  8.9    Pr  6 

7  Gémeaux pr  4 

6  Gémeaux Pr  8 

it.  centre Pr  8 

i  Gémeaux pr  8 

Castor Pr  8 

Procyon Pr  8 

PoUux Pr  6 

Férrier  20. 

y  Orion Pr  8 

ai  Gémeaux pr  8 

7  Gémeaux pr  8 

4[  centre Pr  6 

14057  Lai.  Cocher  ....  pr  6 

5  Gémeaux Pr  8 

14570  Lai.  Cocher  ....  Pr  6 

i54i6  Lai.  Gémeaux  . .  9     Pr  6 

i5536  Lai.  Gémeaux  . .  8.9    pr  6 

6  Ëcrevisse Pr  6 

15822  Lai.  Lynx 8      Pr  6 

15916  Lai.  Écreyisse ..  7     Pr  4 

16006  Lai.  Ëcrevisse  . .  7      Pr  6 

16104  Lai.  Lynx 8      Pr  6 

16208  Lai.  Lynx 7      Pr  6 

164 1 3  Lai.  Lynx 6      Pr  6 

16529  Lai.  Lynx ^'7    ^  ^ 

<  Hydre Pr  8 

0  Lion Pr  8 

(Lion Pr  8 

cJ  1*  Bord Pr  6 

cJ  2*  Bord Pr  6 

ir  Lion Pr  8 

Férriar  26. 

X  Ëcrevisse pr  8 

1819a  Lai.  Lynx Pr  6 

83  Ëcrevisse Pr  8 

3209  B. A. C.  Lion Pr  8 

8  lion Pr  8 


bat  ■ 

6.3o.  6,12  6,29 

6.44.  6,3o  6,78 

6.49.  8,17  8)60 

6.51.45,40  45,80 

6.55.21,25  21,83 

6.58.11,90  12,38 

7.  o.3ot25  3o,52 

7.12.15,20  i5,46 


9>«4 


■ 

a, 94 
3,06 


18,59    +  3,i3    -+- 


C\ 


• 

3,00 
3,o5 
3,08 
3,09 
3,11 

3,12 

4-  3,i3 
3,17 


5.47*56,25 
5.5o.38,35 

5.55.54,47 
5.59.56,97 

6.  4.26,45 

6.  6.49)39 
6.23.  o,5o 
6.25.11,60 
6.27.50, 3o 
6.29.59,95 

6.44-  o,i4 

7.  0.16,27 

7.12.  9,o5 
7.26.  5,10 
7.32.17,90 
7.37.  8,66 


56,27 

38,90 

55,  o5 

57,11 

27,01 

49,66 

1,04 

12,18 

5o,77 

0,11 

0,62 

16,54 

9,3i 

5,54 

17,89 
9»o3 


5,21 

47, 7« 
6,01 

58,70 


«,94 
8,88 


-f  8,90 
9,04 


9tî" 
9,83 

18, 58 
i5,ii 

^7,44 
18,60 


-H9,«o 
-f-  9,ai 

-4-  9,^7 
-H  9,57 
-+-  9,55 

-f-  9i57 


8,97 
8,98 

9,00 

9,o3 

9,o5 

9,06 

-H  9,ia 
-h  9,i3 

H-  9,ï4 
-h  9,ï5 

H-9,a> 
4-  9,a9 
4-  9,35 
4-  9,40 
-H  9,4a 
+  9,45 


Position  directe. 


5.59.14,53 

6.  6.  6,98 
6.29.17,57 
6.58.45,37 

7.  7.54,05 
7.11.26,69 
7.22.42,84 
7.47.33,30 
7.50.55,79 
7.54.36,84 
7.59.  3,25 

8.  1.48,48 
8.  4«  9,89 

8.  7.  6,44 
8.10.15,59 
8.i5.49«85 

8.18.47,14 
8.38.59,23 

9.33.18,15 

9.37.33,09 

9.43.32,50 

9.43.33,82 

9.52.26,05 

9.  0.12,93 

9.  6.44,74 
9.11.13,63 
9.17.50,65 
9.29.22,43 


14,69 
7,28 

17,76 
45,68 
54,73 
a6,99 
43,44 
33,87 
56,29 
37, a5 
3,81 

49,16 
10,34 

7,04 
16,17 
5o,43 

47,75 
59, a6 
18,24 
33,43 

32,74 
34,06 
26,11 


5,91 
58,6o 

9,i3 


-f-5l,22 

-f-5i,32 

-f5i,37 


18, 52    +5i,53 


28,92    -+-51,67 


5i,i3 
10,38 
25,62 


•4-51,87 

-f-52,14 
+52,19 


18, 3l      +52,20 


4-5 

-h5 

-+-5 

4-5 

4-5 

-1-5 

4-5 

4-5 

4-5 

-h5 

4-5 

4-5 

-1-5 

4-5 

+5 

4-5 

4-5 

4-5 

4-52 

4-52 

V52 

4-52 
H-52 


i3,o3  39,92    4-26,89    4-a6 

45,01  4-a7 

i3,86  40,93    -l-a7,07    4-27 

5o ,  85  4-a7 

22,63  4-27 


25 

28 

36 
48 
53 

54 
58 

68 

69 
71 
73 
74 

75 

76 

77 

79 
80 

89 
12 

i3 

i5 

i5 

21 

98 
00 

02 

o5 

12 


a59 

Aie.  droite 
app.  condoe. 


h    ai    • 
6.3o.  9,29 

6.44'  9,83 
6.49*11,68 
6^51.48,89 
6.55.24,94 
6.58.i5,5o 
7.  0.33,65 
7.12.18,63 

5.48.  5,24 
5.50.47,88 
5.56.  4,o5 
6.  o.  6,14 
6 .  4 • 36 , 06 

6.  6.58,72 
6.23.10,16 
6.25.2i,3i 
6.27.59,91 
6.3o.  9,26 
6.44.  9,83 

7.  o.25,83 
7.12.18,66 

7.26.14,94 
7.32.27,31 
7.37.18,48 


6.  o.  5,94 

6.  6.58,56 
6.3o.  9,12 
6.59.37,16 

7.  8.46,26 
7.12.18,53 
7.23.35,02 
7.48.25,55 

7.51.47,98 
7.55.28,96 

7.59.55,54 

8.  2.40,90 
8.  5.  2,09 

8.  7.58,80 
8.11.  7,94 
8.16.42,22 
8.19.39,55 
8.39.51,15 
9.34.10,36 
9.38.25,56 
9.44.24,89 
9.44.26,21 
9.53.18,32 

9.  0.40,01 
9.  7.12,01 
9.11.40,88 
9.18.17,90 

9-29-49,75 

33. 


26o 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY. 


Février  26. 

cJ  I''  Bord 

d'  a*  Bord 

fi  Lion 

TT  Lion 

v'  Hydre 

Ilars  3. 

Precyon 

Pollux 

6  Écrevisse  .... 

c  Hydre 

0  Lion 

c  Lion 

37  Sextant 

/  Lion 

Mars  il. 

a  Hydre 

0  Lion 

c  Lion 

fi  Lion 

Régulus 

Mars  16. 

/  Lion 

X  Lion 

i  Lion ...  : 

Mars  19. 

a  Hydre 

0  Lion 

Régulus 

Mars  25. 

a  Orion 

V  Orion 

80  Écrevisse .... 
83  Écrevisse. . . . 

cJ  i*'Bord 

d"  a*  Bord 

a  Hydre 

0  Lion 

1  Lion 

Régulus 

C  i"Bord 

Mars  29. 

7  Gémeaux . . . . . 
Sinus 

Avril  1. 

Rigel 

P  Taureau 

9  Orion 

I  Orion 

Avril  2. 

Rigel 

P  Taureau 


Passage 

Asc.  droite 

)b'. 

N 

obsepTé. 

T 

^^ 

c. 

c; 

app.  conclue. 

FÉVRIER  1869.  -  Position  dineU 

1. 

- 

h     m     I 

■ 

■ 

h    ■    1 

Pr 

4 

9.35.15,73 

15,96 

+a7,«4 

9.35.43,10 

Pr 

4 

9.35.16,80 

17,03 

■ 

■ 

+a7,«4 

9.35.44,17 

Pr 

8 

9.44.51,99 

52,38 

i9i44 

+27,06 

+^7,17 

9.45.19,5s 

Pp 

4 

9.52.5i,o3 

51,09 

]8,32 

-4-27,23 

+27,20 

9.53.18,29 

Pr 

a 

9.58.18,90 

18,60 

45,93 

4-27,33 

+27,23 

9.58.45,83 

MARS  1869.  -  Position  d 

irecte. 

Pr 

8 

7.3i.3i,3o 

3i,3o 

27,27 

4-55,97 

+55,93 

7.32.27,23 

Pr 

8 

7 .  36 . 2!i ,  o3 

22,44 

18,41 

4-55,97 

+55,95 

7.37.18,39 

Pp 

8 

7.54. 3a, 38 

3a,  79 

28,81 

4-56,02 

+56,  o3 

7.55.28,8a 

Pp 

8 

8.38.54,87 

54,90 

51,07 

+56,17 

+56, 20 

8.39.51,10 

Pp 

8 

9.33.13,97 

14,06 

10,37 

+56, 3i 

+56,41 

9.34.10,47 

PP 

8 

9.37.28,77 

a9)iï 

25,62 

+56, 5i 

+56,43 

9.38.25,54 

Pp 

8 

10.38.20,74 

20,77 

17,36 

+56,59 

+56,67 

10.39.17,44 

Pr 

6 

10.41.26,29 

26,39 

23,18 

+56,79 

+56,71 

10.42.23,10 

Position  inverse. 

PP 

6 

9.21.43,21 

43,  o5 

10,00 

— 33,o5 

pp 

8 

9.34.43,14 

43,24 

10,34 

-32,90 

pp 

8 

9.38.58,20 

58,52 

25,58 

-32,94 

pp 

8 

9 . 45 . 52 , 07 

52,44 

i9t4o 

—33,04 

Pp 

8 

10.   i.57,3o 

57,43 

24,56 

-32,87 

Pp 

8 

10.42.24,37 

a4,48 

23,20 

—  1,28 

Pp 

8 

10.58.17,77 

17,83 

16,54 

—  1,^9 

Pp 

8 

II.  7.10,28 

10,55 

9,33 

—  1,22 

Pp 

8 

9.20.59,84 

59,68 

9,93 

+  10,25 

Pp 

8 

9.33.59,92 

0,02 

10,27 

+10,25 

PP 

6 

10.   i.i4)00 

14, i3 

24,52 

+10,39 

PP 

8 

5.47.48,09 

48,  i5 

4,54 

+16,39 

Pp 

6 

5.59.48,77 

48,94 

5,33 

+16,39 

PP 

8 

9-  4-i9»V 

19^49 

+16,46 

9.  4.35,95 

Pp 

8 

9.11.24,04 

24,26 

40,71 

+i6,45 

+16,46 

9.11.40,75* 

Pp 

4 

9.14.53,90 

54,14 

+16,46 

9.15.10,60 

Pp 

4 

9.14.55,05 

55,29 

+16,46 

9.15.11,75 

Pp 

8 

9.20.53,55 

53,39 

9,86 

+16,47 

+16,47 

9.21.  9,86 

Pp 

8 

9.33.53,63 

53,73 

10,22 

+16,49 

+16,48 

9.34-10,21 

Pp 

8 

9.38.  8,60 

8,9a 

25,46 

+16,54 

+16,49 

9.38.25,41 

PP 

8 

10.  1.  7,87 

8,00 

a4,47 

+16,47 

+16, 5o 

10.  i.24,5o 

Pp 

4 

10.37.53,68 

53,77 

+16, 5a 

10.38.10,29 

Pp 

8 

6.29.54,23 

54,43 

8,49 

+14,06 

PP 

8 

6.39.  8,58 

8,27 

22,42 

+14, i5 

i 

àYRIL  1869.  -  Position  directe. 

Pp 

8 

5-  7-59>64 

59,56 

14,00 

+14,44 

+14,47 

5.  8.i4,o3 

PP 

6 

5.17.45,24 

45,69 

0,14 

+14,45 

+14,46 

5.18.  o,i5 

Pp 

8 

5.25.  3,88 

3,91 

18,39 

+14.48 

+14,45 

5.25.18,36 

Pp 

8 

5.29.19,03 

19,05 

33,52 

+14,47 

+14,44 

5.29.33,49 

pp 

6 

5.  8.  i,o5 

0,98 

13,98 

+  i3,oo 

+i3,o8 

5.  8.14,06 

PP 

8 

5.17.46,54 

46,99 

0,12 

+i3,i3 

+13,07 

5.18.  0,06 

LUJŒTTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY. 


G'.  Ob'.   N 


Passaga 
obaenré. 


c. 


AVRIL  1809.  —  Position  dirocta. 


Avrils. 

^  Orioo 

i  Orion 

a  Orioo 

Avrils. 

Rigel 

P  Taureau 

i  Orion 

ft  Onon 

a  OrioD 

c  Lion 

ir  Lion 

Régulus 

9  Lion 

^  Coope. 

c  Corbeau 

«  Vierge 

a  Chiens  de  chasse 

0  Vierge 

Avril  12. 

/  Lion 

S  Lion 

^  Coupe 

n  Vierge 

P  Corbeau 

^  Vierge 

0  Vierge 

L'Épi 

Avril  13. 

v*  Hydre 

Résolus 

p  Lion 

37  Sextant.. 

/  Lion 

X  Lion 

i  Lion 

^  Coupe 

u  Vierge 

^  Vierge 

0  Vierge 

L'Épi 

Avril  19. 

Sirius 

X  Lion 

V  Lion 

o  Vierge 

yi  Vierge 

^  Vierge 

G  Viei^e 

C  Vierge 

25  Chiens  de  chasse . . . 
m  Vierge 

Avril  22. 

37  Sextant 

/  Lion 

X  Lion 


Pr 
Pr 
pp 

pp 
rr 
Pp 
pp 
PP 
Pp 
PP 
Pp 
Pp 
PP 
Pp 
Pp 
PP 
Pp 


Pp 
Pp 
Pp 
pp 
Pp 
pp 
pp 
Pp 

pp 
Pp 
Pp 
Pr 
Pp 
PP 
Pp 
Pp 
Pp 
PP 
Pp 
Pp 

pp 
pp 
Pp 
PP 
PP 
Pp 
Pp 
PP 
Pp 
pp 

PP 
PP 
pp 


8 
6 
8 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
6 


8 
8 

4 
8 

6 
8 
8 
6 

8 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
8 
6 

6 
a 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 


bat  • 

5.a5.  5,a5  5,a8 

5.29.20,44  20,46 

5.47.51,19  5i,33 


•  •                • 

18,37  -f-i3,09  -4-i3,o6 

33, 5o  +13,04  -m3,o5 

4}39  +i3,o6  4-13,04 


5.  8.  6,3o 
5.17.51,94 
5.25.10,62 
5.19.25,75 
5.47.56,54 
9.38.17,35 
9.53.10,32 

10.  1.16,55 

11.  7.  1,37 

ii.i2.4i)42 

12.  3.17,62 

12. i3.  5,92 
12.49.46,82 
i3.  3.  3,92 


6,23 
52,39 
10, 65 

25,77 
56,68 

«7,74 
10,47 
16,76 
1,72 
41,26 
17, 3i 

5,95 

47,49 
3,88 


i3,94 

0,07 

18,33 

33,46 

4,35 

25,32 

18,10 

24,37 
9,28 

48,78 

24, 9» 
i3,43 

55,00 

11,40 


-f-  7,71 
+  7,68 
7,68 
7,69 

7,67 
7,58 

7,63 

7,61 

-h  7>56 

-h  7,52 

-f-  7,60 

H-  7,48 

-+-  7,5i 

-♦-  7,52 


Position  inversa. 


0.42,10,15 
I.  6.56,17 

1.12.36,28 
a.i3.  0,68 
2.27.19,60 
2.48.48,60 
3.  2.58,70 
3.18.  6,3o 

9.58.31, 40 

0.  I.  9,64 

0.25.40,94 
0.39.  2,65 

0.42.  8,40 
0.58.  1,84 

1.  6.54,34 
1.12.34,49 
2.12.58,89 

2.48.46,84 
3.  2.56,98 
3.18.  4,60 

6.38.59,82 
0.57.53,50 
1.29.52,80 
1.58.10,24 
2.12.50,69 
2.48.38,77 
3.  2.48,79 
3.27.39,59 
3.3i.i5,94 
3.34.23,08 

0.38.48,27 
0.41.53,99 
o.57.47|28 


10,26 

56,45 

36, 00 

0,62 

19,14 
48,60 

58,56 

6,07 

3i,i4 
9i78 

41, o3 
2,70 
8,5i 

ii90 
54,62 

34,21 

58,83 

46,85 

56,84 

4,37 

59,36 

53,47 
52,64 
10,24 
5o,53 
38,67 
48,55 
39,43 
16, 5i 

22,79 

48,23 

54  y  02 

47,25 


23,  o5 
9,23 

48,74 

i3,44 
32,04 

1,56 

11,43 

19,03 

45,59 
24,27 
55, 5i 
17,20 
23, 04 

16,41 

9»22 

48.73 

i3,44 
1,56 

11,44 
19,04 

22,02 
16,37 
i5,5i 
33,20 
i3,42 

1,57 
11,45 

2,48 
39,68 
45,70 

17,11 
22,95 

16,34 


-f- 


4- 


4-i 


12,79 

-f-i 

12,78 

-i-i 

12,74 

4-1 

12,82 

4-1 

12,90 

4-1 

12,96 

4-1 

12,87 

4-1 

i2,96 

4-1 

14,45 

4-1 

14,49 

4-1 

14,48 

4-1 

14, 5o 

4-1 

14,53 

4-1 

i4,5i 

4-1 

ï4,6o 

4-1 

14.52 

-4-1 

14,61 

4-1 

14,71 

4-1 

14,60 

4-1 

14,67 

:-i 

4-22,66 
-1-22,90 
4-22,87 
4-22,96 
4-22,89 
4-22,90 
4-22,90 
4-^3,  o5 
4-23,17 
-f-22,91 

4-28,88 
4-28,93 
4-29,09 


7,70 
7,69 

7,69 
7,69 
4-  7,68 

H-  7,59 
4-  7,58 
4-  7,58 
-f  7,56 
4-  7,56 

■4-  7,54 
4-  7,53 
-f-  7,52 
4-  7,52 


2,76 

2,79 
2,79 
2,86 

2,87 

2,90 
2,92 
2,94 

4,46 
4,46 

4,49 
4,5o 

4.5i 

4,53 

4,54 
4,55 
4,61 
4,66 

4,67 
4,69 


4-22,66 
-H22,87 
4-22,89 
4-22,90 

4-22,94 
-4-22,96 
4-22,98 
4-23,00 
4-23,00 
4-23,01 

4-28,97 
-4-28,97 
-4-29,00 


261 

Asc.  droite 
app.  conclue. 


h     m     I 
5.25.18,34 
5.29.33,51 
5.48.    4,37 

5.  8.13,93 
5.18.  0,08 
5.25.18,34 

5.29.33,4^ 
5.48.  4,36 
9.38.25,33 
9.53.18,05 

10.  1.24,34 

11.  7.  9,28 
11.12.48,82 

12.  3.24,85 
I2.i3.i3,48 
12.49.55,01 
i3.  3.11,40 


10.42.23,02 

1.  7.  9,24 

1.12.48,79 

[2.i3.i3,48 

12.27.32,01 

[2.49*  i,5o 

3.  3.11,48 

3.18.19,01 

9.58.45,60 
10.  1.24,24 
[0.25.55,52 
10.39.17,20 
10.42.23,02 
10.58.16,43^ 
1.  7-  9,ï6 
1.12.48,76 

I2.i3.i3,44 
12.49.  i,5i 
3.  3.ii,5i 
3.18.19,06 

6.39.22,02 

[0.58. 16,34 

i.3o.i5,5S 

1.58.33, 14 
[2.i3.i3,47 
[2.49*  1,63 
3.  3.11,53 
3.28.  2,43 
3. 3i.. 39,51 
3.34.45,80 

[0.39.17,20 
[0.42.22,99 
[0.58. 16,25 


a6a 


LIJNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBET. 


G^    Ob'.    N 


Passaga 
obsenré. 


C' 


A?RIL  1809.  —  Position  InTWSo. 


Ayril22. 

^  Lion Pr  8 

C  i^^Bord Pr  8 

83  Lion Pr  8 

V  Lion Pr  8 

â  Vierge Pr  8 

6  Vierge Pr  8 

UÉpi pr  8 

Ç*  Vierge Pr  8 

m  Vierge Pr  8 

X  Lion Pr  8 

i  Lion. ...  « Pr  6 

9  Coupe Pr  8 

83  Lion Pr  8 

V  Lion Pr  6 

19  Vierge Pr  a 

S  Vierge  . .  ^ Pr  8 

L'Épi Pr  6 

Avril  28. 

%  Grande  Ourse pr  8 

83  Lion Pr  8 

V  Lion Pr  8 

2aia4  Lai.  Gr. Ourse..  Pr  4 

a23oo  Lai.  Gr. Ourse*.  Pr  4 

23359  Lai.  Gr.  Ourse..  6      pr  6 

ai5o5  Lai.  Gr. Ourse..  Pr  6 

aa574  Lai.  Gr. Ourse..  7      Pr  6 

!itk636  Lai.  Gr.  Ourse. .  8     pr  4 

22679  ^1*  ^r*  Ourse. .  Pr  6 

22730  Lai.  Chevelure. .  8      pr  6 

22832  Lai.  Chevelure. .  9.10  pr  6 

22921  Lai.  Chevelure..  7.8    Pr  6 

22998  Lai.  Ch.de  ch..  Pr  6 

n  Vierge pr  8 

23287  Lai.  Ch.de  ch..  7.8    pr  6 

23388  Lai.  Ch.  de  ch..  8.9    Pr  6 

23485  Lai.  Ch.de  ch..  7     pr  4 

23573  Lai.  Ch.  de  ch. .  Pr  6 

2365i  Lai.  Chevelure..  Pr  6 

23701  Lai.  Chevelure..  9.10  pr  6 

23773  Lai.  Ch.  de  ch..  7     pr  6 

23862  Lai.  Ch.  de  ch. .  pr  6 

d  Vierge pr  8 

0  Vierge pr  8 

Ç*  Vierge pr  6 

m  Vierge pr  8 

Avril  29. 

X  Lion Pr  4 

^  Lion Pr  8 

i  Grande  Ourse Pr  8 

83  Lion Pr  8 

21882  Lai.  Gr.  Ourse. .  pr  6 

21947  Lai.  Gr.  Ourse..  pr  6 

u  Lion pr  8 

22124  Lai.  Gr.  Ourse..  9     pr  6 

223oo  Lai.  Gr.  Ourse. .  pr  6 

22359  Lai.  Gr.  Ourse. .  6     Pr  6 


h      m     • 
I.  6.39 
I.I0.2I 
1.19.39 
1.29.46 

2.48.32 
3.  2.42 
3.17.50 
3.27.33 
3.34.16 

0.57.42 

1.  6.34 
I. 12.14 
1.19.34 
1.29. 41 
2.12.39 
2.48.27 
3.17.45 

1.10.28 
1.19.25 
1.29.32 
1.33.50 
1.41.  7 
1.43.38 
1.49. 41 
1.52.43 
1.55. i5 
1.57.  4 
1.59. 19 

2.  2.59 
2.  6*14 

2.  9*12 
2.I2k3o 
2.20.  O 
2.23.23 
2.26.24 
2.29.  9 
2.32.  5 
2.34.32 
2.37.47 
2.40.33 
2.48.18 

3.  2.28 
3.27.19 
3.34.  3 

0.57.31 
.  6.24 
.10.26 
.19.23 

.23.21 
.26.13 
.29.30 
.33.48 

.41.  5 
.43.36 


85 
20 

52 

59 
40 

49 
14 

39 
63 

25 

7a 
93 
43 
5o 
45 

34 
06 

93 
73 
84 
65 
o3 

4a 
07 

a4 

23 

i3 
o5 

87 
54 

52 

77 

79 
40 

08 

84 
12 

60 

10 

14 

84 

89 

77 
18 

77 
20 

94 
87 
84 
65 

99 
9» 
09 
49 


• 
40)06 
21,16 

39,4a 
46,43 
32, 3o 

42,25 

49,80 
33,23 
16,34 

42,22 

34,94 
14,53 

34,33 

41,34 

39, a9 

27,24 

44,7a 

29,38 
25,63 
32,68 

5l,12 

7.58 
38,91 
41, 56 

42,84 
15,78 

4)7» 

19,46 

0,29 

14,98 
i3,ot 

3o,6i 

1,37 

23,91 

24,70 
10,35 

5,56 

33,  o3 

47,64 
33,62 

ï8,74 

28,65 

19,61 

a,89 

31,74 
24,41 
a7,39 

a3,77 
22, 3i 

ï4,a3 

3o,83 

49,39 

5,67 

36,98 


■  f 

9,»4    H-a9,o8 


8,36 

i5,49 

1,57 
11,46 

ï9,07 

a, 49 
45,73 

16,32 
9,  «a 

48,64 
8,34 

i5,48 

i3,4o 
1,56 

19,07 

",99 
8,3i 

15,44 


-fa8,94 
-l-a9,o6 
•+-29,27 
-1-29,21 
•4-29,27 
+29,26 
-1-29,39 

-h34,io 
H-34,i8 

-h34,ii 
-1-34,01 

-1-34,14 
4-34,11 
+34,32 
-f34,35 

-l-4a,6i 
+42,68 
-H4a,76 


13,39    +4a,78 


1,56 
11,46 

2,5o 
45,73 


H-4a,82 
+4a,8i 
-h4a,89 
+4a,84 


+29,02 
+29,05 
+29,06 
+29,08 
+29,21 
-♦-a9,24 
+29,28 

+a9,a9 
+29,31 

+34,08 
+34,10 
+34,11 
+34,  la 

+34,14 
+34,21 

4-34,27 
4-34,32 

4-4a,67 
+4a,68 

4-4a,70 
4-4a,70 
-f-4a,7i 
4-4a,7i 
+4a,7a 
-H4a,73 
4-42,73 
4-4a,73 
4-4a,74 
4-4a,74 
4-4a,75 
4-4a,75 
4-4a,76 
4-4a,76 

4-4a,77 
4-4a,77 
4-4a,77 
4-4a,78 

4-4a,79 
-t-4a,79 

4-42,79 
+42 ,  80 

4-4a,82 

+42,86 

4-4a,87 


16,26  +44,52  +44,63 
9,06    +44,65    +44,64 

il, 98  +44,59  +44,64 
8,3o    +44,53    +44,64 

+44,65 


i5,44    4-44,61 


+44,66 
+44,66 
+44,66 
4-44.67 

4-44,67 


Abc.  droite 
app.  coDclae. 


h      01    I 

1 .  7«  9,«8 
1.10.50, ai 

1.20.  8,48 
i.3o.t5,5i 
2.49.  i,5i 
3.  3.11,49 
3.18.19,08 
3.28.  a, 5a 
3.34.45,65 

o.58.i6,3o 

1.  7.  9,04 
1.12.48,64 
1.20.  8,45 
i.3o.i5,48 
2.i3.i3,5o 

2.49«  1,5' 
3.18.19,04 

.II.I2,05 

.20.  8,3i 
.3o.i5,38 
.34.33,82 
.41 '50,29 
.44 -ai, 6a 
.5o.a4,a8 
.53.25,57 
.55.58,51 

.57.47,44 

2.  o.  2,ao 
2.  3.43,03 
2.  6.57,73 

2.  9.55,76 
2.i3.i3,37 
2.20.44, i3 
2.24*  6,68 

2.27.  7,47 
2.29.53,1a 

2.32.48,34 
2.35.15, 8a 

2.38.3o,4^ 
2.41.16,41 
2.49-  1,^4 

3.  3.11,47 

3.28.  2,47 
3.34.45,76 

0.58.16,37 

.  7«  9,0^ 
.ii.ia,o3 

.20.  8,41 
.24.  6,96 
.26.58,89 
.3o.i5,49 
.34.34,05 
.41.50,34 
.44.21,65 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBET. 


G'.   Ob'.    N 


Passage 
obseiré. 


C. 


a63 

Ase.  dfolta 
app.eoneloe. 


AVRIL  1869.  —  Positioii  btrênê. 


Avril  29. 

32434  Lai.  Gr.  Oime. .  g,  lo  Pr  6 

aaSoS  Lai.  Gr.  Ourse..  9     pr  6 

a2574  Lai.  Gr.  Ourse. .  7      pr  6 

2a636  Lai.  Gr.  Ourse..  7.8    pr  4 

tka679  Lai.  Gr.  Ourse..  7.8    pp  4 

onydo  Lai.  Chevelure. .  8      Pr  4 

ft283a  Lai.  Chevelure..  9.10  pr  6 

vag^i  LaL  Chevelure..  7.8    pr  6 

«3998  LaL  Ch.de  ch..  5.6    pr  6 

n  Vierge Pr  8 

a3tk87  Lai.  Ch.  de  ch. .  7.8    pr  6 

^388  Lai.  Ch.de  ch..  8.9    pr  6 

a3485  Lai.  Ch.  de  ch. .  Pr  4 

a3573  Lai.  Ch.  de  ch. .  Pr  6 

a365i  Lai.  Vierge Pr  4 

«3701  Lai.  Chevelure..  9.10  pr  6 

33773  Lai.  Chevelure..  7.8    pr  6 

33863  Lai.  Chevelure..  9      Pr  6 

33945  Lai.  Chevelure..  8      Pr  4 

^Vierge Pr  6 

«  Vierge Pr  8 

L'Épi Pr  8 

ÇVierge Pr  8 

35  Chiens  de  chasse.. . .  Pr  6 

191  Vierge Pr  8 

Avril  30. 

83  Lion Pr  6 

3187 1  Lai.  Gr.  Ourse. .  9     Pr  6 

31928  Lai.  Gr.  Ourse. .  8      pr  6 

V  Lion Pr  8 

33117  Lai.  Gr.  Ourse. .  9.10  Pr  6 

331821  Lai.  Gr.  Ourse..  8.9    pr  6 

33360  Lai.  Gr.  Ourse. .  9      Pr  4 

33339  Lai.  Gr.  Ourse. .  Pr  4 

33435  Lai.  Gr.  Ourse..  9      Pr  4 

33541  Lai.  Gr.  Ourse..  7.8    Pr  6 

33599  Lai.  Chevelure..  7.8    Pr  6 

33661  Lai.  Gr.  Ourse..  10    Pr  6 

33760  Lai.  Chevelure..  8      Pr  6 

33813  Lai.  Chevelure. .  9      pr  6 

33903  Lai.  Chevelure..  7      Pr  6 

33979  Lai.  Ch.  de  ch. .  Pr  6 

u  Vierge Pr  8 

33i66  Lai.  Ch.  de  ch..  Pr  4 

33346  Lai.  Ch.  de  ch. .  8     pr  4 

33334  Lai.  Chevelure..  8      Pr  6 

33413  Lai.  Ch.  de  ch..  8.9    Pr  6 

3353o  Lai.  Chevelure..  Pr  6 

336io  Lai.  Ch.  de  ch. .  7      Pr  6 

33755  Lai.  Ch.  de  ch..  6      Pr  6 

33869  Lai.  Chevelure..  7      Pr  6 

a  Chiens  de  chasse Pr  8 

34336  Lai.  Chevelure..  6.7    Pr  6 

34310  Lai.  Chevelure..  9      Pr  6 

L'Êpi Pr  8 

P  Vierge Pr  8 


bai 

■ 

11.46.53,37 

5a, 

11.49.39,33 

3», 

ii.5a.4i>63 

4a, 

11.55.13,38 

i3, 

11.57.  3,3o 

a, 

11.59.17,15 

«7i 

13.  3. 58, 04 

58, 

13.    6.13,74 

i3, 

13.  9.10,53 

ii,< 

13.13.38,90 

a», 

13.19.58,90 

59, 

13. 33. 31, 5o 

aa, 

13.36.33,33 

aa. 

13.39.  7,95 

8, 

13.33.    3,35 

3, 

13.34.30,75 

3i, 

13.37.45,34 

45, 

i3.4o.3i,3o 

3i, 

13.43.17,50 

18, 

13.48.16,95 

16, 

i3.  3.36,98 

a6, 

13.17.34,58 

34, 

13.37.17,80 

«7i 

i3.3o.54)3o 

54, 

13.34.  iïi9 

0,. 

11.19.33,07 

aa,i 

11.33.41,93 

4a, 

11.35.39,37 

a9> 

11.39.30,33 

3o, 

11.33.34,55 

a5, 

11.36.13,13 

la, 

11.39.31,00 

ai, 

11.43.31,40 

a», 

11.46.33,55 

33, 

11. 5o. 58, 13 

58, 

11.53.45,89 

46, 

11.56.33,09 

3a, 

13.    0.19,77 

ao, 

13.    3.36,33 

a6, 

13.    5.38,93 

ag, 

13.    8.30,64 

ai, 

13.13.38,31 

a8. 

I3.*i5.  4,80 

5, 

13.18.13,70 

i3, 

13.30.47,59 

48, 

13.33.55,09 

55, 

13.37.48,04 

48, 

13.30.33,87 

33, 

13.37.  3,99 

4, 

13.40.41,90 

4a, 

13.49.  ^f^^ 

9> 

13.53.35,49 

a5. 

13.57.13,94 

i3. 

13.17.34,08 

33, 

13.37.17,35 

17, 

«9 
81 

30 

9» 

85 

56 

46 
18 
01 

74 

47 
01 

85 

46 

69 
18 

79 
78 
o5 
85 
74 

64 
77 
90 

97 
35 

76 

06 

01 

58 

44 

98 

17 

58 

33 

71 
30 

63 

38 

13 

o5 
38 

33 

01 

64 

47 
5i 

54 
3i 
5o 

95 
37 
74 
09 


13*38 


H-44,64 


1,55 
11,46 
19,08 

3,5l 

39,69 

45,73 


4-44,70 
-4-44, 7a 
4-44,84 
4-44,87 

4-44, 9a 
4-44,83 


4-44,67 

4-44,67 
H-44,68 
H-44,68 
4-44,68 
H-44,68 

4-44,69 
4-44,69 

+44,69 
4-44,69 

4-44,70 
4-44,70 
-1-44,70 
4-44,71 
4-44,71 
4-44,71 
4-44, 7» 

-1-44, 7a 
-1-44, 7a 
-1-44,73 
-h44,74 
-»-44,75 
4-44,76 

4-44,77 
-+■44,78 


8,39    4-45,33    4-45,33 

+45,33 
+45,34 

i5,43    +45,37    +45,34 

+45,34 
-f-45,35 
+45,35 
+45,35 
+45,35 
+45,35 
+45,36 
+45,36 
4-45,36 
4-45,36 
+  45,36 
4-45,36 

i3,38    +45,33    4-45,36 

+45,37 
+45,37 
+45,37 
+45,37 
+45,37 
+45,37 
4-45,38 
+45,38 

54,97    +45,47    +45,38 

+45,39 

+45.39 

19,08  +45,34  +45,40 

a,5i  +45, 4a  +45, 4o 


h  m  • 
1.47.37 
1.50.34 
1.53.36 

1.55.58 

1.57.47 
3.  o.  3 

3.  3.43 

3.  6.57 

3.  9.55 

3.i3.i3 

3.30.44 

3.34.  6 

3.37.  7 
3.39.53 
3.33.48 
3.35.15 
3.38.30 
3.4i«i6 

3.44*  3 
3.4g.  1 
3.  3.11 
3.18.18 

3.38.  3 
3.31.39 
3.34.45 

.30.  8 
.33.36 
.36.15 
.3o.i5 
.34.10 
.36.57 
.40.  6 
.43.  7 
.47.18 
.51.43 
.54.31 
.57.18 
3.  I.  5 
3.  3.11 
3.  6.14 
3.  9.  6 
3.i3.i3 
3.i5.5o 
3.18.58 

3.31.33 

3.34.41 
3.38.33 

3.3i.i8 

3.37.49 

3.4l<37 
3.49.54 

3.54*11 
3.57.58 
3.18.19 
3.38.  3 


56 
48 
88 
60 
53 

^( 
i5 

87 
70 
43 

17 

71 
55 

17 

40 

89 
5i 

5o 

77 
58 

48 

99 
40 

54 
68 

3o 
68 
10 

40 

35 

93 

79 
33 

53 

93 

07 
56 

99 

74 
48 

41 
65 

69 
38 

01 

84 
88 

9a 

69 
88 

34 
76 

14 
49 
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Avril  30. 
a5  Chiens  de  chasse. . 
m  Vierge 


Mai  1. 

21928  Lai.  Gr.  Ourse.. 

V  Lion 

221 17  Lai.  Gr.  Ourse.. 
22182  Lai.  Gr.  Ourse. . 
22260  Lai.  Gr.  Ourse.. 
22829  Lai.  Gr.  Ourse. . 
22541  Lai.  Gr.  Ourse. . 
22699  I^-  Chevelure. . 
22661  Lai.  Gr.  Ourse. . 
22760  Lai.  Chevelure.. 
22812  Lai.  Chevelure. . 
22902  Lai.  Ch.  de  ch. . 
22979  Lai.  Ch.  de  ch. . 

ïj  Vierge 

23 166  Lai.  Ch.  de  ch.. 
28246  Lai.  Ch.de  ch.. 
23324  Lai.  Chevelure.. 
2341  a  Lai.  Ch.  de  ch. . 
2353o  Lai.  Chevelure.. 

y  Vierge 

a  Chiens  de  chasse 

ô  Vierge 

V  Vierge 

25  Chiens  de  chasse. . . . 

Mai  19. 

9  Vierge  

0  Vierge 

L'Épi 

a  Couronne 

Mai  24. 

V  Vierge 

T  Vierge  

C  i"Bord 

a  Serpent 

Juin  1. 

0  Vierge 

UÉpi 

Ç*  Vierge 

a  Couronne 

Juin  2. 

•  Vierge  

L'Épi 

C  Vierge 

a  Couronne 

a  Serpent 


G'.   Ob'.    N 


pMMge 
obsenré. 


A». 


C. 


Asc.  droite 
tpp.  conclue. 


AVRIL  1869.  —  Position  inrerse. 


Pr 
Pr 


h     m    •  •  ■  «  • 

8    13.30.53,67    54,24    39,69    +45,45    +45)4o 
8    13.34.  0,70     0,41    4^i74    +4^,33    +4^»4i 


MAI  1869.  —  Position  inverse. 


Pr 
Pr 
9.10  Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 


7 
10 

8 

7.8 


8 


Pr 
Pr 
Pr 
Pr 

Pr 
Pr 
Pr 
Pr 


Pr 
Pr 
Pr 
Pr 

Pr 
Pr 
Pr 
Pr 
Pr 


4 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

4 
6 
2 
6 
.6 
8 
2 
6 
6 
6 
6 

4 
6 

8 

8 

6 


11.25.29,83 
11.29.30,80 
11.33.25,07 
11.36.12,70 
II .39.21,40 
11.4^.21,85 
ii.5o.58,75 
11.53.46,55 
11.56.32,63 
12.  0.20,25 
12.  2.26,95 
12.  5.29,49 
12.  8.2i,i5 
12.12.28,77 
12. i5.  5,5o 

12.18. l3,12 

12.20.48,05 
12.23.55,62 

12.27.48,64 
12.34.17)95 
12.49.  9,45 
i3.  2.26,93 
13.27.17,87 
i3.3o.54,t&o 


3u,32 
3o,64 
25,65 
i3,28 
21,84 
22,43 
59,22 
46,99 
33,25 
20)68 
27,36 

a9i95 
21,63 
28,61 
5,98 
i3,75 
48,48 
56,17 

49)07 

17.78 
10,07 

26,69 

«7, 7» 

54,77 


i5,42  4-44,78 


i3,37  4-44,76 


2,63 

54,96 
11,46 

2,5l 

39,69 


4-44.85 
4-44,89 

4-44,77 
4-44,80 

-1-44, 9^ 


4-44,82 
4-44,82 
4-44, 8a 
4-44.82 
4-44, 8a 
4-44, 8a 
4-44, 8a 
4-44, 8a 
4-44, 8a 
4-44, 8a 
4-44, 8a 
4-44, 8a 
4-44, 8a 
4-44, 8a 
4-44, 8a 
4-44, 8a 
4-44, 8a 
4-44, 8a 

+44, 8a 
+44, 8a 
+44, 8a 
+44, 8a 
+44, 8a 
+44, 8a 


8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 


Position  directe. 

12.48.59,44  59,46 

i3.  3.  9,55  9,41 

13.18.17,22  16,98 

15.29.  7,3o  7,76 


1,46 
11,40 

19, o5 

10,07    +  a,3i 


+  2,00 

1.99 
2,07 


13.27.50,28  5o,23  2,5i  +12,28 

13.54.47,95  47,94  o,23  +12, a9 

i5. 33. 52, 12  5i,8i  +12,47 

15.37. 38, o5  38, i3  5o,6o  +12,47 


JUIN  1869.  —  Position  inrerse. 


4 
4 
6 

6 

6 
6 
8 
6 
8 


i3.  2.43,75  42,54 

13.17.50,43  5o,i3 

13.27.33,62  33,49 

15.28.40,82  41, i5 


i3.  2.4a, 59 
13.17.50,17 
13.27.33,55 
15.28.40,77 
15.37.21,64 


4a,  38 

49,87 
33,4a 

41,10 
21,63 


11,32  +28,78 

18,98  +28,85 

2,43  +a8,94 

10,11  +28,96 

II,  3i  +28,93 

18,98  +29,11 

2,43  +29,01 

10,11  +29,01 

5o,64  +29,01 


i3.3i.39,64 
13.34.45,82 


+28,84 
+28,85 
+28,86 
+a8,96 

+a8,95 
4-a8,97 
-+-a8,97 
+29,07 
+29,08 


11.26. i5, 14 

ii.3o.iS,46 

11.34.10,47 

11.36.58,10 

11.40.  6,66 

11.43.  7,i5 

11.51.44,04 

11.54.31,81 

11.57.18,07 

12.  I.  5,5o 

12.  3.12,18 

12.  6.14,77 
12.  9.  6,45 
I2.i3.i3,43 
I2.i5.5o,8o 
12.18.58,57 
12. 21. 33, 3o 

12.24.40,99 
12.28.33,89 

12.35.  2,60 

12.49-^4,99 
i3.  3.ii,5i 
13.28.  2,53 
13.31.39,59 


15.34.  4,28 


i3.  3.11,38 
13.18.18,98 
13.28.  2,35 
15.29.10,11 

i3.  3.11,33 
i3. 18. 18,84 
13.28.  2,39 
15.29.10,17 
15.37.50,71 


a65 


OBSERVATIONS 

FAITES  AU  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEÏ, 


EN  1869. 


Les  lettres  BS  ou  BI  placées  à  la  suite  du  nom  d*un  astre,  dans  la  première  colonne ,  désignent  le  bord 
supérieur  ou  inférieur,  tel  qu'on  le  voit  à  Toeil  nu  et  non  dans  la  Lunette.  Les  lettres  PI  indiquent  le  pas- 
sajçe  au-dessous  du  pôle. 

Le  nombre  placé  à  la  suite  du  nom  d'un  astre,  autre  que  la  Lune,  est  celui  des  minutes  écoulées  entre 
le  passage  au  méridien  et  Tobservation;  il  est  affecté  du  signe  +  ou  du  signe  —  selon  que  Tobservation  a 
suivi  ou  précédé  le  passage.  Pour  la  Lune,  ce  nombre  indique,  lorsqu'il  a  le  signe  +,  les  minutes  après 
le  passage  du  i*'  Bord,  et  lorsqu'il  a  le  signe  — ,  les  minutes  avant  le  passage  du  a*  Bord. 

La  seconde  colonne  contient  la  grandeur  estimée  des  étoiles. 

Les  lettres  italiques  placées  entre  parenthèses  à  la  suite  du  nom  de  l'observateur  désignent  les  couples 
de  microscopes  observés,  quand  ils  n'ont  pas  été  lus  tous  les  six. 

9  désigne  la  température  du  Cercle. 

Le  baromètre  est  réduit  à  la  température  extérieure;  cette  température,  désignée  par  O',  est  inscrite 
dans  la  sixième  colonne. 

Sous  le  titre  Lecture,  la  septième  colonne  contient  la  moyenne  des  lectures  faites  aux  microscopes  ob- 
servés, corrigée  de  la  distance  du  fil  mobile  au  fil  fixe  quand  le  pointé  a  été  fait  sous  le  premier. 

La  huitième  colonne  renferme,  sous  le  titre  L.,  les  secondes  de  la  lecture  corrigée  en  ayant  égard  :  i°  à 
la  température  du  Cercle;  a**  aux  microscopes  lus;  3**  au  temps  écoulé  entre  le  passage  au  méridien  et  Tob- 
servation  ;  4**  à  l'inclinaison  des  fils. 

L'avant-dernière  colonne  contient  les  coUimations  fournies  par  les  étoiles  fondamentales  ;  elles  ont  servi 
à  calculer  la  collimation  moyenne. 

La  distance  apparente  au  pôle  nord  est  égale  à  la  collimation  moyenne  plus  la  réfraction  moins  la  lecture 
corrigée. 


JanTier  9. 

La  Chèvre 

10069  Lai.  Cocher  . . 
ioai5  Lai.  Cocher  . . 
loSoS  Lai.  Cocher  . . 
io56o  Lai.  Cocher  . . 
iioSa  Lai.  Cocher .. 


G^     Ob^     e      Bar. 


GL 

GL{a) 

GL(/7) 
GL(//] 
GL(a) 
GL(a) 


Ô' 


Lecture. 


JANVIER  1869. 


o",7 
694 


Observations,  —  Tomb  XXIV. 


7,6 


694      7, a 


la.  1.44)6 
357.11 .21 ,3 
i.io.ia,3 
4.  6.34)3 
4.  4.46,1 
o.  3.   1,6 


Réfr. 


iiyS  -f-O.         3,1 

ai, 7  -ho.i9,a 

ia,6  -ho.i4,7 

34,7  -1-0.11,5 

46,4  -+-o.ii,5 

a,i  H-o.i6,o 


Dîsl.  appar. 
Coll.    au  pôle  nord 


56» 10' 
3',5 


44-  8.aa,o 
58.69.   i,a 

55 .  o •  5,8 
5a.  3.40,5 
5a.  5.a8,8 

56.  7.17,6 


34 
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CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 


G^    Ob'.      0      Bar.       9' 


Lecture. 


Dist.  appar. 
L,  Réfr.         Coll.     au  pôle  nord. 


Janvier  9. 

a  OriOD 6L 

1 1269  Lai.  Cocher gl(/7) 

1 1408  Lai.  Cocher GL{a) 

I  i5o6  Lai.  Cocher.. . .  GL(a) 

n  Gérae<uix iiL(ab) 

^  P.  Ourse  PI-  i»,98.  gl 

9  P.  Ourse  PI  -h  a",2o.  gl 

7  Gémeaux Gh(ab) 

12858  Lai.  Gémeaux..  GL(a) 

12975  Lai.  Gémeaux..  GL(a) 

0  Gémeaux gl 

13432  Lai.  Gémeaux..  Gh{n) 

13542  I.al.  Gémeaux..  GL(a) 

i3659  Lai.  Gémeaux..  GL(a) 

13827  Lai.  Gémeaux..  gl(^) 

$  Gémeaux GL(ab) 

Janvier  il. 

773 1  Lai.  Persée GL(rt) 

7894  Lai.  Persée GL(r/) 

8000  Lai.  Persée.....  Gh(n) 

8  Taureau GL(ah) 

Âldébaran GL(/ib) 

87 1 1  Lai.  Cocher gl(a) 

8784  Lai.  Cocher GL(n) 

8873  Lai.  Cocher gl(^) 

8975  Lai.  Cocher gl(/z) 

9042  Lai.  Cocher GL(Vi) 

9i3i  Lai.  Cocher Gh(rt) 

9257  Lai.  Cocher GL{a) 

9368  Lai.  Cocher GL(a) 

9446  Lai.  Cocher GL(a) 

9618  Lai.  Cocher GL(âr) 

9601  Lai.  Cocher GL(a) 

9697  Lai.  Cocher GL(a) 

La  Chèvre gl 

9905  Lai.  Cocher GL{fl) 

9996  Lai.  Cocher GL{a) 

ioo85  Lai.  Cocher.» . .  GL(a) 

10164  Lai.  Cocher gl(£i) 

1 027 1  Lai .  Cocher \.. ,  GL(a) 

io363  Lai.  Cocher.. . .  GL(a) 

10433  lal.  Cocher. .. .  GL(a) 

10797  Lai.  Cocher?.. .  glJa) 

io885  Lai.  Cocher &l(/i) 

1 1023  Lai.  Cocher Gh(a) 

1 1296  Lai.  Cocher. . . .  Gh(a) 

1  i4o8  Lai.  Cocher. . . .  gl(£i) 
y  Orion gl 

rt  Gémeaux GL(ab) 

^  P. Ourse  PI  — 2"*, i3.  gl 

^P.OursePI— o^ô.  gl 

Janvier  22. 

10271  Lai.  Cocher;..  Gh{a) 

9  Orion GL 

io5i4  Lai.  Cocher  . . .  GL(a) 

Ç  Orion gl 


JANVIER  1869. 

o",7 

«    1         9 

• 

/  9 

56*» 

10' 

0    1         W 

333.33.35,3 

35,7 

-f  0.52,7 

4' 

,0 

82.37.20,7 

359.17.40,4 

40, 

•9 

4-0.16, 

8 

56.52.39,6 

0 

0.32.38,8 

39 

,3 

H  o.i5 

.4 

55.37.39,8 

693 

6,8 

1.23.31, 8 

3a 

,4 

H-0.I4 

,5 

54.46.45,8 

690 

6,6 

348.42.58,3 

57, 

,0 

+0.29, 

.5 

4, 

a 

67.27.36,2 

59.32.  2.8 

41, 

>8 

— 0.58 

r7 

a, 

r7 

59.32.  2,8 

4a 

»3 

— 0.58. 

•  7 

3, 

,a 

342.41.  4,5 

2 

►  9 

4-0.37, 

,8 

3, 

►  I 

73.29.38,6 

0.27.56,2 

56 

|d 

4-0. i5. 

5 

55.42.22,4 

692 

7.« 

359.25.  0,8 

f 

,1 

4-0.16 

f7 

56.45.19,3 

0.17.  9,3 

9 

,5 

4-0. i5 

.7 

3 

.a 

55.53.  9,9 

359.53.55,3 

55 

»9 

4-0.16 

.« 

56. 16.23,9 

692 

7,3 

3.59.22,7 

22 

,3 

4-0.11 

r6 

52.10.53,0 

0.50.24,9 

25 

.3 

4-0. i5, 

»I 

55.19.53,5 

358.59.52,5 

52 

,8 

40.17 

»1 

57.10.28,0 

G89 

6,5 

348.23.42,6 

40 

,6 

4-0.29 

>9 

3 

.7 

67.46.53,0 

622 

1,3 

1.11.18,3 

18 

»7 

1-0.14 

f9 

54.59.  2,3 

2.34-3o,o 

303 

,2 

4-0. i3, 

,3 

53.35.49,2 

359.12.55,4 

55 

>9 

-1-0.17 

»i 

56.57.27,3 

623 

1,6 

345.  3.5o,4 

48 

>9 

4-0.34 

.8 

5 

»8 

71.  6.52,0 

342.25.14,8 

i3 

>6 

H-0.38 

,6 

5 

9 

73.45.31,1 

2.io.5o,8 

5i, 

,1 

4-0. i3, 

8 

53.59.28,8 

6.18. 11,1 

1": 

.7 

-ho,   9, 

3 

49.52.  3,7 

I.  5.  2,0 

a, 

,2 

4-0. i5, 

0 

55.  5.18,9 

3.16.20,2 

20, 

6 

-T-0.12, 

.5 

52.53.58,0 

356.58.14,4 

14, 

9 

4-0.19, 

7 

59.12.10,9 

5.51.29,5 

a9> 

9 

+0.  9i 

7 

50.18.45,9 

0.21  29,3 

a9. 

7 

4-0. i5i 

,8 

55.48.52,2 

1.54.21,6 

^i| 

r7 

-ho.i4, 

»i 

54.15. 58, 5 

358.21.51,5 

52, 

0 

4-0.18, 

ï 

57.48.32,2 

1.33.  6,3 

6 

9 

-1-0.14, 

5 

54.37.13,7 

358. 41.52,0 

52, 

5 

-1-0. 17, 

7 

57.28.31,3 

6.  6.23,8 

M 

,2 

4-0.  9, 

5 

5o.  3.5i,4 

621 

1,3 

12.  1.47,9 

48, 

1 

4-0.  3, 

I 

6, 

.5 

44.  8.21,1 

5.39.18,5 

18 

,7 

-hO.lO 

.0 

5o. 30.57, 4 

3.13.56,7 

56 

^9 

4-0.12 

.6 

52.56.21,8 

0.14.  5,4 

5 

.5 

4-0. i5, 

9 

55.56.16,5 

359.49.40,7 

40 

>9 

-i-0.16 

.4 

56.20.41,6 

2.51.42,0 

42 

.4 

4-0. i3, 

»o 

53.18.36,7 

623 

1,5 

o-47-59,9 

0 

r5 

4-0. i5, 

,3 

55.22.20,9 

356. 41 «10,4 

10 

,7 

4-0.20 

»o 

59.29.15,4 

3.24.52,4 

52, 

i6 

4-0.12, 

À 

52.45.25,9 

5.39.16,5 

16 

>7 

4-0.10, 

0 

5o. 30.59,4 

358. i5. 20,1 

20 

>3 

4-0.18, 

a 

57.55.  4.0 

I .25.10,5 

10 

>7 

4-0.14, 

6 

54.45.10,0 

0.32.41 ,1 

41 

>6 

4-0. i5, 

,6 

55.37.40,1 

340.57.31,0 

3i 

,3 

4-0. 4O3 

8 

5: 

»7 

75.i3.i5,6 

348.43.  0,4 

59 

>d 

4-0.29, 

,8 

6, 

.7 

67.27.36,1 

620 

1,5 

59.32.17,4 

44 

,0 

—0.59 

À 

3 

9 

59.32.17,4 

45 

»o 

—0.59, 

4 

4>9 

2.5o.44y2 

44 

»B 

4-0. i3, 

3 

53.19.34,1 

646 

-3,1 

325.47.10,2 

10 

r9 

4-1. 11) 

.4 

6,4 

90.24.  6,1 

2.  2.45,7 

46, 

9 

4-0.14, 

2 

54.  7-3a.9 

324.10.17,9 

18, 

0 

4-1.15, 

6 

5, 

9 

92.  I.  3, a 

CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 

G^    Ob'.      0       B^r.        e'        Lecture. 


a6y 

Diftt.  appar. 
L  Réfr.         Coll.      aup4)lenord 


Janvier  22. 

I  io65  Lai.  Cocher GL(fl) 

1 1 1  i7  La! .  Cocher. . . .  GL(a) 

1 1 191  Lvl.  Cocher. . .  •  gl(«) 

1 1 297  Lai .  Cocher GL(fl) 

r.  Gémeaux GL(ab) 

0  P. Ourse  PI  —  2"',75.  gl 

0  P.Ourse  P!  —  o",7o.  gl 
12265  Lal.  Cocher...  Gh(a) 
12410  LaL  Cocher...  GL(fl) 
1-2538  LaL  Cocher...  gl(/î) 
5i  Hév.  Céph.  —  8»  53  ol 

5i  Hôv.  Céph.  —  7",! 3  ol 

5i  Hév.  Céph.  —  5"  61  gl 

5i  Hév.  Céph.  —  4",  19  ol 

5i  Hév.  Céph.  —  3'",oa  gl 

5i  Hév.  Céph.  —  i'»,64  ol 

5i  Hév.  Céph.  -f-o",oi  gl 

5i  Hév.  Céph.  4- 3",93  cl 

5i  Hév.  Céph. -f-5",23  GL 

5i  Hév.  Céj)h.  -4-6'",43  gl 

5i  Hév.  Céph.  -H 7" ,65  gl 

5i  Hév.  Céph.  H-  8",97  oL 

2820  B. A. C.  —  7",35.  GL 

2320B.A.C.  —  a"',4o.  GL 

Castor  ( la  2*) gl 

Procvon gl 

Pollux GL 

Janyier  25. 

p  Girafe gl 

1  Lièvre gl 

Rigel GL 

p  Taureau gl 

V  Orion gl 

1:  Gémeaux GL(a^) 

0*  P.  Ourso  PI  —  a", 82 .  gl 

ôP.  OursePI-hi",i8.  gl 

C  Bl-f-i*"/Jii GL(ab) 

5i  Hév.  Céph.  —  3",77  gl 

5iHév.  Ci»ph.4-o"',83  OL 

0  Géireaiix gl 

).  Gémeaux GL(ab) 

2320B.A.C.  —  5'',ia  .  GL 

2320  B.A.C.  —  o"»,38  .  GL 

Castor  (  la  a*) gl 


FéTrier  2. 

La  Chèvre gl 

1662  B.A.C.  —  o",5o . .  GL 

1662  B.A.C.  4-a'",38..  gl 

S  Orion OL 

'^  Orion ol 

10899  Lal.  Orion  ....  GL(a) 

iio52  Lal.  Orion  ....  gl(<7) 

a  Orion GL 

>  Orion gl 


JAMVISR  1869. 


o-,7 


3.28.16,1 

3.  i.Sifi 

359.24.43,9 

o       358.17.  9,3 

644  —3,1     348.43.  0,3 

59 .  32 .  a3 , 7 

59.3a.a3,7 

a.a6.52,5 

2.5i.a3,a 

357.42*16,6 

53.a3.3o,7 

53.a3.3o,7 

53.23.3o,7 

53.a3.3o,7 

53.a3.3o,7 

53.a3.3o,7 

53.a3.3o,7 

53.a3.3o,7 

53.a3.3o, 7 

53.23.3o,7 

53.23.3o,7 

64a  —3,9      53. 23. 3b, 7 

641  —3,8      55.  9.18,7 

55.  9.18,7 

64a  —3,9    358. ao. 39,0 

33 1.44-24  y  7 

641  ~4,i     354.30. 44)4 


589  - 


586 

584 


58a  - 


58o  - 


579  — 


5,9      a6.a4.46i3 

303.39. 53, a 

317.50.  9,3 

6,3    354.40.  a, 7 

6,3    340. 57. 3a, 5 

348.43.   1,4 

59.33.18,7 

59.33.18,7 

6,9    345.17.15,8 

53.a4.a5,9 

53.a4.a5,9 

o. 17.13,8 

7,1     342.57.  5,1 

55.10.  9,4 

55. 10.  9,4 

7,5    358.20.40,4 


FfiYRIER  1869. 


568      7,6 


570      7,0 


la.  1.46,6 
5i.i6.  0,5 
5i.i6.  0,5 

3a5.47-  4>4 
3a4.io.ii,8 

5.i8.  9,8 

o.  3.  3,6 

333.33.34,0 


"7 
5a 

44 
10 

59 
46 
46 
53 

a4 

17 
41 
41 

41 

40 

40 

41 
40 

41 
40 
40 

39 
40 

32 
32 

39 

îi4 
44 

46 
53 

9 

a 

33 

o 

46 

47 
i5 

43 

43 

14 

4 

35 
35 
40 


5 

4 
I 

4 

8 
o 
a 

4 
o 

7 
1 

o 

1 

4 

7 
o 

a 

4 

9 

8 

8 

9 
5 

5 

a 

5 

6 

a 

a 
3 

7 
a 

9 
8 

3 

o 

5 

6 

5 

3 

o 

a 


4-0. la, 6 
-ho.i3,o 
-f-o.i7,a 
-t-o.i8,5 
-f-o.3o,5 
— I.  0,6 

—  I.  0,6 
4-0. i3, 8 
-H>.i3,3 
-H). 19, a 
—0.49,0 

— o.49»o 
-0.49,0 
—0.49,0 
—0.49,0 

— o.49iO 
—0.49,0 

—0.49,0 

-0.49,0 

—0.49,0 
— o.49iO 

—0.49,0 

— o.5a,i 

— o.5a,i 

+0.18,5 

-H>.58,a 

-l-o.a3,i 

— o.ia,5 
-1-3.  1,7 
•4-1.35,7 
-H).a3,o 
-ho. 41, 8 
-Ho.3o,6 

—  I.  1,0 

—  I.   1,0 

-ho. 35, 4 
—0.49,  a 
—0.49, a 
-ho.  16,3 
-ho. 38,9 

— o.5a,4 
— o.5a,4 
+0.18,6 


46.7 
43,5 

4a,5 

4,5 

11,8 

10,5 

4,3 


-ho.  3,0 
—0.43,0 
—  0.43,0 
+1.  8,0 
+i.ia,o 
-ho. 10,1 
4-0. i5, 7 


56«  10' 


5*8 
4,5 
4,7 


4,8 

4,7 
4,8 

4.1 
4,4 

4,7 
3,9 
5,1 
4,6 
4,5 
3,5 
4,6 


5,6 
5,3 

7, a 

6,8 

7»> 
6,9 
6,7 
4,8 
5,3 

6,5 
6,6 
6,a 


6,6 


5a. 42.  0,7 
53.  5.a6,2 
56.45.38,7 
57.53.13,7 
67 . 27 . 36 , 3 


53.43.26,0 
53. 18.54,9 
58.28,  7,1 
a.  45. 35, 5 
a. 45. 35, 6 
a. 45. 35, 5 
a.  4'».  36, 2 
a. 45. 35, 9 
a. 45. 35, 6 

a. 45. 36, 4 
a. 45. 35,2 
a. 45. 35, 7 
a. 45. 35, 8 
2.45.36,8 
a. 45. 35, 7 
o  59 . 4 I ) o 
0.59.41 ,0 

57.49-44.9 
84*26.39,3 

61.39.44,1 

a9.45.  8,1 

lia. 33. i5, 3 

98. ai. 33, 2 

61 .3o.a7,i 

75.i3.i5,4 
67 . a7 . 36 , 5 


70.53.a7,2 
a. 45. 34,1 
a. 45. 34,0 

55.53.  8,6 

73.13.41,4 
0.59.39,4 

0.59.39,2 

57.49.44,9 


33,9    +o.5i,9 


571      6,4    340. 57. a7, 4    a7,5    -ho. 39, 8 


a, 6      44*  8.ao,3 

4. 5a. 37, 5 

4. 5a. 38, 5 

4, a      90. a4.  7,5 

4, a      9a.  I.  4, a 

5o.5a.  3,6 

56.  7.15,4 

4,4      8a.37.aa,o 

3,3      75.13.16,3 

34* 
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CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 

G^    Ob^      9     Bar.       9'         Lecture.  L, 


Dist.  uppar. 
Réfr.  Col] .     au  pôle  nord . 


Février  2. 

1 1724  Lai.  Cocher GL(a) 

1 1848  Lai.  Cocher gl(*^/) 

1 1957  Lai.  Cocher GL{fi) 

12080  Lai.  Cocher gl(^/) 

12173  Lai.  Cocher.. .  .  gl(/7) 

12276  Lai.  Cocher cl(^) 

12374  Lai.  Cocher.. . .  cl{^/) 

12474  Lai.  Cocher.. . .  GUn) 

7  Gémeaux GL(ah) 

5i  Hév.  Céph.  —  3™,i5  gl 

5i  Hév.  Céph. -h  i",37  gl 

i^  centre gl 

^  Gémeaux cl(^z//) 

2320  B. A. C.  —  5,18..  GL 

2320B.A.C.  —  0,40. .  GL 

Castor  (la  2') gl 

m  Écrevisse GL{ah) 

Février  5. 

V  Orion cl 

1}  Gémeaux  . . GL{fib) . 

^  P.  Ourse  P!—  2",47.  l 

(îP.OursePI-+-  i"*,8i.  gl 

12474  1^1  •  Cocher  . . .  GL(a) 

7  Gémeaux gl(«^) 

5i  Hév. Céph.  — 3"',93.  gl 

5i  Hév. Céph. +  o",3o.  gl 

5i  Hév.Cépb.-4-3'",27.  gl 

i3i37  Lai.  Gémeaux.  GL(a) 

i3249  Lai.  Cocher...  GL{a) 

i3383  Lai.  Gémeaux  .  gl(^) 

i348o  Lai.  Gémeaux  .  Gh(a) 

i356o  Lai.  Gémeaux  .  gl(<7) 

^  centre gl 

13984  Lai    Gémeaux  .  Gh(a) 

S  Gémeaux GL(a^) 

2320  B.Â.C.  —4,68.  GL 

2320  B  A.C.  — 0,07.  GL 

Castor  (la  2') gl 

XP.OursePI  — 2o",42.  gl 

>P.OursePI— 17'",34.  gl 

>P.  Ourse  PI— i4"î09.  gl 

>P.  OursePI— ii",2i.  gl 

^  P.  Ourse  PI—  8'",i3.  gl 

>  P.  Ourse  PI -h  4",45.  gl 

^  P.  Ourse  PI -h  e^.gS.  gl 

XP.OursePI-h  9'"790.  gl 

>P.0ursePl4-i3",27.  gl 

XP.OursePH-i5",65.  gl 

7184  B.A.C.  PI -h  7,38.  gl 

Février  6. 

ri  Gémeaux Gh(ab) 

12070  Lai.  Cocher.  ..  GL(a) 
12173  Lai.  Cocher.  ..        GL(a) 

12267  1^1.  Cocher.  ..  gl(^) 
12360  Lai.  Cocher.  ..        gl(£i) 

12450  Lai.  Cocher.  ..  GL(a) 


FÉVRIER  1869 


o™,7 


578 
578 


578 

584 


660 
659 


6.3 
5,6 


4,7 
4,6 


670     10,4 


665      9,4 


664      9.6 


8,8 
8,4 


634      8,4 


359. 10. i3,7 
o.   7.25,3 

0.  0.48,1 
357.10.33.0 

4.17. 10,5 
359.   7.22,1 

1.  5.34,7 
356.35.19,5 
342.41.  4,6 

53.23.2! ,2 

53.23.21 ,2 
349.18.  4,4 
348.23.43,8 
55.10.  0,4 
55.10.  0,4 
358.20.37,1 
347.  3.33,0 

340.57.27. 1 
348.42.57,5 

59.32.25,7 

59.32.25,7 

356.35.18,8 

342.41*  4,^ 

53.23.18,6 

53.23. 18,6 

53.23.18,6 

o .  6 . 56 , 6 

4.i4*5o,i 

357.46. 19.2 
359.27.31 ,1 
359.39.12,6 
349.18.42,4 
357.52.39,8 
348.23.42,5 

55.  9.21 ,4 
55.  9.21,4 
358.20.37,3 
57.13.39,6 
57. 13.39,6 
57.13.39,6 
57.13.39,6 
57.13.39,6 
57.13.39,6 
57.13.39,6 
57.13.39,6 
57.13.39,6 
57. 13.39,6 
57.24.45,0 

348.42.58,2 
356.11.34,8 

4.17.11,7 
358.48.38,0 

359.  2.38,3 


14, a 
26,0 

48,7 
33,6 

11,2 

22,8 

35,2 

20, 1 

a, 9 
45,9 
45,6 

4,6 
41,8 
36,1 
36,8 
37,2 
3i  ,0 

27,2 
55,6 
5o,6 
5i ,  I 
i9»3 

46,7 
46,4 
46,5 
57,2 
5(r,6 
19.8 
3i,7 
i3,i 
4a, 3 

40,4 
40,2 

37,6 

37;9 
37,3 

i5,3 

i5,4 
i5,o 

i5,4 

l5,2 

i5,4 
i5,5 
i5,5 

i5,7 
i5,4 
16,8 


-f-O.16,7 

-+-o.i5,7 
-fo.i5,8 
H-o.i8,9 
H-o.ii,2 
-H). 16,8 
H-o. 14,6 
-4-0.19,6 
-4-0.37,3 

•—0.46,7 
—0.46,7 
4-0.28,5 
-4-0.29,6 
—0.49,9 
— o.5o,o 
-4-0.17,8 
-f-o.3i  ,5 

-4-0.39,7 
-4-0.29,0 
—0.57,8 
—0.57,8 
-+-0.19,6 
-4-0.37,2 
--0.46,6 
—0.46,6 
— o .  46 , 6 
-4-0. i5, 7 
-4-0.1  i,n 
4-0.18,3 

4-0.16,4 
4-0.16,2 

4-0.28,4 
4-0.18,2 
-4-0.29,5 

-0.49,7 
—0.49,7 

-+-0.17,6 

—0.53,5 

—0.53,5 

—0.53,5 

—0.53,5 

—0.53,5 

— 0.53,5 

—0.53,5 

—0.53,5 

—0.53,5 

—0.53,5 

—0.54,0 


56,6  4-0.29,1 

35,3  4-0.20,1 

12,2  4-0.11,2 

38,5  4-0.17,1 

38,8  -4-0.16,9 

3.22.27,3    27,8  4-0.12,1 


56"  10' 


4,0 
4,0 

3,7 
4,8 


3,4 
5,5 

3,2 

a, 8 
2,2 

î»,7 

3,3 

3,9 
3,6 

3,7 


3,3 


3,5 

3,3 

3,4 
3,0 

3,4 

3,2 

3,4 
3,5 
3,5 

3,7 
3,4 


3,7 


57.  o.  6,5 
56.  2.53,7 

56.  9.31,1 
58.59.49,3 
5i.53.  4,0 

57.  2.58,0 

55.  4.43,4 
59.35.  3,5 

73.29.38,4 

2.45.31,4 

2.45.31,7 

66.52.27,9 

67.46.51,8 

0.59.38,0 

0.59.37,2 

57.49.44.6 

69.  7.  4,5 

75.i3.i5,8 
67.27.36,7 


59.35.  3,6 

73.29.38,4 

2.45.30,0 

2.45.30,3 

2.45.30,2 

56.  3.21,8 

5i.55.23,9 

58.24.   1,8 

56.42.48,0 

56.31.  6,4 
66. 51.49, 4 

58.17.41,1 

67.46.52,6 

0.59.36,0 

0.59.35,7 

57.49-43,6 


1.16.  7,5 

67.27.36,5 
59.58.48,8 
5i.53.  3,0 
57.21 .42,6 
57.  7.4a, I 
52.47.48,3 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 


G\    Ob'.      9     Bar. 


0' 


Lecture. 


269 

I>ist.  appât-. 
Réfr.        Coll.     aup6lenord. 


FéTrier.  6. 

ia538  Lai.  Oîcher...  gl(/ï) 

12600  Lai.  Cocher . . .  gl(^/) 

7  Gémeaux Gt(ab) 

5i  Hév.Céph.--3»,4î.  cl 

5i  H<^v.Cé|>h.-|-i"*,i3.  GL 

fl  Gémeaux gl 

13437  Lai.  Cocher...  GL(a) 

1354 1  Lai.  Cocher . . .  GL(a) 

13645  Lai.  Cocher...  gl(/i) 

^Gémeaux gl(/7^) 

2320B.A.C.  — 5,0a.  GL 

2320B.A.C.  — 0,48.  GL 

Castor  (  la  2') gl 

5  Écrevisse gl 

7184  B.A.C.  PI  — 7,57.  GL 

7184B.A.C.PI— o,65.  GL 
FéTTier  12. 

n  GéiD(*aux Gh(ab) 

«îP.  Ourse  PI  — 3", 63.  gl 

^P.0ursePI-|-o~,i5.  gl 

ia!à66  Lai.  Cocher...  gl(^/) 

ia374  Lai.  Cocher...  Gi{a) 

12474  Lai.  Cocher...  GL(fi) 

7  Gémeaux gl(//^) 

5i  Hêv.Céph.--4'",oo-  OL 

5i  Hév.Céph.-f-o",25.  gl 

9  Gémeaux gl 

i336i  Lai.  Gémeaux  .  GL(a) 

i3465  Lai.  Gém^ux  .  gl(<7) 

13573  Lai.  Cocher...  GL(a) 

i3685  Lai.  Gémeaux.  GL(a) 

$  centre gl 

0  Gémeaux GL(a^) 

Février  13. 

z  Orion gl 

11428  Lai.  Cocher. . .  GL(a) 

V  Orion GL 

1 1735  Lai.  Cocher . . .  GL{a) 

fi  Gémeaux GL(aô) 

^  P.Ourse  PI  —  3'",07. .  gl 

'7  P.  Ourse  PI  4-1"  3 !..  gl 

12410  Lai.  Cocher...  Gh{a) 

12491  Lai.  Cocher...  Gh(a) 

12585  Lai.  Cocher...  GL(r/) 

7  Gémeaux GL(ab) 

5i  Hév.Céph.  — 3",77.  gl 

5i  Hév.Céph.-hi",oo.  gl 

1^  centre gl 

^Gémeaux GL(ab) 

Castor  (  la  2') gl 

Procvon gl 

m 

PoIluX GL 

Février  20. 

7  Gémeaux GL(ab) 

^  centre «L 

14057  Lai.  Cocher...  GL(a) 


FllVRIER  1869. 

o"',7 

0        t         g 

• 

1     * 

56'*  10' 

0     1     • 

357.4^.15,7 

16,3 

+0.18,4 

58.28.  6,1 

359.54.46,9 

47 

,4 

-f-o.i5,9 

* 

56.1 5. 32, 5 

34^-41*  5,0 

3; 

,2 

+0.37,3 

4,3 

73.29.38,1 

53.23.12,5 

47 

»7 

— 0.46,7 

4,7 

2.45.29,6 

u 

53.23.12,5 

47 

»6 

—0.46,7 

4.6 

2.45.29,7 

634 

8,3 

0.17. 12,1 

12 

,  1 

+o.i5,5 

3,6 

55.53.  7,4 

359.24.11,1 

II 

.6 

+0.16,5 

56.46.  8,9 

357.41.43,6 

44 

,  1 

+0.18,4 

58.28.38,3 

2.56.18,1 

18 

»6 

+0.12,6 

53.i3.58,o 

348.23.43,3 

41, 

,4 

+0.29,6 

4,3 

67.46.52,2 

55.  9.13,0 

39 

,0 

—0.49,8 

0 . 59 . 35 , 2 

55.  9. i3,o 

39 

.9 

—0.49.8 

0.59.34,3 

632 

7,3 

358.20.38,0 

38 

0 

-fo.17,7 

4,0 

57.49.43,7 

63o 

7,4 

335.45.56,8 

56, 

8 

+0.48,3 

3,8 

80.24.55,5 

57.25.37,6 

i7i 

6 

—0.53,9 

1.16.  7,5 

57.25.37,6 

17 

—0.53,9 

1.16.  7,6 

573 

8,8 

348.42.59,8 

58^ 

6 

+0.28,8 

5,8 

67.27.35,9 

59.32.27,6 

55 

,2 

—0.57,4 

4,6 

59.32.27,6 

55 

|0 

—0.57,4 

4,4 

573 

8,3 

358.48.40,3 

40 

.7 

+0.17,0 

• 

57.21.43,0 

I.   5.37,6 

38, 

,2 

+0.14,5 

55.  4.4a,o 

356.35.20,4 

ail 

)0 

+0.19,5 

59.35.  4»a 

573 

8,0 

342.41.  5,7 

•  4, 

2 

+0.37,0 

5,6 

73.29.38,5 

53.23.25,3 

5o 

9 

— 0.46,4 

6,0 

2.45.28,4 

53.23.25,3 

5o, 

5 

—0.46,4 

5,6 

2.45.28,8 

0.17.14,9 

15, 

,1 

+o.i5,4 

6,1 

55.53.  6,0 

357.33.20,4 

ai, 

,5 

+0.18,4 

58.37.  a, 6 

356.  7.15,3 

16, 

•  a 

+0.20,0 

60.  3.  9,5 

3.55.22,2 

22, 

9 

+0.11,5 

52.14.54,3 

0.  7.53,5 

54, 

5 

+o.i5,6 

56.  2.26,8 

349-^0.  9,1 

9 

,1 

+0.28,1 

66.5o.24i7 

579 

8,1 

348.23.44,0 

4a, 

1 

4-0.29,3 

5,1 

67.46.52,9 

701 

5.a 

333.33.37,4 

37, 

3 

+0.53, 1 

7,0 

82.37.22,6 

4.  8.14,1 

14 

>4 

+0.11,6 

52.  2.  4,0 

340.57.31 ,5 

3i, 

9 

+0.40,6 

7,0 

75.i3.i5,5 

3.21 .33,6 

34 

,5 

+0.12,4 

52.48.44)7 

348.43.   1,9 

I, 

1 

+0.29,7 

7,4 

67.27.35,4 

59.32.25,6 

55 

,1 

—0.59,2 

6,0 

59.32.25,6 

55 

•  a 

—0.59,2 

6,1 

2.51.28,0 

28, 

i9 

+o.i3,o 

53.i8.5o,9 

4.20.28,9 

a9 

>6 

+0.11 ,3 

51.4948,5 

359.39.54,9 

55 

.5 

+0.16,5 

56. 30.27,8 

342.41.  8,1 

6 

.9 

+o.38,i 

7ia 

73.29.38,0 

701 

5,a 

53.24.15,3 

5o 

»9 

—0.47,6 

6,9 

2.45.28,4 

53.24.15,3 

5o 

r4 

—0.47,6 

6,5 

2.45.28,8 

7o3 

5,5 

349.20.21, 1 

21 

,2 

+0.28,9 

66. 5o. 14,5 

348.23.46,2 

44 

.4 

+0 .  3o ,  1 

6,6 

67.46.52,5 

358.20.40,9 

41 

rO 

+0.18,0 

6,1 

57.49.43,8 

33i.44-''A4«3 

a4, 

2 

+o.56,6 

6,1 

84.26.39,2 

704 

4,9 

354*30.46,7 

46 

>8 

+0.22,5 

6,8 

61.39.42,5 

56 1 

5,C 

342.41.  5,8 

4 

,5 

+0.37,3 

5,6 

73.29.39,0 

56 1 

4,3 

349.21 .25,6 

25 

.8 

+0.28,5 

66.49.  8.9 

5.16.36,5 

37 

|0 

+0.10,2 

50.53.39,4 

ayo 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 


G'.    Ob^      9      Bar.      B' 


Février  20. 

0  Gémeaux GL(a^) 

a32o  B.A.C.  —  5,78.  GL 

a3ao  B.A.C.  —  i,48.  gl 

14570  Lai.  Cocher  ...  Gh(a) 

Castor  (  la  2*) gl 

Procyon gl 

Pollux GL 

i54i6  Lai.  Gémeaux.  GL(a) 

i5536  Lai.  Gémeaux  .  gl(^) 

6  Écrevisse gl 

iSS'Ài  Lai.  Lynx GL(a) 

15916  Lai.  Écrevisse  .  GL(a) 

16209  ^^-  ^y^^  W*  GL(a) 

16629  Lai.  Lynx GL(a) 

7 184  B.A.C.  PI  — 0,08.  GL 

7184  B.A.C. PI 4- 4,7a.  GL 

7604  B.A.C.  PI -h  1,47.  GL 

0  Lion GL 

s  Lion GL 

(5"  BI GL(ab) 

cJ  BS-f-o"','2'2 Gh{ab) 

Février  26. 

x  Écrevisse gl 

18192  Lai.  Lynx GL(a) 

83  Écrevisse Gh(ab) 

3209  B.A.C  Écrevisse.  Gh{ab) 

7604  B.A.C.  PI  — 2,73.  GL 

75o4  B.A.C.  PI  -\-  1 ,20.  GL 

8  Lion Gh(ab) 

CJ  BS GL(fl^) 

cJ  BI  -H  o",22 GL(a^) 

fx  Lion GL 

TT  Lion GL 

w*  Hydre gl 

Mars  il. 

a  Hydre gl 

0  Lion GL 

1  Lion GL 

^  Lion GL 

Régulas GL 

Avril  28. 

X  Lion GL 

S  Lion Gh(ab) 

Ç  Grande  Ourse  (la  1").  gl 

83  Lion gl 

82i3B.A.C.PI-i",97  GL 

82i3B.A.C.PI-f-2",52  GL 

223oo  Lai.  Gr.  Ourse.  GL(a) 

2236o  Lai.  Gr.  Ourse.  GL(a) 

22434  Lai.  Gr.  Ourse.  GL(a) 

225o5  Lai.  Gr.  Ourse.  GL(a) 

22674  Lai.  Gr.  Ourse.  Gh{a) 


Lecture. 


FfiYRIER  1869. 


o»,7 


56i      3,4 


559 
556 


411 
412 


a, 4 
1,6 


555      1,5 


648 


348.23.45,9 

55.10.  4}2 

55.10.  4)2 

2 . 36 . 37 , 5 

358 . 20 . 40 , 9 

33i .44*21 ,2 

354 «30. 47, 2 

0.48.19,2 

358.  7.   1,6 

354 < 19.55,0 

o. 34*62, 3 

5.17.16,5 

1.37.21,9 

2.29.27,6 

67.26.51 ,9 

67.26.61,9 

69 .  39 .  22 , 6 

336.39.67,3 

35o . 32 . 69 , 6 

344«29-26,i 

344*219.26, 1 


6,5    337.22.17,9 
1.20.33,0 

344-^6*  6)9 
343.19.32,1 

69 .  40 .  5,8 

69.40.  5,8 

343.11.69,0 

345.  4.34,3 

65o      6,2    345.  4.34,3 

352.47.42,9 

334.61.  4>6 

649      6,3    3i3.46.52,7 

MARS  1869. 


409      >»4 


1,7 
1,4 


3i8.  6.62,0 
336.39.67,3 
360.33.  0,4 
362.47.46,3 
338.47.  4)2 


AVRIL  1869. 


6i5     18,7 


616     18,2 


334.13.22,2 

347.24.69,6 

368.26.18,0 

319.64.28,4 

69.33.61,4 

69.33.61,4 

3.23.24,0 

0.16.28,2 

4.56. 17,8 

0.16.18,7 

3.37.49»9 


Ditt.  ippar. 
Réfr.         Coll.      aapAlenord. 


44 
43 

44 

38 

41 
21 

47 
20 

2 

65 

52 

*7 

22 

27 

23 

23 

44 
67 
69 

23 

38 

18 

34 
5 

3o 
44 

44 

57 

32 

16 

43 

4 
62 


2 

9 
o 

o 

o 

1 

3 

o 

2 

O 

6 
2 
6 

8 

O 

9 

9 
3 

2 

6 


O 

3 

4 

4 

7 
5 

6 

6 

4 
o 

8 

7 


+  0,29,7 

— o.5o 

— o.5o,o 

4-o.i3,i 

-+-0.17,8 

-f-o.65,9 

-+-0.22,2 

-ho. 16,1 

-+-0.18,1 

-f-o.22,5 

H-o. 16,3 

-+-0.10,2 

-f-o  .14,2 

-+-o.i3,2 

—0.54,5 

-0.64,5 

—0.69,1 

-+-0.47,3 

-i-0.27,2 

-+-0.35,3 

-+-0.35,3 


-+-0.45 
-i-o.i4 
-+-0.36 
-+-0.36 
— 0.58 
— 0.58 
-+-0.36 
-+•0.34 
4-0.34 
4-0.24 
-+-0.60 
1.48 


8 
5 
1 

7 

7 

7 

9 
3 

3 

3 

2 
o 


62,1 
57,3 

0,8 
45,6 

4,5 


4-1.29,9 
-4-0.46,4 
4-0.26,7 
-1-0.24,0 
4-0.43,0 


22,6 
58,3 

17,7 
28,5 

i5,i 

i5,i 

a4,9 
28,6 

18,2 

ï9,3 

5o,i 


4-0.48,8 
4-0.29,6 
4-0.16,9 
4-0. 56, 8 
—0.55,8 
—0.55,8 
4-0.11,7 
4-0.14,9 
4-0.10, 1 
-+-0.14,9 

4-0.11,4 


56°  10' 
6',5 


5,7 


7»o 


6,1 


6,a 
6,5 


4.3 
6,3 


5,2 

6,3 
3,8 


6,6 
7»o 

6,8 

7,3 


3,3 

3,7 
3,0 

3,1 


67.46.61,7 

0.59.32,3 

0.59.32,2 

53.33.41,3 

67.49.43,0 

84.26.41  «0 
61.39.41,1 
56.22.  1,3 
58.  3.22,1 
6i.5o.33,7 
66.35.2S,9 
60.62.59,2 
64.32.57,9 
53.40.51.6 
1.16.11,3 
1.16.12,2 
3.30.37,8 
79.30. 56,2 
66.37.34,2 
71.41.18,0 
71.41.  2,6 

78.48.33,0 

54. 49-45,4 

71.44.34,9 

72.61.11,5 

3.3o.38,2 

3.3o.38,o 

72.58.44,5 

71.  6.  6,9 

71.  6.23,1 

63.22.46,5 

81.19.60,6 

102.26.  0,5 


98.  5.44^ 
79.30.56,1 
66.37.32,9 
63.22.45,4 
77.23.45,5 


81.67.29,5 
68.46.34,6 
67.44-  2,5 

86.16.31,6 

3.26.  7.6 

3.26.  7,6 

62.46.60,1 

55.53.49?^ 
5ï.i3.65,2 

55.54.68,9 
52. 32. 24*6 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 
G^    Ob'.     B     Bar.      0'         Lecture. 
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Dist.  appar. 


L.  Réfr.         Coll.     tn  pôle  nord 


Avril  28. 

22636  Lai.  Gr.  Ourse. 
22679  Lai.  Gr.  Ourse. 
22832  Lai.  Chevelure. 
22921  Lai.  Chevelure. 
22998  Lai.  Ch.  de  ch. 

n  Vierge 

23287  Lai.  Ch.  de  ch. 
23388  Lai.  Ch.  de  ch. 
23485  Lai.  Ch.  de  ch. 
23573  Lai.  Ch.  de  ch. 
2365i  Lâl.  Chevelure. 
23701  Lai.  Chevelure. 
23773  Lai.  Ch.  de  ch. 
23862  Lai.  Ch.  de  ch. 

24oB.A.C.PI-2",I2. 

Polaire  PI  —  i7",i8.  . 
Polaire  PI—  i3",6o  .. 
PoLlire  PI  —  9",55 . . . 
Polaire  PI  —  5",93  . . . 
Polaire  PI  —  2",43 . . . 
Polaire  PI  4-  3",59 . . . 
Polaire  PI  -+-  7",44  •  •  • 
Polaire  PI  -j-  10", 84  . . 
Avril  29. 

X  Lion 

i  Lion 

l  Grande  Ourse  (  la  i  '^) . 

83  Lion 

21882  Lai.  Gr.  Ourse. 
21947  Lai.  Gr.  Ourse. 

V  Lion 

22124  Lai  Gr.  Ourse. 
223oo  Lai.  Gr.  Ourse? 
2236o  Lai.  Gr.  Ourse. 
22434  Lai.  Gr.  Ourse. 
2a5o5  Lai.  Gr.  Ourse. 
22574  Lai.  Gr.  Ourse. 
22636  La).  Gr.  Ourse. 
22679  Lai.  Gr.  Ourse. 
22730  Lai.  Chevelure. 
22832  Lai.  Chevelure. 
22921  Lai.  Chevelure. 
22998  Lai.  Ch.  de  ch. 

«  Vierge  

23287  Lai.  Ch.  de  ch. 
23388  Lai.  Ch.  de  ch. 
23485  Lai.  Ch.  de  ch. 
23573  Lai.  Ch.  de  ch. 
2365 1  Lai.  Chevelure. 
23701  Lai.  Chevelure. 
23773  Lai.  Ch.  de  ch. 
23862  Lai.  Ch.  de  ch. 
28945  Lai.  Ch.  de  ch. 

â  Vierge  

0  Vierge  

Polaire  PI  —  i",4'^  •  •  • 


AYRIL  1860. 

o",7 

0      /      • 

• 

t     • 

56« 

10' 

0     1     « 

GL(a) 

•2.37.42,1 

42,3 

-f-O.I2,5 

53.32.33,5 

GL(a) 

3.i5.2i,6 

22,2 

-1-0.11,8 

52.54.52,9 

GL(a) 

356.4i.4ii7 

42,1 

+0.18,8 

59.28.40,0 

GL(a) 

357.27.50,8 

5i,o 

-1-0.17,9 

58.42.3o,2 

gl(^) 

0 

359.57.57,8 

58, 0 

-ho .  1 5 , 3 

1 

, 

56.12.20,6 

GL 

616 

18,0 

326*14.42,2 

42,3 

-hi.  4,6 

3 

,3 

89.56.25,6 

Gh(a) 

3.16.20,3 

20,7 

-ho.ii,8 

52.53.54,4 

GL(ri) 

1.24.30,1 

3o,8 

-ho.i3,7 

54.45.46,2 

GL(/i) 

4.57.47,9 

48,0 

-ho. 10,0 

5i.i2.25,3 

GL(/i) 

0.48.58,1 

58,9 

-ho. 14,3 

55.21.18,7 

GL(r/) 

357.28.35,4 

35,4 

-^o-"7,9 

58.41.45,8 

GL(/7) 

616 

18,5 

357.15.54,0 

54,5 

-ho. 18,1 

58.54.26,9 

Gh(a) 

2.31.55, 2 

55,5 

-ho. 12,5 

53.38.20,3 

GL(a) 

359.43.54,6 

55,5 

-ho.i5,5 

56.26.23,3 

GL 

57,50.35,3 

9,8 

—0.52,5 

1.40.59,0 

GL 

57.32.  8,8 

40,3 

—0.52,0 

3 

,0 

GL 

57.32.  8,8 

40,2 

—0.52,0 

2 

,9 

GL 

57.32.  8,8 

40,1 

—0.52,0 

a 

,8 

GL 

57.32.   8,8 

40,3 

—0.52,0 

3 

,0 

GL 

57.32.  8,8 

39,9 

—0.52,0 

a, 

r6 

• 

GL 

618 

18,0 

57.32.  8,8 

40,3 

— 0.52,0 

3 

»o 

GL 

57.32.  8,8 

40,2 

—0.52,0 

a, 

9 

GL 

57.32.  8,8 

40,7 

—0.52,0 

3 

A 

GL 

595 

16,7 

334.13.23,5 

22,8 

40  49,0 

3 

ra 

81.57.29,6 

Qh(ab) 

347.24.59,0 

57.9 

-4-0.29,7 

3, 

0 

68.45.35,2 

GL 

358.26.17,8 

17,5 

"^-o.i6,9 

a, 

7 

57.44.  2,8 

GL 

329.54.29,3 

a9»4 

-ho. 57,1 

3, 

7 

86.i6.3i,i 

GL(/l) 

359.12.12,4 

12,9 

-M). 16,1 

56.58.  6,6 

GL(|7) 

3.42.43,7 

44,0 

-T-o.11,4 

52.27.30,8 

GL 

595 

16,2 

326.  4.58,6 

58,6 

^- 1 .  5,3 

4, 

0 

90.  6.10,1 

GL(a) 

359.  8.52,5 

53,5 

H  0.16,2 

57.  1.26,1 

GL{a) 

3.23.26,0 

26,2 

-ho. Il, 7 

52.46.48,9 

GL(a) 

0.16.28,9 

^9,4 

-f-o.i5,o 

55.53.49,0 

GL{a) 

4.56.16,9 

17,5 

-t-O.IO,I 

5i.i3.56,o 

Gh(a) 

o.i5.i8,4 

19, a 

-ho.i5,o 

55.54.59,2 

GL(fl) 

3.37.49,7 

5o,i 

-ho. Il, 5 

52.32  24,8 

GL(|7) 

2.37.41,8 

42,2 

-h0.l2,5 

53 . 32 . 33 , 7 

gl(a] 

3.i5.2i,6 

22,3 

'ho. II, 9 

52.54.53,0 

Gh(a) 

356.23.3i,o 

32,0 

-ho.19,2 

39.46.50,6 

GL{a) 

356.4i>4>}i 

41,6 

4-0.18,9 

59.28.40,7 

GL{a) 

357.27.52,4 

52,7 

-ho.  18,1 

58.42.28,8 

GL(a) 

359.57.57,8 

58,2 

-4  o.i5,4 

56.12.20,6 

GL 

595 

i5,4 

326.i4.4a»3 

4a, 4 

-i-i.  5,1 

a, 

9 

89.56.26,1 

GL(|7) 

3.16.20,2 

20,8 

-4-0.11,9 

52.53.54,5 

Gh{a) 

1.24.31,3 

32,1 

H-o.i3,8 

54.45.45,] 

Gh{a) 

595 

i5,i 

4.57.48,5 

48,9 

-ho. 10,1 

5i.i2.24,6 

GL(a) 

0.48.59,2 

0,1 

-ho.  14,5 

55.21.17,8 

GL(a) 

357.28.35,6 

36,6 

-i-0.18,1 

58.41.44,9 

GL(/7) 

357.15.57,9  : 

58,5 

4-0.18,3 

58.54.23,2 

Glla) 

2.31.54,7 

55,2 

4-0.12,7 

53.38.20,9 

QL(a) 

359.43.55,9 

56,9 

4-0. i5, 6 

56.26.22, l 

Gh(a) 

2.36.44)7 

45,2 

4-0.12,6 

53.33.3o,8 

GL 

592 

14,8 

33o. 17.31 ,6 

3i,i 

4-0. 56, 6 

3, 

9 

85.53.28,9 

GL 

321.20.55,5 

55,3 

-4-«-i7,7 

3,8 

94.5o.25,8 

GL 

57.32.  8,2 

39,8 

—0.52,5 

a, 

8 

uyu 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 

G^    Ob^     9      Bar.      e'         Lecture.         L,        Réfr.        Coll.   m^^ûTii. 


AVRIL  1869. 


Avril  29. 

Polaire  PI  4-a",83...  gl 

L*Épi GL 

Avril  30. 

83  Lion gl 

•2 1871  Lai.  Gr.  Ourse.  GL{a) 

21928  Lai.  Gr.  Ourse.  gl(<7) 

u  Lion GL 

22117  Lai.  Gr.  Ourse.  Gh(n) 

22182  Lai.  Gr.  Ourse.  glI^^/) 

22260  Lai.  Gr.  Ourse.  gl(«) 

22829  Lai.  Gr.  Ourse.  gl(«) 

22425  Lai.  Gr.  Ourse.  GL{a) 

22541  Lai.  Gr.  Ourse.  Gh{a) 

22599  Lai.  Gr.  Ourse.  gl(^/) 

22760  Lai.  Chevelure.  GL(fl) 

22812  La).  Chevelure.  glJ^) 

22902  Lai.  Ch.  de  ch.  gl(a) 

22979  Lai.  Ch.  de  ch.  GL{n) 

Yi  Vierge gl 

28246 ^Lal.  Ch.  de  ch.  gl(a) 

23324  1-al.  Chevelure.  gl(«) 

23412  Lai.  Ch.  de  ch.  GL(a) 

2353o  Lai.  Chevelure.  GL(a) 

236 10  Lai.  Ch.  de  ch.  GL(a) 

23755  Lai.  Ch.  de  ch.  gl(/7) 

28869  Lai.  Chevelure.  Gh(a) 

a  Chiens  de  chasse.. .  gl 

24222  Lai.  Ch.  de  ch.  GL(ri) 

ô  Vierge gl 

Polaire  PI  —  2'",28 ....  gl 

Polaire  PI  4- a",59. ...  gl 

L'Épi gl 


o»,7 


57.82.  8,2 


592     14,3    815.42.57,5    57 


58i     i3,7 


583     i3,o 


58i     12,6 


58i     11,8 


58o 


11,1 


329. 
356. 

o. 
826. 
358. 
358. 
357. 

3. 

4. 
358. 
357. 
357. 
355. 
358. 
359. 
826. 

5. 
356. 

2. 
357. 

5. 

2. 
356. 

5. 
358. 
821. 

57. 

57. 
8i5. 


54.80,9 
46.46,9 
1.48,8 
4.59,5 
43.25,2 
89.28,3 
80.43,7 
38.52,5 
5i.i3,8 
49.a4,8 
82.32,6 
19.22,8 
5o.52,7 
41.57,2 
41.34,1 

14.44,1 
14.44,3 
42.55,2 
42.45,6 
5.22,1 
34.46,5 
89.26,6 
25.14,3 
1 I .5i ,6 
89.82,6 
20. 56, 3 
82.82, 1 
82.82, 1 
42.58,9 


89,6 

— 0.52, 

57,0 

-1-1.36, 

3o,9 

-+-0.57, 

47,3 

-1-0.18, 

49,'-* 

-j-o.i5, 

59,5 

-f-i.  5, 

25,5 

4-0.16, 

a8,9 

-4-0.16, 

44.1 

4-0.18, 

53,1 

4-0.11, 

14, a 

4-0.10, 

25,3 

4-0.16, 

3a, 9 

4-0.18, 

a3,4 

4-0.18, 

53,1 

4-0.20, 

57,6 

4-0.16, 

34,5 

4-0. i5. 

44,1 

4-1.  5, 

44.8 

-ho.  9, 

55,5 

4-0.19; 

45,9 

-+-0.12, 

22,6 

4-0.18, 

47,0 

4-0.  9, 

27,2 

4-0.12, 

14,8 

4-0.19, 

5i,5 

4-0.10, 

33,2 

H-o. 17, 

56,3 

4-1. 18, 

40,5 

--0.53, 

4i,o 

—0.53, 

58,7 

4-1.37, 

5 


5 

9 

4 
8 

8 

9 
I 

6 

3 

7 
I 

3 

o 

8 

8 

6 

9 
1 

6 

7 
6 

6 

4 
o 
o 
5 
o 
o 

2 


56*  10' 
3,3    100.28.42.6 


4,7 


4,3 


4,0 


4,5 

4,0 

3,7 
4, a 

4,0 


86.i6.3o,9 

59.23.35,9 

56.  8.3o,5 

90.  6.10,6 

57.26.55,6 

57.80.52,3 

58.39.38,3 

52. 3 1.22, 8 

51.19.  0,4 

57.20.55,7 

58.87.49,5 

58. 50.59, a 

60.19.81,2 

57.28.23,5 

56.28.45,6 

89.56.25,8 

50.55.29,4 

59.27.17,9 

53.27.31,0 

59.  5.  0,4 

50.35.26,9 

53.80.49.; 
59.45.  8,9 
5o. 58.22.8 

â 

57.80.48,1 
94.50.26,5 


100.28.4^18 


Mai  1. 

83  Lion 

21928  Lai.  Gr.  Ourse. 
V  Lion 


MAI  1869. 


22117  La 
22182  La 
22260  La 
22829  La 
22541  La 
22599  La 
22661  La 
22760  La 
22812  La 
22902  La 
lï  Vierge . 
23246  La 
28824  La 
28412  La 
2353o  La 


Gr.  Ourse. 
Gr.  Ourse. 
Gr.  Ourse. 
Gr.  Ourse. 
Gr.  Ourse. 
Chevelure . 
Gr.  Ourse. 
Gr.  Ourse. 
Gr.  Ourse. 
Ch.  de  ch. 


Ch.  de  ch. 
Chevelure . 
Chevelure . 
Chevelure . 


7'  Vierge 

ot  Chiens  de  chasse . . . 
Polaire  PI  4-  3-,65 . . . 


gl 

GL[a) 
GL 

GL(a) 
GL(a) 
GL(a) 
GL(a) 
GL(a) 
GL[a) 
Gh(a) 
GL(a) 
GL(a) 
GL(a) 

GL 

GL(a) 
GL(^i) 

gl(a) 
Gh(a) 

GL 
GL 
GL 


584      12,9 


586     12,3 


585 

585 


11,9 


11,8 


585 

584 


11,5 
11,0 


829. 

o. 
826. 
358. 
358. 
357. 

3. 
358. 
357. 

5. 
357. 
355. 
358. 
826. 

5. 
356. 

2. 
357. 
325. 

5. 
57. 


54.81 ,4 

1.49,6 
5.  0,2 

43.25,6 

89.29,0 

80.44,4 

88.53,8 

49-^5,6 

82.34,5 

6.48,0 
19.28,0 
5o.54,o 
41.57,2 
14.45,4 
14.45,5 
42.56,8 
42.46,9 

5 . 22 , 3 
27-19.5 
1 1 . 52 , 4 
82.16,0 


3i,4  4-0.57,7      5,0 

50.3  4-0. i5, 4 

0,2  4-1.  6,0      4,8 

26.4  4-0.16,8 
29,8  4-0.16,9 

45.1  4-0.18,2 

54.6  4-0.11,6 

26.3  4-0.16,8 

35.2  4-0.18,2 

48,7  4-0. 10,1 

28.7  4-0.18,4 

54.7  4-0.20,1 

57.8  4-0.16,9 

45.4  4-1.  5,8      5,1 

46.3  4-0.  9,9 

57.4  4-0.19,1 

47.5  4-0.12,6 

28.0  -4-0.18,7 
19,2  4-1.  7,8 

52.1  4-0.10,0      4,9 

40.5  — 0.53,1      3,5 


86.16.81.2 
56.  8.3o,o 
90.  6.10,7 
57.26.55,3 
57.80.52,0 
58.89.88,0 
52.3i.2i,9 
57.20.55,4 

58.37.47.9 
5i.  3.26.3 

58. 50.59, 6 

60.19.30,3 

57.28.24,0 

89.56.25,3 

50.55.28,5 

59.27.26,6 

53.27.30,0 

59.  5.  0,6 

90.43.53,5 

5o.58.22,8 


CERCLE  MURAL  DE  GÂMBET. 


G'.    C»>'.       d      Bar.      0' 


Lecture. 


Dîtt.  Appar. 
Eéfr.         Coll.     aupdlenord. 


Juillet  12.  «     o",7 

C  Dragon Ld       24,9    609 

ir  Hercule Ld 

P  Dragon Ld 

P  Ophiuchus Ld 

7  Dragon Ld 

/»'  Ophiuchus Ld 

PLyre Ld 

y  Lyre Ld 

ft> Aigle Ld        ai, 5    6o3 

JidUet  14. 

fv  Hercule Ld       ai ,  i    655 

P  Dragon Ld 

|3  Ophiuchus Ld 

7  Dragan Ld 

p^  Ophiuchus Ld 

Yé^ Ld  661 

.  Ç  Aigle Ld 

«Aigle Ld 

b  Aigle Ld 

P  Cygne Ld        17,8    665 

JniUet  15. 

X  Ophiuchus Ld  65a 

3107a  Lai.  Hercule . .  Ld(a) 

3ia64  Lai.  Hercule..  Ld(a) 

3169a  Lai.  Hercule . .  Ld(a)  653 

31897  Lai.  Hercule..  Ld(a) 

a  Ophiuchus Ld 

3aa5i  Lai.  Hercule . .  Ld(a) 

p.  Hercule Ld 

3a88a  Lai.  Hercule . .  Ld(a)  653 

33a85  LaL  Hercule . .  iÂ{a) 

335o3  Lai.  Lyre Ld(<7) 

33740  Lai.  Lyre Ld(a] 

33934  Lai.  Lyre iA{a) 

V^ Ld  653 

p  Lyre Ld 

7  Lyre Ld  65i 

JuiUet  16. 

C  Petite  Ourse cp(a6)  6a8 

p*  Scorpion cp 

«'Scorpion Gp 

9  Scorpion cp 

Antar^ cp  6a7 

rScorpioo cp 

C  Hercule cp  6a8 

Juillet  17. 

K  Bouvier cp  60a 

P  Balance cp 

n  Couronne cp  60a 

7  Petite  Ourse  ......  Gp(a^) 

oc  Couronne cp 

a  Serpent cp  60a 

C  Petite  Ourse cp 

P*  Scorpion cp 

v'  Scorpion cp 

Observations.  —  Tom  XXIY. 


jiriLLsrisn. 

0 

0    /     « 

• 

»     9 

56-9' 

•     #     » 

a4,a 

3a.  a. 35,0 

34,7 

—0.17,0 

61*;  a 

a4.  7-  9,3 

358.48.45,7 

45,9 

-fo.i6,i 

60,7 

57.ai.3i,a 

18.34.  9,4 

9,5 

-^0.  3,5 

60,9 

37.35.48,0 

330.48. 33,1 

3a  ,7 

-f  0.54,0 

61,6 

85.aa.aa,3 

17.40.30,1 

3o,o 

—0.  a, 6 

60, a 

38.a9.a8,4 

3a8.43.  6,5 

6,1 

-ho. 58, 3 

61,5 

87.a7.53,a 

359. a3. Il, 4 

11,6 

H-o.i5,6 

61,0 

56.47.  5,0 

358.41. 10,0 

9>9 

-4-0.16,4 

61,1 

57.29.  7,5 

ai, a 

337.3a. 34,8 

34,5 

4-0. 4a, 9 

60,6 

78.38.  9,4 

18,5 

358. 48. 48, a 

48,3 

-f  0.16,5 

6a,  3 

57.21.30,6 

18.34.11,1 

if,i 

—0.  3,6 

6a,  1 

37.35.47,7 

330.48. 36,1 

35,9 

-fo.55,4 

63,1 

85.aa.ai,9 

17.40. 3a, i 

3a, 0 

—0.  a, 7 

61,8 

38.29.27,7 

3a8.43.  9,8 

9,6 

-f  0.59,8 

63,3 

87.27.52,6 

16,8 

4.50.11, 9 

11,9 

-1-0.10,3 

61,4 

5l.20.   0,8 

339.51.  8,-9 

8,8 

40.40,5 

6a  ,0 

76.19.34,1 

337. 3a. 38, 8 

38,7 

4-0.44,1 

63,3 

78.38.  7,8 

337.50.55,8 

55,7 

4-0.43,7 

61,5 

78.19.50,4 

i5,o 

353.51.46,6 

46,5 

4-0. aa, 3 

63,1 

62.18.38,2 

ao,9 

335.45.48,9 

48,9 

4  0.46,1 

61,9 

80.24.58,7 

9.  5.aa,i 

aa,7 

4-0.  5,9 

47-  4.44,7 

6.5i.4a,9 

43,4 

4-0.  8,1 

49.18.26,2 

ao,3 

6.a3.36,i 

36,9 

-ho.  8,6 

49.46.33,2 

6.3a. 49,9 

5o,3 

4-0.  8,4 

49.37.19,6 

338.5o.ai,o 

ai,o 

4-0.41,4 

61,7 

77.20.21,9 

i5.4i«54>i 

54,6 

—0.  0,7 

40.28.  6,2 

353.58.33,1 

3a, 8 

40. ai, 8 

61,6 

6a.ii.5o,5 

ï9»7 

8.5ô.4o,9 

41,5 

4-0.  6,1 

47.19.26,1 

6. 14 .5a, 7 

53,4 

4-0.  8^8 

49*55.16,9 

10.44.30, a 

3o,9 

4-0.  4,3 

45.25.34,9 

8.17.17,6 

t8,i 

4-0.  6,7 

47.52.50,1 

8.  7.  7,4 

7,9 

40.  6,9 

48.  3.  0,5 

i8,a 

4.5o.ii,6 

11,6 

4-0. 10, a 

60,9 

5i.20.  0,1 

359.a3.i3,f 

ia,8 

4-0. i5, 9 

61,0 

56.47.  4,6 

18,1 

358.4i.ia,o 

11,8 

40.16,7 

61,8 

57.29.  6,4 

a5,a 

44. ai. 33, 6 

3a, a 

— o.3i,i 

58,3 

11.47.57,3 

306.45. 38,7 

38,7 

4-a.i7,6 

61,1 

109.26.39,5 

307.  5.11,8 

11,8 

4-a.i5,4 

59,9 

109.  7.  4, a 

3oo.56.39,6 

39,5 

-»-3.ii,a 

61,6 

ii5.i6.3a,3 

a5,o 

3oo.  5.  a, 4 

a,4 

4-3. aa, 5 

59,6 

116.  8.ao,7 

398. 17. a3, 3 

a3,a 

4-3.5i,i 

6i,4 

117.56.28,5 

a4,8 

358.  I.  a,4 

51,3 

40.16,9 

60,9 

58.  9.15,2 

a?  ,9 

340. a8. 14,4 

14,3 

-\  0.37,6 

58,6 

75. 4a. 22, 8 

317.17.35,5 

35,6 

4-i.a6,4 

59,7 

98.53.50,3 

a7,o 

356.56.15,4 

i5,5 

4-0.17,9 

60,1 

59.14.  1,9 

38.a7.56,a 

55,3 

— o.a3,9 

59,3 

17.41*40,3 

353. ao.  0,3 

0,3 

4-0. ai ,9 

60, a 

62.50.21 ,1 

a5,o 

333.  i.ao,o 

ao,o 

4-0.49,7 

60,0 

83.  9.29,2 

44*ai.34,a 

34,3 

— o.3i  ,0 

58,7 

II. 47. 54, a 

306.45.37,5 

37,5 

4-A.i7,5 

59,9 

109.26.39,5 

307.  5.10,8 

10,8 

4a.i5,3 

59,0 

109.  7.  4,0 

35' 


a74 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 


G^    Ob'. 


Dist.  appar. 


JiiiUet  17. 

C  Hercule cp 

jQiUet  19. 

3o938  Lai.  Hercule . .  Là{a) 

n  0phiuchu8 Ld 

OL  Ophiuchus Ld 

P  Hercule Ld 

3^732  Lai.  Hercule . .  Ld{a) 

32935  Lai.  Hercule . .  Ld(^) 

33o2o  Lai.  Hercule . .  Ld(n) 

33i3o  Lai.  Hercule . .  Ld(^i) 

33218  Lai.  Hercule. .  ïÂ(a) 

33439  Lai.  Hercule  . .  hd(a) 

33583  Lai.  Hercule  . .  jA(a) 

33714  Lai.  Lyre LÛ(a) 

34214  Lai.  Hercule..  Ld(a] 

34421  Lai.  Lyre Ld(a) 

Véga Ld 

34858  Lai.  Lyre LÛ(a) 

P  Lyre Ld 

JniUet  20. 

\  Ophiuchus Ld 

t  Hercule Ld 

c  Hercule ^..  Ld 

3  Hercule Ld 

P  Dragon Ld 

P  Ophiuchus Ld 

JniUet  22. 

91  Couronne cp 

i  Dragon cp 

a  Couronne cp 

C  Petite  Ourse cp(^^) 

u  Dragon cp 

r  Scorpion cp 

c  Hercule cp 

ri  Ophiuchus cp 

0  Ophiuchus cp 

r/ Ophiuchus cp 

^Dragon cp 

P  Ophiuchus cp 

jQiUet  23. 

^  Hercule cp 

X  Ophiuchus cp 

c  Hercule cp 

1}  Ophiuchus cp 

C  Dragon cp 

^v  Hercule cp 

JmUet  27. 

7  Lyre i.d 

b>  Âigle Ld 

P*  Cygne Ld 

7  Âigle Ld 

9  Aigle Ld 

p'  Capricorne Ld 

JniUet  29. 

X  Ophiuchus Ld 

q  Ophiuchus Ld 


0      Bar. 

V 

Lecture. 

L. 

Réfr. 

Coll. 

■u  pôle  nord. 

jnLLET  isea. 

o»,7 

0 

0    /     • 

• 

/     • 

56^9' 

•     t     « 

6o3 

25,5 

358.   I.  0,4 

0,4 

+0.16,9 

58',  8 

58.  g. 16,0 

599 

21,9 

I.  5.40,8 

41,4 

-ho.i3,8 

55.  4.32,2 

310.38.23,5 

23,9 

-1-1.55,8 

59,» 

io5.33.3i,7 

338. 50.19,6 

"9,6 

H-o.4o,9 

60,2 

77.20.21,1 

600 

21,2 

353.58.31,1 

3i,4 

4-0.21,5 

59,6 

62.11.49,9 

3.55.  3,2 

3,9 

4-0. 11 ,0 

52. i5.  6,9 

3 • 26 . 36 , 0 

36,5 

-ho. 11,5 

52.43.34,8 

356.14.  6,5 

7,4 

-ho. 19,0 

59.56.11,4 

359.29.15,8 

16,7 

-1-0.  i5, 6 

56.40.58,7 

4.27.  7,9 

8,3 

-f  0.10,4 

51.43.  1,9 

4.27.26,7 

27,0 

-ho. 10,3 

51.32.43,1 

3.48.  4,5 

4,7 

-ho. 11,1 

52.22.    6,2 

1.  5.29,0 

29,6 

-ho.i3,9 

55.  4.44,1 

357.17.37,1 

37,4 

-ho. 17,9 

58.52.40,3 

2.3o.i4,5 

l5,2 

-ho. 12,4 

53.39.57,0 

601 

20,5 

4.5o. Il ,8 

11,8 

-f  0.10,1 

60,1 

51.19.58,1 

4.24.45,9 

46,7 

4-0.10,5 

51.45.23,6 

601 

20,5 

359.23.13,7 

ïa,9 

4o.i5,7 

60,3 

56.47.  2,6 

602 

20,1 

328.27.31,3 

3o,7 

4  0.59,2 

6i,4 

87.43.29,6 

358.   I.  4,7 

4,4 

-1-0.17,2 

62,0 

58.  9.13,9 

604 

îi9,4 

357.17.48,9 

49,4 

4  0.18,0 

61,1 

58.52.29,7 

35i. 10.23,5 

23,4 

H  0.24,9 

61,2 

65.  0.  2,6 

18.34.10,6 

10,8 

—0.  3,5 

60,1 

37.35.46,8 

606 

18,5 

330.48.33,6 

33,9 

4-0.54,9 

60,9 

85.22.22,1 

590 

27,1 

356.56.17,9 

17,8 

-+-0.17,9 

61,9 

59.14.  1,5 

25.35.43,7 

43,6 

—  0.10,3 

62,0 

30.34.  7,5 

353.20.  2,2 

2,3 

4-0.21 ,8 

61,8 

62.50.20,9 

589 

26,5 

44.21.37,2 

37,0 

-o.3o,9 

61,7 

11.47.53,5 

27.58.49,4 

49,5 

—0.12,6 

62,4 

28.10.59,3 

298.17.20,0 

Ï9.7 

4-3.48,3 

60,8 

117.56.30,0 

357.17.48,5 

48,8 

40.17,6 

60,6 

58.52.30,2 

592 

24,7 

310.38.23,9 

24,0 

4-1.54,5 

60,5 

io5.33.3i,9 

3oi .21.12,5 

12,3 

4-3.  5,7 

60,6 

114.51.54,8 

296.29.44,2 

44,2 

4-4.24,5 

62,0 

ii9-H.4i,7 

18.34.12,5 

12,6 

—0.  3,4 

61,4 

37.35.45,4 

594 

24,3 

330.48.33,7 

33,5 

4-0.53,7 

61,5 

85.22.21,6 

610 

22,3 

358.   I.  5,8 

5,7 

40.17,1 

62,9 

58.  9.14,3 

335.45.50,6 

5o,5 

4-0.45,6 

63,1 

80.24.58,0 

357. 17.51 ,5 

5i,8 

-ho.17,8 

63,2 

58.52.28,9 

3io. 38.27,5 

27,7 

4-1. 56 ,0 

62,6 

io5.33.3i,2 

32.  2.38,5 

38,2 

—0.17,1 

62,1 

24.  7-  7»^ 

609 

21,7 

358.48.50,6 

5o,7 

4-0.16,3 

63,1 

57.21.28,5 

591 

18,1 

358.41.18,3 

18,0 

4-0.16,6 

65,1 

57.29.  3,1 

337.32.41,5 

41,0 

4  0.43,3 

64,1 

78.38.  7,1 

592 

18,1 

353.5i.5i,3 

5o,9 

-ho. 21 ,9 

64,6 

62.18.35,8 

336.28.48,5 

48,8 

4  0.45,0 

64,7 

79.42.  1,0 

324.58.55,9 

56,1 

-hi.  7,3 

64,4 

91.12.16,0 

592 

18,0 

3ii.  0.40,2 

40,0 

-hi.55,4 

65,7 

io5. 11.20,3 

6i3 

"9,6 

335.45.51,6 

5i.3 

4-0.46,0 

^,8 

80.24.57,2 

3io.38.27,6 

28,1 

4-1.57,0 

i>9 

io5. 33.31,4 

CERCLE  MURAL  DE  GÂMBEY. 


&.    Ob'. 


Ditt.  tppar. 


InUlet  29. 

▼  Hercule Ld 

P  Dragon td 

^Ophiuchus Ld 

32723  Lal.Ophiuchus.  cp{n) 

yOphiuchus ^  Cp 

p*  Ophiuchus cp 

p*  Sagittaire cp 

33785  Lai.  Serpent..  cp(<7) 

i  Petite  Ourse cp 

34307  Lai.  Aigle  ....  cp(<7) 

34981  Lai.  Aigle ....  cp(^) 

ir  Sagittaire cp 

u  Aigle cp 

P  Cygne cp 

37179  Lai.  Aigle?  . . .  cp(a) 

a  Aigle cp 

(3)  Junon cp 

6'  Capricorne cp 

f  Capricorne cp 

JniUet  3i. 

Véga Cp 

7  Lyre cp 

*>  Aigle cp 

^  Aigle cp 

?'  Cygne cp 

a  Aigle Cp 

P  Aigle cp 

c  Sagittaire cp 

>  Petite  Ourse cp 

0  Aigle cp 

2'  Capricorne cp 

•/Cygne cp 

p  Capricorne cp 

a  Dauphin cp 


Août  2. 

Ld 

pLyre Ld 

7  Lyre Ld 

•»  Aigle Ld 

b  Aigle Ld 

V  Dragon Ld 

^  Cygne Ld 

p  Aigle Ld 

7  Cygne Ld 

Août  7. 

Véga Ld 

§Lvre Ld 

w  Aigle Ld 

p'  Cygne Ld 

7  Aigle Ld 

s' Capricorne Ld 

7  Cygne Ld 


0     Bar. 

G' 

li^cture. 

L. 

Réfr. 

Coll. 

tupdlenord. 

•    1 

lïïILLET  1869. 

o-,7 

0       t        a 

• 

t        m 

56»  10' 

0       1         m 

0 

3.  8.   1,4 

0,5 

-ho. Il, 9 

^',4 

53.  2.i3,9 

6i4 

I9i6 

18.34.15,3 

i5,5 

— 0.  3,5 

î»,8 

37.35.43,5 

6i5 

18,6 

330.48. 36, a 

36,6 

-1-0.55,0 

2,6 

85.22.20,9 

614 

t8,6 

322.45.40,7 

40.9 

4-1.12,8 

93.25.34,3 

316.26.25,5 

a5,3 

-f-l.32,2 

2,2 

99-45.  9,3 

328.43.  9,8 

10,0 

-4-0.59,2 

2,5 

87.27.51,6 

3o5.  7.15,7 

•  5,4 

-h2.33,3 

III.  5.20,3 

325.42.15,4 

i5,4 

-fi.  5,7 

90.28.52,7 

52.45.58,1 

56,3 

—0.43,9 

3,3 

3.23.22,2 

0 

320. 56.  9,6 

9,7 

-»-i.i8,i 

95.15.10,8 

6i5 

18,3 

325.  3.45,8 

46, a 

-hi.  7,4 

91.  7-23,6 

304.59.   1,3 

>>4 

-4-2.34,8 

î,8 

III. i3. 35,8 

337.32.39,7 

39,5 

4-0.43,5 

2,1 

78.38.  6,4 

618 

«7,7 

353.51.49,5 

49.3 

40.22,0 

2,3 

62.18.35,1 

321. i5. 18,2 

18,4 

-hl.17,3 

94.56.  1,3 

334.42.32,9 

3a, 6 

4-0.48,2 

a, 9 

81.28.18,0 

321.16.45,1 

45,1 

4-1.17,4 

94.54.34,7 

3ii.  0.37,1 

37,0 

4-1.56,2 

1,8 

105.11.21,6 

620 

16,9 

307.57.47,9 

48,1 

4-2.13, 6 

a, 7 

108.14.27,9 

600 

10,6 

4.50.16,1 

16,1 

-ho. 10,1 

1,5 

51.19.56,1 

358.41.16,0 

i5,9 

4-0.16,4 

2,3 

57.29.  2,6 

337.32.39,5 

39, a 

-ho.43,0 

ï,9 

78.38.  5,9 

329.  2.33,5 

33,3 

4-0. 58, 0 

ï,ï 

87.  8.26,8 

600 

26,0 

353.5i.5o,4 

5o,a 

40.21,7 

3,1 

62.18.33,6 

334.42.32,9 

3a,6 

4-0.47,7 

3,0 

81.28.17,2 

332.16.  0,5 

0,4 

4-0.52,0 

1,4 

83.54.53,7 

298.  9.51,4 

5i,4 

4-3.55,7 

1,6 

118.  4.  6,4 

55.  4*^1 )0 

ai,o 

—0.47,3 

2,2 

I.  4.53,8 

324.58.53,2 

53,3 

4-1.  7,1 

1,4 

91.12.15,9 

599 

"9»3 

3i3.i5.  4,2 

4.a 

4-1.44,5 

2,0 

102.56.42,4 

6.  0.42,9 

4a,8 

-1-0.  8,9 

1,5 

5o.  9.28,2 

307.57.49,1 

48,8 

4-2.12,4 

3,5 

108.14.25,7 

594 

18,3 

341.37.59,7 

59.4 

-ho. 37,2 

3,0 

74.32.39,9 

AOUT  1869. 

596  i5,3        4.50.19,6  19,5  4-0.10,3 

359.23.19,9  20,3  4-0.16,0 

358.41.20,7  20,4  4-0.16,8 

597  14,7    337.32.43,6  43,0  -ho. 43,9 

337.51.  1,3  1,1  -ho. 43, 4 

35.35.46,6  46,5  — 0.21,6 

10.59.  8,3  8,5  -H>.  4,1 

332.16.  6,2  6,0  4-0.53,0 

6.  0.46,9  46,7  4-0.  9,1 


600    i3,9 


63o    16,6       4.50.20,2  20,2  4-0.10,3 

359.23.21,5  21,6  4-0.16,0 

337.32.43,0  42,8  4-0.44,0 

627     14,5    353. 5i. 53,6  53,5  -ho. 22, 3 

626    i3,9    336.28.51,2  5i,3  -h-0.45,9 

3i3.i5.  9,2  9,2  -hi.47,0 

625    i3,3        6.  0.48,1  48,1  +0.  9,1 


4,a 

51.19.55,5 

4,0 

56.47.  0,4 

5,9 

57.29.  1,1 

4,5 

78.38.  5,6 

3,9 

78.19.47,0 

20.33.56,6 

5,3 

45.11.  0,3 

5,7 

83.54.51,7 

4,6 

5o.  9.27,1 

3,9 

51.19.54,4 

4,a 

56.46.58,7 

3,6 

78.38.  5,5 

4, a 

62.18.33,1 

4,6 

79.41.58,9 

4,3 

102.56.42,1 

4,5 

5o.  9.25,3 

35*. 


276 


CERCLE  MURAL  DE  GÂMBEY. 


G'.    Gb\       0      Bar.      G' 


Lecture. 


Dist.  tppv. 
L^  Réfr.         Coll.     an  pôle  nord. 


AOUT  1869. 


Août  7. 

z  Cygne Ld 

3'^  Petit  Renard td 

Octobre  i. 

t  Pégase cp 

43162  Lai.  Pt^gase...  cp(/7) 

43335  Lai.  Pégase. . .  cp(/i) 

44062  Lai.  Verseau..  cp(^) 

ri  Verseau cp 

>  Verseau cp 

X  Pégase cp 

y  Poissons cp 

46283  Lai.  Poissons..  cp(rr) 

4644^  Lai.  Poissons..  cp(ri) 

46891  Lai.  Poissons..  cp(^] 

47135  Lai.  Poissons..  cp(a) 

a  Andromède cp 

Octobre  5. 

39540  Lai.  Aigle  ....  cp(a) 

39974  Lai.  Dauphin..  cp(a) 

40097  Lai.  Dauphin..  cp(a) 

4o36i  L.  Petit  Cheval.  Cp(i7] 

4o534  L.  Petit  Cheval.  cp(/7) 

40739  L.  Petit  Cheval.  cp(a) 

40828  L.  Petit  Cheval.  cp(a] 

5  Cygne cp 

4 1485  L.  Petit  Cheval.  cpH 

P  Verseau cp 

7  Capricorne cp 

I  Pégase cp 

42818  Lai.  Pégase. . .  cp(47) 

a  Verseau cp 

44481  Lai.  Pégase...  cp{a) 

44610  Lai.  Pégase. . .  cp(n) 

Octobre  7. 

385o6  Lai.  Aigle  ....  cp(£r) 

a'  Capricorne cp 

7  Cygne cp 

39702  Lai.  Dauphin..  cp(a) 

a  Dauphin cp(ab) 

40268  Lai.  Dauphin..  cp(a) 

4044  4  L.  Petit  Cheval .  cp(a) 

40739  L.  Petit  Cheval.  cp{fi) 

40886  L.  Petit  Cheval.  cp{a) 

a  Cygne cp 

43809  Lai.  Pégase...  cp{a) 

43989  Lai.  Pégase...  cp(/?) 

i  Pégase cp 

A  Verseau cp 

44931  Lai.  Pégase...  cp(a) 

a  Pégase cp 

Décembre  10. 

X  Cassiopée « . . .  •       cp 


o",7 


56*  10' 


o         10.59.  9»9      9i9    +0.  4,1       4Î0      45.10.58,5 
623     12,7    353.44.20,5    20,6    -fo.22,5      5,3      62.26.  6,2 


OCTOBRE  1869. 

578 

17, a 

335.27.46,2 

45.9 

+0.46,7 

6,1 

80.43.  7,3 

33o.  4.  3,2 

3,7 

-fo.56,5 

86.  6.59,3 

331.42.58,4 

59,  ï 

4-0.53,3 

84.28.  0,7 

326.42.18,8 

«9,1 

+1.  3,5 

89.28.50,9 

58o 

«6,9 

325.24.  0,0 

0,1 

-+-I.  6,5 

6,3 

90-47.>2,9 

317.55.16,9 

16,8 

-|-i.a7,4 

5,7 

98.16.17,1 

340.41.  8,7 

8,6 

-ho.38,7 

6,4 

75.29.36,6 

58o 

16,4 

328.45.25,8 

25,7 

4-0.59,3 

7,5 

87.25.40,1 

328.50.  8,8 

9,3 

-1-0.59,1 

87.20.56,3 

327.14.59,8 

0,3 

4-1.  2,5 

88.56.  8,7 

» 

333.40.54,2 

54,6 

4  0.49,9 

82.30.  1,8 

334.24.52,8 

53,3 

4-0.48,6 

81.46.  1,8 

578 

16,1 

354.32.47,3 

47,1 

4-0.21 ,2 

6,9 

61.37.40,6 

635 

16,0 

327.57.52,2 

5i,i 

4-1.  1,4 

88.13. 16,6 

332.13.45,9 

44,8 

4  0.52,9 

83.57.14,4 

333.  5.25,0 

23, 9 

4-0.51,4 

83.  5.33,8 

33f.5i.46,7 

45,6 

4-0.53,7 

84.i9.«4,4 

329.52.53,7 

52,6 

4-0.57,5 

86.18.11,2 

329.  1.34,3 

33,2 

-f-0.59,3 

87.  9.32,4 

331.37.50,1 

49,0 

4-0.54,2 

84.33.11,5 

636 

i5,6 

355.52.18,6 

18,6 

4-0.19,9 

7,1 

60.18.  7,6 

328.36.36,9 

35,8 

-f-i.  0,2 

87.34.30,7 

320.  2.58,5 

58,5 

4-1.21,7 

6,0 

96.  8,29,5 

308.57.18,6 

18,6 

42.  8,6 

5,7 

107.14.56,3 

335.27.47,4 

47,4 

4-0.47,4 

6,7 

80.43.  6,3 

336.  o.23,i 

22,0 

4  0.46,5 

8o.io.3o,8 

636 

i5,i 

325.14.13,3 

i3,3 

4-1.  7,8 

5,8 

90.57.  0,8 

330.22.40,2 

39,1 

4-0. 56, 7 

85.48.23,9 

331.22.43,7 

42,5 

4-0.54,8 

84.48.18,6 

639 

i5,9 

335.12.27,5 

28,4 

+0.47,8 

80. 58.25,4 

3i3.i5.  8,7 

8,7 

+  1.46,4 

5,1 

102.56.43,7 

6.  I.  2,5 

2,5 

+0.  9,1 

7,3 

5o.  9.12,6 

329.  a. 38, 7 

39,6 

+0.59,3 

87.  8.25,7 

341.38.11,4 

II, I 

4-0.37,8 

5,7 

74.32.32,7 

332.  5.17,0 

ï7,9 

4-0.53,3 

.84.  5.41,4 

33o.i3.22,i 

23,0 

4-0. 56,9 

85.57.39,9 

643 

i5,8 

329.  1.33,2 

34,1 

+0.59,3 

87.  9.31,2 

829.28.  1,2 

2,« 

40. 58, 4 

86.43.  2,3 

5.  i.3o,o 

3o,o 

-f-O.IO,I 

5,5 

5i.  8.46,1 

640 

i5,5 

829 . 54 . 56 , 4 

57,3 

4-0.57,6 

86.16.  6,3 

334.50.12,4 

I3,2 

+  0.48,4 

81.20.41,2 

336.20.  5,8 

5,8 

+0.45,9 

5,7 

79.50.46,1 

317.55.18,1 

18,1 

4-1.28,5 

6,1 

98.16.16,4 

332.49.46,9 

47,8 

4-0.52,0 

83.21.10,2 

639 

i5,5 

340.41*  9,3 

9,3 

+0.39,2 

6,0 

76.29.35,9 

DËGRMBRE  1869. 


56" i5' 


545      4,9      22.  4.33,a    33,1     —0.  7,3    .5,5      34.10.26,2 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 


G'.    Ob'.      »     Bar.      «* 


Lecture. 


277 

Dist.  appar. 
Réfr.         Coll.     AU  pâle  nord . 


DfiCEMBRE  1869. 


Décembre  10. 

^  Poissons cp 

P  Andromède cp 

2359  La).  Poissons . . .  cp(a) 

2459  Lai.  Poissons . . .  cp(a) 

2697  Lai.  Poissons...  Gp(/i) 

2891  Lai.  Poissons . . .  cp(r/) 

3076  Lai.  Poissons . . .  cp(/?) 

3xî[2  Lai.  Poissons. . .  cp(a) 

34o5  Lai.  Triangle.   .  cp(a) 

4094  Lai.  Bélier r.p(^) 

7  Baleine cp 

2r  BI cp 

5376  Lai.  Bélier cp(a) 

c  Bélier cp 

a  Baleine cp(r/] 

a  Persée cp 

Décembre  15. 

a.  Cassiopée cp 

y  Andromède cp 

I  Poissons cp 

p  Andromède Cp 

2812  Lai.  Poissons...  cp(a) 

2492  Lai.  Poissons...  cp(<i) 

2645  Lai.  Poissons. ..  cp(a) 

2806  Lai.  Poissons . . .  cp(a) 

V  Poissons cp 

a  Bélier cp 

4091  LaL  Bélier? c:p(A) 

(>7  Baleine cp 

l^  Baleine cp 

4722  Lai.  Bélier cp(^/) 

123  (Piazzi) cp 

Zr  BI cp 

53^6  Lai.  Bélier cp(a) 

X  Baleine cp(ri) 

56 iC  Lai.  Bélier cp{a) 

C  BI  -+-  l",20 Cp 

6230  Lai.  Bélier Gp(/7) 

6357  1^1*  Taureau  . . .  cp(a) 

f  Taureau cp(fl) 

6664  Lai.  Taureau  . . .  cp(^) 

13  Taureau cp 

%  Persée cp 

Décembre  29. 

a  Bélier Cp 

4091  Lai.  Bélier cp(a) 

4284  Lai.  Bélier cp(a) 

438o  Lai.  Bélier cp(a) 

Ç'  Baleine cp 

4962  Lai.  Bélier cp(r/) 

5o6i  Lai.  Bélier cp(a) 

41  Bélier cp 

c  Bélier cp(/r6) 

5724  Lai.  Bélier cp 

^  Bélier cp(a^) 

6oo3  Lai.  Bélier cp(a) 


o"»,7 


545 
544 


■5,o 
5,0 


537      7,5 


545      7,1 


548 


7,2 


553      7,3 


556 
658 


7,i 


-»,7 


333°. 
] . 
352. 
354. 
352. 
353. 
3ji. 
35i. 

349- 
35i. 

328. 

3|o. 

352. 

347. 
329. 

i5. 


8.32 
II. i5 
5o. i5 
46.  6 

49-49 
5i  .42 

20. 4B 

46.34 

43.54 

14.47 
57.12 

34.37 

36.31 

4.41 
5o.4o 
38.52 


659- 


2,2 


22.  4*35 
6.37.36 
333.27.17 
I . II.  i5 
339.49.10 
346.  2.57 
344 -49 '36 
333.45.20 
33i.  5.41 
349*  6.21 
34o.55.5i 
319.16.  2 
334.  8.25 

346.  7.27 
332. 3i .47 
340.28.57 
342. 12.43 
334.41.  I 
336.45.46 
337.56.25 
342.22.12 
338.32.29 
338.45.  7 
341.15.48 
349.57.35 
357.45.  6 

349.  6.27 
340. 55.58 
345.21 .10 
342.32.18 
334.  8.32 
344*30.10 
341.  1.23 
352.58.57 

347.  4.49 
338.56.52 
345.29.43 
340.  4.59 


3 

8 
6 

9 


I 
1 
6 
8 
8 
2 

4 

8 
o 

7 
8 

4 

9 

8 

9 
6 

2 

8 
3 
6 

9 
6 

6 

3 

3 

I 

3 

9 

7 
5 

3 

3 
o 
8 


7 

9 
6 

7 
6 

7 
4 
6 

6 

7 
5 


32 

i5 
16 

5o 

43 

49 
35 

56 

48 

i3 

37 

32 

41 

41 
5i 

35 

37 
17 
16 

II 

59 
36 

21 

42 

21 

52 

3 

25 

^9 

48 

59 

44 

2 

48 
26 

î4 
3o 

8 

49 
36 

6 

28 

59 
11 

20 

32 

II 

a4 

57 
48 

54 
4» 
60 


1  -fo.j2,9 
6  -4-0.14, 5 
9  -4-0.24,0 
9  40.21,7 
o  -f  0.24,0 

6  -fo.22,8 

7  -fo.25,8 

5  -1-0.25,4 

2  -HO. 29, 2 

5  -f  0.26,0 

4  4-î.   1,1 

7  4-0.40,4 

6  4-0.24, 3 
4  4-0. 3i, 3 

6  4-0.59,5 

7  — o.  0,7 

6  — o.  7,2 

4  4-0.  8,6 
9  -i  o.5i,7 
2  4-0.14,4 
6  4-0. 41, a 

6  4-0.32,4 

5  4-0.34,0 
2  4-0.42,9 

0  4-0.56,3 

6  4-0.28,4 

8  4  0.39,5 

1  4-1.25,7 

2  4-0. 5o, 6 
I  4-0.32,2 

7  4-0.53,3 
I  4-0.40,2 

8  4-0.37,7 

6  4-0.49,7 

1  4-0.46,1 

o  4-0.44,2 

o  4-0.37,5 

9  -HO. 43, 2 

3  4-0.42,9 

2  4-0.39,1 

4  40.27,4 

7  4-0.18,0 

3  4-0.29,8 
9  -1-0.41,5 

8  -1-0.35,0 

3  4-0.39,1 

0  40.53,2 

5  -fo.36,2 

6  4-0. 4i, 5 

2  4-0.24,9 

4  4-0.32,6 

1  4-0.44,8 

3  4-0.34,8 
1  4-0.43,0 


56»  1 5' 

5",  8 

6,9 


7,8 


6,0 

7,2 
6,7 

7,5 
9,8 
8,6 

7.5 


8,5 

7,4 

7,8 


9,2 


9,3 

8,7 

12,8 


",7 


11,4 
11,6 

11,5 


83.  7.27 
55.  4.  5 
63.25. i3 
61.29.20 
63. 25. 40 
62.23.45 
64.54.12 
64.28.56 
66 . 3 I . 39 
65.  o.4i 
87.18.54 

75.41.  9 
63.38.58 
69 . 1 o . 56 
86.25.24 
4o.36.i( 

34.10.25 
49.37.39 
82.48.42 
55.  4.  6 
76.26.38 
70.12.41 
71.26.  5 
77 . 3o . 3o 
85. 10.22 
67.  9.15 
75.19.55 
97.  o.3i 
82.  7.33 
70.  8. II 
83.4i.i3 
75.46.49 
74.  3.  I 
81.36.55 
79.30.  6 
78.19.26 
73.53.31 
77.43.20 
77.30.43 
74.59.58 
66 . I 7 . 59 
58. 30.19 

67.  9.13 
75.19.53 
70.54.35 
73.43.30 
82.  7.33 
71.45.36 
75. 14.28 
63. 16  39 
69.10.56 

77- 19-  2 

70.46.  4 
76.10.54 


4 
5 

/ 
4 
6 
8 

7 
5 

6 

I 

3 

3 

3 

5 

5 

2 

6 
6 
2 
6 
o 
2 

9 
I 

/ 

2 

I 

u 
8 
5 
o 
5 
3 

4 
6 

9 

7 
o 

3 
4 


5 
6 
2 
8 
2 


/ 

2 

7 
5 
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CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY* 

G^    Ob^      0     Bar.      ô'        Lecture.         L, 


Dîtt.  ipptr. 
Réfr.        Coll.    su  pôle  nord . 


DtCEMBRE  1869. 


Décembre  29. 

6125  Lai.  Délier cp{n) 

6565  Lai.  Bélier cp(/7) 

6664  Lai.  Bélier cp{a) 

6795  Lâl.  Bélier cp(^) 

n  Taureau cp 

X  Taureau cp 

7  T-aureau cp 

i  Taureau cp(r//^) 

io3o9  Lai.  Taureau  . .  cp(a] 

10447  Lai.  Orion cp(a) 

io56i  Lai.  Taureau  . .  cp\a) 

10660  Lai.  Taureau  . .  cp(a) 

10909  Lai.  Orion cp{a) 

11019  Lai.  Taureau..  cp(r/) 

11092  Lai.  Taureau  . .  cp(r/) 

a  Orion cp 


o-j 


o      344*5i-49y2  5o 

661  —a, 6  343.40.  0,7  I 

341.15.53,5  54 

345.3^.37,3  39 

349.57.4^,4  43 

338. a3.  8,9  8 

34 1 .  34 .  219 , 1  28 

345.  9.  6,9  5 

^^9  —4»'  34i.3i.ia,5  i3 

341.58.  8,6  lo 

337.13.  0)6  2 

341.32.25,0  26 

337.  8.4^,4  4^ 

338.52.17,5  19 

340.23.59,9  o 

660  —4,3  333.38.50,6  5o 


6  4-0.35,8 

4  4-0.37,9 

5  -|-o.4i|3 

0  4-0.34,9 
5  -ho. 28, 9 

1  4-0.45,9 
9  4-0.40,8 
3  4-0.35,6 

7  4-0.41,1 
5  4-0.40,3 

5  4-0.48,1 

6  4-0.41 10 
6  4-0.48,2 

1  4-0.45,3 

2  4-0. 4a, 8 
I  4-0,54,6 


56*1 5' 


i3;i 
12,2 
II  ,3 


12,2 


71.23.57,2 
72.35.48,5 
74.59.58,8 
70.43.  7,9 

66.17.57,4 
77.52.49)8 
74.41.23,9 
71.  6.42,3 

74.44.39,4 
74.17.41,8 
79.  2.57,6 

74.43.^6,4 

79-  7.17,6 
77.23.38,2 

75.51.54,6 
82.37.16,5 


ASCENSIONS  DROITES 


i<] 


BT 


DISTANCES  POLAIRES  DES  ÉTOILES  FONDAMENTALES, 


POUR  1868,0  ET  1869,0, 


CONCLUES  DES  OBSERVATIONS  FAITES  EN  1868  ET  1869. 


On  n'a  pas  compris  dans  ce  tableau  les  corrections  trouvées  au  grand  instrument  méridien  pour  les 
ascensions  droites  des  étoiles  dont  la  distance  au  pôle  est  inférieure  à  45''.  Ces  étoiles  ayant  toujours  été 
observées  dans  le  jour,  leur  comparaison  n'a  pu  être  suivie  assez  régulièrement,  et  elle  exigera  un  travail 
spécial. 

Nous  donnons  dans  la  colonne  N  le  nombre  des  observations  faites  à  chaque  instrument,  et  dans  la 
colonne  C  la  correction  déduite. 


1868. 


CoBmicTiO!!  DU  Cat.  vioy. 

Grand  Cercle  Lanette      Ascension  droite 

méridien,  de  Gsmboy.         conclue. 

N        G  N        C 

•  •                  h     m     s 

ai  a  Andromède 8 — o,o5o  i  — o,oio     o.  i.34)054 

88  7  Pégase a  — o,o8o  3  — 0,0*7      o.  6.26,370 

la      Baleine 7-^0,099  0.^3.18,096 

i3      Baleine 3+0,176  0.28.27,337 

16  p  Baleine 3  +o,o63  0.36.67,720 

63  ^  Poissons 4  +o,o83  7+0,041      o.4i.6o,i33 

71  c  Poissons I  -4-0,010  6  —0,026      0.66.  6,622 

43  p  Andromède 9  —0,100  6  —0,160      1.  2.20,793 

I  a  P. Ourse  (Polaire)  10  +2,22  1.10.39,243 

46  0' Baleine 9—0,022  1.17.26,492 

99  q  Poissons 3+0,120  a  +0,026      1.24.26,389 

106  V  Poissons 4  +0,026  1  +0,090      1.34*33,766 

110  0  Poissons I  +0,090  I  +o,o3o      1.38.25, 602 

6  p  Bélier. 7+0,040  1.47.21,100 

i3  a  Bélier 11—0,006  1.69.44)^02 

Observations,  —  TosiB  XXIV. 


CoiRïCTio?!  Dc  Cat.  proy. 

Grand  Cercle       Cercle 
méridien,    de  Gambey. 

N        C  N        C 


Dist.  polaire 
conclue. 


6  —0,17    2  +0,70    61.38.18,66 
2  +o,o5    4  —0,02    76.33.  1,67 

2  —0,60  94.4>-i2»8o 

94*19 

3  —0,17  108.42.41 987 


4 

—  1,32 

7 

-1,70 

83.  8.   1,70 

2 

-0,76 

5 

—  1,80 

82.49.16,61 

9 

+0,72 

3 

+  1,10 

55.  4.47,66 

14 

+0,26 

4 

+0,60 

1.23.39,68 

6 

—0,96 

98.61.64,86 

3 

+0,40 

76.20.  8,28 

4 

—  1,63 

1 

—2,60 

86.10.62,70 

1 

—2,20 

81.30.27,00 

8 

—0,21 

69.60.17,67 

i3 

-0,62 

I 

+0,10 

67.  9-47)ï-^ 

*1 

[a]        ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  POSITIONS  CONCLUES.  —  1868. 


CoRRKCTIOn  DO  CâT.  PIOY. 

Grand  Cercle       Lunette      Ascension  droite 
méridien,     de  Gambey.         conclue. 

N        G  N        G 


67  Baleine i 

68  0  Baleine i 

73  P  Baleine i 

86  7  Baleine i 

41      Bélier i 

48  c  Bélier 5 

92  a  Baleine 4 

a6  p  Persée(Âlgol)...  8 

57  ^  Bélier 3 

33  a  Persée 

a  S  Taureau 3 

39  $  Persée 

a3  ^  Ëridan 

a5  9}  Taureau 6 

44  Ç  Persée •?. 


I  H-o,o4o 
1  — o,o5o 


-+-o,o5o 

—0,390 

H- 0,100 

0,000 

0,000 

— o,o34 
-f  o,o53 
0,027 
o,o33 


0,047 

1  -hOjlOO 

I  — 0,200 
o,o38  a  -f-o,oio 
o,o35 


I  — 0,140 


35  X  Taureau 1  +o,o3o 

40  0'  Ëridan 

54  7  Taureau 5  -4-0, o34 

74  «  Taureau 6  — o,o25 

87  a  Taur.(Aldébaran)  10  — o,oo3    i  —0,010 

i  ïr'Orion 4  — o,i53 

3  i  Cocher i{  -+-0,086    i  -+-o,î6o 

i3  a  Cocher  (La Cbèv.) 

19  p  Orion  (Rigel)....  2  — o,o5o 

1 5  "k  Cocher 2  — o  ,o5o 

112  p  Taureau 11  +0,017 

24  7  Orion \  — o ,  100 

34  9  Orion G  — o,o65 

46  f  Orion i  +0 ,  080 

5o  Ç  Orion j  — 0,094    i  +o,o5o 

58  a  Orion G  — o,o3o    3  +0,047 

34  p  Cocher. i  +0,040 

37  0  Cocher 4  +o,o3o    3  —0,057 

67  V  Orion 10  +0,009    *  — o,o45 

7  «  Gémeaux 9  +0,008    3  +0,037 

i3  fx  Gémeaux i5  — 0,043    i  — o,o5o 

a4  7  Gémeaux 19  —0,047    *  — o,i35 

9  X  Gr. Chien (Sirius)  18  — o,3o8 

34  0  Gémeaux 5  +0,080  3  -^o,o77 

21  f  Grand  Chien. ...  3  — o ,  io3 


h  m  • 
2.10.24.o3l 


2.12.40 
2.21.  8 

2.36.27 
2.42.13 

2.5i .40 

2.55.22 

2.59.35 

3.  4.  5 
3.i5 

3.20.  I 
3.33.32 
3.36.55 
3.39.38 
3.45.50 

3.53.22 

4.  9. II 
4. 12.17 
4.20.54 
4.28.20 

4.4^*40 
4.48.24 

5.  7 

5.  8. II 

5.  9.5i 

5.17.56 
5.18.  3 
5.25.15 
5.29.31 
5.34.  5 

5.48.  I 
5.49*50 
5.50.43 

6.  o.  2 
6.  6.54 

6.14.58 
6.3o.  5 
6.39.19 

6.44.  5 
6.53.26 


663 
63 1 

747 
129 

061 
873 
259 
102 

o32 
i39 

547 
481 

399 

i5i 

774 
045 

G80 

923 

587 
o4o 

617 

378 

941 
092 

780 

o54 
907 

529 
755 
171 

125 

541 

468 
118 
723 
218 
248 


GonECTION  DC  Gât.  proy. 

Grand  Cercle       Cercle 
méridien,    de  Gambey. 

N        G  N        G 


Dist.  polaire 
conclue. 


I  — 1 

I  —2 

I  +0 

1  — I 

2  — I 


5 

4 

7 
3 

I 


+  1 

—  I 
+  1 

—  I 
— o 


4  +0 
2  — o 


7  — o 
3  — o 


2  +0 

G  — o 

6  +0 

Il  +0 


G 
14 

/ 

2 
2 

II 
5 

10 
1 

5 


— o 
— o 
— o 
— o 
— o 

— o 
— o 
— o 

— o 

—2 


5  — o 

I    —2 

4   +2 

Il  +0 
9  -o 

iG  — o 

19  -»-0 

21    +1 

5  — o 
3      o 


90  97.  1.53,09 

10  93.34.41)21 

40  y        82.  7.59,83 

5o  I  —1,70    87.19.19,12 

20  1  —1 ,20    63.17.  8,25 

34  69.11.22,26 

10  86.25.47,58 

70  49.33.18,68 

i3  70.46.27,65 

3o  40.36.40,84 

78  80.43.46,5c 

60  2  +0,45     42.38.14,9» 

I  +0,40  100.12.43,54 

44  3  —0,70    66.18.19.54 

93  I  +0,10    58.30.39,66 

10  I  —1,60    77.53.  5,90 
1  —0,70    97. 5i. 36, 18 

57  74.41.37,06 
80  71.  6.53,91 
02  2  +0,45    73.45.31,49 

43  i  —0,90    83.16.17,94 

74  3  —1 ,40    57.  2.45,68 

21  I  +o,3o  44»  8.23,3o 
25  98.21.23,27 
3o  a  +1,20    5o.  1.18,43 

5i  I  +0,20    61. 3o. 26,03 

84  I  — o,3o    83.46.20,83 

58  3  —0,70    90.23.57,94 

5o  9i.i7-ï9i^* 

3o  2  —2,55    92.  0.53,66 


48  3  —0.87 

20 

33  3  +2,27 

02  2  — o,3o 


82.37.12,46 
45.  4«  9»^ 
52.48.  o,5o 
75.13.  6,93 
48    4  —0,28    67.27.28,34 

28    2  +0,10    67.25.17,97 
20    2  +0,70    73.29.26,89 

67  io6. 32.14, 08 

32    4  —0,35    55.52.58,21 
00  118.47*39,98 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  POSITIONS  CONCLUES.  —  1868.        [3] 


CoEUcnoN  DO  €at.  mot. 

Grand  C«r«le      Lunette      AscenBlon  droite 
méridien,      de  Gambey.         conelue. 

N        G  N        C 


3o5  Piazzi  VP. . .  3  — o,oao    3  — o,o63 

43  C  Gémeaux g  +o,o5o 

i5  â  Grand  Chien. ...  4  ~o  ,o53 

55  ^  Gémeaux 17  —0,091    3  — o, i3o 

3  ^  Petit  Chien la  —0,100     1  —0,070 

66  a  Gémeaux  (centre)  a6  +o,o5a    3  +o,o3o 

10  a  P.Chien (Procyon)  a3  -i-o,oo3    %  — o,o25 
78  p  Gémeaux  (Pollux)  a5  — o,o3o    3  -0,027 

9      Navire 4  +0  ,oao 

6      Écrevisse 16  —0,207    *  "~<^»  M5 

i5  p  Navire 1  — o,o5o 

17  p  Écrevisse 8  — o,o85    3  —0,140 

33  H  Écrevisse la  h-o,o44    ï  -ho, 100 

4  ^  Hydre 11  -»-o,o74 

1 1  I  Hydre 8  —0,101 

9  t  Grande  Ourse. . . 

65  a  Écrevisse 9  — o,oa6    a  +o,oao 

3097 B. A. C. Lynx  1  — o,a8o    a  — o,36o 

76  X  Écrevisse 3  — o ,  1 5o 

83      Écrevisse 9 -<-o>o99    «  -+-0,120 

40  a  Lynx 4  -^^ii^^ 

3o  a  Hydre lo  -+-0,091 

14  o  Lion 5+0,086    I  H-o,iao 

17  f  Lîon 9  —0,019    I  — 0,060 

14  fi  Lion 10  H-0,045 

sg  ir  Lion 8      0,000 

3a  a  Lion(Régulus)...  a3  -+-0,008 

33  \  Grande  Ourse...  1  h-o,o6o 

41  7*  Lion 10—0,107 

47  p  Lion la  —0,059 


37      Sextant 

53  /  Lîon 

V  Hydre 

63  X  Lîoi^ 

5a  4^  Grande  Ourse. . 


68  S  Lion., 
la  ^  Coupe. 
83  Lion.. 
91  u  Lion. . 
94  p  Lion.. 


3  -+-0,100 

4  -f-o,io8 

5  -+-0,080 
II  -i-o,o3o 

i3  — o,o55 

8  H-o, 010 

10  -+-0,189 

la  — o,oao 


1  -+-o,iao 


1  — Ojiao 


k     ■     • 

6.55.  6,937 
736 


10 


,00a 


6.56.16 

7.  3.  1 
7.ia.i4 
7«î9-^ 

7.26.10 
7.3a.a3 

7.37.14 
745.39 

7.55.24 

8.  1.55 

8.  9. ai 
8.25.  4 
8.30.39 
8.39.46 

8.5o 
8.5i.i5 
8.58.  7 

9.  0.35 
9. 11.36 

9.i3.  o 
9.21.  6 
9.34.  6 
9.38.21 
9.45.15 

9.53.14 
o.  i.ao 

0.  9.  7 

0.1a. 41 
o.a5.5i 

0.39.13 
0.4a. 19 
0.43.  6 
o.58.ia 
i.  a.i3 

1.  7.  5 

i.ia.44 
i.ao.  4 
I.30.I1 

I. 4^*19 


436 
aao 
465 

ai6 

44a 
074 
58 1 
4ao 

346 
3oo 
323 

9^7 
996 

893 
375 
7o5 
660 

325 

080 
216 
243 

079 

i85 
372 
626 
427 
519 

271 
019 
760 
382 
9^3 

069 

564 
400 

347 
467 


CoiucTioii  Dc  Cat.  prov. 

Grand  Cercle       Cercle        DiBt.  polaire 
méridien,    de  Gambey.        conclue. 

N   G    N   G 


3  -+-2 

8  -+-0 

4  -o 

17  — o 

12  -j-i 


26  — o 

23  -+-I 

25  — o 

4  -+-2 
i5  — o 

2  -+-0 

8  -ho 
12  — o 

Il  -4-1 

8  — o 

4  -o 

9  -o 
1  — o 

3  -+-0 

9  — ï 

4  -I 
i3  — o 

5  -ho 
8  -o 

II  — o 

8 

18 

I 

9 
II 

3 

4 
5 

II 


— o 
— o 
— o 
— o 

— I 

— o 

—2 
—  O 


i3  — o 

8  — o 

10  -+-0 

la  — o 

9  -4-0 


93 

17 
45 
60 
53 

98 

7» 
o5 

6a 
95 

35 
06 

57 
45 
04 


•        o       t        m 

3  -+-a,i7  6o.a6.4o,3a 
I  — o,5o  69.14*19,63 
116.11.  8,ia 
3  —0,40  67.46.38,4a 
1  -hi,8o  8i.26.49i54 


3  —1,37  57.49.30 
3  -+-2,10  84.26.20 
3  -i-o,o3  61.39.27 
103.32.59 
3  —0,90  6i.5o.i7 

ii3.55.3i 

3  —0,40  80. 24. 35 

a  —0,95  69.  6.45 

83. 50.17 

83.  5.55 


40  ii,^6.Z% 

46  a  — o,65  77.37.58 
10  a  -i-o,65  5i.  i.ao 

10  78.48.  8 

11  I  — i,ao  71. 44.1a 

47  55.  3.  4 
45  98.  5.16 
la  79.3o.3i 
3o  1  —1,10  65.37.10 
a8  I  —0,60  63.aa.aa 

49  81.19.25 

24  77.23.19 
80  46.a5.38 
aa  69.39. 3i 
45  80.  0.53 

53  8a.55.54 

o5  78.45.25 

44  io5.3o.i2 

35  81.57.  3 

44.47 

02  68.45.13 

75  io4*  3.5a 

25  86.i6.  4 
96  90.  5.4a 
86  74.4i.a5 


37 

85 

78 
08 

54 

66 

34 
o5 

13 
61 

4o 

93 

87 

36 
4a 

60 
36 

04 

08 

^9 

47 
7" 
77 
07 
95 

47 

09 
i5 

41 

38 

3o 
68 
88 
01 


[4]        ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  POSITIONS  CONCLUES.  —  1868. 


COIRECTION  DU  CaT.  PIOV. 

Grand  Cercle       Lunette      Ascension  droite 
méridien,     de  Gtmbey.         conclue. 

N        G  N        C 


5  p  Vierge 4 

i83o  Grootnbridge .     i  — o 

8  TT  Vierge 1 1  -t-o, 

9  0  Vierge 5  — o 

2  f  Corbeau 5  — o 

i5  lï  Vierge lo  -ho, 

7  ^  Corbeau 5  — o, 

23  Chevelure 3  — o, 

25  /  Vierge 4  -+-0; 

43  9  Vierge 7  -f-o, 

12  a  Chiens  de  chasse.    3  — o, 

5i  9  Vierge 9  — o, 

6i      Vierge 4  — Oj 

67  a  Vierge  (L'Épi)...  19  -f-o, 

79  %  Vierge 10  — o 

82  m  Vierge 7  -f-o 

85  n  Grande  Ourse.. . 

8  ïi  Bouvier 5  — o, 

93  T  Vierge 8  -t-o, 

98  X  Vierge 3  — o, 

16  a  Bouvier  (Ârctur.)  16  -j-o 
100  \  Vierge 4  -»-Oj 

25  p  Bouvier 5  -f-o, 

36  f' Bouvier 1  — o, 

9  a' Balance 5  -f-o, 

1 5  Ç' Balance i  h-o, 

20      Balance i  —o 

42  p  Bouvier 2  — o, 

27  p  Balance 6  — o, 

49  9  Bouvier 2  — o 

32  Ç  Balance 6  — o, 

5  a  Couronne 12  +o< 

43  X  Balance 4  — o, 

24  «  Serpent 14  +0, 

45  ^  Balance 5  — O; 

7  9  Scorpion 1  — o, 

8  P' Scorpion 2  +0; 

1 4  v^  Scorpion 4  +0, 

I  9  Ophiuchus 2      o< 

17  ff' Couronne 3  h-o. 


CORIBCTIO!!  DO  CaT.  PIOV. 

Grand  Cercle       Cercle         Dist.  polaire 
méridien,    de  Gambey.        conclue. 

N        C  N       C 


t 

,oo3          1 

h   m  • 

ii.43.49,i36 

4 

— 2,l3 

0  t    » 
87.29.28,89 

,060          1 

[1.45.21 

.741 

I 

-hO,IO 

5i.2o.  4,i3 

,oo5 

ri.54-  6, 

.47a 

II 

-0,34 

82.38.58,78 

)03o          1 

11.58.29 

,060 

5 

—0,18 

80.32.  1,79 

,028          1 

12.  3.20] 

,347 

5 

-+-0,22 

111.53.  7,78 

,076          1 

12. i3.  9] 

,i84 

II 

-0,27 

89.55.58,73 

,428          1 

12.23.  2 

246 

5 

-h0,I2 

105.46.48,71 

,65o          1 

12.28.16 

,340 

4 

-1-1,38 

66.38.37,02 

,oo3           I 

12.29.59, 

,568 

4 

-5,35 

95.  6.i4)2i 

,067           1 

12.48.57, 

,320 

7 

—0,54 

85.53.  4,96 

,007          ] 

[2.49«5o 

,878 

3 

-1-0,57 

50.58.  5,89 

,070          1 

i3.  3.  6] 

993 

9 

—0,53 

94.50.  0,59 

,oo5          1 

i3.ii.3o 

,228 

4 

-0,33 

107.34.33,95 

,047          1 

t3.i8.i4i 

,5i3 

i5 

—0,33 

100.28.16,88 

,125              ] 

[3.27.58, 

,060 

10 

H-o, 46 

89.55.12,16 

,057       1 

[3.34.4^1 

,178 

6 

1,95 

98.  2.  8,84 

[3.42 

3 

-»-0,23 

40.  1.37,07 

,o3o          1 

[3.48.23, 

942 

5 

-0,34 

70. 56.22, o3 

,010          1 

[3.54.55, 

789 

9 

-+-0,37 

87.48.55,80 

,o3o          1 

i4-  5.5i, 

416 

4 

-1,75 

99.39.27,70 

,044          1 

14.  9.38, 

.479 

10 

-+-0,93 

70.  7.45,63 

,o58          *] 

[4.II.583 

293 

3 

-0,57 

102.45.4^175 

,086          I 

[4.26.  8, 

484 

5 

—0,12 

59.  2.52,04 

yOIO                       ] 

[4.39.13, 

,287 

I 

—  1,00 

6a. 22.  4,06 

,006          1 

[4.43.34, 

,760 

5 

—0,02 

105.29.28,46 

,210          ] 

14.49.36 

,654 

f 

—0,10 

100.52.29,90 

,010          1 

[4.56.20 

r939 

1 

—0,80 

114.45.39,64 

,075          ] 

[4.56.58, 

,395 

1 

—0,40 

49.  5.i4|82 

,oi3          1 

[5.  9.54, 

,383 

5 

—0,08 

98.53.37,94 

,i35          1 

[5. 10. 10, 

,859 

2 

-+-0,20 

56.11.27,86 

,o58          1 

[5.20.48, 

,884 

6 

—1,17 

106. 15.14)^4 

,026         ] 

[5.29.  5] 

i984 

5 

-+-0,44 

62.50.22,23 

,057          1 

[5.34*20, 

,668 

5 

-ho,46 

109.14.54,82 

,o32           1 

[5.37.46, 

,025 

9 

-+-0,29 

83.  9.25, 5o 

,186       1 

[5.45.40, 

408 

5 

-f-o,  38 

109.46.11,63 

,120              ] 

[5.52.3i, 

,789 

I 

— o,5o 

iia.i4>35,79 

,020              ] 

[5.57.45, 

918 

a 

0,00 

109.26.29,48 

,023              1 

16.  4.19 

,667 

4 

—0,08 

109.  6.54,18 

,000              1 

[6.  7.25 

,766 

3 

-1-0,53 

93. ai.  7,99 

»I97          ' 

[6.  9.44, 

122 

3 

-f-o, 33 

55.48.19,53 

ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  POSITIONS  CONCLUES.  —  1868.        [5] 


ConiCTIO!!  DO  CâT.  proy. 

Grand  Cercle      Lunette      Ascension  droite 
méridien.     deGambey,     '    conclue. 


N 


ao  9  Scorpion 5 

ai  z  Scorpion  (Ântar.)  « 

10  l  Ophiachus 4 

27  p  Hercule 3 

4o  C  Hercule 5 


N 


,o34 
o,o35 
o,ia7 

,o3o 
o,i3a 


ay  X  Ophiachus a  +0 , 1 10 

35  q  Ophiuchus 10  +o,ooa 

36  À'  Ophiuchus 1  — o ,  060 

3o     Scorpion i  -+-0,070 

64  2  Hercule i  -ho,oao 


1  -Ho.oao 


65  ^  Hercule i      0,000 

67  je  Hercule 3  —0,070 

4a  0  Ophiuchus 1  — o,  1 10 

7a  fc' Hercule a  — o,oa5    3  — o,o53 

45  d  Ophiuchus i  -ho,o3o 


55  2  Ophiuchus. 
60  p  Ophiuchus. 
86  fi  Hercule... 
64  V  Ophiuchus. 
3a  7  Dragon.... 


70  p'  Ophiuchus 

i3  fL*  Sagittaire 

58  iB  Serpent 

a3  9  Petite  Ourse .... 
3  a  Lyre  (Yéga).... 


3  -i-o,oo3  4  -HO, 095 

6  -i-o,aia  I  -i-o,a4o 

7  -j-o,o4i  a  —0,045 

8  — o,oai 

3  -+-o,oa7  1  -+-o,i5o 

7  — 0,019  3  -f-0,073 
I  —0,100 

6  — 0,073  3  — o,i3o 


10  p  Lyre 6  -f-o,o5o    3  —0,047 

34  9  Sagittaire i  — o,  180 

14  7  Lyre 4—0,080    3—0,147 

16  X  Aigle Il  — o,ia4 

17  Ç  Aigle 

41  ir  Sagittaire 3  -i-o,i5o 

aS  ft»  Aigle i5  -ho,oii 

57  ^  Dragon 

3i  b  Aigle a  — o,aa5 

3o  9  Aigle la  +0,040    a  -4-0, o3o 

6  ^' Cygne i  -f-o,o4o    1  —0,110 

5a  A'  Sagittaire i  —0,040 

39  X  Aigle 11  —0,084 

5o  7  Aigle 10  +o,o4a  3  -f-o,oo3 

18  9  Cygne a  — o,ia5 


k  m  • 

6. i3. 10,104 
6. ai. 18, 981 

6.a4.i5,442 
6. a4. 3a, 716 

6.36.18,573 


6.5i.a5 

7.  a. 48 
7.  7.13 
7.  8.  6 
7.  8.37 

7.  9«36 
7,io.a6 

7.13.54 
7.15.43 
7.18.55 

7.a8.48 
7.36.57 

7. 41.17 

7.51.45 
7.53 

7.58.46 

8.  5.5a 
8.i4.a8 

8.14 
8. 3a. 28 

8.45.1a 

8.47.  4 
8.54.  o 

8.59.14 
8.59 

9.  t. 54 

9.n«37 
9.1a 

9.18.40 

9.18.50 

9.a5.a3 
9.28.40 

9-a9-47 
9.39.59 

9.40. 5o 


3o6 
557 

904 
482 

74î 

499 

997 

171 

260 
556 

487 
061 

579 
593 

916 
i33 
788 

061 

33o 

C88 
296 
539 

738 
aoa 

519 

549 

848 
188 
807 
029 
877 


CORftCCTIO!!  »0  CaT.  PROT. 

Grand  Cercle       Cercle 
méridien,    de  Gambey. 

N       C  N       C 


Dist.  polaire 
conclue. 


5 

a  — o 

4  H-o 
3  -+-a 

5  -+-I 


i',66 


II  -+-0 

I  — o 
1  —a 

1  -+-0 

1  — o 

3  -ha 
I  -hi 

%    ~h2 

I  —a 

5  -o 

6  -f-o 

9  ~o 

8  — 1 

4  -I 

3  — o 

9  -Ho 
1  — o 
a  — o 
9  -HO 

4-0 
1  — o 

4  -Hi 

9  -•-o 

3  H-a 
i3  — o 

a  -+-3 
i3  -j-o 


1  -»-f 

I  -hi 

II  -ho 

10  -hO 

a  — I 


5o 

93 
83 

44 

95 
aa 
5o 
00 
5o 


o    I  9 

ii5.i6.a3,54 
48 
10 
40 
a5 


1 


116.  8.10 
87.43.29 
68.i3.i5 
58.  9.a3 

80.25.  3 

io5.33.3o 

116.a4.a1 

y   116. ai.  9 

,70  75.a7.24 


40         65.  o.ii 

80  a  -t-2,45  53.  a. 25 
4o        ii4.5i.52 

i5  4  -+-2,60  57.21.38 
20         119.44.39 

4a  5  — o,3o  77.20.29 

08  i  -f-o, 90  85.a2.3o 

46  4  — o>57  62.12.  o 
16         99.45.16 

05  a  — o,3o  38.29. 39 

a3  3  +o,3o  87. a8.  i 

oa  3  — 0,20  m.  5.24 
90  92.55.49 
5o  3.23.41 

10  6  -+-0,17  6i.20.i5 

90  3  —1,27  56.47.19 
10         116.a7.a7 

85  6  H-i,i5  57.39. aa 

06  95.  4}4o 
3  -ho,o3  76.19.49 

5o         1 I i . i 3 . 5o 
68         78.38.a5 
3  +0,10  aa.34.14 
35         78. ao.  8 

94  a  -4-o,35  87.  8.46 

ao  a  +o,ao  6a.  18. 56 
10         ii5.io.i8 

60  1  -+-0,70  97- «9.  6 

10  3  —0,10  79. 4a. 22 
70         4^** '«^3 


3i 
55 

37 
60 

64 

64 
53 

55 

7» 
5o 

41 
34 
8a 

5o 
7^ 

56 

9« 
53 

i3 

56 

6a 
38 

97 
61 

49 

46 
53 
66 

84 
a5 

77 
73 

49 

70 

a8 


[6]       ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  POSITIONS  CONCLUES.  —  1868. 


CoiEBCTIOSf  DU  CaT.  PlOY. 

Grand  Cercle       Lunette      Aflcension  droite 
méridien,     de  Gambey.         conclue. 

N        C  N        C 


53  a  Aigle 7  —0,008 

60  p  Aigle 10  -^o,o2a 

62  c  Sagittaire a  +o,o55 

\  Pelite  Ourse .... 

65  0  Aigle 3  —0,027 


5  — 0,016 

5    -1-0,022 
I    H-0,070 

2  -f-0,090 


h     m     • 

19. 44*20, 523 
19.48.49,709 
19.54.32,197 
19.56 

20.  4-29 


5  a' Capricorne 1  —0,040  20.10.19 

6  a' Capricorne 2  -ho,o25  i  -+-0,060  20.10.43 

9  ^'Capricorne 4  — o,oo3  2  -ho,025  2o.i3.35 

^7  7  Cygne 1      0,000  i  —0,120  20.17.29 

II  p  Capricorne 6  -1-0,142  i  h-o,o8o  20.21.19 


9  a  Dauphin 5  —0,060 

5o  a  Cygne 

3      Verseau 9-1-0,171 

53  c  Cygne i  —0,110 

6  f*  Verseau 6—0,007 


3  — 0,060    2o.33.3o 

3  — o,ii3    20.36.55 

20.40.46 

20.40.52 

20.45.31 


32      Petit  Renard....    2  -i-o,o65    1  h-o,ioo    20. 48. 56 
61*     Cygne 


I  -+-0.220 


64  C  Cygne 3  -+-0,027 

65  T  Cygne 

67  ff  Cygne 2  — o,  175 

5  a  Céphée 

34  C  Capricorne 5  h-o,oo8 

22  p  Verseau 16  —0,008 

8  p  Céphée 

4o  7  Capricorne 5  — o,o38 


o,i5o 


2 
2 
2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 


8  c  Pégase 10  — o,o33  4  +0,008    2 

49  ^  Capricorne 2  -i-o,oio  2 

16      Pégase 2  — o,oi5  4  -—0,090    2 

34  OL  Verseau 5  —0,084  a 

33  *  Verseau i  —0,040  2 


.  0.58 

•  7-Ï9 

•  9 

.I2.l3 

.i5 

.î9.  7 
.24.36 

.26 
.32.46 

.37.42 

.39.45 

.47.  3 
.59.  o 

.59.18 


43  ô  Verseau 6  -+-0,078 

48  7  Verseau 6  —0,017 

62  n  Verseau 4  -f-o,o5o 

42  C  Pégase 3  — o,o33 

44  u  Pégase 6  — o,o23 


22*  9.52 
22.i4.5o 
22.28.34 
8  -+-0,045  22.34.52 
22.36.48 


73  X  Verseau i  h-o,o6o 

76  9  Verseau i  -^o,o8o 

53  p  Pégase 4  —0,062 

54  «  Pégase 2  — o,oi5    9 

6  7  Poissons i  — o,  100    5 


22. 45. 43 
22.47.38 
22.57.22 

-0,064  22.58.11 

-o,o38  23.10.19 


524 

672 

714 
507 

461 

725 

370 
804 
273 
082 
920 

o83 
890 
121 

854 

583 
439 

409 

139 
071 
38o 
o65 
166 

009 

252 

324 
668 

97^ 

499 
420 

625 

157 

284 


CoMiicnoM  Dc  Cat.  nov. 

Grand  Cercle       Cercle 
méridien,    de  Gambey. 

N       C         N       C 


Dist.  polaire 
conclue. 


8  -o 
10  — o 

2  -hO 
2  — O 

3  -ho 

1  — o 

2  — O 

4  -HO 

1  -+-I 
6  -ho 


4  -Hi 

I  — o 

9  -HO 

I  -HI 

6  ^-I 


2  -HO 

2  — I 

3  -o 

1  -Hl 

2  — O 

1  — o 
6  -HO 

i5  — o 

5  -o 

10  — o 

2  O 
2  — O 
6  — O 
I  -^-O 


6 
6 
6 
3 

7 


I  — o 

1  -HO 

4  -HI 

2  -HO 
I  -HO 


43  4  - 


4  —1,18  81.28.40,80 
2  ^0,95  83.55.14,95 

118.  4-^7 }04 
1.  5.14,58 

91.12.39,18 

loa. 54.50,20 

102.57.  ^1^4 

1  -HO, 80  105.11.45,20 

5o.  9.52,72 

108.14.51,62 


1  -Hi,8o 


74.33.  6,97 
45.11.25,17 
95.30.32,74 
56.3i.23,i5 
99.28.35,03 

62.26.35,10 
1  — o,5o  5i. 53. 53, 16 
I  —1,10  60.18.47,22 
I  -Hi,oo  62.30.59,95 
I  —0,90  5i.  9.26,10 


14 
3o 

20 

3o 

10 
65 

93 
10 

18 

28 
20 
18 
10 
35 

75 
45 

^7 
80 

i5 


70  2  —0,95  27.58.23,04 

97  112.58.52,30 

59  96.  9.  0,38 
I  -Hi,4o  ao.  I.  8,3o 

04  107.15.24,84 

i3  5  ~o,4o  80.43.43,58 

00  106.43.28,94 

65  3  — o,o3  64.41.41,63 

65  90.57.35,28 

60  io4.3o.3i,64 

32  98.26.21,5a 

25  92.  3.  4}63 

3o  90. 47-48, 7« 

27  8  -HO, 38  79.51.24,61 

36  I  —1,00  60.28.  6,i3 

40  98.16.51,77 

90  106.31.19,00 

90  62.37.58,71 

25  9  —0,39  75.30.15,82 

10  6  —1,18  87.26.18,23 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  POSITIONS  CONCLUES.  —  1869.       [7] 


GORBICTIOII  DO  CaT.  FIOT. 

Graod  Cercla      Lunette  AseenBÎon  droite 

méridien,     de  Gambey.  condoe. 

N        G  N         C 

•                         •  k     m     • 

68  V  Pégase 7^0,047    5 —0,040  23.i8.47i572 

8  X  Poissons i  —0,340  23. ao.  9,658 

171  Andromôde 6—0,027    1  — o,o5o  23.3i.4o,o46 

17  (  Poissons 5  —0,104  a3.33.  9,638 

28  M  Poissons I  +0,080    a  -4-0,025  33.52. 3a, 010 

3o     Poissons 2+0,145  23.55.ii,44o 


GoftaiCTiOR  DO  Cat.  peot. 

Grand  Cercle       Cercle         DiBt.  polaire 
méridien,    de  Gambey.        conclue. 

N       C         N       G 


7  — o,5i     5  — 

G  — o,i5 
5  —0,46    I 

1  -f-o,5o    3 

2  —1 ,60 


0,06    67.19.19,75 

89.28 

47.27.44,05 
0,80  85.  5.19,86 
o,o3    83.52.  3,o5 

96.44*50,37 


1869. 


21  a  Andromède 

S8  7  Pégase 3  +0 ,027 

12     Baleine 1  +0,140 

i3     Baleine 

18  a  Cassiopée 

63  ^  Poissons 2—0,020 

35  y  Andromède 

71  c  Poissons 2  +o,oi5 

43  p  Andromède 1  — o  ,o3o 

1  X  P. Ourse  (Polaire)  4  +0,870 

99  q  Poissons 3+0,010 

iu6  V  Poissons. I  — o , 070 

1 10  0  Poissons I  — o  ,o3o 

i3  a  Bélier 4  — o,o5o 

67  Baleine 1  +u,o3o 

68  o  Baleine • 2  — o, 340 

73  P  Baleine 3  +o,o53 

123      (Piazzi)  H" 4  h-o,395 

86  7  Baleine 2      0,000 

41      Bélier 4  — o,o35 

48  f  Bélier 3  —0,007 

92  oc  Baleine 4  — o,  io5 

26  p  Persée  (Âlgol) . .  2  +0,  io5 

57  â  Bélier i  — o,  1 10 

33  a  Persée 

2  S  Taureau i  +0 ,  190 

39  9  Persée 

25  1]  Taureau 2—0,010 

44  Ç  Persée 2  — o,io5 

35  >  Taureau 1  — o,o5o 


o.   I 

0.  6.29,526 
0.23.21,196 
0.28 

0.33 

0.41*53,162 

0.42 

0.56.  8,767 

1.  2.24,222 
1.10.57,806 

1.24.28,515 
1.34.36,762 
1.38.28,673 
1.59.47,524 
2.10.26,998 

2.12.43,741 
2.21.11,764 
2.28.54,022 
2.36.30,828 
2.42.i6,63i 

2. 5i. 43,506 
2.55.25,843 
2.59.39,212 
3.  4.  8,378 
3.14 

3.20.  4)4i7 

3.33 

3.39.41,992 

3.45.54,085 

3.53.25,386 


3 

+0, 

I 

— 0, 

1 

— 0, 

2 

-^, 

2 

— 0, 

2 

H-l, 

2 

-+-•■*, 

3 

+0, 

I 

—  i, 

1 

-•-i, 

6 

— «1 

I 

— 0, 

2 

—  1, 

2 

~<>, 

4 

-«, 

2 

—  I, 

4 

— 0, 

3 

-»-a, 

3 

—  1, 

1 

+  1, 

I 

— 0, 

I 

+0, 

1 

— 0, 

2 

— 1>, 

2 

— 0, 

f 

—0, 

40 

60 
60 


1  — o,5o    61.37.58,11 

75.32.41,94 
94.40.52,75 
94.18.51,67 

2  +0,90    34.10.54,66 


— 2,l5       I    — 

I 
90    1 

90      2 


25 

5o 
5o 
3o 

58  2 
5o     I 

25 

l5  I 

3o  I 

5o  I 

82  I 

53  2 
10  I 
80 

80     1 
1 

40 
5o 


I  — 


45 

90 
40 


I 
I 
I 


0,80  83.  7.41989 
1.40  49.38.  4,77 
0,80  82.48.56,78 
I ,10  55.  4*29iio 
1.23.22,46 

75.19.49,67 
1,60    85.10.34,59 

81. 3o.  8,66 
•o,3o  67.  9.29,97 
•0,10    97.   1.37,93 

93.34.25,50 
0,00  82.  7.42,98 
2,10  83.44.24,69 
■2,40  87.19.  3,54 
-0,70    63.16.53,55 

-1,80  69.11.  8,47 
-1,60  86.25.33,09 
49.33.  4,55 
0,00  70.46.14,45 
-o,3o    40.36.27,65 

80.43.33,33 
42.38.  2,59 

-1,20  66.18.  7,89 
,80    58.30.28,42 

i,3o    77.52.55,02 


[8]       ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  POSITIONS  CONCLUES.  -  1869. 


CoMMmo!«  DU  Cat.  vrot. 

Grand  Cercle      Lunette  Aseension  droite 

méridien,  de  Gambey.  conclue. 

N        G  N        C 

•  h     m     • 

4oo'Éridan i  -^o,oio  4-  9.i4i688 

54  7  Taureau 3  +o,oi3             •  4*<^'2o,43i 

74  i  Taureau 4  — o,o35  a  +0,010  4 «^0.58, 180 

87  a  Taur. (ÂJdébar.).  4  — o,oia  a  — o,o85  4«2S*^4)3a5 

I  ir'Orioa x  —0,190  4-4^-43,8o6 

3t  Cocher 6+0,070  4>4B.37,9i2 

10  p  Girafe 4-^i 

a  s  Lièvre 4*^9 

i3  a  Cocher ( la Chèv.)  3  —0,160  5.  7.  0,799 

19  p  Orion  (Rigel)...  4  +o,o3a  3  -r-o,o83  5.  8.14,601 

i5  >  Cocher i  +0,010  5.  9.55,65i 

lia  p  Taureau 10  —0,018  3  — o,oi3  5. 18.  0,694 

a4  7  Orion i  — 0,070  5. 18.  6,339 

34  ^  Orion 5  — o,o3o  5  —0,014  5. a5. 18,887 

46  t  Orion 5  —0,004  4      0,000  5. ag. 34, 014 

5o  Ç  Orion a  +o,oo5  5.34*  9,009 

58  a  Orion 6+0,007  6 +o,oao  5.48.  4î793 

37  0  Cocher 8  +o,oo3  1  +0,070  5.50.47,278 

67  V  Orion 4  H"0,oi3  6  +o,o43  6.  o.  5,627 

7  1}  Gémeaui 6  — o,oa5  9  +o,oa4  6.  6.58, i5a 

i3  fi  Gémeaux a  — o,ii5  6.i5.  a,o3o 

a4  7  Gémeaux i  —0,070  9  ->o,o36  6.3o.  8,609 

9  a  Gr. Chien  (Sinus)  a  — o,aoo  a  — o,aoo  6. 39. aa, 4 77 

34  0  Gémeaux 4  +o,o45  7  +0,006  6.44*  9*  119 

43  C  Gémeaux 3  +o,oo3  6.56.ao,a5a 

55  ^  Gémeaux 4—0,085  7  — o,o54  7.1a. 17,847 

66  a  Gémeaux  (centre)  a  +o,oao  4  +0,010  7.a6.i4,oaa 

10  a  Pet.Ch.(Procyon)  3  +o,oi3  5  — o,o38  7. 3a. 26,571 
78  6  Gémeaux (Pollux)  4  — o,oa8  5  — o,o5a  7.37.17,744 

6      Écrevisse a  —0,195  7.55.a8,iai 

17  p  Écrevisse 1  —0^090  8.  9.a4,570 

33  4  Écrevisse 1  +0,110  8.a5.  7,864 

4  ^  Hydre 1  +o,a5o  8.3o.43,a8a 

11  c  Hydre 1  ^0,140  3  -'0,oa3  8.39.50,239 

65  a  Écrevisse i      0,000  8.51.19,199 

76  X  Écrevisse a  +o,oo5  1  — o,oao  9.  0.39,111 

83      Écrevisse t  +0,080  a  +0,070  9.11.39,989 

3o  a  Hydre 1  +0,060  9. ai.  8,998 

14  0  Lion 3  +o,io3  9.34.  9,434 

17  «  Lion I  +0,060  4  --0,075  9. 38. a4, 638 


COARKCTIOR  DU  CaT.  rtOT. 

Grand  Cercle       Cercle        Ditt.  polaire 
méridien,     de  Gambey.       conclue. 

N       C         N       C 


1  +o,ao 

4  —0,55 

5  +1,14 

5  +0,06 
1  —0,10 

6  —0,83 


,        97,51.31,19 

I  —0,90    74.41.27,96 

a  +1,10    71.  6.45,86 

I  +0,10    73.45.23,83 

83.16.11,70 


I 

4 

I 

10 
I 
4 
4 


7 
8 

4 
6 


57.  a. 39,60 

I  — 0,60    a9. 45. II, 69 

1  +a,6o  lia. 3a. 57,75 

0,80    3  +o,5o    44*  8.19,45 

0,73     I      0,00    98.11.18,45 


— o,ao 
—0,61 
—  i,ao 
— 0,60 
—0,68 


5o.  i.i4,o5 
1  — 0,90    61.30.22,37 

83.46.16,73 
a  — i,ao    90,33.54,76 

91.17.16,69 


— i,4o  a 

— o,3o  4 
+  1,75 

—0,17  5 

— o,3o  8 


—a, 75  9a.  o.5i,47 
— o,58  8a. 37. 11,63 
5a. 47. 59,20 
—0,0a  75.13.  6,89 
— 0,34    67.37.29,06 


a  —1,40  67.25.18,22 

1+1,00  7  +0,59    73.29.29,91 

a  +1,75  106.33.18,78 

a  — o,3o  4  — o,o3    55.53.  2,3o 

3  +o,3o  69.14*24,70 


3  +o,ao  7 
a  — o,85  7 
a  +1,45  3 
3  -HO,  17  3 
1 

I 

1 

I  —0,70 
I  +0,70 


-0,59  67.46.44,85 

—0,34  57.49.38,3a 

+  3,73  84.a6.3o,7i 

—0,47  61.39.35,97 

—  1,00  61.50.37,21 

— o,3o    80. 34-45,86 

—  1,80    69.  6.55,79 

83.5o 

83.  6.  7,86 

77.38.13,79 


a  — o,o5    I  +1,10  78.48.33,80 

1  —1,10    I  -3,10  71.44-26,97 

I  +0,10  98.  5.32,3o 

a  —0,10  79.30.46,98 

I  — o,3o    a  —  o,65  65.37.26,80 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  POSITIONS  CONCLUES.  —  1809.       fp] 


Goimicnoii  »o  Cat.  raoT. 

Grand  Cercle      Lunette      Ateension  droite 
méridien,     de  Gamber.         conclne. 


N 


N 


•  h     n     s 

%iftUon ,  I  -f-o,iio     9.45.18,567 

29«LioB I  — o,aoo  3—0,053      9.53.17 

4ov>Hydre a  -o,a85      9.58.44 

3a  a  Lion  (Régulas)..  3  -4-0,010    lo.   i.a3 

4?  P  l'ion a  — o,oa5  1  —0,040    io.a5.54 

37     SexUnt 3  -+-0,057  3 -+-0,087    10.39.16 

53  /  Lion 3  -ho, 037  4-^-0,077    10.4a.aa 

63  X  Lion 3  -ho,o37  5  +o,oa8    io.58.i5 

Il  P  Coupe a-o,i65  ii.  5.i3 

^  ^  Lion a  -0,010  6  -  o,o83    11.7.8 

53  Ç  Grande  Oarse. . .  a  —0,375    ii.u.n 

la  ^  Coupe a  — o,oo5  4  -+o,o5o    11.1a.47 

*^     Lion /....  6-1-0,175  5  -Ho,a3o    ii.ao.  7 

9>  V  Lion a  -ho,o8o  7  -+-0,016    ii.3o.i4 

94  p  Lion 1—0,080  11.4a.aa 

5  p  Vie^e a  -ho,oi5  ii.43.5a 

8ir  Vierge i  -o,o4o  11.54.9 

9  0  Vierge 6 -4-o,o38  1-0,100    11. 58. 3a 

a  I  Corbetn. ...... .  1  — o,o5o    la.  3  a3 

i5  D  Vierge 3  -+-o,i83  9  -+-0,100    ia.i3.ia 

7  ^  Corbeau a  — o,4a5  ia.a3.  5 

9  P  Corbeau 1  -+-o,oao  1  -+-o,o3o    1a.a7.30 

a3      Chevelure 3—0,670  1a.a8.19 

a5/  Vierge ia,3o 

a9  7'Vierge a -f-o,oio  1  -+-0,030    ia.35.  1 

43  i  Vierge 5  — o,o54  7  -f-o,oa9    ia.49.  o 

la  a  Chiens  de  chasse.  3  -+-0,077  3  — o,o3o    la.  49.53 

5i  0  Vierge 6  — o,o38  10  --0,001     i3.  3. 10 

61       Vierge i  — o,iao  i3.ii.33 

67  a  Vierge  (L'Épi)...  8  -ho,o38  8-4-0,006    13.18.17 

79  C  Vierge 3  — o,i3o  8  — o,ii5     i3.a8.  1 

a5      Chiens  de  chasse,  i  -1^0,790  4  -Ho,6ia    i3.3i.38 

8amVierge 3  -4-0,080  5  -4-o,o56    i3. 34.44 

8  q  Bouvier 1—0,100  i3.48.a6 

93  T  Vierçe 1-0,060  13.54. 58 

9B  «  ^erge 3  -ho,oo3  14.5.54 

100  X  Vierge i  -ho,  140  14.1a.  i 

^5  p  Bouvier a  -ho,o5o  14.a6.11 

3o  Ç  Bouvier a  -o,o5o  14. 34. 53 

36  «*  Bouvier. .. . a —0,110  14.39.15 

Observations.  —  Tom  XXIV. 


a7a 

726 
577 

7'4 

371 
ia8 
48a 

044 
a6a 

a54 
58 1 

446 
468 
454 

5oa 
168 
401 
295 

354 

499 
333 

375 

a67 
7a6 
148 

241 

638 

119 
a4i 
3a5 
73o 

767 

64a 
611 
o35 
65a 
807 


Conicnoii  »c  Cat.  rioT. 

Grand  Gerele       Cercle         Dîst.  polaire 
méridien,    de  Gambey.        conclue. 

N        C  N        C 


a  H-o,4o 


a  — o,3o  63.aa.39 
1  —1,60  81.19.41 
I  -+-3,90  ioa.a5.5o 
1  —0,40  77.a3.36 
80.   i.i3 


3  —1,07 
a  -HO, 45 
3  —0,20    a 
a  -Hi,35 
a  — o,5o    a 

a 
a  — i,3o 
6  -Ho,o3    4 
a  — o,a5    3 
a  -HO, 95 

I  — 0,60 
I  — a,ao 
6  — 0,08 

a  -HO, 40    4 


3 
I 
3 
I 


8a.56.i3 

78.45.44 
0,00    81.57.a3 

lia.  6.39 

o,5o    68.45.3a 

(,00    57.44.  3 

104.  4*1' 

o,o5    86.16.a4 

1,17    90.  6.  a 

74.41.45 

87.a9.50 

8a. 39. 17 

80. 3a. ai 

111.53 

>o,i5    89.56.19 

o,a3  105.47.  8 

i,3o  11a.40.ao 

i,3o  66.36.56 

5,ao  95.  6.34 

90.43 


6  -0,35     I 
3  -HO, 33    a 

7  — o,5i    a 


-i,5o  85.53.a4 
-0,10  5o.58.a5 
-0,45    94.50.19 

107.34 
9  —0,39    a  -Ho,ao  ioo.a8.35 


3  -Ho,3o 
I  — i,ao 
3  —a, 53 

1  -HO, 60 
1    —0,40 


3 
I 

a 
I 

a 


—  i,i3 
— o,ao 
— o,o5 

—  o,5o 
-1,75 


89.55.30 
53.  a.i5 
98.  a.a6 
70.56.41 

87.49-»^^ 

99.39.45 

ioa.45.59 

59.  3.  8 

1  -HO, 80    75.4a.a9 

6a.aa.i8 


o5 

45 
70 

97 
ao 

81 
5i 

o3 

77 
47 

3o 
ao 
o5 

9« 
ao 

7a 
01 

9a 
08 

47 

79 
84 
33 


67 
01 

96 

87 

53 

94 
63 
18 
68 

38 

92 
10 

58 


[lo]     ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  POSITIONS  œNCLUES.  —  1869- 


COBBECTIOH  DU  CaT.  NOY. 

Grand  Cercle       Lunette      Aeoention  droite 
méridien,     de  Gambey.         conclue. 

N        C  N        C 


8  a'  Balance i  —0,080 

9  a* Balance 5  — o,o56 

1 5  V  Balance 5  -f-o,  1 14 

ao      Balance 1  -*o,o4o 

42  p  Bouvier 2  — o,o5o 

37  p  Balance 5  — OjOia 

49  ^  Bouvier i  —0,040 

a  3]  Couronne 

3a  C*  Balance 6  —0,075 

1 3  7  Petite  Ourse 

la  i  Dragon • 

5  a  Couronne a  -^o,o5o    a  +0,010 

43  X  Balance 5  — o,iao 

a4  a  Serpent 6 —0,00a    1  -1-0,100 

45  >  Balance 3  —0,170 


16  C  Petite  Ourse . . . 

7  ^  Scorpion 

8  p»  Scorpion 

1 4  v'  Scorpion 

I  ^  Ophiuchus 

17  ff' Couronne 

ao  9  Scorpion 

ai  a  Scorpion (Ântar.) 

14  D  Dragon 

lo  X  Ophiuchus 


I  — 0,160 
4  -i-o,o35 
1  0,000 
3  -HO, 007 


a  -+-0,175 


3  — o,aio 


a7  p  Hercule i  -ho,o5o 

a3  T  Scorpion i  — 0,160 

40  C  Hercule 3  — o,  137 

a7  X  Ophiuchus 7  -ho, 037 

58  c  Hercule 3  —0,040 

35  «I  Ophiuchus la  —0,001 

aa  C  Dragon 

64  a  Hercule a  -ho, 040 

65  9  Hercule 1  -ho,  160 

67  ir  Hercule 


4a  9  Ophiuchus 

7a  fv  Hercule 

45  d  Ophiuchus — 

a3  p  Dragon  

55  X  Ophiuchus... . 


a  —0,090 


0.000 


ha* 

4.43.a6,555 
4.43.38,004 
4.49.39,801 

4.56.a4,4o4 
4.57.  0,681 

5.  9.57,603 
5.10.13,375 
5.17 

5.ao.5a,a4o 
5.20 

5.a2 

5.a9.  8,526 

5.34*24 }05o 

5.37.48,955 

5.45.43,895 

5.48 

5.52.35,284 

5.57.49,410 

6.  4*23,121 
6.  7-28>909 

6.  9.46,343 
6.i3 

6.21 
6.22 
6.24.18,383 

6.24.35,370 
6.27.43,672 
6.36.ao,83i 
6.5i.a8,o67 
6.55. 16, 58a 

7.  a.5i,988 
7.  8 

7.  8.40,494 
7.  9.39,116 
7.10 

7.i3 

7.15.45,454 
7.18 
7.a7 
7.a8.5i,aia 


CoaascTioH  nu  Cat.  raoT. 

Grand  Cercle       Cercle 
méridien,    de  Gambey. 

N        C  N        C 

1  — o,3o 
5  -Ho,3o 
5  —0,34 
I  -HO, 90 
I  —1,00 


Dist.  polaire 
conclae. 


105.27.  2}M 
io5.29.44fOO 

100. 52*44  )49 
114.45.55,78 

49.  5.28,64 


5  — o,58 

2    -HO, 60 
1    —0,40 

6  —1,08 


1  — 0,40    98*53.51,04 

56.11.41,90 

2  —1,35     59.14.15,36 

106.15.27,22 
1  -HO, 80     i7.4i«59,36 


2  -+-o,25    a 
5  -Ho,4a 

7    -HO, 46       1 

3  —0,10 


— 0,60  30.34.36,04 
—0,55    6a.5o. 33,99 

109.15.  6,79 
—0,60    83.  9.37,15 

109. 46. aa, 26 


^  3      0,00     ii.48.i4jo5 

1  —0,10  iia.i4«46}8o 
4  -HO, ta  a  — o,i5  109.26.39,73 

2  — o,3o  2  -hol,7o  109.  7.  4|2> 

3  -HO, 63  93.21.17,67 


1,20 


55.48.29,75 

I  -HO, 70  ii5.i6.3i,58 

I  -HO, 80  116.  8.ao,i9 

I  —1,00    28.11.17,75 

1,25    i  -HO, 60    87.43.37,48 

I  -+-2,60  68.13.23,29 

I  -Hi,3o    a  -Hi,5o  117.56.38,60 

4  -Hi,a8    4  -Ho,87    58.  9.39,61 

5  -HO, 74    3  0,00    80. a5.  8,71 
4  —0,33    3  -+-o,a3    58.53.43,95 

la  — o,o3    4  -+-i,o3  io5.33.35,4o 

a  +1,40    24*  7*2^i44 

a  -Hi,o5  75.a7.3o,ai 

1  — 0,80    I  —0,80    65.  0.15,78 

I  -H3,oo    X  -Ha, 10    53.  2.39,19 

1  -Ha,6o  114.51.57,78 

a  -Hi,85    3  -+-2,07    57.21.43,13 

1  — 2,3o  119.44*4^)^ 

5  —0,08    37.36.  2,40 

a  —0,35    a  — o,5o    77. ao. 3a, 39 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  POSITIONS  CONCLUES.  —  1869.      [i  i] 


COIAICTIO!!  DC  CaT.  KOT. 

Grand  Cercle       Lunette      Ascension  droite 
méridien,      de  Gtinbey.  conelae. 

N        C  N         C 


60  p  Ophîachus 6  h-o,253 

86  p.  Hercule 7  +0,004 

64  v  Ophiachus 6  —0,01a 

33  7  Dragon 

70  />•  Ophiuchus 9  +0 ,09a 

i3  f*»  Sagittaire 6  -0,045 

a3  ê  Petite  Ourse 

58  u  Serpent 3  —0,157 

3  a  Lyre  (Vôga) 8  —0,021 

10  p  Lyre 5  +o,o38 

14  7  Lyre 4  —0,123 

16  ^  Aigle 3  — o,i3o 

17  Ç  Aigle 1  H-o,ioo 

41  ir  Sagittaire 8  -+-0,051 

a5  6>  Aigle 4  — o,oao 

3i  b  Aigle t  —0,180 

3o  9  Aigle 8  +0,090 

6  p*Cygne 3  +o,o23 

39  »  Aigle 9  -o,ioï 

So  7  Aigle 3  +0,037 

18  ^  Cygne 

»7  X  Cygne 3  —0,170 

53  a  Aigle 4  — o,o38 

60  p  Aigle 9  +0,079 

62  c  Sagittaire 

X  Petite  Ourse. . . . 

65  0  Aigle 5  +o,i3o 

5  a*  Capricorne 8  +0, ]o3 

6  a'Capricome 4  +0,017 

9  p'Capricome i3  +0,006 

37  7  Cygne 3  —0,123 

11  p  Capricorne 4  +o,i53 

9  a  Dauphin 4  —0,080 

5o  a  Cygne i  — o,  190 

3      Verseau 8  +0,159 

53  f  Cygne 5  —0,044 

6  fi  Verseau 8  +0,019 

32      Petit  Renard....  4  +o,o58 

61'     Cygne 4  +o,2o5 

64  C  Cygne 5  +0,022 


CotMcnoR  DU  Cat.  raoT. 

Gnnd  Cercle       Cercle         Diat.  polaire 
méridien,    de  Gtmbey.         conclue. 

N        C  N        C 


h     m     ■ 
17.37.   0,057 

5 

+0,24 

5 

— 0*26 

0     t     « 
85.22.31,98 

17.41.19,903 

7 

-0,69 

2 

-0,55 

62.12.  3,o3 

17.51.48,903 

7 

-0,87 

1 

—  1,00 

99.45.17,63 

17.53 

2 

+o,5o 

38.29.41,63 

17-58.49.978 

9 

— 0,52 

3 

—  1,00 

87.28.  2,l5 

18.  5.55,664 

6 

+0,12 

1 

+2,40 

III.  5.24,88 

18.14 

6 

-o,58 

1 

—  i,5o 

3.23.39,55 

18. 14. 3i, 833 

3 

—  o,5o 

92.55.49,37 

i8.32.3o,i63 

7 

0,74 

6 

+0,17 

5i. 20. 12,00 

18.45. i4|562 

6 

—  i,o5 

5 

0,74 

56.47.15,87 

18.54.  2,526 

3 

+  1,57 

5 

H-0,98 

57.29.18,08 

18.59.17,718 

3 

-HO, 43 

95.  4.35,93 

18.59.23,286 

I 

+0,60 

76.19.45,00 

19.  1.58,209 

8 

+1,89 

1 

+2,60 

111.13.44,59 

i9«i' «39,985 

5 

-0,34 

7 

-0,37 

78.38.19,67 

19.18.43,429 

1 

+3,ï>o 

2 

-^-3,45 

78.20.   1,40 

19.18.53,626 

8 

+o,65 

I 

+  1 ,3o 

87.  8.39,27 

19.25.26,323 

2 

+o,3o 

5 

+0,04 

62.18.49,05 

19.29.50,521 

io 

-*-o,94 

97.18.59,17 

19.40.  1,885 

2 

+o,o5 

2 

— o,3o 

79.42.14,05 

1940 

1 

—  i,3o 

45.!i.i5,i3 

19.41.2/1143 

3 

+2,00 

56.34.31,67 

19.44.^3,424 

3 

+0,  i3 

2 

— 1,00 

81.28.31,97 

19.48.52,712 

7 

-0,39 

2 

-0,45 

83.55.  6,i5 

19.54 

1 

+0,70 

118.  4.17,82 

19.55 

I 

— o,3o 

I.  5.  4,74 

ao.  4.32,732 

7 

+0,20 

2 

+0,55 

91.12.28,80 

20.10.23,145 

7 

—0,66 

102.54.38,85 

20.10.47,027 

4 

—0,58 

3 

+o,o3 

102.56.55,35 

20. i3. 38, 882 

i3 

-»-o,4o 

2 

+0,70 

105.11.33,67 

20.17.31,550 

3 

+0,60 

5 

+0,02 

5o.  9.40,52 

20.21.23,172 

4 

+0,55 

I 

—0,90 

108.14.40,11 

20.33.33,139 

4 

+0,87 

2 

+0,60 

74.32.54,02 

20.36.57,770 

2 

+0,45 

1 

+0,40 

45.11.12,12 

20.40.49,429 

8 

+0,29 

95.30.19,95 

20.40.54,573 

6 

+0,22 

56. 3i.  9,01 

20.45.35,187 

6 

+1,68 

99.28.23,12 

20. 48. 58, 618 

4 

+0,32 

1 

—0,40 

62.26.21,05 

21.  1.  i,55o 

4 

— o,5o 

51.53.36,35 

21.  7.21,664 

5 

+0,06 

I 

—1,00 

60.18.33,02 

m 

[la]     ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  POSITIONS  CONCa^UES.  —  1869. 


COMAECTIOR  5C  CaT.  PIO?. 

Grand  Cercle      Lunette      Ascension  droite 
méridien,     de  Gambey.         conclue. 

N        C  N        C 


67  ^  Cygne 

• 
. .    2  —0,190 

34  (  Capricorne . . . 

..     5  —0,038 

22  p  Verseau 

..     8  —0,009 

4o  7  Capricorne . . . 

. .     4  — o,oi3 

8  c  Pégase 

. .     8  — o,o3o 

49  ^  Capricorne  . . . 

. .   ri  -ho,oi3 

16     Pégase 

4  — o,oi5 

34  a  Verseau 

. .     4  ■+•0,043 

43  0  Verseau 

.  •     6  -ho,o3o 

48  7  Verseau 

. .     3  — o,o83 

62  >i  Verseau 

. .     4  H-0,007 

42  C  Pégase 

44  «  Pégase 

. .     5      0,000 

73  X  Verseau 

3  H-o,i67 

76  J  Verseau 

. .     3  -f-o,i4o 

53  S  Pégase 

. .     5  — 0.016 

54  a  Pégase 

88  c*  Verseau 

. .     2  -+-o,oo5 

6  7  Poissons 

. .     I  — o,o3o 

68  V  Pégase 

. .     1      0,000 

8  X  Poissons 

. .     I  —0,200 

17  t  Andromède... 

I  —0,270 

17  t  Poissons! .... 

. .     5  —0,090 

28  fr)  Poissons 

. .     5  —0,028 

3o     Poissons 

. .     I  —0,070 

CoiaEcnoR  du  Cat.  piot. 

Grand  Cercle       Cercle        Dist.  polsire 
méridien,    de  Gambey.        conclue. 

N        C  N        C 


b     n     ■ 

• 

• 

0       1       a 

21.12.16,184 

2  — o,i5 

I  -f-0,80 

5i.  9.11,78 

21.19.10,975 

6  -h  1,22 

112.58.37,21 

21.24.39,601 

8  —0,26 

I  -t-o,3o 

96.  8.45,16 

21.32.49,769 

4      0,10 

1  -4-0,80 

107.15.  8,93 

21.37.45,078 

9  —0,08 

2  — o,5o 

80.43.27,33 

21.39.48,392 

10  -ho,i4 

106.43.12,95 

21.47.  6,i56 

4  -0,95 

64.41.24,19 

21.59.  3,275 

5  —0,10 

1  -+-0,20 

90.57.18,57 

22.  9.55, l32 

5  H-OjiS 

98.26.  4>26 

22.14.53,288 

2  -ho,85 

92.  2.46,23 

22.28.37,364 

3  -t-o,i3 

I  H-o,3o 

90.47-30,76 

22.34 

1  -*-o,5o 

79.51.  6,22 

22. 36. 5i, 801 

5  -0,44 

60.27.47*42 

22.45.46,735 

3  —0,63 

2  -t-0,35 

98.16.32,88 

22.47-41,669 

3  -ho,33 

106.30.59,35 

22.57.25,570 

5  -ho,44 

62.37.37,79 

22.58 

2  —0,55 

75.29.56,24 

23.  2.27,538 

3  -*-o,87 

111.52.56,88 

23.10.22,410 

1  —1,00 

I  —1,70 

87.25.58,31 

23. 18. 5o, 602 

1  —1,00 

. 

67.18.59,31 

23.20.12,874 

2    —1,25 

89.27.39,64 

23.31.42,726 

i  — o,3o 

47.27.23,97 

23.33.12,737 

3  —0,10 

85.  5.  0,81 

23.52.35,016 

3  -0,57 

83. 51.42, 40 

23.55.i4,3o2 

I  —0,60 

96.44-31,36 

ASCENSIONS  DROITES 


[.3] 


ET  DISTANCES  POLAIRES 


DES  CENTRES  DU  SOLEIL,  DE  LA  LUNE  ET  DES  PUNÈTES. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DU  SOLEIL. 

COMPARAISON  AVEC  LES  TABLES. 


Correel. 

Valeur 

Correct. 

Valeur 

Temps 

Aftcentiont 

da 

delft 

DisUnces 

da 

delà 

m^r^ 

moyens. 

droites. 

NftoUeal  (<). 

comp. 

poUires. 

NanUeal  («). 

corop. 

1868  JANVIER. 

n     s 

Hat 

• 

0     #      « 

* 

a 

• 

-4-  4.  4.8 

18.49.43,44 

—  0,07 

0,3 

lia. 57. 43, 2 

-+- 

0,8 

0,7 

i5 

H-  9.3i,a 

19.46.25,97 

-h  o,a5 

0,3 

111.12.  5,2 

— 

1,3 

0,7 

11 

H-ii.26,9 

20.12.    1,36 

0,00 

0,3 

109.59.36,0 

0,0 

0,7 

V 

-f-ia.56,o 

20.37.10,00 

H-  0,01 

0,5 

108.33.38,9 

— 

0,5 

«,o 

19 

-+-i3.i9,3 

ao.45.a6,5i 

-+-  0,14 

0,8 

io8.  a.i3,9 

— 

1,4 

1,0 

1868  FÉVRIER. 

5 

-+-14.  8,8 

ai.  9.55,50 

-h  0,09 

0,7 

106. ao. 32, 7 

■+- 

0,4 

i,o 

-^14.14,51 

ai. 13.57, 49 

-h  0,18 

0,6 

106.  2.34,8 

-h 

«,a 

1,0 

10 

~Hl4.!l8 

104.28.41,2 

— 

0,2 

1,0 

12 

--hi4.a8,7 

ai. 41. 47,88 

-f-  0,0a 

0,5 

103.49.^3,0 

— 

ï,ï 

1,0 

17 
18 

-hi4.i6,6 

aa.  1.18,47 

-h  0,08 

0,6 

102.  7.>9,9 

-h 

0,7 

ï,o 

--+-i4.ia,o 

aa.  5.10,41 

-f-  o,o3 

0,7 

101.46.16,9 

— 

0,7 

1,0 

î8 

-I-I2.5I  ,1 

aa.43.i4i86 

-4-  o,i3 

0,6 

98.  6.59,9 

-+- 

a,5 

1,0 

*9 

-+-12.40,1 

aa.47.  0,40 

-4-  o,5i:: 

0,5 

97.44.18,7 

■+■ 

2,7 

0,7 

1868  MARS. 

-+-  9-47,5 

a3.3i.a5,96 

H-  o,ai 

0,5 

93.  5.16,8 

H- 

0,6 

1,0 

-+-  9-ï3»8 

a3.38.45,a4 

-+-  0,09 

0,3 

H-  8.39,3 

a3.46.  3,75 

-+-  0,07 

0,5 

y* 

H-  4.a5,3 

0.37.  0,74 

-r-   0,11 

0,5 

86.  0.34,0 

— 

0,8 

0,8 

V 

-^  4.  7,» 

0.40.39,05 

-h   0,16 

0,7 

85.37.22,2 

-h 

0,1 

»,o 

1868  AVRIL. 

1 

-¥-  3.48,9 

0.44.17,4a 

-^-  0,19 

0,6 

85.i4.i5,4 

-*- 

i,« 

0,8 

9 

-h  3.3o,9 

0.47.55,85 

H-  0,18 

0,8 

84.51.11,5 

— 

0,2 

1,0 

3 

-+-  3.12,9 

0.51.34, 36 

H-   0,14 

0,6 

84.28.16,5 

-4- 

ï,9 

0,8 

4 

H-  a. 55,1 

o.55.i3,ia 

-h  o,ai 

0,3 

84.  5.23,7 

-+- 

0,2 

0,8 

(^)  Tables  Le  Verrier. 


[i4]   ASCENS.  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DU  SOLEIL. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  SOLEIL.  (Suitb.) 


Correct. 

\ralear 

Correct. 

Valeur 

Temps 

AseentioDt 

da 

delft 

Distances 

do 

deU 

ours. 

moyens. 

droites. 

Nautical. 
1868  MAI. 

eomp. 

polaires. 

Nautical. 

comp. 

m     ■ 

h     B     • 

■ 

0     1      » 

■ 

% 

—   3.11,2 

2.39.29,24 

-h  0,17 

0,7 

74.27.25,0 

-4-    0,1 

1,0 

7 

-  3.38,4 

a. 58.44,74 

-f-  0,16 

0,3 

73.   1.58,1 

—    0,4 

0,7 

8 

-  3.42,2 

3.  2.37,53 

-f-  0,14 

0,7 

72.45.41,8 

-    1,0 

i,o 

i3 

—    3.52,2 

3.22.10,28 

-h  0,08 

0,5 

71.28.49,2 

^  1,3 

1,0 

i8 

—  3.47,4 

3.41.57,86 

■+-  0,16 

0,7 

70.19.37,1 

-  1,3 

1,0 

19 

-  3.44,6 

3.45.57,25 

-+-   0,32 

0,7 

70.  6.47,0 

—  0,3 

1,0 

27 

-  3.  4,a 

4.18.10,21 

-+-  0,22 

0,3 

68.36.29,1 

-0,3 

0,7 

28 

—  2.57,0 

4.22.14,02 

-f-  0,22 

0,7 

68.26.49,3 

-  0,3 

1,0 

«9 

—  2.49,3 

4.26.18,22 

H-   0,19 

1868  JUIN 

0,6 

68.17.33,1 

-H    0,9 

1,0 

4 

—  1.54,9 

4.5o.52,i4 

-4-  0,35 

0,5 

67.29.50,4 

-4-   0,7 

0,8 

i3 

—  0.12,1 

5.28.  4,26 

-h  0,21 

0,5 

66.44.56,6 

-+-    0,3 

0,8 

i5 

-+-   0.l3,2 

5.36.22,66 

-h  o,i3 

0,6 

66.39.25,7 

0,0 

1,0 

16 

-1-  0.26,0 

5.40.32,10 

-f-  o,i3 

0,5 

66.37.17,3 

-    0,1 

0,8 

«7 

-+-  0.39,1 

5.44*41,76 

-f-  0,25 

0,5 

66.35.33,6 

0,1 

1,0 

18 

-H    0.52,0 

5.48.51,27 

-f-  0,14 

0,6 

66.34.16,1 

-H    1,3 

1,0 

«9 

-4-     I.     5,1 

5.53.  0,92 

H-   0,12 

0,7 

66.33.20,5 

—  0,3 

1,0 

a4 

■+-   2.10,2 

6.13.49,06 

-+-    0,19 

0,5 

66.35.   1,7 

—  0,3 

0,8 

27 

-+-   2.48,0 

6.26.16,59 

H-    0,17 

0,7 

66.4t.  0,0 

-♦-  0,3 

1,0 

3o 

H-    3.24,1 

6. 38. 42,50 

-+-    0,28 

0,5 

66. 5o. 38,0 

—  0,4 

o.B 

1868  JÎTÎTJ.KT. 

8 

-h    4.47,6 

7.11.38,65 

-4-  0,18 

0,5 

67.34.  3,1 

-f-  0,5 

o»9 

10 

-f-  5.  5,0 

7.19.49,18 

-h   0,23 

0,6 

II 

-+-  5.i3,o 

7.23.53,79 

-+-  0,23 

0,3 

67.56.49,* 

•+-  a, 4 

0,7 

'7 

■+•  5.5i,9 

7.48.12,09 

-h  0,33 

0,3 

68.52.23,7 

-  0,4 

0,7 

20 

-H  6.  4,4 

8.  0.14, 3i 

-h  0,22 

0,5 

69.25.   5,2 

-  0,4 

0,9 

21 

-f-  6.  7,4 

8.  4.13,92 

-+-  0,16 

0,5 

69.36.42,4 

-f-  1,1 

0,9 

1868  AOUT. 

1 

-f-  6.  2,0 

8.47.30,62 

-i-  0,35 

0,3 

3 

-h  5.52,7 

8.55.14,35 

—  o,o3 

0,7 

14 

-+-  4*^^,0 

9.37.  5,58 

-h  0,14 

0,7 

75.47.  a,î» 

-f-  1,5 

1,0 

a4 

-h  2.  4,6 

10.14.13,28 

0,00 

0,5 

79.  3.47,8 

-  3,1 

0,7 

25 

-h  1.48,4 

10.17.53,57 

-h  0,07 

0,3 

79.24.34,7 

-^0,4 

0,7 

)6 

-h  i.3i,7 

10.21.33,46 

-*-  o,i5 

0,5 

"7 

-h  i.i4,6 

10.25.12,84 

-f-  0,12 

0,8 

80.  6.3i,o 

-+-  0,2 

1,0 

1868  SEPTEMBRE. 


I 

—  0.16,5 

10.43.24,32 

■+-  0,01 

2 

~  0.35,5 

10.47.   ii76 

-1-  0,09 

3 

—  0.54,9 

10.50.38,85 

•+■  0,0g 

0,8 

0,9 

0,8 


81.54.  2,8 

-^  2,3 

»,o 

82.15.56,3 

-+-  1,2 

1,0 

82.37.58,9 

-+-  1,7 

i,o 

ASCENS.  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DU  SOLEIL.    [i5] 


ASCENSIONS  DRCMTES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  SOLEIL.  (Suite.) 


Joura. 


Tem]» 
moyeDt. 


Aftcensiont 
droites. 


Correct.        Valeur 

da  de  la 

Naatkal.        comp. 


Correct. 

Valeur 

DUUnceo 

du 

delà 

polaire». 

Nantical. 

eorap. 

1868  SEPTEBIBRE.  (Suitb.) 


4 

i.i4,5 

5 

—  1.34,3 

7 

—  a.i4,8 

8 

—   2.35,2 

9 

—  2.55,9 

lO 

—  3.i6,4 

II 

3.37,2 

la 

—  3.58,1 

a6 

—  8.5o,2 

3o 

—  10,  9,7 

k      m     s 

• 

0    t     9 

10.54.15,70 

-*-  0,10 

0,8 

83.  0.  7,3 

10.57.52,43 

-H   0,22 

0,9 

II.  5.  4,96 

-4-   0,10 

0,9 

II.    8.40,99 

-+-   0,06 

o>9 

84.29.50,4 

II. 12. 16, 83 

—  o,o3 

0,6 

11.15.52,78 

-h   0,12 

0,8 

11.19.28,48 

-h  o,i3 

0,8 

85.38.  9,2 

11.23.  4i07 

H-    0,10 

0,8 

86.   I.  6,6 

12.13.22,91 

-h   0,19 

o>7 

91.26.59,8 

12.27.49,41 

—  0,04 

0,6 

93.  0.28,3 

0,8 


0,6 


1,5 
3,0 
0,3 
0,2 


1,0 


ï,o 


1,0 
1,0 

0,9 


1868  OCTOBRE. 


3 

-u.4i,4 

12.45.59,21 

—  o,o5 

0,6 

94.56.32,8 

—  0,2 

Oi9 

8 

—12.33,5 

12.56.57,62 

—  0,10 

0,9 

96.  5.3o,2 

—  1,1 

1,0 

9 

—  12.49,6 

i3.  o.38,ii 

-f-  0,01 

0,7 

96.28.19,8 

—  a,o 

1,0 

10 

— i3.  5,2 

i3.  4.18,94 

—  0,01 

0,7 

96.51.  3,6 

—  3,8 

1,0 

12 

— i3.35,o 

13.11.42,18 

-+-  0,01 

0,8 

97.36.19,8 

-  1,8 

1,0 

22 

— i5.3o,3 

13.49.12,12 

—  0,21 

0,7 

101. i5. 18,7 

-f-  1,5 

1,0 

1868  NOVEMBRE. 


16 

—  14. 58,6 

15.28.17,79 

—  o,o5 

0,5 

108.53.33,4* 

0,0 

0,7 

«7 

—  14.46,2 

15.32.26,72 

-+-  o,i5 

0,5 

109.  8.11,7 

—  <>,7 

0,9 

20 

—  14.  5,1 

15.44.57,66 

0,00 
1869  AVRIL 

0,8 

1. 

109.50.  3,3 

-0,8 

1,0 

2 

-+-  3.33,6 

0.47.  i,o3 

—  0,16 

0,8 

84.56.55,9 

-+-  0,9 

0,8 

5 

-»-  2.40 

83.48.18,9 

-^  ii9 

1,0 

9 

-H    1.32 

82.18.15,8 

—  0,6 

1,0 

12 

-+-   0.43,6 

1.23.36, 10 

—  0,10 

0,3 

81. 12.  6,8 

-+-  1,3 

0,5 

i3 

-H    0.28,2 

1.27.17,13 

—  o,o3 

1,0 

80.50.19,3 

-f-  0,4 

1,0 

14 

H-    0.12,9 

i.3o.58,44 

—  0,01 
1869  IfAL 

0,3 

80.28.42,3 

-^  0,9 

1,0 

20 

—    3.43 

69.57.16,7 

-h  0,1 

0,5 

25 

—  3.20,3 

4.  9-  3,37 

—  o,o5 
1869  JUIN. 

0,5 

68.59.34,2 

-4-   2,3 

0,9 

2 

—  a. 19 

67.46.  6,4 

-h  1,4 

0,5 

5 

—  1.49 

4.53.57,06 

—  0,14 

0,3 

67.24.51,3 

-H  1,0 

0,7 

7 

1.27,2 

5.  2.12,04 

—  0,07 

0,8 

67.12.41,9 

H-  3,3 

1,0 

9 

—  «-  4,a 

5.10.28,22 

—  0,02 

0,7 

67.  2.  4,1 

•f-  1,3 

1,0 

12 

—  0.28 

66.49.10,4 

-  0,1 

0,7 

29 

-K  3.  7,5 

6.33.31,73 

0,00 

0,3 

66.46.  9,7 

—  o,i 

0.7 
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ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  SOLEIL.  (Suite.) 


Temps 

ours. 

moyens. 

m 

m     s 

5 

-4- 

4.l5,2 

10 

-+- 

5.    2,7 

12 

-+- 

5.i8,8 

i3 

-4- 

5.26,0 

i5 

-H 

5.39,5 

i6 

-+- 

5.45,3 

*7 

-h 

5.5o,7 

»9 

-f- 

5.59,4 

ao 

-^ 

6.  2,9 

21 

-h 

6.  6,2 

22 

-+- 

6.  8,7 

28 

-f- 

6.11,5 

3o 

■+■ 

6.  7,7 

7 

-+■ 

5.^9,3 

i3 

-H 

4.36,o 

6 

8.39.7 

lO 

— 

6.52,5 

i4 

— 

4.59,8 

Correct. 

Valeur 

Correct. 

Valeor 

Ascensions 

du 

delà 

Distances 

du 

delà 

droites. 

Nauticfti. 

eomp. 

polaires. 

Nautical. 

eomp 

1869  JUILLET. 

h     m     s 

• 

«     *      « 

* 

6.58.18,95 

-f- 

0,24 

0,3 

67.13.20,3 

— 

i,o 

0.7 

7.18.49,37 

-h 

0,19 

0,3 

67.46.54,8 

-t- 

0,3 

0,7 

7.26.58,60 

-f- 

o,i5 

0,3 

68.  3.  0,5 

— 

i,î» 

0,7 

7.3i.  2,4a 

■4- 

0,02 

0,3 

68.11.41)7 

-h 

2,6 

0,9 

7.39.  9,01 

-1- 

0,25 

0,5 

68. 3o.  9,6 

1,5 

0,3 

7.43.11,44 

-»- 

0,27 

0,3 

68,39.45,5 

-t- 

0,3 

0,7 

7.47.13,35 

'     -f- 

o,32 

0,5 

68.49.53,3 

-j- 

a, 4 

0,9 

7.55.15,18 

-f- 

0,06 

0,3 

69.11.  6,5 

0,4 

0,7 

7.59. i5,32 

-f- 

0,01 

0,5 

69.22.15,7 

— 

0,7 

0,9 

8.  3.i5,i7 

-4- 

0,22 

0,3 

69.33.47,6 

-+- 

0,8 

0,7 

8.  7.14,20 

-f- 

0,2Q 

0,3 

69.45.39,1 

-4- 

1,3 

0,7 

8.30.56,33 

-4- 

0,20 

0,3 

71.  3.38,7 

2,1 

0,7 

8.38.45,59 

-h 

0,10 

0,3 

71.32.14,6 

0,0 

0,7 

1869  AOUT. 

9.  9.39,58 

-h 

0,12 

o,a 

73.38.16,0 

— 

0,3 

0,5 

9*32.25,47 

-f- 

0,16 

0,5 

75.23.58,4 

— 

a, a 

0,7 

1869  DÉCEMBRE. 

16. 52. 3i, 33 

— 

0,18: 

0,2 

I 12.32.55,9 

-4- 

1,4 

0,5 

17.10.  4,98 

-h 

0,16 

0,3 

lia. 57.30, 9 

— 

0,6 

0,7 

17.27.44,23 

-h 

0,01 

0,1 

113.14.49,5 

— 

a,3 

0,5 

Corrections  moyennes  en  ascensions  droites  et  en  distances  polaires  des  Tables  du  Soleil. 


ASCINSIORS  DROITES. 


DISTARGXS   POLAIBSS. 


Limite 
des  dates  des  observations. 


1868  Janv.  a 

Janv.  a7 

Fév.  a8 

Mars  3o 


Mai  a7 

Juin  24 

Juillet  17 

Août  14 

Sept.  7 

Oct.  5 

Oct.  16 


à  Janv.  ai., 

à  Févr.  18.. 

à  Mars  16.. 

à  Avril  4  *  • 

à  Mai  19.. 

à  Juin  19. . 

à  Juillet  II., 

à  Août  3 . . 

à  Sept.  5 . . 

à  Sept.  3o. . 

à  Oct.  22.. 

à  NoY.  20.. 


1869  Avril     2  à  Avril    14. 

Mai      20  à  Juin     12. 

Juin     29  à  Juillet  22. 

Juillet  28  à  Août    i3. 

Dec.      6  à  Dec.     14. 

(•)  Tables  Le  Verrier. 


Correction 

Valeur 

Correction 

Valeur 

du  Nautical  («). 

de  la  comp. 

du  NauUcal  («}. 

de  la  comp 

-4- 

o'g 

0,9 

— 

o,a 

a,i 

-h 

1,3 

4,4 

— 

o,a 

8,0 

-f- 

3,1 

î^,4 

-f- 

1,8 

a, 7 

H- 

a,4 

3,5 

-t- 

0,3 

5,a 

-f- 

a,7 

3,6 

~- 

0,3 

5,7 

-+- 

a, 9 

5,5 

H- 

o,a 

9»« 

-+- 

3,2 

3,1 

-+- 

0,4 

4,a 

•+- 

2,4 

2,3 

-4- 

0,1 

a,5 

-h 

1,6 

7,0 

H- 

0,9 

6,4 

'h 

1,3 

6,1 

-f- 

1,1 

4,9 

— 

0,9 

4,4 

— 

ï,a 

5,9 

-f- 

0,4 

i,8 

— 

0,5 

2,6 

i,a 

2,4 

-h 

0,7 

5,3 

— 

0,9 

2,3 

-h 

1,5 

5,3 

-t- 

2,5 

4,2 

-f- 

0,4 

8,6 

-h 

a, 2 

1,3 

— 

i,a 

2,6 

-+- 

0,3 

0,6 

-^ 

0,5 

1.7 

ASCENS.  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  LA  LUNE.     [17] 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  LA  LUNE. 

COMPARAISON  AVEC  LES  TABLES. 


Temps         Aseentionfl       Correct.        Distances         Correct. 
J'*.      moyens.  droites.        du  Nautîcal.      polaires,      du  Nauiical.         P 


«K 


i868  JANVIER. 


h     a     • 

2  5 . 4o . 3 1  y  8 

29  3.38.3i,9 

30  4 «^3 -20, 4 
3i  5.  9.38,5 


h    ■    • 
o.a8.  7,43 

o.i2.i3,8a 

I.  I.  6,93 

i.5i.30}3i 


• 
o,a8 

-0,01 

0,01 

0,02 


89.45.43,8 
91.17.40,6 

83.  1.23,3 


—  0,3    56.  4,51  -h6i,25  42*38,5 

—  0,7    55.a3,9  -+-60,54  4a«55,i 

56.  0,2  H-61,26 

-h  6,0    56.43,4  H-62,43  38.i3,3 


9 
11,0 

10,2 


10,1 


— i5.i8,8 
-i5.  7,8 

—  15.29,5 


3  7.44.56,6 

4  8.43. 2{,4 

5  9.44.22,1 


4.39.  8,96  — o,o3 
5.41.43,94  -»-o,io 
6.46.491 56    —0,09 


1868  FÉVRIER. 

73.  8.  9,1     —  5,8    59.19,5  -^67, 72  3i.53,5 

71.32.39,3    -+-  1,9    60.  9,2  -f-69,28  30.54, 3 

7i.i5.25,4     -+-  0,4    60.48,7  -h7o,i5  3o.28,2 


8,4 
a, 9 


16.12,2 
16.25,7 
16. 36, 5 


1868  MARS. 


5  9.29.26,0 

6  10.28.  5,2 
h    6.22.21,8 


8.26.  9,78  —0,12 
9.28.54,34  —0,16 
7.  I.  4>58    H-o,o8 


73.31.21,6    H-  0,2    60.26,5    -+-68,86    32.21,2     —  9,9 

—  10,1 

-  1,8 


76.32.19,3    —  2,6    60.35,4     H-68,06    35.  6,7 
71.17.42,7    ■+-  1,6    59.10,1     -h68,24    29.401^ 


i6.3o,5 
16.32,9 
16.  9,6 


1868  AVRIL. 

1 

7.20.  8,4 

8.  2.57,01 

H-o,i4 

72.36.53,3    -+-  1,9 

59.27,8 

-1-68,07 

3f.  1,0 

-<5,5 

-1-16.14,4 

3 

9.12.52,0 

10.  3.50,72 

—0,07 

78.38.  7,3    —  1,2 

59.41,9 

-f-66,52 

36.22,2 

—  11,0 

-T-i6.i8,3 

4 

10.  6.55,6 

II.   1.58,84 

— o,i3 

59.34,5 

H-65,59 

12.43.48,4 

13.48.57,51 

— o,3i 

96.48.14,1    —0,9 
1868  IfAL 

58.  8,4 

-63,97 

48.  6,0 

-M4,2 

-+-i5.52,7 

I 

8.  1.  3,6 

10.42.12,66 

—0,16 

81.11.29,0    —  o,i 

58.59,3 

H-65,2I 

38.  0,2 

—11,6 

-+-16.  6,6 

2 

8.52.35,6 

M. 37. 48, 84 

—0,21 

85.39.    2,3      H-    1,2 

58.43,1 

H-64,33 

4i.i4,i 

-12,7 

-+-16.  2,2 

4 

10.32.36,8 

13.25.58,79 

—0,24 

94.54.42,1      —   0,3 

57.54,8 

-+-63, 5o 

46.48,4 

—  12,0 

-+-15.49,0 

7 

i3.  4.  6,8 

16.  7.35,98 

-0,48 

105.49.53,7      -h    0,5 

1868  JUIN. 

56.12,5 

-63,83 

5o.52,5 

-r-   8,5 

-m5.2I,i 

I 

9.17.30,3 

14.   I.  3,08 

-0,17 

97.37.59,7         0,0 

57.  8,0 

-h62 ,97 

47.43,5 

-10,7 

-i-i5.36,2 

3 

10.55.  9,6 

15.46.52,02 

—0,64 

104.47.29,0      —    1,2 

56.  6,3 

-»-63,39 

5o.20,3 

-  7,8 

-hi5.i9,4 

5 

12.36.44,5 

17.34.29,67 

0,33 

108.46.  2,2    ^-  0,4 

55.  9,4 

-63,64 

5i.  2,8 

-+-  3,4 

-+-i5.  3,9 

6 

13.26.19,7 

18.28.  9,83 

-o,38 

109.19.17,9    -H  1,1 

54.45,3 

-63,39 

5o.52,3 

-4-  0,3 

-+-14.57,3 

26 

5.37.55,7 

11.59.27,59 

-+-0,23 

87.  1.17,4    ~  0,4 

58.42,3 

-+-64,22 

42.13,3 

—  i3,o 

-4-16.  2,0 

27 

6.27.26,7 

12.53.  2,5o 

-4-0,l4 

91.42.  7,2     -i-  3,2 

57.58,9 

-4-63,37 

44.52,0 

—  12,0 

-hi5.5o,i 

29 

8.  3.56,4 

14.37.40,67 

— o,i3 

100.14.31,7    —  1,5 

1868  jnnj.Fi 

56.37,7 

• 

^-62,87 

48.40,2 

—  10,2 

-hi5.28,o 

2 

10.29.59.7 

17.15.58,20 

—0,4a 

108. 18. 5o, 8    H-  2,6 

55.  4,6 

-4-63,38 

50.48, 5 

-  4,1 

-+-i5.  2,-5 

3 

11.19.15,6 

18.  9.18,54 

-0,39 

109.14.43,7    -f-  2,8 

54.42,0 

-+-63,29 

5o.47,6 

^a 

-4-14.56,4 

^4 

4.22.25,1 

12.34.  8,5o 

-hOjOl 

89.52.47,4    -+-  2,4 

59.  1,6 

H-64,48 

44.27,8 

-«a,9 

-4  16.  7,3 

25 

5.12.29,9 

13.28. i5,3o 

—  0,01 

94.33.58,4    —  0,2 

58.  7,6 

-4-63, 70 

46.46,4 

—  12,5 

-+-i5.52,5 

^7 

6.5o.  0,1 

i5.i3.56,o5 

—0,18 

102.34.59,4    -+-  1,8 

56.27,4 

-4-63,19 

49.39,7 

-8,7 

-t-l5.25,2 

Observations,  —  Tome  XXIV. 
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[i8]  ASCENS.  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  LA  LUNE. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DO  CENTRE  DE  LA  LUNE.  (Som.) 


Temps 

Ascensions 

Correct. 

Distances         Correct. 

J".      moyens. 

droites. 

du  Nautical.     polaires.      duNautical.          P 

k 

P 

/If*' 

H 

- 

1868  JmTJ.FT.  (Suite.) 

km! 

h     m     s 

■ 

0         /         •                         V                   1         w 

• 

1       » 

« 

t   • 

5i8    7.38.34,4 

16.   6.35,01 

-0,27 

105.34. 38,1     -K  0,4    55.45,8 

-+-63,24 

5o.2i,9 

—  6,9 

-^!5.i3,8 

3o    g.i6.i4,3 

17.52.23,99 

—0,55 

108.59.  5,2    -+-  2,7    54.44>i 

-f-63,23 

5o.44}0 

-  îï,ï 

-hi4.56,9 

3o*  9.16.14,7 

17.52.24,45 

— 0,10 

108.59.  1,5    —  0,8    55.44)1 

H-63,23 

5o.44iO 

—  2,0 

-+i4.56,9 

3i   10.  4.57,6 

18.45.11,55 

—0,26 

109.17.13,4    H-  0,3    54.23,5 

H- 62, 95 

5o.3i ,1 

-h  0,4 

-+i4.5i,3 

3i*io.  4.57,8 

18.45.11,72 

-0,09 

109.17.14,0    -h  0,9    54.23,5 
1868  AOUl. 

H-62,95 

5o.3i,i 

-f-  0,5 

-+i4.5i,3 

1*10.53.  6,0 

19.37.23,39 

—0,21 

108.39.26,0    -h  0,9    54.  9,2 

H-62,44 

5o.  4,6 

-+-  2,8 

H-»4.4:.^ 

4  i3.ia.59 

101. 56.  3,6    —  7,5::54.   i,5 

47.13,0 

-+-14.45.3 

a6    7.12.53,5 

17.35.   9,95 

— 0,25 

108.39.12,6    H-  0,8    55.  6,7 

H-63,54 

50.57,8 

-3,5 

-i-i5.  3,1 

a7    8.   1.48,4 

18.28.   9,07 

—0,21 

109.16.17,9    H-  3,0    54.37,2 

-»-63,2i 

5o.43,7 

—  0,5 

-1-14.55,1 

a8    8.5o.  5,6 

19.20.30,24 

—0,25 

108.56.44,5    -+-  1,7    54.16,8 

-f-62,69 

50,17,7 

-h  3,8 

-+14.49.5 

29    9.37.28,5 

20. 11.56,87 

0,00 

107.43.26,3    -f-  0,2    54.  4,7 
1868  SEPTEMBRE. 

-f-62,02 

49.51,0 

-+-  6,2 

-14.46,1 

I  11.52.59,0 

22.39.37,32 

—0,26 

54.  9>9 

-+-60,02 

2  12.38.26,3 

23.27.    8,76 

-0,39 

95.53.56,5    •+■  4,7    54.22,9 

-59.73 

44.29,0 

-9,6 

-+i4.5i,i 

3  i3.2i.35,5 

0.14.21,57 

—0,28 

91.52.21,3    -h  1,1     54.40,9 

59,77 

42.24,1 

—10,8 

-+i4.56,i 

4  14.  5.  3,8 

I.    1.53,16 

—  0,26 

87.43.14,8    -f-  1,6    55.  3,9 

—60,20 

40.   3,2 

-10,7 

-^iS.     1y^ 

5  14.49.29,4 

1. 50.21,73 

—0,67 

83.36.31,4     -¥■  1,5    55.32,0 

— 6i,o5 

37.32,2 

—  10,2 

-+i5.io,( 

u  ao.  4.^8,7 

7.29.44,13 

—0,46 

71.10.21,6    —  7ï4::59.48,5 

—69,03 

3o.23,i 

-x.  a,3 

—16.20,1 

25    7.33.27,1 

19.54.  2,46 

--0,19 

108.19.55,9     H-  1,8    54.19,2 
1868  OCTOBRE. 

-h62,5i 

50.17,6 

-^  3,6 

— i4.5o,i 

22    5.26.57,6 

19.33.39,85 

—0,44 

54.45,7 

-+-63,28 

28    9.56.15, 7 

0.27.18,45 

—0,42 

90.46.13,1     —  1,8    55.  9,3 

-1-60,26 

42.M,3 

-+-11 ,0 

-i5.  3,{ 

28*  9.56.16,0 

0.27.18,76 

— 0,11 

90.46.16,9     -+-  2,0    55.  9,3 

-i-60,26 

4a. 24, 3 

-1-10,8 

— 15.  3,1 

29  10.40.37,8 

1 .15.45,07 

o,38 

86.28.15,9     —  2,9    55.39,7 

H- 60, 92 

39.58,8 

-+-io,6 

— l5.l2,l 

29*10.40.38,0 

1.15.45,26 

-0,19 

86.28.90,3     -H  1,7    55.39,7 
1868  NOVEMBRE. 

-4-60,92 

39.58,8 

-Ml,l 

— i5.n,t 

20    4*54>ao,4 

20.55.16,87 

— o,i3 

106.34.  1,6    —  1,9    54.25,1 

-h  62, 02 

49.44,0 

-+-  6,1 

-i4.5i,7 

3o  12.46.  6,3 

5.25.35,07 

-+-0,27 

71.  2.38,0    —  0,6    58.42,0 

—67,80 

29.41,6 

—  5,6 

—  16.  1,9 

1868  DÉCEMBRE. 
28*11.25.50,9      5.57.46,74    H-o,i4      70.23.21,9    ^0,1    59.27,5    -4-68,95    29.29,5    -+-2,9    — i6.i4,3 


1869  JANVIER. 

25*10.  5.26,4      6.27.33,07    -+0,26      70.  7.44,»    —  2,8    59.45,6    -f-69,42    29.24,3 
26  II.  6.  7,8      7.32.21,69    — 0,0a      70.31. 10,1     -+-  0,2    60.28,8     -1-70,08    29.37,1 

1869  FÉVRIER. 


0,9    —16.19,6 
3,3    -+i6.3i,i 


20    6.53.36,0      4.57. 38, i3    -+0,04      71.59.46,1     -h  1,4    67.27,2    -»-66,oo    29.52,8     -+-  6,9    — 15.4',5 


*  Observations  faites  aux  instruments  de  Gambey. 


ÂSCENS.  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  LA  LUNE.  [  i  s] 

ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  LA  LUNE.  (Sditb  ) 


f 


i       m 


Temps  Ascensions        Correct.         Distances       Correct. 

J".    moyens.              droites.       du  Nsutical.      polaires,    du  NauticaL           P               ^  p  n}i 

1869  MARS. 

liBilinii  s  t      m  * 

î5*io.24.S3,3     10.39.18,11     -f-0,11          •     ,     m             »      ^'*   *>7  -♦"fi/ï^î  ,     ,              , 

2712.18.28.8  12.39.10,91     —0,17      89.45.26,5    —1,3    61.4,8  —66,73  45.56,0    -hi5,i     +16.40,9 

1869  AVRIL. 

22*  9.  7.  2,5    II. II. 56, 75    —0,06  60.18,1  +66,54 

24  10.54.47,6    i3.  7.52,35    —0,18      92.21.36,2    —  2,6    60.29,4  +66,14  47.15,7    — i5,i     +i6.3i,2 
2713.40.11,7    16.3.20,23    —0,24     105.55.28,0    —3,1     58,5i,3  —66,86  53.33,3    +12,4     —16.  4,5 

2814.35.10.9  17.  2.25,01     —0,17     108. 36. 12,0    +  1,9    57.58,8  —66,83  53.36,6    +6,7    +i5.5o,i 

1869  MAI. 

22    9.37.17,5    i3. 40. 32, 32    —0,27      95.13.  1,7    —  2,5    59.37,5  +65, 41  48.23,2    — i4i6    +16.17,1 

2^11.23.44,3     15.35.10,71     —0,23  58.55,8  +66,43 

1869  JUIN. 

25  13.44-47, 5    *<*•  0.35,74    —0,37    109.39.56,2    +  1,6    55.46,9  —64,71  51.57,1     —  6,0    +i5.i4,i 

1869  JUILLET. 

14    4.38.58,8     12.10.21,95    —0,18      86. 3i.  4,9    +  1,0    59.36,5  +65,24  4^-3o,3    — i4,i     +16.16,8 

i5    5.3o.i2,4    i3.  5.40,07    +0,12      91.41-56,4    +  0,1     59.15,0  +64,76  45.5i,2    — i4ïO    +16.10,9 

16    6.30.55,1     14.  0.27,52    +o,i3      96.42.39,6    +  0,7    58.48,7  +64,69  48.36,3     — 13,6    +16.  3,7 

19  8.56.  6,5     16.47.55,22    — o,i3     108.  4.  9,6    +  1,1     57.17,9  +65,84  52.46,4     —  7,8     +i5.38,9 

20  9-49-ï9|3     17.45.13,51     — o,38     109.55.46,3    —  i,a    56.46,5  +65,97  5^.58,5    —  3,9    +i5.3o,4 

21  10.42.30,1     18.42.29,27    — 0,59    110.37.29,2    —  1,0    56.i5,4  +65,66  52.43,7    —  0,4     +i5.2i,9 

22  11.34.47}^     19.38.50,78    — o,o3    iio.  9.37,7    +  1,4    55.45,2  -f-64,88  52.  5,8    +  2,9    +i5.i3,6 

1869  AOUT. 


19  10.20.45,8    20.14.59,75    —0,29    109.15.45,2    +  0,2    55.11,9  +63,88  51.26,6    +  5,2    <-i5.  4,5 

20  II.  9.25,9    21.  7.43,13    — o,i5  54.47>8  +62,64 

21  11.55.59,7    21.58.19,86    —0,25  5(.28,i  +61, 38 

23  13.24.33,9    a3.34.  1,04    — o,36      96.45.20,6    +  2,1    54.  3,5  —59,47  44.40,7    —11, 5    +15.45,9 

2{  14.  7.35,1      0.19.57,02    —0,26      92.33.59,6    +  3,2    54.  0,1  — 59,o5  42.17,0    — 13,6    +14.44,9 

1869  OCTOBRE. 

12    6.13.34,5    19.40.  3,04    — o,o3     110.27.19,5    —  a,o    55.59,4  +65,28  52.35,4    +  2,9    —15.17, 5 

1869  NOVEMBRE. 

20i3.i3.3i,i      5.12.44,16    —0,57      70.20.59,8    +1,7    55.53,4  —64,83  27.38,9    —7,2    — i5.i5,9 

1869  DÉCEMBRE. 

i5    9.a8.  8,5      3.  7.24,75    —0,07      77.31. 35, 8    —  2,0    54.58,8  +61, 5i  33.  0,4     +11,2    — 15.  0,9 

i5*  9.28.  g  77.31. 36, 5    —  1,3    54.58,8  33.  0,4  — 15.  0,9 


*  Observations  faites  aux  instniments  de  Gambey. 


[3*.] 


[aol      ASCENS.  DROITES  ET  DIST.  POL.  DU  CENTRE  DE  MERCURE, 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  MERCURE. 

COMPARAISON  AVEC  LES  TABLES. 


Jours. 

Temps 
moyens. 

AscensioDi         Correct, 
droites,      du  NauUcftl(«). 

Distances          Correct, 
polaires,      du  Ntutical  ('). 

1868  FÉVRIER. 

4 

lO 
12 

17 
18 

h     m     s 
0.49.39,10 
I.   6.   7 
1.10.43,55 
1.18.41,87 
1.19.26,40 

h     m     s 
21.45.31,80 

22.38.12, l5 

23.  5.54,58 
23.10.35,78 

• 
-f-  o,o5 

0,00 

—  o,o5 

0,00 

1868  MARS. 

0      1      • 
105.18.54,2 

100.55. 12,9 

99.20.38,4 

95.24.54,9 

94.40. 16, 5 

-+- 

0,9 

1,2 

1,4 
0,7 
0,1 

3o 
3i 

22.25.48,78 
22.25.    0,75 

23.  2.  4,33 
23.  5.12,74 

-+-  0,08 

-4-    0,14 

1868  MAI. 

97.28.52,5 
97.19.53,3 

-h 

1,5 
0,3 

1 

23.  4.58,57 

1.47.30,35 

-h  0,10 

1868  JUIN. 

80.49. l4)2 

0,9 

4 
6 

i3 

'7 
18 

>9 
27 

1.28.19,77 

1.34.  4,55 

1.46.49,41 
1.48.36,56 

1.48.23,33 

1.47.53,82 

1.33.25,89 

6.21.21,61 
6.35.  0,70 
7.15.23,59 
7.32.57,27 
7. 36. 40, 56 
7.40.  7,52 
7.57.  9i73 

—  o,ï7 

—  0,08 

—  0,06 

—  0,07 

—  0,22 

—  0,17 

—  0,12 

1868  SEPTEMBRE. 

64.31.17,0 
64.45.  7,3 
66.17.41,8 
67.30.50,7 
67.50.26,3 
68.io.i3,i 
70.46.48,2 

-f- 

-+- 
-4- 

0,6 
0,5 
0,5 

i>9 
1,6 

1,0 
0,7 

12 

3o 

0.43.45,34 
I.  9-46,94 

12.  9.55,22 
13.47.59,38 

—  0,08 
-+-  0,06 

1868  OCTOBRE. 

90.27.50,3 
102.53.16,3 

-*- 

0,7 
0,1 

5 

8 

9 
12 

i3 

1.14.30, 85 
1.16. 33, 5o 
1.17.  3,81 
1.17.54,86 
1.17.55,85 

14.1:^.26,86 
14.26. 19, 5o 

14.30.46,45 
14.43.27,32 
14.47.24,87 

-  0,14 

—  0,02 
0,07 

-4-  0,02 

H-    0,14 

1868  NOVEMBRE. 

105.39.53,2 
107.  8.  2,1 
107.35.11,9 
108.49.14,6 
109.11.  7,3 

1,8 

1,4 
1,3 

0,4 

i5 
16 

»9 

22.35.58,18 
22.33.45,68 
22. 3o.  5,32 

14.19.  2,90 
14.20.46,61 
14.28.55,34 

-H  o,o5 

^  0,07 

—  o,i3 

1869  AVRIL. 

101.24.38,8 
101.29.59,7 
102.  9.  1,4 

0,5 
0,3 
0,2 

12 
i3 

23.  3.39,34 
23.  6.i2,i5 

0.30.19,18 
0.36.48,59 

-+-  0,18 

H-    0,07 

89.  9.55,9 
88.23.45,9 

-f- 

3,9 
0,2 

[")  Tables  Le  Verrier. 


ASC.  DR.  ET  DIST.  POL.  DES  CENTRES  DE  MERCURE  ET  DE  VÉNUS,  [ai] 


ASCENSIONS  DRCHTES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  MERCURE.  (Sorb.) 


Tampt 

Aieemioiis 

Correct. 

un. 

moyeu. 

droite».      du  Nantieal  (•). 

1869  JUIN. 

k     ■     • 

h     ■    s 

s 

7 

1.28.15,10 

6.32.  9,40 

-h 

0|09 
1869  Jmî.î£T. 

i4 

22.38.35,35 

6.ii.5o,3o 

■+- 

0,08 

i5 

22.38.16,52 

6.15.27,98 

-h 

o,i5 

i6 

22.38.20,12 

6.19.28,16 

-+- 

0,04 

i8 

22.39.34,61 

6.28.35,97 

-!- 

0,01 

19 

22.40.44,86 

6.33.4^,98 

— 

0,01 

20 

22.42.16,74^ 

6.39.11,68 

-h 

0,11 

21 

22.44.  9i47 

6.45.   1,^7 

-h 

o,o5 

29 

23.10.  6,54 

7.42.35,08 

0,00 

Dittaoces  Correct, 

polaires,      do  Nautical  (*). 


66^35! 42' 4 

-+-  0,5 

69.25.15,1 

-^  0,1 

69.12.57,6 

^  3,7 

69.  0.43,9 

0,7 

68.37.44,0 

~  0,3 

68.27.15,7 

—  0,2 

68.17.45,7 

^  1,4 

68.  9.22,3 

-K    0,8 

68.  6.45,4 

-  1,3 

ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  VÉNUS. 

COMPARAISON  AVEC  LES  TABLES. 


1868  JANVIER. 

i5 
29 

a.  a.  9,3i 
2.i3.  2,08 

21.39.23,03 
22.45.29,38 

-f-  o,o3 
—  0,06 

1868  FÉVRIER. 

io5.46.i2,o 
99^*5. 4a, 8 

H-  0,1 

-h  1,8 

4 
5 

10 

12 

>7 
18 

28 

2.16.37,80 
2.17.10,87 

a. 19-44, 9* 
2.20.42,39 

2.22.58,63 

2.23.24,96 

2.27.41,14 

23.12.45,03 

23.17.14,75 

23.39.31,99 

23.48.22,72 

0.10.22,11 

0.14*45,07 

0.58. 27,50 

—  o,o3 
-f-  0,08 

—  0,06 

—  0,11 
~  0,09 

—  o,o5 

—  0,08 

1868  MARS. 

96.26.  7  9 

93.20.46,5 
92.18.  8,9 
89.40.43,2 
89.  9.11,6 
83.56.18,2 

-H    0,1 

H-    0,8 

0,1 

—  0,6 
^    0,3 

—  0,4 

16 
3o 
3i 

2.35.38,44 
2.44.  2,06 
2.44.4^,49 

2.13.27,55 
3.17.  4,34 
3.21.41,43 

0,00 
■—  0, i5 
—  0,11 

1868  AVRIL. 

75.40.37,2 
70.  o.5o,6 
69.39.49,2 

-h    0,2 
-^    0,9 
-h     I  ,2 

1 
2 
3 

4 

2.45.23,33 
a. 46.  4,58 
a. 46.46,57 
a. 47. 28, 87 

3.26.18,94 
3.3o.56,88 
3.35.35,54 
3.40.14,50 

~  o,i5 

—  0,24 

—  0,07 

—  0,04 

1868  MAL 

69.19.16,4 
68.59.13,1 
68.39.41,5 
68.20.41,2 

-^  0,9 

•+-  0,2 

-h  1,0 

-«-    2,2 

2 
8 

3.  6.53,24 
3.  9.29,86 

5.5o.  5,76 
6.16.22,21 

—  o,o5 

-  0,07 

63.21.24,7 
63.18.27,7 

-J-    0,8 

-i-    2,1 

(•)  Tables  Le  Verrier. 


[aa]  ASCENS.  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  VÉNUS. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAffiES  DU  CENTRE  DE  VÉNUS.  (Sum.) 


Jours. 


Temps 
moyens. 


Ascensions 
droites. 


Correct, 
du  NauUcal  (•). 


DisUnces  Correct, 

polaires,      du  Ntotical  (•). 


1868  MAI.  (SuiTB.) 


i8 

29 


6 
i5 

i6 

»7 
i8 

»9 
a6 

a? 
3o 


8 

lO 

II 
ai 

a4 
3i 


h     m     ■ 
3.10.43,96 

3.10.35, 10 
3.  6.a4,76 
3.  5.35,4a 


a.55.5o,33 
a. 36. 47, 57 
a. 34.  a, 99 
a.3i. 10,46 
a.a8.  9,27 
a.a4.59,63 
1.58.33,07 
1.54.  7,76 
1.39.51,81 


0.54.58,56 

o.4a.a8,64 

0.36.  5,61 

a3.a4.35,59 

a3.  6.i3,a9 

a2.a8.  5,6a 


b     m     • 

6.57.  a,i5 
7.  0.49,84 
7.32.  7,95 
7.35.14.95 


8.  1.59,79 
7.57.20,94 
7.54.53,43 
7.a6.a9,88 
7.19.54)28 
7.  9.16,36 


—  0,09 

—  0,07 

—  0,11 

—  o,i3 


7.57.  0,9a      — 

8.i3.a4,aa      — 

8.14.35,77 

8.15.39,35 

8.i6.34ia4 

8. 17.20,65 

8.18.25,81 

8.17.56,36 

8.15.27,81 


1868  JUIN. 


o,o5 
o 


,09 


—  o,a7 

—  0,16 

—  0,29 

—  o,ai 

—  0,37 

—  o,a5 

—  0,18 


1868  JUILLET. 

o,a6 
0,18 
0,11 
0,07 
0,10 
o,i3 


63.57.11,8 

-+-  1,5 

64.  3.46,1 

-h  1,5 

65. ai. 17,9 

H-  3,6 

65. 31.38, 6 

-4-  a, 3 

67.  3.41,3 

-♦-  1,5 

68.58. i4)0 

0,0 

69.11.  5,5 

—  1,1 

69.a3.56,9 

-h  o,a 

69.36.43,5 

-f-  0,6 

69.49^4,4 

■+-  0,1 

71.14.15,3 

-  1,6 

7i.a5.37,7 

-+-  0,7 

71.58.  3,7 

—  0,4 

73.10.54,5 

-4-  a,o 

73.a5.3o,8 

—  0,4 

73. 3a. 17, a 

H-    1,1 

74.20.  4,7 

-+-  0,3 

74. a4. 38,6 

H-    2,1 

a 

i3 

a? 
a5 

a6 

a7 

3i 


I 

a 
3 

4 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

aa 

a5 


aa. 18. 37, 5a 
21.38.  6,82 
2i.i5.44}io 

21.12.32,94 

ai. II.  5,68 
21.  9.43,50 
ai.  5.  3,3a 


21.  4*  4>48 
ai.  3.  9,86 
ai.  a. 19,1a 
ai.  i.3a,3i 
ai.  o.  9,a4 
ao. 59. 32, 96 
ao. 58. 59, 5a 
ao.58.a9,70 
ao.58.  a, 46 
ao. 57. 37, 81 
ao. 55. 36, 3a 
ao. 55. 39,37 


7.  7-39,85 
7.io.a4,89 
7.a7.24,2i 
7.32.  5,68 
7.34.34,76 
7.37.  8,91 
7.48.i4>a3 


7.51.11,81 
7.54.13,59 

7.^7. «9,^9 
8.  0.28,93 

8.  6.58,77 
8.10.18,95 
8.13.41,99 
8.17.  8,65 
8.20.37,90 

8.a4.  9,74 

9.  5.3o,ia 
9.i7.aa,87 


1868  AOUT. 

0,1a 
o,ao 
o,o3 
0,08 
0,18 
o,i3 
0,04 

1868  SEPTEMBRE. 

o,o3 
0,06 
o,o5 
o,i5 
0,07 
0,17 
0,07 
o,a3 
o,ai 
0,00 
o,oa 
0,10 


73. 49. ai, 4 

--  3,5 

73.a4.33,6 

—  0,3 

73.21.49,5 

—  0,3 

73.ao.5a,3 

-¥-   0,5 

73.ao.ia,5 

-»-   1 ,5 

73. ao, 40,0 

-h  a, 3 

73.21.35,6 

—  0,7 

73.aa.57,a 

-4-  0,8 

73.a4.4o,7 

-h  1,0 

73.a6.45,a 

-  1,3 

73.3a. i3, 4 

-h  0,6 

73.35.34,5 

H-    1,1 

73.43.33,8 

-^  1,4 

73.48.11,9 

-^  0,7 

73.53.16,7 

0,1 

75.19-49,6 

-+■  1,8 

75.53.16,1 

-+-  0,4 

(•)  Tables  Le  Verrier. 


ASCENS.  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DR  VÉNUS.  [a3J 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DO  CENTRE  DE  VÉNUS.  (Scitb.) 


Temps 

Ascensions 

Correction 

Distances 

Correction 

ouri. 

inoyvil;!* 

droites.        < 

lu  Nsutical  («j. 

1868  OCTOBRE. 

polaires. 

du  Nautical  («} 

h     m     ■ 

h     m     s 

■ 

0      /      • 

« 

4 

ao. 56.49,^7 

9.54.    2,00 

-+-  0,08 

77.58.3i,4 

-  3,5 

7 

20.57.27,76 

10.   6.30,27 

0,00 

78.48.18,9 

—  0,7 

8 

ao. 57. 41, 93 

10.10.41,04 

-+-  0,04 

79.   5.43,8 

0,9 

9 

ao.  57. 56, 59 

10.14.52,29 

0,00 

79.a3.3i,7 

H-    0,3 

II 

ao. 58. 27, 43 

10.23.16,35 

—  0,08 

8o.  0.25,2 

—  o,a 

ai 

ai.   i.a5,74 

II.    5.40,74 

H-    0,04 

83.26.21 i9 

0,7 

!l6 

21.  3.  6,18 

11.27.  4Ta3 

—    0,06 

85.20.59,4 

-h     1,0 

1868  NOVEMBRE. 


i5 

21.11.16,95 

12.54.  7,52 

-h  0,11 

93.46.46,3 

-+-   ii7 

16 

21.11.46,38 

12.58.33,59 

-f-  o,o3 

94.12.58,2 

-+-  0, 1 

«9 

21.13.18,71 

13.11.55,85 

-h  0,10 

1869  ÀYRÏÏ.. 

95.31. 36,1 

-^  1,1 

I 

23.30.29,60 

o.i3. 51,92 

-+-  0,04 

4 

23.32.17 

88.35.19,0 

H-   0,3 

II 

23.36. 3o, 38 

0.59.18,87 

—  0,06 

• 

12 

23.38.  7,33 

1.  3.52,82 

-H  o,o5 

1869  JUIN. 

84.38.17,5 

-h    0,8 

7 

0.32.29,92 

5.36.i5,o5 

-+■  0,08 

66.  9.57,0 

-h    3,0 

9 

0.35.20,91 

5.46.59,61 

-f-  0,19 

66.  o.38,6 

0,1 

12 

0.39.39 

1869  JUILLET. 

65.52.  6,4 

-f-  1,6 

10 

1.17.13,55 

8.3i.i2,43 

—  o,i3 

69.35.40,9 

-+-  0,3 

12 

1.19.28,12 

8.41.20,47 

0,09 

70.10.55,2 

-  1,5 

16 

1.23.42,37 

9.   1.21,65 

•—  0,10 

71.28.  0,8 

0,0 

>9 

1.26.39,82 

9.16.  9,26 

—  o,i3 

72.31.  6,5 

—  4,0 

20 

1.27.36,44 

9.21.  2,58 

—  0,16 

72.53.10,1 

-  i,a 

21 

1.28.31, 83 

9.25.54,69 

—  0,16 

73.15.40,1 

-+-  0,3 

22 

1.29.26,05 

9.30.45,61 

-  0,09 

73.38.33,4 

-  1,6 

28 

1.34.25,51. 

9.59.25,23 

—  o,o5 

76.  4-^0)6 

-  0,7 

3o 

1.35.56,01 

10.  8.49,09 

—  o,i5 

1869  AOUT. 

76.56.39,1 

—  0,3 

7 

1.41.17,36 

10.45.43,76 

80.36.28,9 

-  1,3 

1869  DÉCEMBRE. 


MO        3.18.  4,i5      20.35.36, i5      •—  o,i5 


III.  5.12,4 


',» 


(*)  Tables  Le  Verrier. 


[94]     ASC.  DR.  ET  DIST,  POL,  DE  MARS  ET  DES  PETITES  PLANÈTES. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  MARS. 

COMPARAISON  AVEC  LES  TABLES. 


Jours. 


Temps 
moyens. 


Ascensions  Correct, 

droites.        du  Nautical  (•). 


Distances  Corpect. 

polaires.       du  Nautical  («). 


1868  AOUT. 


h     m     s 

2i5  ao.i4*i3,oi 
a6  ao.i3.  3,o3 
27      ao. II. 52, 82 


1  20.  5.53,85 

2  20.  4>4o,48 

3  20.  3.26,80 

4  20.  2.12,56 

6  19.59.42,26 

7  19.58.26,48 
9  19.55.52,87 

10  19.54.35,26 

11  19.53.16,91 

22  19.38. i4f49 

25  19.33.54,07 


20  11.40.42,33 
20  11.40.42,25 
26       II.  8.26,33 


3       10.42.24,74 
25      9-   ï.47.76 


h      m     • 
6.33.37,37 

6.36.23,74 
6.39.  9,90 


6.52.52,70 
6.55.35,69 
6.58.18,35 
7.  I.  0,45 
7.  6.22,86 
7-  9.  3,42 

7.l4*22,5l 
7.17.    1,23 

7.19.39,22 

7.47.56,40 

7.55.24,92 


7      19.15.26,90       8.a4.i3,35 


9.44-25,63 
9.44.25,55 
9.35.43,64 


9.29.20,55 
9.15.11,21 


1868  SEPTEMBRE. 

■ 
0,07 

0,02 

0,06 


-+-  0,11 


-h 


0,04 
0,16 
0,08 
0,09 
-  o,o5 
0,06 
0,02 

1868  OCTOBRE. 
0,02 

1869  FÉVRIER. 

o,o3 
o,o5 
0,01 

1869  MARS. 

0,18 
0,09 


66.21.23,7 
66.22.47,0 
66.24.22,4 


66.34.47,9 
66.37.17,5 
66.40.  0,9 

66 .  42 . 54 , 1 
66.49.  9>3 
66.52.27,7 
66.59.34,6 

67.  3.21,9 
67.  7.15,1 
67.58.51,5 
68.15.26,8 


7i.4i«  3,2 
71.41.  3,7 
71.  6.  8,6 


3,7 
0,6 

0,6 

0,2 

1,8 
0,1 
0,1 

0,5 
2,0 

0,4 


69.30.  7,4        —  0,3 


-  1,3 

—  0,7 


70.44*30,1        —  0,9 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DES  PETITES  PLANÈTES. 

COMPARAISON  AVEC  LES  TABLES. 

Les  observations  faites  à  Paris  sont  désignées  par  la  lettre  P;  les  observations  faites  à  Greenwîch  par 
la  lettre  G.  '^ 


Jours. 


1868. 
Août  25 
29 


Temps  moyens 
de  Paris. 


h  m  ■ 
I2.l5.l6 
11.46.    7 


(•)  Tables  Le  Verrier. 
(*)  Nautical  Almanac, 


Ascensions 
droites. 


Correction 
de  réphém. 


0  GÉRfiS. 


h     m      ■ 
22.13.59,41 
22.10.33,26 


3,19  (•) 

a,98 


Distances 
polaires. 


116.43.15,6 
117.  i.3i,o 


Correction 
de  répbém. 


-  14,40  G 

—  14,9     G 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANÈTES.      [aS] 


Jours. 


Temps  moyens 
de  Paris. 


Ascensions 
droites. 


(  ')  Nauiicai  Jlmanetc, 
('}  Observation  douteuse. 


Correction 
de  l'éphém. 


Distances 
polaires. 


Correction 
de  répbém. 


©  GÉRÉS.  (SiiTE.) 


1868. 

h      m     1 

h       m      1 

t 

•        t       m 

* 

Sept,   a 

11.17.44 

22.    7.12,85 

-       3,22    (•) 

117.16.56,7 

i4,3C)P 

3 

11.12.59 

22.    6.23,80 

H-  3,23 

117.20.22,1 

— 

12,8 

p 

4 

II.  8.i5 

22.    5.35,23 

-    3,18 

117.23.33,9 

— 

i3,6 

p 

7 

10.54.  6 

22.    3.1 3, 61 

»-  3,i3 

117.32.    1,6 

l5,2 

p 

8 

10.49.24 

22.    2.27,68 

-t    2,93 

117.34.32,1 

— 

11,3 

p 

1869. 

Nov.    8 

12.47.29 

3.5i.  2,94 

f    5,28 

77.24.30,0  (•) 

— 

32,2 

G 

10 

12.37.46 

3.49.12,13 

-t-  5,24 

77.24.57,2 

40,3 

G 

II 

12.32.54 

3.48.15,84 

-h    5,21 

77.25.12,0 

— 

39,9 

G 

i5 

I2.l3.22 

3.44.26,36 

^    5,3i 

77.25.45,0 

40,3 

G 

ao 

I I . 39 . 32 

3.39.34,42 

t    5,33 

77.25.23,1 

— 

39,6 

P 

Dec.     4 

10.40.45 

3.26.28,74 

© 

-t-  5,06 
PALLAS. 

77.15.54,2 

41,5 

G 

4868. 

Juill.  20 

12.14.  9 

20.     1.18,09 

-0,46  n 

71.52.20,1 

— 

0,1  (' 

)G 

21 

12.    9.45 

20.  o.3o,o5 

-  0,43 

71.57.48,2 

«,7 

G 

25 

ii.5o.5i 

19.57.18,55 

-  0,27 

72.22.17,0 

— 

1,0 

G 

^7 

11.41.24 

19.55.43,63 

-  0,34 

72.35.59,8 

-t- 

0,9 

G 

3i 

11.22.35 

19.52.37,54 

-  0,29 

73.  6.  6,2 

0,6 

G 

Août    4 

10.54.34 

«9. 49-38, 39 

-  0,34 

73.39.39,6 

-+- 

0,2 

P 

5 

10.49.54 

19.48.54,85 

-  0,34 

73.48.33,2 

— 

0,5 

P 

10.40.37 

i9-47'-*9w> 

—  0,26 

74.  6.55,8 

— 

0,9 

P 

12 

10.17.38 

19.44.  8,73 

-  o»39 

74.56.   1,4 

-f- 

0,7 

P 

i3 

10.23.  4 

19.43.30,35 

-  0,43 

75.  6.20,6 

-h 

1,8 

P 

i4 

10.  8.3i 

10.42.54,08 

—  0,23 

75.16.47,2 

-t- 

>,4 

P 

1869. 

Sept.  i5 

12.54.36 

0.25. 17,55 

-    0,84 

95.30.10,9 

— 

1,8 

G 

22 

12.12.42 

0.20. i3, 56 

—  0,81 

97"7ï»»3 

— 

î»,9 

P 

23 

12.  8.   1 

0.19.28,48 

—  0,75 

97.32.27,5 

— 

',9 

P 

25 

11.58.39 

0.17.57,37 

—  0,80 

98.  2.49,1 

— 

2,2 

P 

28 

11.44-33 

0.15.39,33 

-   0,99 

98.47.51,1 

— 

2,0 

P 

Oct.'    I 

11.30.28 

o.i3.2i ,24 

-  0,91 

99.32.  0,6 

_- 

1,8 

P 

5 

11.21.  1 

0. 10.18,74 

0,95 

100.29.10,1 

— 

0,1 

G 

*  6 

11.16.21 

0.  9.34,01 

—  0,80 

100.42.59,5 

— 

2,6 

G 

9 

II.  2.22 

0.  7.22,20 

—  0,80 

101. 23. 3o, 3 

— 

a, 7 

G 

II 

10.53.  5 

0.  5.56,91 

—  o,83 

101.49.31,7 

— 

ï*»9 

G 

18 

10.20. 58 

0.   1.20,97 

-  0,89 

io3. i3.35,o 

— 

4,5 

G 

«9 

10.16.27 

0.  0.45,06 

0 

—  0,79 
JUNON. 

103.24.34,6 

8,0 

G 

1868. 

Mai      7 

12.38.43 

15.43.11,39 

-h  1,08  n 

93.  0.25,0 

H- 

i,8r 

iP 

i5 

12.  0.47 

15.36. 41, 86 

-H   1 ,o5 

92.24.11,5 

-h 

0,5 

P 

i6 

11.56.  2 

i5. 35. 52, 60 

"^  0,96 

92.20.  9,8 

■+■ 

1,0 

P 

i8 

11.46.33 

15.34. 14, 5i 

h   1,07 

92.12.26,3 

+- 

0,2 

P 

>9 

11.41.48 

15.33.25,43 

^  Oi94 

92.  8.45,9 

— 

0,1 

P 

23 

11. 32. 10 

i 5 . 3o . i I . 69 

H-  1,14 

91.55.22,0 

0,0 

G 

Observations.  —  TouK  XXIV. 


[4*J 


[a6]     ASCENSIONS  DROIFES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANÈTES. 


JourB. 


Temps  moyens 
de  Paris. 


Ascensions 
droites. 


Correction 
de  l'éphém. 


Distances 
polaires. 


Correctioa 
de  réphèm. 


0  JUNON.  (Suite.) 


1868. 

h     m     ■ 

Mai    25             ] 

11.22.44 

26             1 

11.18.    I 

27             ] 

[I. 13.19 

Juin     I              ] 

[O.49.56 

6             ] 

ro.i7.3i 

8              ] 

10.    8.22 

9             J 

[Q.    3.49 

1869. 

Juin   14             ] 

[2.56.56 

i5             ] 

[2.52. II 

17             1 

[2.42.40 

21             ] 

[2.23.33 

27             ] 

[I.45.26 

29             ] 

[1.35. 49 

3o              ] 

[i.3i.   1 

3i              ] 

II. 26.13 

Août    4             ] 

II.  7.  5 

5             1 

II.  2.18 

6             ] 

10.57.33 

12              1 

[0.38.33 

i3             1 

0.33.53 

14              1 

[0.29.14 

h     m     ■ 

t 

15.28. 36, 83 

-+- 

1,20  n 

15.27.49,73 

-+- 

0,95 

15.27.  3,43 

-f- 

i,o3 

i5. 23. 19,83 

-h 

1,08 

15.19.53,20 

H- 

1,10 

15.18.35,73 

-+- 

0,90 

15.17.58,52 

-h 

1,06 

20.19.14,60 

-T— 

1,93 

20.18.25,87 

-h 

',94 

20.16.46,66 

-+- 

ï,97 

20.13.22,83 

-h 

2,21 

20.  8.  8,99 

-h 

1,96 

20.  6.23,97 

-4- 

«,97 

20.  5.31,92 

-h 

2,26 

20.  4.39»44 

-h 

1,93 

20.   1.14,09 

-H 

2,09 

20.  o.23,56 

■ 

-t- 

1,87 

19.59.33,87 

H- 

1,95 

19.54.49,51 

-h 

1,87 

19.54.  5,16 

-h 

1,90 

19.53.21,82 

-H 

1,98 

9>-49 
91.46 

9» -44 
91.33 

9i«26 

91.24 

91.23 


.^9,4 
.46,1 

.11,4 
.22,2 

.i5,8 
.25,3 

.4a, 1 


93.41.58,1 
93.45.38,1 
93.53.31,6 
94.11 .21 ,6 
94.43.50,8 
94.54.30,0 
95.  0.34,4 
95.  6.43,3 
95.32.36,7 
95.39.21,9 
95.46.10,8 

96. 29-  4,8 
96.36.32,6 

96.43.54,6 


o,x  C* 

0,7 

G 

0,^ 

G 

2,ï 

P 

1,9 

P 

0,'^ 

P 

I,» 

G 

2,» 

G 

2,C^ 
2,^ 

43 

2,& 

^ 

3,6 

f 

1  ,^ 

r 

a,9 

1,8 

/^ 

1,3 

i^ 

3,0 

p 

3,1 

G 

1,3 

G 

3,4 

G 

©  VESTA. 


1868. 

Janv.  2 

II. 30.29 

1869. 

Mai    10 

12. 18. 19 

12 

12.17.49 

i3 

12.22.55 

«7 

11.53. i5 

20 

11.38.33 

Juin     I 

10. 31.26 

2 

10.26.44 

5 

10.12.46 

7 

10.  3.35 

1868. 

Juin     6 

i2.5o.44 

8 

12.41*  0 

9 

12.36.  7 

II 

12.26.22 

i3 

.      12.16.35 

i5 

12.  6.47 

16 

12.  1.53 

17 

11.57.  0 

18 

11.52.  6 

6.  8.39,42 

H-  o,o3 

15.33.36,70 

-4-  0,93 

i5.3i.38,93 

-r-    0,88 

i5.3o.4o,o5 

-h  i,o5 

15.26.43,40 

-+-  1,02 

i5.23.48,o5  ^ 

-*-  1 ,00 

i5.i3.io,i9 

-\-  1,09 

i5. 12.23,86 

'^  0,99 

i5.io.i3,4o 

-+-  0,89 

i5.  8.54,00 

■+■  0,93 

0  ASTRÉE. 


7.53.30,63 
7.5i.38,5i 
7.50.41 ,70 
7.48.47,46 
7.46.52,19 
7.44-56,07 
7.43.58,36 
7.43.  0,29 
7.42.  2,46 


-5,75  0 

-  5,84 

-  5,98 

-  5,86 

-  5,78 

-  6,08 

-  5,82 

-  5>99 

-  6,06 


68.  5.55,9 

98.24.43,5 
98.22.20,5 
98.21.27,0 
98.18.57,0 
98.18.32,2 
98.30.47,8 
98.32.52,0 
98.40.  0,0 
98.45.33,9 


106. 3o. 18,6 
io6.3o.5o,8 
106. 3i. 10, 9 
106. 3i. 58,0 
106.32.55,9 
106.34.  a, 3 
106.34.4^,5 
106.35.25,3 
106. 4i*  8,5 


-    0,9  (')G 


-4- 


9,0 

P 

a>4 

G 

5,8 

G 

5,4 

G 

4,5 

G 

7,4 

P 

8.3 

P 

8,5 

P 

9,0 

P 

7,5  HP 
7,4     p 


—  7,3 

—  8»! 

—  8,6 

—  10,9 

—  9,0 

—  6,9 

—  7,i 


P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 


(*  )  Nauiical  Almanac. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANÈTES.      [17] 


Jcurs 


Temps  moyens 
*  de  Paris. 


Ascensions 
droites. 


Correction 
deTéphém. 


Distances 
polaires. 


Correction 
de  l*éphém. 


0  A8TRÉE.  (SurrB.) 


1868. 

h     m     • 

Juin    ig 

11.47.13 

27             ] 

II. 17. 40 

Juin.  7 

IO.20.5o 

lO 

10.  6.56 

1869. 

Août  a4             1 

ia.56.53 

a5 

12. 5a. II 

a7 

ia.42.46 

:i8              ] 

ia.38.  3 

3i 

ia.a3.5i 

Sept.   1             ] 

ia.19.  6 

3             1 

la.  9 

9 

ii.5o.ai 

10 

11.45.35 

aa 

10.39.40 

aS 

10.35.  i 

a5 

10.25.45 

28 

10.11.58 

Oct.     1 

9.58.ao 

1869. 

Avril    5 

ia.47.46 

8 

ia.33.3i 

9 

ia.28.44 

10 

ia.a3.56 

12 

ia.a3.4o 

ai 

11.40.34 

a2 

11.35.48 

a8 

10. 58.   1 

^9 

10.53.19 

3o 

10.48.37 

Mai      1              1 

10.43.56 

1868. 

Avril    3             1 

ia.42.49 

10 

11.59.30 

i5 

ii.35.i3 

'     18 

11.ao.43 

ao 

II. 11.  5 

1869. 

Jaill.  27 

10.38.  5 

«9 

io.a8.aa 

3o 

io.a3.33 

3i 

10.18.44 

Août    4 

9-59-44 

h     n     ■ 
17.41*    5,04 
17.33.38,39 
17.25.25,82 
17.23.18,77 

a3.io.ii,3o 
a3.  9.25.61 
23.  7.52,27 
a3.  7.  4,77 
a3.  4*39,75 
23.  3.5o,9o 

22.57.12,37 
22. 56.22, 5o 
22.46.56,10 
22.46. 12, 6a 
22.44.48,64 
22.42.48,86 
22.40.58,58 


13.45.10,74 
13.42.40,37 
i3.4i.49iaa 

13.40.57,69 
13.39.14,21 
i3.3i .29,58 
i3. 30.39, 07 
13.25.46,71 
i3.25.  o,i5 
i3.24.i4ti8 
13.23.28,96 


-  5,88  (•) 

-  5,61 

-  6,00 

-  5,5i 

-  5,49 

-  5,47 

-  5,62 

-  5,70 

-  5,78 

-  5,57 

-  5,45 

-  5,59 

-  5,49 

-  5,65 

-  5,43 

-  5,63 

-  5,3o 


(e)  HfiBS. 


-t- 


2,i5n 

2,58 

a,46 

2,27 

a, 45 

2,33 

2,3l 


©IRIS. 


13.23.54,36 
13.17.24,88 
13.12.47,09 
i3.io.  4)i3 
i3.  8.17,87 


19.  0.37,42 
18.58.45,94 
18.57.52,10 
18.56.59,41 
18.53.42,30 


106.36.54,6 
106.44.33,2 
106.57.52,1 
107.  2.34)5 

98.12.41,3 
98.19.11,7 
98 . 32 . 22 , 2 
98.38.58,4 
98.58.59,1 
99.  5.37,6 

99-Ï9-  3,9 
99.58.22,1 
100.  4*46,1 
ioi.i5.a8,9 
101. ao. 39, 9 
101.30.45,9 
101 .44*55,1 
101. 57. 5a, 8 


79.57.40,5 
79.34. 18, a 
79.a6.44,5 

79-ï9-a7i7 
79.  5.10,4 

78.11.  6,1 

78.  6.  7,6 

77-41. 17»9 
77.37.58,5 

77.34.51,7 

77.31.59,0 


106.26.11,6 

]o5.44*4i}4 
io5.i2.a6,5 

104. 5a. a6, 5 

104.38.57,6 


107.43.34,3 
107.43.52,4 

107.44.  4,1 
107.44* > 3, 4 

107.45.  1,0 


7.0  OP 

8,4     G 
7,8     P 


11,1 


a6,5 

25,2 

25,7 

24i4 
'-  26,2 

\-  24,3 

*-  3o,9 

23,3 

22,7 

24,6 

21,7 

21,9 

20,6 

21,5 


p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

G 
6 
P 
P 
P 
P 
P 


3,9  HP 

6,5 

P 

3,1 

P 

6,6 

P 

1,6 

G 

a,9 

G 

1,3 

G 

P 

P 

P 

P 

G 
P 
P 
P 
P 


P 
P 
P 
P 
P 


(')  Nautical  Jlmanac. 
{')  BerUner  Jahrbuch» 


[4*.] 


[aS]     ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANÈTES. 


Jours. 


Temps  moyens 
de  Paris. 


Ascensions 
droites. 


Correction 
de  l'éphém. 


Distances 
polaires. 


Correction 
de  l*éphém. 


(?)  FLORE. 


ises. 

h     D     t 

Févr.  17              ] 

11.55.48 

18              ] 

[i.5o.5o 

ao              ] 

11.40.54 

22                   ] 

[i.3i.  2 

a4             1 

[i.3o.3i 

25                    ] 

11.25.38 

28          ] 

[i.ii.  6 

Mars    2             1 

[0.56.46 

1869. 

Juin     2             1 

12.29.52 

5             ] 

[2.14.45 

7              1 

[2.  4<4o 

8              ] 

n.59.37 

10              1 

[1.58.49 

14               1 

[1.38.36 

25                   ] 

[0.34.27 

26              ] 

[0.29.33 

28              ] 

[Q. 19.49 

29              ] 

[o.i5.  0 

h      m      t 

t 

0       #        ■ 

9.44.45,48 

-r- 

3,76  0 

70.] 3. 10,4 

9.43.42,53 

-+- 

3,6a 

70.  5.59,9 

9.41.38,81 

■  }-* 

3,87 

69.52.  6,9 

939.37,73 

f- 

3,94 

69.38.54,9 

9.37.39,75 

-f  • 

3,99 

69.26.30,2 

9.36.42,35 

r 

3,89 

69.20.31,5 

9.33.57,36 

-f- 

3,77 

69.  3.58,5 

9.31.24,45 

68.49.18,7 

17. 1 5. 50,87 

-i- 

4,67 

107.24.50,5 

17.12.32,65 

-i- 

4,5i 

107.26.15,1 

17.10.18,78 

-t- 

4,80 

107.27.23,2 

17.  9.10,91 

4,4a 

107.28.  8,0 

17.  6.55,38 

+- 

4,66 

107.29.20,6 

17.    2.25,74 

-h 

4,70 

107.32.36,1 

16. 5o. 48,63 

• 

107.45.17,1 

16.49.50,66 

107.46.42,8 

16.47.58,39 

107.49.43,8 

16.47.  4,35 

107.51.20,9 

-+ 


9,1  (• 

)P 

9,9 

P 

10,0 

P 

8,6 

P 

11,6 

G 

8,1 

G 

8,2 

G 

G 

14,6 

P 

i3,4 

P 

i3,4 

P 

P 

12,8 

G 

i3,6 

G 

P 

P 

P 

P 

1868. 

Nov.  20 

12. i3.  3 

23 

11.57.58 

3o 

ii.i3.32 

Dec.     9 

10.29.15 

10 

10.24.27 

II 

10.19.39 

12 

10.14.55 

(9)  MÉTIS. 


4.  448, 20 

-  1,72  0 

4.  i.3o,34 

~   «,77 

3.53.53,11 

-   i,7« 

3.44.58,46 

-   1,59 

3.44*  5,22 

-   1,73 

3.43.13,59 

—  1,83 

3.42.24,01 

—    I  ,52 

70.34.46,2 

70.32.34,5 
70.27.35,3 

70.20.14,4 
70.19.15,6 
70.18.15,4 

70.17.11 ,2 


-»- 


-H 


4,8{' 

)G 

5,0 

G 

5,1 

P 

6,6 

P 

6,1 

P 

6,6 

P 

5,9 

P 

@  HT6IE. 


1868. 

Sept.  25 

i3.  8.26 

Oct.     8 

11.59 

9 

1 1 . 54 .  I 

10 

11.49.20 

•       i3 

II. 35. 19 

14 

I 1.30.38 

i5 

11.35. 17 

16 

II. 30.37 

21 

II.  7.23 

22 

II.  2.45 

26 

10.44.20 

a7 

10.39.35 

1869. 

Dec.   i3 

12.  4.35 

i5 

11.54.58 

1. 19. 32,79 

-h  0,45 

I.  9.28,03 

-h  0,26 

I.  8.43,09 

H-   0,17 

I.  6.28,94 

-i-  o,3o 

I.  5.44,14 

H-    0,07 

I.  4.59,83 

-^  0,39 

I.  4.15,77 

-^  0,44 

I.  0.40,08 

-\-  0,42 

0.59.58,19 

H-   0,37 

0.57.16,44 

-+-   0,37 

0.56.37,60 

-H    0,39 

5.26.  2,11 

-4-    0,57 

5.24.15,92 

-+-    0,98 

75.54.13,0 

76.45.  8,8 
76.49.38,6 
76.54.  9,5 
77.  7.56,3 
77.12.37,8 
77.17.22,7 
77.22.  8,6 

77.46.  7,4 
77.50.57,2 
78.10.  4,0 
78.14.51,3 

64.38.10,4 
64.41.15,0 


1,5  0  G 

6,6 

P 

3,9 

P 

3,3 

P 

4,9 

P 

4,6 

P 

4,4 

G 

3,5 

G 

4,1 

G 

3,2 

G 

5,8 

G 

a, 7 

G 

4,5 

G 

1,8 

G 

(')  Berliner  Jahrbuch. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANÈTES.     [29] 


Jours. 


Temps  moyens 
de  Paris. 


Ascensions 
droites. 


Correction 
de  répbém. 


Distances 
polaires. 


Correction 
de  l*éphém. 


(T?;  parth£nope. 


4868. 

h     m     ■ 

Avril    5 

ia.55.59 

8 

la. 41.41 

9 

12.36.53 

10 

ta. 3a.  5 

la 

la. 31.47 

ai 

11.48.ao 

aa 

ii.43.3o 

^9 

II.  0.39 

3o 

10.55.54 

Mai      I 

io.5i.io 

h      m     ■ 

1 

i3.53.aa,42 

-f- 

i,ion 

i3.5o.5i,73 

-t- 

i,a6 

i3.5o.  o,a8 

-'- 

1,43 

i3.49-  7,99 

-4- 

i,3i 

13.47. ai, 98 

-+■ 

1,40 

13.39.16,57 

-1- 

1,35 

13.38.22,86 

T 

1,16 

i3.32.ai,a3 

-r- 

1,54 

ï3.3i.3i,77 

-t- 

«,37 

i3. 30.43, 36 

-h 

1,46 

93.43.36,6 

93.25.29,9 
93.19.29,4 

93.i3.3i ,2 
93.  1.34,5 
9a. 11.20,2 
92.  6.12,2 
91.33.55,3 
91.29.52,2 
9i.a5.56,4 


3,7  DP 

3,4 

P 

3,6 

P 

4,5 

P 

a,i 

G 

1,9 

G 

1,5 

G 

4,8 

P 

5,5 

P 

4,a 

P 

1868. 
Oct.   i5 

ia.a3.55 

16 

ia.19.  I 

19 
a6 

12.  4.19 
I I . 3o . I I 

a7 
Nov.    6 

7 

II. 25. 20 
10.28.34 
io.a3.56 

@  YICTORU. 


1 .53.45,49 

1. 5a. 47, 67 

1 . 49*53, o5 

-  6,63  0 

1.43.14,86 

-  6,44 

i.42.ao,i5 

-  6,55 

1.34.10,37 

-  6,35 

i.33.a8,4a 

—  6,o5 

70. 5i .54,4 
71.  i.3o,8 
71 .30.59,4 
73.42.37,2 
72.52.59,7 
74.34.58,3 
74.44.46,5 


-i- 


G 
G 

29.3  0  G 

29.4  G 
28,8     G 

a9,7      P 
3i,i      P 


1869. 

Avril  28 

i2.a5.36 

^9 

1a.ao.34 

3o 

ia.i5.3a 

Mai      1 

ia.io.3o 

10 

11.25.  8 

ao 

10.44.49 

@  ÉGÉRIE. 


14.53.36,01 

+  o,i4(') 

106.30.17,9 

14*52.29,66 

-i-     0,06 

106.32.10,6 

i4.5i.a3,i9 

-H    0,08 

106.34.  0,3 

14. 5o. 16, 36 

-f-     0,06 

106.35.47,1 

14.40.15,97 

H-  o,3o 

io6.5o.4i ,6 

14.39.55,81 

-h  o,a3 

107.  5.53,9 

5,0  ( 

')P 

5,0 

P 

4,3 

P 

2,9 

P 

4,4 

P 

«,7 

G 

@  IRÈHE 


1868. 

Juill.  10 

11.48.26 

19.  5.  5,57 

-^  1 ,61  (•) 

117.36.  0,9 

-+-    4,8 (" 

)P 

17 

11.14.   1 

]8. 58. 10,97 

-+■  1,47 

118.  4.52,8 

-H       5,2 

P 

18 

11.  9.  8 

18.57.14^36 

-»~  i,6a 

118.  8.32,4 

^    2,9 

P 

25 

10.44.5a 

18. 5i.  8,6a 

118. 3i. 32, 6 

G 

1869. 

Oct.     9 

11.48.40 

0.53.47,76 

-»-i9,i6 

98.30. i5, 7 

— ii5,a 

G 

II 

11.39.  4 

o.5a.  3,i3 

-hi8,7a 

98.38.  4,8 

-"4,7 

G 

@  EUNOMIA. 


1868. 

Juin     8 

la. 13.46 

17.24.20,39 

-  0,40  n 

123.  5.  2,1 

-  16,0  (')P 

9 

la.  8.46 

17.23.16,08 

—  0,53 

123.   1.40,1 

-  16,4      P 

II 

11.58.46 

17.21.  7,5o 

—  0,20 

122.54.34,9 

-  i5,4      P 

i3 

11.48.46 

17.18.58,36 

—  0,24 

122.46.53,9 

-  19,7     P 

(•)  Bcrliner  Jahrbuch, 


[3o]     ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANÈTES. 


Jours. 


Temps  moyens 
de  Paris. 


Ascensions 
droites. 


Correction 
de  réphém. 


Distances 
polaires. 


Correction 
de  réphéffi. 


1868. 

b      m      s 

Juin    i6 

11.33.45 

17 

11.28.46 

18 

11.23.47 

19 

II. 18. 48 

1869. 

Oct.    19 

12. 3 1.40 

a6 

II. 48. 18 

^9 

11.33.39 

Nov.    4 

II. 13.49 

6 

II.  i.i2 

8 

10.54.39 

10 

10.45.11 

II 

10.40.29 

1868. 

Avril  00 

12.41.55 

27 

12. 18. 19 

^9 

12.  8.52 

Mai      I 

11.59.26 

2 

n.54.43 

4 

II. 45. 18 

i5 

10.44.32 

16 

10.39.54 

18 

io.3o.4i 

1869. 

Juill.  17 

12.38.26 

27 

II. 41. 26 

^9 

Il .31.54 

3o 

11.27.  9 

3i 

II .22.23 

Août    4 

II.    3.27 

6 

10.54.  3 

1868. 

Juin     6 

11.53.57 

8 

II. 44. 12 

9 

11.39.20 

II 

11.29.38 

i3 

II. 19. 57 

i5 

II. 10. 18 

16 

II.  5.3o 

î7 

11.  0.43 

18 

10.55.57 

"9 

io.5i.li 

1869. 

Oct.  26 

12.10.12 

(  *  )  Beriiner  Jahrbuch, 


@  EUNOMIA.  (Suite.) 


h      m      s 

t 

0     /     • 

17.15.45,54 

— 

0,28  0 

122.34.35,2 

17.14.41,72 

— 

o,38 

i22.3o.i3,3 

17.13.38,35 

— 

0,39 

122.25.49,6 

17.12.35,58 

— 

0,32 

122.21. i5, 9 

2.16.20,44 

-f- 

0,61 

54.23.56,7 

a.  9-47,9^» 

-4- 

0,91 

54.5o.5o,6 

2.  6.56, 18 

-V- 

0,90 

55.  7.23,2 

2.   1.21,47 

-h 

0,68 

55.48.48,6 

1.59.36,00 

-h 

0,73 

56.  4.44,7 

1.57.54,83 

-h 

0,80 

56.21.35,9 

1.56. 18, 3i 

-f- 

o,56 

56.39.15,9 

1.55.32,41 

-f- 

0,73 

56.48.23,4 

(je)  PSTGHÉ. 


14.39.23,00 

% 

0,35  0 

101.16.  0,8 

14.33.57,52 

-r- 

0,34 

100.46.32,7 

14.32.22,67 

-f- 

o,o3 

100. 38. i4, 4 

14.30.48,08 

-f- 

0,01 

100.29.58,0 

içi.3o.  0,69 

— 

0,18 

100.25.59,0 

14.28.27,18 

-f- 

0,32 

100. 17.53,3 

14.20.13,64 

» 

o,[i 

99.37.14,7 

14.19.31,93 

99.33.56,0 

14.18.10,27 

99.27.35,8 

20.12.32,09 

_ 

0,01 

107.23.41,9 

20.  4.  8,54 

107.58.55,8 

20.  2.28,15 

108.  6.  3,0 

20.  1.38,59 

108.  9.37,6 

20.  0.48,84 

108. i3.  8,5 

19.57.36,07 

108.27.  7,4 

19.56.  3,37 

108.33.58,6 

(n)  THÉTIS. 


16.56.34,41 
16.54.41,58 

16.53.45,39 
16.51.54,26 
16. 5o.  4,77 
16.48.17,88 
16.47.25,53 
16.46.34,23 
16.45.43,54 
16.44*54,13 

2.31.45,34 


îï7,09n 

104.31.  5,9 

27,08 

104.33.  8,6 

27,10 

104.34.14,3 

26,86 

104.36.48,6 

26,85 

104.39.46,8 

26,66 

104.43.  4,1 

26,67 

104.44.57,7 

26,43 

104.46.53,1 

26,52 

104.48.54,5 

26,41 

104.51.  3,9 

i5,4i 

84.26.18,2 

i8,or 

)n 

>8,9 

P 

14,7 

P 

14,4 

P 

7,3 

G 

4,1 

P 

5,5 

P 

4,6 

G 

5,1 

G 

5,4 

G 

5,7 

G 

4,7 

G 

s.tOP 


0,7 

G 

0,8 

G 

ï,o 

G 

4,9 

G 

a,5 

G 

1,4 

P 

P 

P 

0,0 

G 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

71, i( 

•)P 

68,8 

P 

7ï,9 

P 

72,3 

P 

72,1 

P 

P 

72,6 

P 

7^,9 

P 

73,2 

P 

71,2 

P 

-+-  94,"     P 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANETES. 


[3.] 


Jours. 


Temps  moyens 
de  Paris. 


Ascensions 
droites. 


Correction 
de  réphém. 


Distances 
polaires. 


Correction 
de  réphém. 


@  THÉTIS.  (Suite.) 


i869. 

b     m     ■ 

h     m     t 

t 

•         t         « 

• 

Oct.   29 

11.55.36 

2.28.55,91 

-.5,50  (') 

84.39.11,2 

-+-  9i,9( 

')P 

Nov.    6 

II. a6.  0 

2.21.27,56 

-i5,46 

85.12.  9,7 

-^  85,8 

G 

10 

II.  6.43 

2.17.53,52 

— i5,a6 

85.25.53,1 

-^  87,9 

G 

i5 

10. 4a. 53 

2.13.42,82 

-14,98 

85. 39.47,3 

H-     85,2 

G 

@  MELPOMËNE. 


1868. 

Févr.   3 

12.35.59 

9.20.30,21 

-h 

i,3in 

78.28.37,8 

— 

i,oC 

)G 

ï7 

II. 17. 57 

9.  6.48, 3i 

-+■ 

1,08  • 

76.23.40,3 

-!- 

0,9 

P 

18 

II. i3.  7 

9.  5.54,10 

-+- 

1,16 

76.15.  5,7 

-+- 

0,4 

P 

20 

II.  3.3i 

9 .  4 •  8 , 66 

-^ 

1,35 

75.58. i3,i 

-h 

0,1 

P 

22 

10.53.57 

9.  2.27, i3 

-f 

1,08 

75.41.45,2 

-+- 

0,2 

P 

25 

10.57.  ^ 

9.  0.  4,35 

75.17.51,9 

• 

G 

1869. 

ÂTril  28 

i3.   1.44 

15.29.49,63 

-+- 

0,40 

92.56.5i,8 



1,0 

P 

^9 

12.56.56 

15.28.57,10 

_•_ 

0,45 

92.50.44 ) 3 

0,6 

P 

3o 

12.52.    7 

15.28.  3,88 

'h 

0,57 

92.44.40,1 



1,8 

P 

Mai       I 

12.47-17 

15.27.  9>46 

-4- 

0,26 

92.38.42,3 

a,i 

P 

10 

12.  3.24 

15.18.39,10 

-f- 

0,4a 

91.50.  3,1 



0,7 

P 

12. 

12.  2.55 

15.16.42,43 

-+- 

0,66 

91.40.39,3 

< 

1,3 

G 

■7 

11.38.26 

i5.ii.52,i5 

-f- 

0,47 

91.20.  7,6 

-h 

1,5 

G 

20 

11.23.48 

i5.  9.   1,39 

-+- 

0,52 

91.  9.5i,6 

-+• 

1,5 

G 

@  FORTUNA. 


I8G9. 

Janv.  1 1 

11.59.18 

7.25.22,77 

-4-  8,01  (') 

70.39.57,3 

-h   20,3  0  P 

19 

II. 28.51 

7.17.   1,53 

-+■  8,08 

70.22.25,1 

-h  17,7     G 

(S)  MASSALIA. 


1869. 

Mars  17 

12.40.  9 

a3 

12. II.  4 

3o 

11.27.59 

Avril    I 

II. 18. 25 

2 

ii.i3.4o 

5 

10.59.28 

8 

10.46.26 

9 

10.40.27 

10 

10. 36. 10 

i3 

10. 31.46 

12.13.14,95 

-+-21,42  0 

12.  7-44,27 

H-2I,4l 

12.  1.29,31 

-4-21, 5o 

11.59.46,97 

-1-21,22 

11.58.57,07 

-h2I,I7 

II. 56. 32, 60 

-h  20,71 

11.54.18,01 

-H 20, 58 

11.53.35,41 

-4-20,44 

11.52.54,10 

-h  20, 32 

II. 5o. 58, 35 

-h  20,  34 

91.59.51,1 

-hl25,l(» 

)G 

91.21 .58,4 

-hi26,6 

G 

90.38.36,8 

-4-127,7 

P 

90.26.41,7 

-+-125,7 

P 

90.20.52,8 

-HI25,9 

P 

90.  3.58,5 

-4-124,0 

P 

89.48.  5,7 

-r-I23,0 

P 

89.43.   1,5 

-hI20,7 

P 

89.38.  7,5 

-4-120,6 

P 

89.24.16,9 

-4-120,7 

G 

1869. 
Févr. i3 
20 


II. 16. 10 
10.42.37 


@  LUTETIA. 


8.42.53,10 
8.36.49,86 


-  I ,06  0 


67.55.38,3 
67.33.56,6 


5,80  G 
G 


(*)  Berlincr  Jahrbuch, 


[3a]      ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANÈTES. 


Jours. 


i869. 
Mars  23 
3o 


Avril 


I 

2 

5 
8 

9 
lo 

12 


1868. 
Août  i3 

i4 

1869. 
Nov.    6 

10 

II 
i5 

20 


1868. 
Dec.    i6 


1868. 
Mai    i5 
i6 
i8 

19 

23 
25 

26 


Juin 


^7 

28 

1 
5 
6 

8 

9 
II 

i3 

i5 

16 

«7 
18 

1869. 
Dec.   i5 


Temps  moyens 
de  Paris. 


h      m     s 

2.49*  4 

2.    6.18 

T .56.44 
i .5i .57 
1.37.38 

I  .  9.3  .  23 

1.18.38 
I.I3.55 
1. 13.48 


I2.i5.i8 
12. 10.26 

1 2 . 3o . I 9 
12.10.27 
12.  5.27 
11.45.24 
ii.ii .  2 


12.25.36 


12 

.46. 

55 

12 

.42. 

.i3 

12 

.32. 

45 

12 

.28. 

0 

12 

.18. 

14 

12 

.  8, 

.39 

12. 

3. 

5i 

Il  , 

.59, 

4 

Il  , 

.54. 

16 

II 

.35. 

'  7 

II 

.  6. 

46 

II 

.  2. 

2 

10 

.52. 

38 

10 

.47.57 

10 

.38. 

38 

10 

.29. 

24 

10. 

.20. 

16 

10 

.i5. 

44 

10 

.11 . 

14 

10 

.  6.44 

11.37.30 


Ascensions 
droites. 


Correction 
de  l'éphém. 


@  GALLIOPE. 


h   m   • 

• 

12.45.51 ,20 

-f- 

7.77  0 

12.39.54,14 

-^- 

7,75 

12.38.11,96 

-i- 

7,90 

12.37.20,72 

-<-■ 

7,60 

i2.34.49»»4 

H- 

7,38 

12.32.20,96 

H- 

7,3i 

12.31.32,58 

-f- 

7,35 

12.30.44,63 

-+- 

7,26 

12.29. 'Oj7' 

-h 

7,5i 

@  THALIE. 


21.46.  4,87 

-+- 

1,01  (') 

21.45.  8,82 

-h 

0,76 

3.25.59,99 

4- 

0,99 

3.21 .48,29 

-\ 

0,91 

3.20.44  f20 

-^ 

I  ,10 

3.16.24 ,01 

~\- 

0,95 

3.10.59,39 

-i 

i,i3 

@  THÉMIS. 


5.59.53,54 


0,34  0 


(g)  PHOGËA. 


16.22.56,72 

H- 

^,96  0 

16.22.10,44 

H- 

3,14 

16.20.34,72 

-h 

3,06 

16.19.45,62 

-+- 

3,00 

16. 16.23,29 

-h 

3,19 

16.14.39,80 

-h 

3,19 

16.13.47,80 

-1- 

3,20 

16.12.55,78 

-1- 

3,22 

16.12.  3,70 

-f- 

3,16 

16.  8.37,79 

-f- 

3,18 

16.  5.19,69 

-'- 

3,34 

16.  4*3i,42 

-t- 

2,97 

16.  2.58,72 

16.  2.i3,3o 

-h 

3,i3 

16.  0.46,43 

-h 

3,21 

15.59.24,06 

-h 

2,95 

i5.58.^  7,41 

1 5.57.31 ,12 

i5. 56. 56, 61 

i5. 56. 23, 17 

5.  6.45,33 

.^_ 

2,37 

Distances 
polaires. 


118. 3i .24,5 
118. 36. 20, 3 

77.  3.37,7 

77-   »•  7,« 
77.  0.22,1 

76.57.  0,7 
76.5i.3i ,8 


65.34.  3,8 


92.  5. 3 1,0 
91.45.46,6 
91.  6.42,7 
90.47.23,0 
89.32.  1,5 
88.55.47,9 
88.38.  9,2 
88.20.46,3 
88.  3.41,6 
86.58.48,1 
86.  o.  0,0 
85.46.13,1 
85. 20.  3,4 
85.  7.35,6 
84.43.57,2 
.84.22.10,0 
84.  2.  5,3 

83. 52. 47 i9 
83.43.56,8 
83.35.3o,o 

90.5i.i4t9 


GorrecUon 
de  l'éphém. 


75.17.57,5 
74.55.19,8 

-^  54,9 (' 

-T-  56,0 

G 

1 

P 
P 

74.48.  2,7 
74.42.26,3 

74.38.24,4 
74.37.27,6 

74.36.42,4 
74.35.50,6 

-+-  54,1 
-h  56,2 
-h  52,8 
-^  52,5 
-+-  52,4 

-r-    56,1 

P 
P 
P 
P 
P 
G 

6,o( 

']P 

6,5 

P 

9.7 

G 

9,4 

G 

11,6 

G 

»o,9 

G 

q.4 

P 

-    6,50 G 


20,0(')P 
19,8       P 

18,7 
20,1 

18,8 


20^8 


P 
P 

G 
G 

18,5     G 

18,3     G 

18,7 

18,0 

16,0 

18,9 
16,6 

«7,1 

«9»ï 
16,7 


G 
G 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 


3,8     G 


(  '  )  Berliner  Jahrbiich, 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PE11TES  PLANÈTES.      [33] 


Jours. 


Temps  moyens 
de  Paris. 


Ascensions 
droites. 


Correction 
de  réphém. 


Distances 
polaires. 


Correction 
de  réphém. 


(S)  PROSERPINB. 


1868. 

b     D     I 

b      m     • 

.  • 

«     /     • 

H 

Dtkî.     9 

11.17.    5 

4.31.55,87 

-  i>66{') 

65.32.  8,2 

H-    5,3  0 1> 

11 

II.    8.14 

4.3i.56,o4 

—  1,80 

65.34.39,3 

-+-     5,5      P 

«9 

10.37.37 

4.23.26,15 

—  1,63 

65.45.34,1 

^    3,9     G 

@  EUTERPB. 


1869. 

Mars  17 

12.21.17 

ii.5(.2o,|8 

^  4,39  0 

86.19.15,3 

-+-  i5,7t')r. 

18 

12.16.2$ 

II. 53. 23, o5 

-+-  4.5o 

86. i3,   3,2 

-4-     17,3        (i 

SK2 

11.56.54 

11.49.35,58 

-+-  4, {6 

85.48.53,8 

^   i«,7      ^ 

9.3 

11.52.  2 

11.48.39,46 

-+-  4,1*» 

85.43.  0,8 

-+-  i5,o     G 

Avril  12 

io.i8.i3 

11.33.26,50 

84.16.12,9 

(; 

i3 

io.i3.46 

11.32.54,93 

84.13.41,5 

G 

(S)  BELLOMB. 


1868. 

Mars  23 

28 

3i 

Avril    3 

7 
10 

i5 

20 

22 

1869. 
Juin   28 

29 

Juin.     3 

i5 


12. 5{.  9 
12. 30.43 
12. 16. 38 
12.  2.34 
11.34.33 
Il . 20 . 36 
10.57.35 
10.34.55 
10.35.17 


12. i3.  8 
12.  8.21 
11.49. II 

II.     1.25 


12.51.53,93 

0,00  (') 

12.48.  7,70 

-f- 

o,a3 

12.45.50,01 

-h 

o,3o 

12.43.32,82 

-H 

0,18 

12.40.33,97 

— 

o,o3 

12. 38. 24, 6{ 

-f- 

o,i3 

12.33»  2,20 

-f- 

0,01 

12.32.     l,5i 

12. 3o. 56, 06 

- 

18.41.36,08 

, 

0,590 

18.40.44,57 

0,37 

18.37.17,45 

— 

0,37 

18.27.21 ,54 

— 

0 ,  >9 

84.14.  7'^ 
83.33.28,5 
83.10.28,9 

82.48. $4 ,^ 
82.22. 10,0 

82.  4.  9,« 
81. 38. 11,0 
81.17.37,2 
81.10.59,4 


103.14.27,0 
103.17.  ' »7 
103.27.17,0 
1 04 .  3 .  39 , 1 


0,2  (' 

iG 

1,5 

(; 

2,5 

G 

0,7 

(; 

0,1 

p 

»,o 

p 

»,2 

p 

p 

G 

^M' 

)P 

9,6 

p 

4,a 

P 

0,3 

G 

@  AMPUITRITB. 


1868. 


O.l.      8 

12.36.58                   *] 

1.48.35,97 

-»- 

4,95  0 

73.31.40,6 

— 

39, «on 

9 

12.32.    8                             ] 

1.47.40,73 

•+- 

5,11 

73.33.18,0 

37,4    P 

10 

12.27.16                    1 

1.46.14,57 

-h 

5,i4 

73.3î.59,6 

— 

39,5    p 

i3 

12.12.36                           1 

[.43.52,12 

H- 

4,9J 

73.40.54,7 

— 

4u,8     P 

14 

12.  7.42                    1 

[.42.53,60 

-+- 

4,93 

73.43. 1 1,2 

— 

37,7     P 

i5 

12. 12.  6                    1 

1.41.54,23 

-»- 

4,84 

73.45.29,8 

— 

40,1      G 

16 

12.  7. il                     1 

1 .40.53,7.0 

-h 

5,01 

73.47.58,5 

— 

37,8     G 

"9 

11.52.25                             1 

[.37.56,34 

-f- 

4,83 

73.55.51,6 

— 

40, a     G 

21 

11.42.34                    1 

1 .35.57,51 

-+- 

5, 10 

74.    1.36,4 

— 

38,9     G 

2U 

11.37.39                    1 

[.34.58,10 

H- 

4,98 

74.  4.32,7 

— 

il, 3     G 

M 

ii.27«5o                    1 

1.33.  0,43 

♦ 

4.98 

74.10.41,6 

— 

41, a     G 

27 

11. i3. 10                    1 

[.3o.  7,21 

H- 

4,88 

74.20.19,2 

— 

39, î     G 

Nov.     6 

io.i5.49 

[.21.22,80 

-4- 

4,39 

74.53.18,0 

— 

45,4      P 

7 

lo.ii .  6                    1 

1 . 20 . 36 , 53 

■+- 

4,i6 

• 

74.56.39,8 

^*^^ 

37,7      P 

(  '  ^  Bi'rlinrr  Jahrbuch. 

Observaihns.  —  Tome  X 

XIV. 

[34]     ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANÈTES. 


Jours. 


Temps  moyens 
de  Paris. 


Ascensions 
droites. 


Correclion 
de  réphém. 


@  URANIE. 


(g)  EUPHROSINE. 


Distances 
polaires. 


Correction 
de  l'éphém. 


1808. 

h      m     1 

h      m      1 

• 

0     /     » 

V 

Mai     i5 

12.34.53 

16.10.53,40 

-+- 

3,63  0 

114.16.18,9 

-4- 

8,4  (')P 

i6 

12.29.56 

16.    9.51,91 

-+- 

3,40 

114.13.41,8 

-h 

i,i    P 

19 

12. |5.    2 

16.    6.45,37 

-f- 

3,61 

114.  5.20,0 

-h 

6,8     P 

a3 

12.   4*35 

16.  2. Si, 74 

-h 

3,41 

ii3.53.  9,2 

-h 

7,0    G 

25 

11.54.27 

16.    0.25,25 

-♦- 

3,83 

ii3.46.4ii4 

-f- 

7,4    G 

a? 

II. 44.^9 

i 5. 58. 18,77 

-h 

3,64 

113.40.  3,4 

-4- 

10,9    G 

1869. 

Oct.     9 

l3.    5.22 

2. 10. 4a, 74 

72.41.51,8 

G 

II 

12.55.52 

2.  9.  4,3i 

72.48.32,5 

(i 

^9 

II. 19.  7 

1.52.21,88 

-h 

4,57 

74.  8.59,0 

— 

20,7       P 

Nov.    4 

10.59.27 

1.46.57,70 

-h 

4,01 

74.4o.49i3 

— 

«,4     G 

6 

10. 49. 56 

I .45. 17,60 

-f- 

4,00 

74.51.18,2 

— 

a»  ,7    G 

8 

10.40.29 

1 .43.4^,51 

-H 

3.98 

75.  1.36,6 

— 

a4,5    G 

10 

10. 3i.  8 

1.42.12,95 

-h 

3,88 

75.11.4^,0 

— 

a4,i     G 

11 

10.26. 3o 

1.41.30,57 

-f- 

3,98 

75.16.38,5 

— 

a3,o    G 

1868. 

Avril  18 

12.14.47 

14.  4.i7>09 

-  9,9i  C) 

io3.  8.57,0 

—  22,6 

20 

12.  4.56 

14.  a. 17,91 

-~  9,95 

io3.io.4i,9 

—  21,0 

1869. 

Avril  3o 

ii.5i.i8 

Mai    10 

II.  3.54 

20 

10.27.  8 

@  POMONE. 


14.27.  5,52 
14.18.58,72 

14. 12. II, 4a 


-0,78  0 


o,:)i 


104.43.52,0 
103.35.  8,5 
102.33.23,7 


a,4nP 

1,8     P 

G 


(§)  POLTMNIE 


1868. 

Juin     8 

12.37.  3 

16 

11.57.47 

17 

Il .52.5o 

18 

11.47.53 

«9 

11.42.56 

1869. 

Dec.  29 

11.35.  9 

17. 47-41, ai 
17.39.50,96 
17.38.49,84 
17.37.48,85 
17.36.47,50 


6.  8.56,85 


-  5,690 

-  5,58 

-  5,72 

-  5,45 

-  5,47 


1,58 


I 16.39.48,0 
116.41.43,6 
ii6.4i-40}8 
116.41*34,1 
ii6.4i.a2,9 


63.38.34,6 


Oî7  ( 

\P 

",7 

P 

1,4 

P 

1,1 

P 

1,4 

P 

—     1,9 


@  CIRGÉ. 


1868. 

Mars    5 

i3< 

.  0.39 

II 

.47-^7,48 

-h 

«,98  0 

90.44 

.57 

»^ 

•+■ 

7,»i' 

)G 

12 

12, 

.18.32 

II 

.4a 

.  9,78 

-h 

ï,97 

89.51 

.51 

.5 

-+- 

7,4 

P 

i3 

12. 

13.49 

II 

.41 

.23,39 

-H 

2,11 

89.44 

.    1 

,5 

-H 

6,6 

P 

1869. 

Juin.    3 

12. 

24.46 

'9 

.la 

.57,99 

-+- 

1,80 

104.  5. 

.5a 

,» 

^■^" 

5,3 

P 

(  '  )  Berliner  Jahrhuch. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  MST.  POL.  DES  PETITES  PLANÈTES.      [35] 


Jcurs 


Temps  moyens 
de  Paris. 


Ascensions 
droites. 


Correction 
de  l*éphém. 


Distances 
polaires. 


Correction 
de  l'éphém. 


@  ATAIANTE. 


18G9. 

bat 

km! 

0       *  /          W 

Nov.  Il              ] 

[2.57.32                       i 

f. 12.57,53 

® 

FIDÊS. 

36.56.  0,1 

G 

1868. 

t 

fi 

Oct.   i5             1 

[I.48.54                       1 

.18.39,04 

-  o,è5(') 

80.14.17,2 

-h 

0,9  (' 

)G 

i6             ] 

ri. 44.  4                   1 

.i7-44i47 

—  0,35 

80.17.54,0 

-f- 

0,5 

G 

"9             1 

11.29.33                   ] 

i.i5.  0,78 

—  0,52 

80.28.52,2 

-H 

2,4 

G 

21                     ] 

11.19.54                   ] 

i.i3. 13,76 

—   0,23 

80.36.  9,2 

-f- 

2»5 

G 

22                    ] 

[i.i5.  5                   1 

1.12.20,66 

-  0,43 

80.39.47,3 

-+- 

4,0 

G 

26                    ] 

[0.55.58                   ] 

r.  8.55,95 

—  0,35 

8o.53.5i,o 

-h 

1,0 

(i 

27                   ] 

[o.5i.i3                   ] 

i.  8.  6,73 

-  0,44 

80.57.  9.Ç 

— 

4,4 

G 

1868. 
Oct.    16 


12.38. 18 


(S)  LÉDA. 


2.12.  7,08 


64.49.  3,7 


@  ISIS. 


1868. 

• 

Oct.     8 

12. 14. 56 

9 

12.10.   I 

10 

12.  5.  6 

i3 

I1.5o.2I 

14 

11.45.27 

16 

11.44.58 

22 

Il .i5.5i 

26 

10.56.46 

Nov.    6 

9.56.53 

7 

9.52.26 

.26.29,58 
.25.3o,6i 
.24.31,16 
.21.34,09 
.20.35,19 

.18.39,04 
.i3.  6,48 
•  9«44ï59 
.  2.24,25 
.   1.53,55 


»,a4(') 

i,3o 

1  ,o3 

1,36 

i,i5 

1,5'î 

I  ,52 

1,59 

l  ,32 

0)99 


97.20.36,4 
97.23.13,9 
97.25.34,1 

97-31. «9,9 
97.32.47,5 

97.34*58,2 

97.35.21,4 

97.30.24,1 

96.56.12,5 

96.51 .44}0 


25,9( 

')P 

23,6 

p 

25,8 

p 

25,4 

p 

24,4 

p 

23,8 

G 

22,8 

G 

24,3 

G 

23,5 

P 

20,5 

P 

@  NTSA. 


1868. 

Mars  3o 

12.37.48 

Avril    3 

12.18.29 

4 

12. 13.39 

7 

11.49.52 

10 

11.35.28 

i5 

11.11.38 

20 

10.48.  9 

1869. 

Juin.  i5 

12.42.  4 

27 

11.33.56 

29 

11.24.10 

3i 

11.14-25 

Août    4 

10.55.  4 

6 

10.45.28 

i3.  3.  6,91  . 

— 

0,4  iC) 

90.30. 58,1 

i2.59!3i,o2 

— 

0,42 

90.  4.45,0 

12.58.36,70 

— 

0,73 

89.58.21,5 

12.55.56,28 

— 

0,60 

89-39.49i4 

12.53.18,59 

— 

o,5o 

89.22.15,2 

12.49.  7,61 

— 

0,46 

89.55.48,2 

12.45.17,99 

— 

0,68 

88.33.25,6 

20.  8.17,45 

^.^ 

1,53 

108.48.44,9 

19.56.37,27 

— 

1,33 

109.37.12,5 

19.54.42,48 

— 

1 ,3i 

109.45.   1,4 

19.52.49,35 

— 

1,49 

109.52.43,6 

19.49.10,85 

— 

1 ,62 

110.  7.33,0 

19.47.26,46 

1,52 

1 10.14.42,8 

9.4(")G 

*.- 

G 

a.7 

G 

a,i 

P 

3,3 

P 

a,4 

P 

3,6 

P 

i.i 

G 

3,0 

P 

2,3 

P 

3,3 

P 

',9 

P 

3,9 

P 

{')  Berliner  Jahrbuch. 


5*, 


[36]     ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANÈTES. 


Jours. 


Temps  moyens 
de  Paris. 


Ascensions 
droites. 


Correction 
de  réphém. 


Distances 
polaires. 


Correction 
de  réphém. 


(g)  EUGÉNIE. 


lOUO. 

h      m     s 

h      m      1 

t 

0     i     » 

■ 

DiC.    i6 

r>. .  2 1 . 2 1 

5.55.37,72 

-0,370 

75.13.43,6 

— 

4,9l')G 

^\ 

1 1 .42.19 

5.48.     1,23 

—    0,32 

75.  6.43,4 

— 

1,9    G 

18G9. 

Janv.   9 

10.16.20 

5.34.13,75 

—    0,22 

74.40.51,4 

— 

a,i     P 

1 1 

10.    7.    I 

5.32.46,09 

® 

—   0,06 

HESTIA. 

74.36.34,9 

3,7     P 

1869. 

• 

Juin.  i5 

12.43.50 

20.10.  3,56 

-   0,22(') 

106. 16. 4r, 2 

— 

>,9l')G 

^7 

11.36.23 

19.59.  4,78 

—   0,23 

106. 56.  7,8 

— 

1.9    P 

^9 

1 I .29.41 

19.57.15,60 

-  0,34 

107.  3.  5,5 

— 

a,2     P 

3o 

1 1 .21.53 

19.56.21 ,74 

—  0,34 

107.  6.35,7 

— 

•,7     P 

3i 

II. 17.  4 

19  55.28,39 

.     —  0,39 

107.10.  5,8 

— 

1,3     P 

Août    4 

10.57.54 

19.52.   2,3l 

—  o,5o 

107.24.  0,6 

— 

1,3     P 

6 

10.48.25 

19.50.24,61 

® 

—  o,58 
DORIS. 

107.30.54,0 

0,1     P 

1868. 

Sept.    3 

11.57.   5 

22. 5o. 36,52 

-2,23  0 

93.19.59,1 

-f- 

8,0  (')P 

4 

11.52.27 

22.49.54,21 

-  îï,43 

93.26.   5,2 

-+- 

7,3     P 

/ 

11.38.34 

22.47-48i3o 

—  2,53 

93.44*34,2 

-«- 

6,1     P 

9 

11.29.18 

22.46.24,88 

—  2,71 

93.56.57,8 

-♦- 

5,5     P 

12 

11. 15.28 

22.44*2^tOI 

—  2,62 

94.15.34,5 

-H 

6,»     P 

1869. 

^ 

Dec.  i5 

1 1.11.41 

4.40.51,71 

® 

-  0,86 
PALfiS. 

77.   1.48,3 

-♦- 

»,o    G 

1868. 

Si'pt.  i8 

i2.{3.5o 

0.27. 16,53 

■+-  1,980 

81.29.  0,1 

-f- 

3,7  n  G 

a4 

I2.i5.53 

0.22.54,86 

-h  2,o3 

81. 5i.   1,1 

-+- 

4,4    G 

25 

1 2 . Il .  1 3 

0.22. 10,07 

-h  2,20 

81.55.  2,8 

-4- 

3,1     G 

Oct.     8 

il.   1.  8 

0. i2.3o,o8 

-H  «,89 

82.53.44,2 

-»- 

1,4     P 

9 

io.56.3x 

0.11.48,02 

-H    1,81 

82.58.29,7 

-+- 

a,4     P 

lO 

io.5i.53 

o.ii.  6,67 

.-f-    1,75 

83.  3.14,3 

-h 

a.7     P 

i3 

io.38.  7 

0.  9.  7,45 

-h    1,72 

83.17.20,4 

-+- 

1,8     P 

i5 

10.38.19 

0.  7.52,77 

-H  t,99 

83.26.43,0 

-h 

7,5    G 

iG 

io.33.48 

0.  7.17,02 

-h  2,07 

83.31.  9,9 

-f- 

1,1     G 

@  NÉMAUSA. 

1869. 

Mars  23 

12.40. 12 

12.36.57,65 

-o,8iO 

90.19.59,7 

— 

i5,6(')G 

Avril  12 

II.  6.28 

12.21 .48,81 

—  0,69 

86.45.54,9 

— " 

•4,8    G 

(3)  EUROPE  (-). 

1869. 

• 

^   .^                    »  9%      V% 

Mars    3 

12.12.14 

10.39.24,93 

-  0,46  0 

77.  0.37,7 

-+- 

56,9  (')P 

(  '  )  Berliner  Jahrbuch, 

{")  On  n*a  pu  s^assurer  si  la  position  obtenue  appartient  à  la  planète. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANÈTES.     [3;] 


Jours. 

Temps  moyens 
de  Paris. 

Ascensions 
droites. 

(S) 

Correction 
de  l'éphém. 

CALTP80. 

Disiances 

polaires. 

Correclion 
de  réphéo). 

1868. 
Août  i3 

•4 

h     m     ■ 

io.3{.53 
io.3o.]i 

h      m     ■ 
20.    5.23,10 
20.   4.37,27 

-  i',9oC) 

—  «,90 

«>        1       m 

108.  2.58,5 
108.  6.5o,3 

-K     12, 5(' 

-^     7,9 

P 
P 

I8GD. 
Nuv.  lo 
i5 

20 

i2.4i.38 

12.20.38 

11.47.  8 

3. 56.  4,54 
3.5i .43,52 
3.47.10,80 

-4-  1 ,  i5 
'     -4-1,11 

-f-   1,38 

79.  6.3o,3 
79.24.29,2 
79.40.10,7 

-+-     >,9 
-+-    0,1 

-+-    0,5 

G 
G 
P 

1869. 
Janv.  1 1 

«9 


12.26.26 
11.55. 47 


@  PANDORE. 


7.52.34,99 
7   îî.  a,02 


3,37  0 


57.46.54,8 


V 

37,i(')G 


@  MÊLËTE. 


1869. 

Avril  3o 

12.54.13 

i5.3o.io,{9 

-+-  5,3i(') 

100.52.36,8 

-+- 

5,2  ( 

')P 

Mai      I 

12. (9.33 

15.29.26,70 

-h  5,32 

ioo.44.''^^)''> 

-f- 

3,4 

J' 

10 

12.  7.  2 

15.22.17,59 

-H    5,37 

99-31.47,9 

-h 

4,i 

P 

«7 

il. 42. 57 

i5.i6.2{,o3 

-h  5,57 

98.38.44,$ 

-4- 

7." 

C. 

20 

11.28.41 

i5.i3.îi,79 

-f-  5,r> 

98.17.40,2 

-+- 

3,7 

G 

57)  MKÉMOSTNE. 


1868. 

Avril  io 
ij 
18 
20 

^9 

1869. 
Juin  7 
26 
28 
29 
3o 

Juin.  3 


12.28.27 

12.  5.25 
II. 5i .3^ 
1 I . 4^ . 22 
II .10.27 

12.54. 19 

11.25.32 

11 .16. 12 
1 I .11 .33 
il.  6.54 
10.53.    I 


13.46  26,87 

-  0,87 

13.43.  3,39 

i3.4i.   1,23 

-  0,70 

13.39.40,14 

—  0,55 

13.33.47,78 

-  0,71 

18.  0.   5,22 

—  2,02 

17.45.58,38 

-   ',89 

17.44.30,27 

-  ^,14 

17.43.47,15 

-  1,84 

17.43.    'i,o3 

—  ii94 

17-40.57,96 

—  1 ,62 

98.36.21,9 

97.59.42,9 
97.37.44,4 
97.23.17,0 

96.20.23,4 

93.57.48,7 

93.25.29,3 
93.24.39,2 
93.24.30,2 

93.2.^.27,3 
93.25.  7,4 


9.9V')1* 

7,8      P 

11,0      P 

8,9 
9,G 

P 
G 

5,6 

P 

3,3 

P 

4>i 
3,3 

P 
P 

4,3 

P 

4,4 

P 

1869. 


@  GONCORDIA. 


Avril  12 

Il .40  27 

12.55.53,80 

-o,o6  0 
ELPIS. 

90.47.18,2 

-    i>^[')0 

1868. 
Mai    26 
Juin      3 

9 

i3.  0.   5 
12.21.45 
11.43.37 

17.10.  4,60 
17.  3.17,46 
16. 58.  2,66 

-+-  0,191') 
H-  o,3o 

-H    0.20 

♦ 

99.49.16,8 
99.30.28,3 
99.20.33,5 

~     i,6C)G 

—  2,2      G 

—  2,2      P 

(  '  )  BcrUncr  /a/irbuch. 


[38]     ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANÈTES. 


Jours. 


Temps  moyens 
de  Paris. 


Ascensions 
droites. 


Correction 
de  l'éphém. 


Distances 

polaires. 


Correction 
de  l'éphém. 


(§)  BLPIS.  (Suite.) 


1868. 

h      m     t 

b      m      1 

• 

0     t     » 

• 

Juin   1 1 

11.34.    1 

t6.56.i8,o5 

-^  0,17  0 

99.18.  8,0 

— 

«,4(')P 

i3 

Il .24.26 

16.54.34,59 

-h  0,37 

99-ï6.  7ffi 

— 

^,4    P 

i6 

Il .10.  6 

16.52.   1,83 

-4-  0,43 

99-ï4«  1,5 

— 

2,1     P 

»7 

II.  5 . 20 

i6.5i.ii ,67 

-H  o,3o 

99-'3.32,5 

— 

2,8    P 

i8 

II.  o.3{ 

1 6.50.21 ,93 

~h  o,o3 

99-ï3-ï3.6 

— 

0,7    P 

»9 

io.55.5o 

i6.49<33,i3 

-f-  o,o5 

99-ï3.  2,3 

-+■ 

1,8    P 

1869. 

Sept.  28 

12.34.16 

I.   5.3o,3i 

-+-  0,47 

88.48.21,6 

— 

3,2    P 

Ocl.     I 

12.20.22 

I.   3.23,04 

-f-  0,43 

89.15.38,5 

— 

6,8     P 

8 

1 1 .  .')7 .   2 

o.58.i4)35 

-h  o,5o 

90.18.31,8 

— 

0,9     G 

9 

I I . 52 . 2 I 

0.57.29,99 

-h  0,57 

90.27.14,7 

-+- 

0,6     G 

II 

11.43.    I 

0.56.   1,55 

-h  0,55 

90.44.17,7 

— 

1,5     G 

fiio)  ÉCHO. 


1868. 

• 

Dec.    16 

12.38. i3 

6.12.31,99 

-^   1,180 

73.32.46,7 

— 

2,2(')G 

23 

12.  3. {5 

6.  5.34,66 

-h  1,43 

73.37,16,7 

— 

1,5    G 

ai 

1 1.58.49 

6.  4.34,43 

(y) 

DANAË. 

73.37.33,1 

0,4     G 

1868. 

Févr.  17 

12. II .55 

10.  0.55, i5 

-^  1,161') 

74,29.37,2 

■+■ 

3o,3(')P 

20 

Il .57.21 

9.58.  8,26 

-h  1,38 

74.a6.5o,9 

H- 

32,3     P 

22 

11.47.39 

9.56.17,10 

-4-  0,81 

74.25.  9,7 

-+- 

29,0     P 

25 

II  .42.27 

9.53.33,68 

-h  1,40 

74.23.  6,1 

-f- 

28,1     G 

28 

11.27.59 

9.5o.53,o5 

-+-  0,61 

74.21.35,1 

-f- 

26,7     G 

1869. 

Avril  3o. 

10.16.27 

12. 5i .59,01 

lUSONIA. 

118.49.43,7 

P 

1869. 

• 

Juin     5 

1 1.54.24 

16.52.  7,64 

■+■  i,7o('j 

123.40.  3,9 

-+- 

2,4  DP 

7 

II .44.22 

16.49.57,56 

-f-  1,70 

123.35.56,2 

-f- 

7,4    P 

26 

10. II. 57 

16.32. 11 ,07 

122.25.50,0 

P 

@  ANGÉLINA. 

1868. 

Wc.    10 

10.43.54 

4.   3.36, 10 

—  0,20  (•) 

67.17.43,6 

— 

o,6(')P 

1 1 

10.39.  5 

4.  2.42,40 

—  0,22 

67.20.49,3 

-4- 

4.9     P 

12 

10.34.17 

4.   i.49»8a 

® 

—  0,27 
CTBÈLE. 

67.23.43,5 

0.4     P 

1868. 

Mai     i5 

1 I .56.19 

i5.3'î.i2,7i 

-+■  0,35  {•) 

103.56. 18,4 

-H 

1,8  DP 

16 

11. 51.38 

i5. 31.28, 20 

-f-  o,3o 

io3.53.23,o 

-f- 

2,5       P 

18 

1 1 .42.18 

15.29.59,70 

■+-  0,45 

103.47.37,4 

H- 

2,5     p 

(  '  )  Berliner  Jahrbuch, 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANETES. 


[39] 


Jours. 


Temps  moyens 
de  Paris. 


Ascensions 
droites. 


Correction 
de  l'éphém. 


Distances 

polaires. 


Correction 
de  réphéra. 


@  CTBtLB.  (Slitb.) 


1868. 

h     m     • 

h     m     1 

• 

0     t     9 

t 

Mai    19 

11.37.38 

15.29.15,46 

•+■  0,35  {') 

103.44.49,3 

-+* 

3,5(* 

)ï* 

23 

11.28.20 

15.26. 21 ,19 

-h  o,5i 

103.34.  ^>7 

-+- 

3,7 

a 

a5 

II. 19.  4 

i5.24.56,3i 

-h  0,56 

103.28.56,4 

-f- 

3,4 

G 

a6 

11.14.26 

15.24.14*43 

-h  0,44 

103.26.27,7 

-+- 

«,« 

G 

^7 

II.  9.49 

I 5. 23. 33, 20 

-4-  0,44 

103.24.   5,9 

-H 

>i9 

G 

Juin     6 

10.14.57 

15.17.18,71 

-H   0,39 

io3.  4.32,5 

-♦- 

44 

P 

1869. 

Août    4 

I  a .  52 .  32 

21.46.58,26 

-h  o,56 

101.44'  5,2 

— 

1,1 

P 

6 

12.43.19 

21.45.37,62 

-4-  0,64 

101 .52.42,9 

— 

a, 7 

P 

la 

12.24.47 

21.41.28,08 

-4-  0,46 

102.19.26,9 

— 

0,8 

G 

14 

I2.i5.38 

21.40.  3,95 

-h  0,54 

102.28.28,5 

— 

0,1 

G 

23 

11.24.44 

21. 33. 5o, 46 

-+-  0,40 

io3.  8.36,9 

— 

1,0 

P 

a4 

11.20.  8 

21.33.10,54 

-+-  0,62 

103.12.59,0 

H- 

0,2 

P 

a5 

ii.i5.32 

21. 32. 3o, 81 

-f-  0,59 

io3. 17.15,2 

— 

2,2 

P 

a? 

11.  6.23 

21.31.12,75 

-h  0,53 

io3.25.44)4 

— 

2,5 

P 

»8 

11.   1.49 

21.30.34,39 

-h  0,37 

103.29.54,1 

— 

3,5 

P 

Si 

10.48.11 

21.28.43,67 

-+-  0,57 

103.42.  9,5 

— 

0,8 

P 

Sept.    1 

10.43.39 

21.28.  8,06 

-+-  o,63 

103.46.  6,6 

— 

1,1 

P 

3 

10.34.38 

21.26.58,90 

-h  o,58 
ASIA. 

io3.53.5i,i 

-4- 

0,2 

P 

1868. 

Mars    5 

12.27.23 

11.14.  5,84 

-  i,2on 

'90.52.30,5 

— 

5,9C 

)G 

i3 

11.39.30 

II.  6.58,54 

—  i,'9 

89.53.27,9 

— 

5,2 

P 

1869. 

Août  II 

i3.  5.55 

22.18.39,38 

-  3,4i 

90.  6.25,0 

-h 

12,7 

G 

la 

i3.   1.18 

22.17.57,83 

—  3,5i 

90.11 .53,3 

-+- 

12,7 

G 

14 

12.52.     I 

22.16.32,69 

~  3,41 

90.23.29,7 

-+- 

11,3 

G 

20 

12.23.58 

22.12.  3,74 

-  3,39 

91.  3.21,9 

-h 

11,1 

G 

23 

12.  0.33 

22.  9.45,85 

-  3.5i 

91.25.39,7 

-H 

i3,6 

P 

^i 

I I . 55 . 52 

22.  8.59,95 

-  3,42 

91.33.24,2 

-h    ] 

14,9 

P 

25 

ii.5i.io 

22.  8.14,18 

-  3,33 

91.41.13,4 

-\- 

i3,5 

P 

^7 

11.41.47 

22.  6.43,12 

-  3,39 

91.57.14,9 

-»-    1 

t3,i 

P 

28 

11.37.  6 

22.  5.58,o3 

-  3,53 

92.  5.24,3 

-+-    1 

12,8 

P 

3i 

11.23.    7 

22.  3.46,34 

-  3,46 

92.30.21,4 

-♦- 

>a,9 

P 

Sep<.    1 

11.18.29 

22.  3.  3,65 

—  3,52 

92.38.47,5 

-H 

i3,i 

P 

3 

II.  9.15 

22.   1.41,28 

(S) 

LETO. 

92.55.45,1 

-+■ 

12,5 

P 

1869. 

Févr.  1 3 

11.21.44 

8.48.27,62 

^    3,210 

60.25.41,3 

-H   i 

i3,4(' 

)G 

20 

10.48.22 

8.42.36,25 

60.16.21,8 

G 

(S)  HESPÉRU. 

1869. 

Sept.  22 

l2.3o.25 

0.37.59,02 

-  4,o3C) 

85.51.  5,3 

-h  ; 

IO,l{')P 

23 

12.25.47 

0.37.16,96 

-  4,48 

85.58.12,1 

-+-  î 

10,5 

P 

25 

i2.i6.3i 

0.35.52,54 

-  4,4a 

86.12.29,2 

H- 

14,1 

P 

28 

12.  2.35 

0.33.43,46 

-  4.35 

86.34.31,9 

-f-    î 

ài,6 

P 

(  '  )  BerUner  Jahrbuch. 


[4o]      ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETll'ES  PLANÈTES. 


Jours. 


Temps  moyens 
do  Paris. 


Ascensions 
droites. 


Correction 
de  Féphém. 


Distances 
polaires. 


Correction 
de  réphém. 


@  HESPERIA.  (Suite.) 


1869. 

b      B     • 

b      m      • 

• 

0        /         • 

• 

Ocl.     1 

11.48.36 

o.3i.3a,43 

-4,4iC) 

86.56.40,4 

H-    19^0? 

6 

11.34.38 

0.27.53,59 

-  4,1a 

87.33.551,6 

-h  a5,3     (J 

9 

II .20.41 

0. -25. 44, 71 

-  4,a5 

87.55.48,9 

■+■   2-2,4       ^ 

il 

1  1  .1  I  .'2J 

o.'2i.ao,{o 

-  4, a; 

88.10.16,3 

-H  23,5     G 

18(>9. 
Avril 


@  PANOPÉE. 


1 

11.  8.3i 

II  ."{9.50, 66 

-+-  0,79  (') 

74.10.  1,7 

-f- 

4>5( 

)P 

2 

II.  3.41 

II. {8. '56,93 

-H    0,88 

74.  8.46,5 

-h 

3,7 

P 

5 

10.49.17 

11.46.19,73 

H-    0,62 

74.  6.18,2 

-+- 

G, 9 

P 

8 

10.35.  0 

11.43.50,48 

74.  5.24,7 

P 

9 

io.3o. 17 

11.43.  2,93 

74.  5.41,7 

P 

10 

io.25.3i 

11.42.15,83 

74.  6.  4>i 

P 

@  NIOBË. 


1869. 

• 

Mars    3 

12.27.26 

11. (6.39,13 

-o.gaC) 

iio.4i>i6,i 

-  a7,4( 

')P 

23 

10.54. to 

10.50.37,79 

-  0,65 

iii.4o.39,{ 

-  34,7 

G 

1868. 

Avril  29 

11.  6.59 

Mai       I 

10.57.27 

1869. 

Nov.    6 

11.17.11 

10 

10.57.56 

@  FÊRONU. 


]3.3o. 19,11 
I 3. 28.39, 02 


2.12.37,65 
a.  9-  5»7^ 


-  a,i4n 

—  2,62 


—  3,60 

—  3,68 


98.51.21,4 
98.35.43,8 


78.39.48,9 
79.  9.  6,5 


14,400 
G 


8,6 


12,6 
16,1 


G 
G 


1868. 
Sept.  25 


i2.i3.44 


:7(0  FREIA. 


0.24.4^,28 


-  '.s?!') 


85.55.  8,9 


6,oC)G 


(JH)  DIANA. 


1869. 

Août  2  5 

12.  7.18 

22.24.24,65 

-h  0,60  (•) 

foo.  2.  8,5 

-+- 

2,2  DP 

^7 

11.57.35 

22.22.33,72 

-+-  0,71 

100.  7.46,4 

— 

5,8    P 

28 

11.52.44 

22. 2j. 38, 04 

-H    0,64 

100. 10.89, 1 

— 

5,3      P 

3i 

11.38.  9 

22. 18. 5] ,59 

-h    0,67 

100.19.10,1 

— 

5,0      P 

Sej.l.    3 

Il .23.38 

22.16.  6,7{ 

100.27.10,1 

P 

(  *)  Berliner  Jahrbuch, 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANÈTES.       [4i] 


Jours.         Temps  moyens. 


Ascensions 
droites. 


Correction 
de  réphém. 


Distances 
polaires. 


Correction 
de  réphém. 


@  EURTNOME. 


100V. 

h     m     t 

h      m      • 

t 

0     1     0 

H 

Avril    I 

la.  8.  3 

i2.49«3i ,65 

-ia,aiC) 

97.  5,  6,3 

-  72,9 HP 

2 

la.  3.i3 

12.48.38,66 

-12,43 

96.58.10,4 

—  68,0 

P 

5 

11.48.48 

12.46.  0,76 

—  12,55 

96.37.  2,8 

--  68,5 

P 

8 

ii.34.a5 

12.43.25,17 

-12,39 

96.15.55,8 

-  69,9 

P 

9 

11. 39. 38 

12. 42. 3',, 17 

—  12,18 

96.  8.53,1 

—  7^,9 

P 

lO 

II .24*^2 

12.41.43,28 

—  12,33 

96.   1.54,5 

-  73,7 

P 

ï% 

II. 24. 39 

12.40.  3,29 

-  ia,09 

95.48.    5,2 

72,0 

G 

38 

10.   1.  7 

12. 28. 43, 34 

94.  9->OiO 

P 

(S)  SAPHO. 

1868. 

Août  a5 

ia.a8.a8 

22.37.15,55 

-hio,o3(') 

8i.i3.38,3 

-  39,4 ( 

')G 

29 

12.  9.57 

22.34-27,23 

-^  9,93 

81.41.20,6 

-   39,6 

G 

Sep!,    a 

11.42.  5 

22.31.37,56 

-^  9,98 

82.14.   1,2 

-  41.3 

P 

1 

11 .32.5o 

22. 3o. 13,93 

-h  10,29 

82.32.  6,6 

—  4a, 2 

P 

7 

Il .19.  0 

22. 28. Il ,16 

-h  10,02 

83.   I.  6,4 

-    il, 7 

P 

9 

II.  9.49 

22.26.52,45 

-^  9»<>7 

83.21.26,1 

46,0 

P 

ISI 

10.56.II 

22.25.     1,88 

-  9^98 

83.53.25,6 

-  42,8 

P 

^1 

10.21.27 

22.20.16,89 

H-  9  43 

85.46.20,7 

-   42,8 

G 

@  TERPSIGHORE. 

1869. 

Oct.    Il 

12.58.  6 

2.11.18,56 

-+-  2,77  (•) 

70.  7.  9,1 

-i7O,80G 

Nov.     6 

10.51.45 

«.47-  6,79 

® 

10. 

70.21 . 10,8 

G 

1868. 

Mars  si3 

12. 31.28 

12.29.  9,77 

^  4,73  0 

98.34.44,1 

-T-    22, 0( 

')G 

Avril    9 

II.  2.10 

12.15.59,18 

-h  4.68 

96.  9.  2,2 

-H     14,1 

P 

lO 

10.57.31 

I2.i5.i5,93 

-^  4,89 

96.  0.21,8 

-f-  i3,o 

P 

20 

10. II. 40 

12.  8.42,46 

94.36.41 ,0 

P 

1869. 

Juin.  29 

12.39.40 

21.10.25,04 

-h 20,90 

8i.5o.52,6 

—  62,8 

P 

3o 

12.35.  2 

21.  9.43,31 

-r   40,78 

P 

3i 

12. 30.24 

21.  9.  0,97 

-f->.o,6o 

84.57.55,4 

—  64,0 

P 

Août    4 

12.11.48 

21.  6.  8,38 

-4-20, 86 

85.15.43,4 

-  66,7 

P 

5 

12.  7.  9 

21»  5.24,37 

-H  20, 74 

85.20.55,4 

-  67,5 

P 

6 

12.  2.29 

21.  4*40,48 

-+-20, 85 

85.26.23,9 

—  69,3 

P 

la 

ii.43.5i 

21.  0.18,06 

-1-20,78 

86.  5.14,3 

-  69,9 

G 

i3 

11.39.12 

20.59.35,27 

-4-20,62 

86.12.38,2 

—  67,7 

G 

14 

11.34.35 

20. 58. 53, 3i 

-1-20,78 

86.20.10,1 

—  -^i   3 

G 

M 

10.40 

87.48.29,0 

P 

q5 

10.35.10 

20.52.  2,o3 

87.56. 16,0 

P 

^7 

10.26.18 

20. 5i.  0,99 

88.15.36,9 

P 

-xS 

10.21.53 

20. 5o. 32,08 

88.25.24,7 

P 

(S)  THISBÊ. 

1869. 

Févr.  1 3 

11. 40. 38 

9,  7.25,06 

-^  9,890 

78.38.57,0 

-4-  53,3 

l')G 

(')  Berliner  Jahrhach, 

Observations,  —  Tome  XXIV. 


[G*] 


[4a]      ASCENSIONS  DROITES  ET  DIST.  POL.  DES  PETITES  PLANÈTES. 


Jours. 


Temps  moyens 
de  Paris. 


Ascensions  Correction 

droites.  de  l'éphém. 


Distances  Correction 

polaires.  de  l'éphém. 


® 

JULIA. 

1868. 
Févr.  3 

h      m      s 

io.3i.li 

h      m      « 
7.15.21,28 

-  4,67  0 

61.  4.36*6 

1869. 
Mars  17 

12.44.17 

12.17.24,02 

{,29 

113.48.16,5 

-  9,'(')G 

—  26,0     G 


1869. 
Févr.  18 


12.  5.57 


@  ARÉTHUSEC). 


9.52.30, 38 


-37,9^^0 


96.36.15,5 


-ai9,6(')G 


@  É6LË. 


1868. 

Févr.  20 

if.3o.25 

9.31.  8,17 

Avril   4 

8.23.42 

9.  8.   1,33 

76.13.58,8 

78.25.  2,9 


G 


@  CLOTHO. 


1869. 

Mai     17 

12.47*   ^ 

16.20.40,37 

-i3,i7(') 

94.44-  1,6 

-  3o,4C)G 

Juin      I 

11.26. 18 

16.  8.10,53 

-i3,25 

94.  6.  5,4 

~  3i,7     P 

2 

11.21.32 

16.  7.20,98 

-  13,62 

94.  4.3i,5 

-  3o,i      P 

5 

II.    7.20 

16.  4*^5,98 

—  13,29 

94.  0.27,9 

32,2        p 

7 

10.57.5^ 

16.  3.21 ,55 

-13,09 

93.58.3o,2 

-  27,6   p 

1868. 
Août  12 
i3 
18 


I I . 22 . 20 
11.17.42 
10.54.39 


@  HÉCATE. 


20.49.  ^)0> 
20.48.19,55 

20.44-56,01 


108.47.42,5  (•) 
108.53.31,5  (•) 
109.19.14,9  (•) 


P 
P 
P 


1868. 

Nov.    7 

«7 
20 


1869. 
Avril  3o 


1869. 
Nov.  10 


8.38.53 
8.  0.38 

7 •49- 37 


9.15.39 


9.21.   *> 


@  HÊRA. 


23.48.  7,72 

23.49* 'I ,73 
23.49.59,16 

@  HÊCUBE. 

II  .5i.  i,if 

@  FÉLICITÉ. 

o.3i.58,83 


(*)  BeHiner  Jcdirbuch, 

(')  On  n*a  pu  s'assurer  si  l'astre  observé  était  bien  la  planète. 

(*)  On  n*a  pas  corrigé  de  la  parallaxe. 


98.  6  29,6 
97.46.57,4 
97.37.46,8 


91 . 16. 57,0 


79-49-4B,6 


P 
P 
P 


ASCENS.  DROITES  ET  DIST.  POL.  DU  CENTRE  DE  JUPITER.       [43] 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  JUPITER. 

COMPARAISON  AVEC  LES  TABLES. 


Jours. 


Temps 
moyens. 


Ascensions 
droites. 


Correct, 
du  Naullcal. 


Distances 
polaires. 


Correct, 
du  Nautical. 


m 


4      13.50.45,87 


h      m      I 

o.i8.3a,78 


1868  SEPTEMBRE. 
-  0,54 


80.31.34,6 


6,3 


5  11.34.51,21 

7*  11.26.  0,79 

8  11.21.35,78 
8*  11.21.35,89 

9  11.17.10,84 

9*  "-i: 

10  11.12.46,07 

10*  11.12.46,23 

12  II.    3.57,20 

i3  10.59.33,18 

i3*  10.59.33,23 

14  10.55.  9,22 

20  10.28 

20*  10.28.53,03 

22  10.20.10,49 

22*  10.20.10,66 

27*  9.58.32,54 

^9  9'49-56>39 

^9*  9-49-5Gi<^8 


0.34.28,91 
o.33.3o, 14 
0.33.  0,96 
0.33.  1,07 
0.32. 3i ,85 

0.32.  2,91 
0.32.  3,07 
o.3i.  5,70 
o . 3o . 37 , 5o 
0.30.37,55 
o.3o.  9,37 

0.27.28,18 
0.26.37,31 

0.26.37,49 
0.24.38,58 
0.23.54, i3 

0.23.54,4'^ 


i868  OCTOBRE. 

0,35 

0,37 
0,35 
0,24 
0,40 


—  0,45 

—  0,29 

—  0,46 
-  0,39 

—  0,34 

—   0,52 


-  o,3o 

-  0,37 

-  Oi'9 

—    o,  12 

-  o,5i 

-  0,22 


88.   3.5i,o 

-+-  4,6 

88.10.  6,6 

-  5,7 

88. i3.  9,1 

H-  4, a 

88.13. 10,4 

-h  5,5 

88.i6.i3,o 

-4-  5,5 

88.16.12,3 

-H  4,8 

88.19.13,4 

-  4,8 

88.19.12,8 

-    4,2 

88.25.10,7 

-^  4,9 

88.28.  6,4 

-^  4,7 

88.28.  7,0 

-.-  5,3 

88. 3i.    1,6 

M    6,2 

88.47.32,9 

-+-  6,2 

88.47.32,2 

88.52.41,1 

-f-  6,6 

88.52.39,4 

-+-  4»9 

89.  4.3i,2 

-h  5,0 

89.  8.5o,o 

-+-  4,5 

89.  8.5o,2 

+  4,7 

6  9.15.56,36 

16  8. 34. ai, 89 

17  8.30.19,78 
20  8.18.  8,5i 


0.21 .20,9J 

0.19.  8,19 
0.18.58,98 
0.18.35,36 


1868  NOVEMRRE. 

0,48 
0,41 
0,25 
0,25 


89.23.26,2 

--  4.7 

89.34.57,5 

-^  3,9 

89.35.41,4 

-+-  5,0 

89.37.20,0 

-i-  5,1 

26       12.40.18,07 
29       12.26.57,03 


3 .   I . 56 , 59 
3.  0.23,04 


i869  OCTOBRE. 

^  0,07 
:-  0;o3 

1869  NOVEMBRE. 


74. 11.11 ,0 
74.17.37,5 


8,7 
8,1 


20       10.48.46,06         2.48.40,14 


10         9.21.33,32 

lO* 

]5         9.  0.22,^6 
i5* 


2.^0.  4,21 
2.38.32,65 


-^  0,04 

1869  DÉCEMBRE, 
-f-  o,  16 

—  0,08 


73.  6.  8,8        -I-  6,6 


75.40.43,9 
75.46.26,8 
75.46.26,3 


6,6 
6,0 
5,5 


Observations  faites  aux  instruments  de  Gambey. 


re* 


[44]     ASC.  DR.  ET  DIST.  POL.  DES  CENTRES  DE  SATURNE  ET  D'URAMS. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  SATURNE, 

COMPARAISON  AVEC  LES  TAHLES. 


Temps 

Ascensions 

Correct. 

Distances 

Correct. 

Jours 

moyens. 

droites. 

dti  Nautical. 

polaires. 

du  Nautical. 

idC8  JUIN. 

h      m      t 

h      m      • 

• 

0            #            H 

» 

24 

9.40.39,97 

15.53.53,83 

-+- 

0,66 

108.11.  4|S 

-4,8 

26 

9.32.21 ,25 

15.53.26,86 

-h 

0,81 

108.10.  8,1 

—  i.a 

27 

9.28.12,29 

15.53.13,78 

-h 

0,87 

1868  JUILLET. 

108.  9.36,4 

-  4,3 

27 

7.26. 1 5, 32 

15.49.13,46 

-f- 

0,66 
1869  JUIN. 

108.  3.56,4 

-  3,0 

I 

12.  9. 4a, 63 

16. 51.42, 58 

-f- 

1 ,00 

110.46.37,7 

-  3,4 

2 

12.  5.28,00 

16. 5i. 23, 80 

-H 

1,07 

1 10.46. II ,3 

-  a,» 

25 

10.28.  4,4a 

i6.44-a5,o7 

-4- 

o»99 

110.36.24,0 

-+-  1 ,0 

26 

10.23. 5i ,96 

16.44.  8,47 

-H 

i,o3 

1 10. 36.  0,3 

-  0.5 

28 

10.15.27,45 

16.43.35,73 

-4- 

0,96 

110.35.16,3 

-  1,6 

^9 

10.11.16,40 

16.43.19,88 

-+- 

i,i4 

i869  JUILLET. 

110.34.55,6 

-  1,5 

3 

9.54.30,36 

16.42.17,94 

-h 

0,98 

110.33.37,9 

—  «,a 

12 

9.17.  4,o3 

16.40.14,49 

-h 

>»i7 

iio.3i .17,2 

-»-  1 ,0 

ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  D'URANUS. 

COMPARAISON  AVEC  LES  TABLES. 


1868  FÉVRIER. 

7 
12 

'7 
18 

22 

28 

9.31.54,79 
9.11.37,71 
8.51.24,96 
8.47.23,08 
8.31.16, 99 

8.  7-«4,57 

6.41.  2,78 
6.40.25,12 
6.39.51,82 
6.39.45,83 
6.39.23,31 
6.38.56,26 

—  15,69 

-i5,49 
-i5,43 
— i5,32 

— i5,48 
-i5,28 

1868  MARS. 

66. 3o.  9,6 
66.29.34,8 
66.29.  4,8 
66.29.  0,0 
66.28.39,9 
66.28.16,7 

-  5,4 

-  4,7 

-  4,3 

-  3.7 

-  4,4 

-  5,1 

• 

m0 

7.43.19,95 

6.38.37,03 

— i5,i8 

1869  JANVIER. 

66.28.  3,9 

~  3,4 

26 

10. 38.  7,90 

7.  3.  7,06 

~i5,i5 

1869  FÉVRIER. 

66.54.  8,5 

—  12,0 

2* 
5 

10.  9.28,74 
9.57.14,15 

7.   1.59,08 
7.   i.32,i3 

-15, 14 
-î4,85 

66.52.27,7 
66.51.47,7 

-11,8 

—  ia,a 

*  Observations  faites  aux  instruments  de  Gambey. 


ASC.  DR.  ET  DIST.  POL.  DES  CENTRES  D'URANUS  ET  DE  NEPTUNE.  [45J 


ASCENSlOiNS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DTRANUS.  (Suite.) 


Jours. 


Temps 
moyens. 


Ascensions 
droites. 


Correction 
(lu  Nauticiil. 


1869  FÉVRIER.  (Suite.) 


h   ■   • 

Il   m   1 

t 

5* 

9.57.13,73 

7.  i.3i,7i 

— IJ,27 

I-2* 

9.a8.44,46 

7.  0.33,65 

—  14,98 

i3 

9.-14.40,49 

7.  o,iL5,5y 

-i5,38 

i3* 

9.x{.4o,75 

7.  o.a5,83 

— l5,l2 

i6 

9.12.31 ,3o 

7.  0.  4|05 

-14.9^» 

*20 

8.56.20,9a 

6.59.37,22 

— l5,02 

20* 

8.56.20,80 

6.59.37,16 

— i5,o8 

Distances 
polaire&. 


Correction 
du  Nautîcal. 


66. 5i.  î»j,2 

-10,7 

60. 50.24, 5 

—  12,6 

66.5o.i5,i 

—  11,4 

66. jo. 14,3 

—  12,2 

66.49.45,0 

-11,2 

66.49.  97 > 

-—11,0 

66.49.  8.7 

-11,4 

ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  NEPTUNE. 

COMPARAISON  AVEC  LES  TABLES. 


i868  JANVIER. 


2        6.   I.  7,5 I        0.47.41,85        —  2,06 


5  12.   1.48,17 

8  11.49.41,90 

9  11.45.39,96 
10  11.41.37,88 
10*  11.41.37,75 
12  11.33.33,66 
i3  11.29.31,52 
I  I  II . 25 . 29 , 5 1 
22  10.53. i3, 81 
!i2*  10.53.  i3, 80 
aj  10.33.  5,i5 
29  10.25.  2,02 
'Mj*  10.25.   1,89 


16  9.12.43,78 

17  9.  8.43,53 


I .  1 . 3o , 3o 
I.  1.11,69 
1.  I.  5,65 
1.  0.59,46 
1.  0.59,33 
I.  0.47,02 
I.  0.40,77 
I.  0.34,64 
0.59.46,07 
0.59.46,06 
0.59.16,86 
0.59.  5,52 
0.59.  5,39 


0.57.33,39 
0.57.29,04 


1868  OCTOBRE. 


—  a 


1/' 


—  2,86 

—  a, 71 

—  2,71 

—  2,84 

—  2,79 

—  a, 87 

—  2,83 

—  2,81 

—  2,82 

—  2,65 

—  2,53 

—  2,66 

1868  NOVEMBRE. 

—  a.t7 

—  2,41 

1869  OCTOBRE. 


29      10.34.35,16        I.  7.42,70        —  3,16 


ao        9.  6.12,24        I.  5.49,(8 


1869  NOVEMBRE. 
-  a, 84 


86.36.40,6 

-»-ia,9 

85. i5. 16,1 

-hi4,3 

85.17.11,7 

-^-i6,6 

85.17.54,0 

4-17,2 

85.i8.3o,4 

-+-i5,o 

85. 18.32,2 

-Hi6,8 

85.20.26,7 

-hi5,9 

85.21.  5,1 

-^-i6,i 

85.26.  4,0 

-i-i5,7 

85.26.  $,6 

-+-16,3 

85.29.  3,3 

-»-i6,i 

85.3o.ii ,7 

-hl  5,2 

85.3o,ii ,6 

-i-i5,i 

85.39.16,9 

-+-i5,i 

85.39. «a>' 

-f-i5,o 

84.38.36,1 

-hi6;3 

84. 49-39. 3 

-+-17,6 

*  Observations  faites  aux  inslruments  de  Gambey. 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES 


FAITES  EN  1868. 


Observations.  —  ToM  XXIV.  C.  I 


C.2 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  JANVIER  1868. 


Direction                                        | 

Direction 

Barom . 

Therm. 

et  force 

\ 

Barom. 

Therm. 

et  force 

Heures. 

àoo. 

extér. 

da  vent 

État  du  ciel. 

Heures 

ào«. 

extér. 

du  vent.          État  do  ciel. 

Janvier  1. 

Min. 

-8^9. 

Max.   —5°,  4. 

4 

Janvier  9. 

Min. 

-a",  9. 

Max.  — o',2. 

9  M. 

mm 

758, ao 

0 
-8,7 

ENE.  ] 

1      Beau. 

9 

M. 

mm 
762,04 

0 
-1,6 

NN-E. 

I      Couvert,  brume. 

12 

757,58 

—7,0 

NE.     1 

[      Beau,  qq.  nuages. 

12 

761,72 

—1,2 

NNE. 

I      Couvert,  brume 

3  S. 

757,00 

—5,8 

NE.     ] 

[      Beau. 

3 

S. 

761,75 

-1,3 

NE. 

I      Couvert,  brume. 

6 

757*^9 

-^7,» 

NE.     2      Beau. 

6 

76a, 44 

— 1,« 

NE. 

I      Couvert. 

9 

B 

» 

» 

9 

762,35 

— >," 

NE. 

1      Couvert. 

12 

758,21 

-8,5 

NE      2      Beau. 

12 

762,35 

-1,5 

NNE. 

1      Couvert. 

Janvier  2. 

Min. 

-9°,  7. 

Max.  —5°,  4. 

Janvier  10. 

Min. 

-2°,  3. 

Max.  o°,3. 

9  M. 

758,92 

— 9>6 

NNE.  1 

1      Beau,  vapeurs. 

9 

M. 

762,58 

-1,8 

NE. 

I      Couvert. 

12 

7^7,48 

—7,2 

NNE.  1 

1      Beau,  vapeurs. 

12 

762,36 

—0,6 

NE. 

1      Couvert. 

3  s. 

757,00 

-5,3 

NNE.  1 

[      Beau,  vapeurs. 

3 

S. 

761,77 

0,3 

NE. 

I      Couvert. 

6 

757,63 

—7,1 

NE.     1 

[      Beau. 

6 

761,59 

0,0 

NE. 

1      Couvert. 

9 

758, o5 

-8,9 

NE.     ] 

Beau. 

9 

761,92 

—0,9 

NE. 

I      Couvert. 

12 

758,07 

-9,5 

NE.     1 

Beau. 

12 

761,36 

-1,7 

NE. 

I      Couvert. 

Janvier  3. 

Min. 

-9°,  5. 

Max.  -5",  3. 

Janvier  11. 

Min. 

-4°,  3. 

Max.  o°,o. 

9  M. 

757,76 

-9,3 

NNE.  1 

1      Couvert. 

9 

M. 

758,88 

-3,4 

SSE. 

1      Presque  couveri. 

12 

757,06 

-8,1 

NNE.  1 

1      Couvert,  neigeux. 

12 

i 

,     757,58 

-0,9 

S. 

I       Presque  couvert. 

3  S. 

756,40 

-7,3 

NNE.  1 

I      Couvert,  neigeux. 

3 

S. 

756 , 1 3 

—0,5 

SSE. 

I      Couvert. 

6 

756,49 

-«,8 

NE.     1 

.    Couvert,  neigeux. 

6 

755,39 

-0,9 

SE. 

I      Couvert. 

9 

755,91 

-5,8 

NO.     1 

Couvert. 

9 

755,4a 

-0,9 

SE. 

I      Couvert. 

12 

755.08 

-5,3 

NO.     1 

1      Couvert. 

12 

755,41 

-1,1 

SE. 

I      Couvert. 

Janvier  4. 

Min. 

-7°,  3. 

Max.  —5^3. 

Janvier  12. 

Min. 

-|^I. 

Max.    ». 

9  M. 

755,10 

-6,4 

E.       1 

I      Couvert. 

Janvier  13. 

Min. 

i",o. 

Max.  8^,2. 

12 

755,68 

-6,2 

ESE.    1 

1      Couvert,  neige. 

/ 

t 

3  S. 

755,54 

-6,5 

ESE.    1 

Très-nuageux . 

9 

M. 

751,82 

3,3 

S. 

a      Couvert,  pluie. 

6 

756, 16 

—8,0 

NE.     1 

Beau. 

12 

75i,a5 

5,5 

SO. 

I      Couvert. 

9 

756,61 

-9>3 

NE.      1 

1      Beau,  vapeurs. 

3 

S. 

751,78 

7,8 

so. 

1      Couv.,  nébuleux. 

12 

756,66 

-9,3 

NE.     1 

Couvert. 

6 

753,59 

S% 

SO. 

1      Couvert. 

9 

755,46 

so. 

I      Couvert. 

Janvier  5. 

Min. 

-9^3. 

Max.  — a^6. 

12 

755,72 

4,9 

so. 

I      Couvert. 

Janvier  6. 

Min. 

-6°,  6. 

Max.  —4°,  a. 

Janvier  14. 

Min. 

a%9- 

Max.  8",o. 

9  M. 

753,43 

-4,8 

S.        1 

Couvert,  neige. 

9 

M. 

758,73 

5,9 

so. 

1       Presque  cooverl. 

12 

753 , 46 

-4, a 

SSE.    1 

[      Couvert. 

12 

758,00 

7,4 

sso. 

I      Couvert. 

3  S. 

753,76 

-4,5 

S5E.    1 

[      Couvert. 

3 

S. 

757,47 

7,5 

sso. 

1       Couvert. 

6 

754,69 

—4,9 
-5,3 

SE.      ] 

i      Couvert. 

6 

757,48 

7,1 

so. 

1      Couvert. 

9 

755,35 

SE.     0      Couvert. 

9 

756,61 

6,9 

so. 

I      Couvert,  pluie. 

12 

755,81 

-8,5 

ESE.   0      Beau,  vapeurs. 

12 

757,14 

7,9 

so. 

1      Couvert,  pluie. 

Janvier  7. 

Min. 

—  ii°,o. 

Max.  —4",  5. 

Janvier  15. 

Min. 

5»,  8. 

Max.  i2%i. 

9  M. 

756,74    ■ 

-10,4 

SE.      ] 

[      Nébuleux 

9 

M. 

757,94 

9,0 

SO. 

I      Presque  couvert 

12 

756 , 32 

-6,0 

ESE.    1 

[      Nuageux. 

12 

759,74 

11,5 

oso. 

I      Nuageux. 

3  S. 

756,16 

-4,8 

RSE.    ] 

I      Couvert. 

3 

S. 

761,12 

10,8 

oso. 

I       Presque  couvert 

6 

755,94 

-4,7 

ESE.    1 

r      Couvert. 

6 

762,25 

8,7 

oso. 

I      Couvert. 

9 

756,14 

-4,5 

ESE.    ] 

[      Couvert. 

9 

763,94 

7,5 

oso. 

I      Couvert. 

12 

755,96 

-4,5 

E.       1 

[      Couvert. 

12 

765,54 

7,ï 

oso. 

I      Couvert. 

Janvier  8. 

Min. 

-5°,  4. 

Max.  — 1°,4. 

Janvier  16. 

Min. 

o°,9- 

Max.  7"»7- 

9  M. 

756,63 

-2,8 

ONO.  ] 

1      Couvert. 

9 

M. 

768,48 

1,3 

s. 

1       Couvert,  brume. 

12 

757,08 

-a, 4 

NNO.  1 

1      Couvert. 

12 

768,64 

2,8 

s. 

I      Couvert,  brume. 

3  S. 

7^7» 74 

-1,6 

NNO.  1 

i      Couvert. 

3 

S. 

767 , 44 

5,1 

s. 

I      Couvert,  plut 

6 

758,73 

-«,7 

NO.     ] 

1      Couvert. 

6 

766,41 

5,7 

s. 

I      Couvert 

9 

759» 74 

-1,4 

NO.     1 

[      Couvert. 

9 

766,08 

5,9 

s. 

1      Couvert. 

12 

760,41 

-1,5 

NO.     1 

I      Couvert. 

12 

767,51 

7.7 

s. 

I      Couvert. 

OBSERVATIONS  MÉTÉ0RO£X)GIQUES.  —  JANVIER  i868. 


C.3 


Direction 

Direction 

Barom. 

Tbarm. 

et  foroe 

Barom.        Therm. 

et  fore« 

\ 

Heures 

âo«. 

axtér. 

do  vent. 

État  du  ciel. 

• 

Heures. 

ào«. 

ex ter. 

du  vent 

Eut  du  ciel. 

Janvier  17.    Mm. 

o%9- 

Max.  9°,  3. 

Janvier  25 

Min. 

~a«,5. 

Max.  5*,  7. 

9  M. 

■m 

76a, 85 

0 
6,6 

S.        I 

Couvert,  pluv. 

9  M. 

mm 
753,0a 

0 
0,3 

S.        1 

Couvert. 

lï 

76a, a7 

7,5 

SSF.    I 

Couvert. 

la 

7^1, 8a 

«,7 

S.        1 

Couvert. 

3  S. 

760,41 

8,6 

SSB.    1 

Couvert. 

3  S. 

75i,oa 

5,5 

SSO.    1 

[      Très-nuageux. 

6 

759,33 

8,9 

SSO.    I 

réouvert. 

6 

75a, 36 

4,7 

SSO.    1 

Couvert. 

9 

758,34 

9>3 

SSO.    a 

Beau. 

9 

75a, 5i 

3,7 

SSO.    1 

Couvert. 

12 

759,17 

9,3 

SO.     a 

Nuageux. 

la 

753,16 

3,3 

SSO.    1 

[      Couvert. 

Janyier  18.    Min. 

5^,4. 

Max.  10",  1. 

Janvier  26 

.    Min. 

-o»,  4. 

Max.  5^,5 

9  M. 

757,60 

7,5 

SSO.    I 

Couvert. 

Janvier  27 

Min. 

0",I. 

Max.  5«,3. 

12 

754,05 

8,8 

SSE.    3 

Couvert. 

, 

3  S. 

749  >  57 

^^Z 

SO.     4 

Couvert. 

9  M. 

767,36 

0,8 

ONO.  1 

1      Beau. 

6 

747/ 00 

9i3 

SO.     4 

Couvert,  pluie. 

la 

767,1a 

4.6 

ONO.  1 

1      Beau,  vapeurs. 

9 

74î» .  46 

8,7 

SO.     4 

Couvert,  pluie. 

3  S. 

766,43 

4,8 

ONO.  1 

[      Couvert. 

u 

740, 5o 

8,7 

SO.     4 

Couvert,  pluie. 

6 
9 

765,1a 
764,64 

«,9 
''9 

ONO.  0      Couvert. 
ONO.  0      Couvert,  pluie. 

Janvier 

19.    Min. 

5",o. 

Max.  10",  I. 

la 

763,91 

0,7 

ONO.  0      Couvert,  pluie. 

Janvier  20.    Min. 

3%a. 

Max.  6°,  1. 

Janvier  28 

.    Min. 

o^7. 

Max.  9'',  1. 

9  M. 

7^9» «3 

3,9 

E.        1 

Couvert,  pluie. 

9  M. 

761,71 

a,o 

S.        1 

Couvert,  pluie. 

12 

729,80 

4,1 

E.        1 

Couvert,  pluv. 

la 

760,84 

3,9 

S.        1 

1      Couvert. 

3  S. 

733,07 

4,4 

N.        1 

Couvert. 

3  S. 

759,5a 

6,7 

s.      1 

1      Couvert. 

6 

736,^7 

4,7 

N.        1 

Couvert. 

6 

758, o5 

8,1 

S.        ] 

i      Couvert,  pluie. 

9 

741,06 

4,5 

N.        1 

Couvert. 

9 

757,5a 

8,3 

s.      I 

I      Couvert,  pluie. 

12 

745,39 

4,0 

N.        I 

Couvert. 

la 

756,66 

9,ï 

s.      ] 

[      Couvert,  pluie. 

JattTÎer  21.    Min. 

-o^4. 

Max.  5", a. 

Janvier  29 

.    Min. 

a',o. 

Max.  6*,9. 

9  M. 

75-^.89 

0,1 

ONO.  I 

Beau. 

9  M. 

763,a4 

4,5 

NO.     1 

1      Beau. 

12 

•  75^,70 

4,a 

S.        I 

Beau,  qq.  nuages. 

la 

764,91 

6,1 

ONO.  1 

r      Beau,  qq.  nuages 

3  s. 

75a,  54 

3,9 

S.        1 

Couvert. 

3  S. 

766,a4 

6,3 

ONO. 

1      Beau,  qq.  nuages 

6 

751, 56 

3,7 

S.        1 

Couvert. 

6 

768,71 

3,7 

ONO.  1 

1      Trè8-t)eau. 

9 

749,76 

3,3 

s.      1 

Couvert. 

9 

768,76 

3,3 

ONO.  1 

[      Très-beau. 

12 

745,96 

3,5 

s.       I 

Couvert,  pluie. 

la 

768,9a 

a, a 

ONO.  1 

1      Très- beau. 

Janvier 

22.    Min. 

--o°,a. 

Max.  9^9. 

Janvier  30 

.    Min. 

l'.i. 

Max.  6^9. 

9  M. 

741,23 

8,6 

SO.     4 

Très-nuageux. 

9  M. 

768,64 

3,6 

OSO.    1 

1      Couvert. 

12 

740,97 

9,8 

SO.     4 

Très-nuageux . 

la 

768,33 

5,7 

OSO. 

1      Couvert. 

3  S. 

740, a6 

9,5 

oso.  4 

Très-nuageux . 

3  S. 

767,38 

6,3 

NO.     1 

Nuageux . 

6 

743,18 

8,1 

SO.     4 

Très-nuageux. 

6 

766,73 

4,1 

NO.     1 

Quelques  nuages. 

9 

739.76 

7,7 

SO.     4 

Très-nuageux . 

9 

764,31 

4,5 

NO.     1 

1      Couvert. 

12 

740,94 

6,5 

SO.     4 

Très-nuageux . 

la 

765,47 

4,6 

NO.     1 

r      Couvert. 

Janvier  23.    Min. 

3^5. 

Max.  4^o. 

Janvier  31 

.    Min. 

o^8. 

Max.  6»,  4. 

9  M. 

746,5a 

3,6 

ONO.  1 

Couvert. 

9  M. 

764,41 

3,0 

SSO. 

t      Nuageux . 

12 

748, a9 

3,6 

ONO.  1 

Très-nuageux. 

la 

76^,59 

5,a 

SSO.    1 

r      Très-nuageux. 

3  s. 

75o,6o 

3,3 

NE.     1 

Couvert. 

3  S. 

761,58 
760,35 

6,4 

SSO.    ] 

1      Nuageux. 

6 

753,68 

a, 7 

NE.     1 

Couvert. 

6 

a,8 

SO.      1 

t      Beau. 

9 

?56,84 

1,5 

NE.      I 

Couvert. 

9 

7^9,77 

3,3 

SO.     3      Couvert. 

12 

758, a7 

0,5 

NE.     I 

Couvert. 

la 

757,7a 

4,5 

SO.     a      Couvert. 

Janvier 

24     Min. 

—  1**  a 

Max.  a®  3 

9  M. 

• 

764,73 

—  i,a 

N.        I 

Couvert,  neigeux. 

12 

765,10 

0,7 

N.        1 

Presque  couvert. 

Quantité  de  pluie  recueiliie  pendam 

f  le  mois  de  Janvier, 

3  S. 

764,5a 

o,a 

N.        I 

Beau,  qq.  nuages. 

6 

763,96 

-1,5 

N.        1 

Très-beau. 

Valeur  en 

millimèti 

res. 

9 

76-2.45 

—0,7 

N.        1 

Très-beau. 

12 

760,84 

~a,i 

N.        I 

Très-nuageux. 

Cour...     48,1 

8 

Terra 

isse...     44,67. 

Ci. 


C.4 


OBSERVA'nONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  FÉVRIER  i868. 


Heures. 


9 

12 

3 
6 

9 
la 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 

6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 

6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


Barom. 
àoo. 


Therm. 
eitér. 


Direction 
et  force 
do  Tent 


État  du  ciel. 


Février  I.    Min.  i°,o.    Max.  ii^i. 


752,04 

9iO 

sso. 

752,38 

10,4 

sso. 

750,76 

10,7 

sso. 

752,22 

10,3 

0. 

753,73 

97» 

0. 

754.75 

8,3 

0. 

4  Couvert. 

4  Couvert. 

4  Couv.,  pluvieux. 

2  Couvert,  pluie. 

2  Couvert. 

2  Couvert. 


Février  2. 

Février  3. 

755,74 

757,14 

759,73 
763,39 

765,08 

766 , 5o 

Février  4. 

770,58 
771,30 
770,90 

771,79 
77^,69 

772,01 


771,89 

770,99 
769,05 

768,76 

768,64 

767,93 

Février  6. 

767,70 

767,44 
766,45 

766,20 

765,37 

765, i8 


Min.  5*^,7.    Max.  io^5. 
Min.  6% 5     Max.  10*^,9. 


10,2 

SO.     2     Couv.,  pluvieux. 

'0,9 

SO. 

i      Couvert. 

8,7 

OSO.  ] 

[      Très-nuageux. 

5,5 

0.       1 

1      Nuageux 

4,7 

0.       1 

1      Couvert. 

4,1 

0.        1 

r      Très-beau. 

Min. 

o«,7.    Mj 

w-  7%9- 

2.6 

0.       ] 

[      Nuageux . 

6,2 

0.       1 

1      Beau. 

7,3 

0.       1 

[      Peu  nuageux. 

3,7 

0.        1 

[      Assez  beau. 

3,7 

0.       1 

[      Assez  beau. 

a, 7 

0.        1 

[      Brumeux. 

Min. 

i°,o.    Ml 

IX.  8^6. 

3,6 

SO.     1 

[      Beau,  qq.  nuages. 

8,3 

SSO.    ] 

[      Nuageux. 

8,0 

SSO.    ] 

r      Nuageux. 

4,f 

SO.      1 

1      Assez  beau. 

2,5 

SO.      1 

[      Assez  beau. 

3,5 

SO.     ] 

[      Couvert. 

Min. 

2^a.    Ml 

IX.  7%  a. 

4,6 

SSO.    1 

[      Couvert. 

6,6 

SSO.    1 

I      Couvert. 

6,6 

sso.  1 

[      Couv.,  pluie  fine. 

6,4 

SO.      1 

[      Couvert. 

6,1 

SO.     1 

i      Couvert. 

5,7 

SO.      1 

Couvert 

Février  7.    Min.  4"*, 2.    Max.  7"*,  3. 


761,51 
759,36 
756,9a 
754,63 
755,53 
755,58 


4,6 
6,2 

7, a 
3,5 

3,1 

«>9 


SSO, 
SSE. 

SSE. 
S. 
S. 
S. 


Février  8.    Min.  o'',4.    Max. 


Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


7%o. 


752,16 
751,64 
751,66 
753,83 
755,60 
761,93 


4,8 
6,3 
5,5 
6,0 
6,1 
4,5 


S. 
S. 
0. 
0. 
0. 
SSO. 


Couvert. 
Couvert. 
Couv.,  pluvieux. 
Couvert. 
Couvert,  pluie. 
Couvert. 


Heures. 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
12 


Barom. 
ào«. 


Tlierm. 
extér. 


Direction 

et  force 

du  vent. 


État  du  ciel. 


Février  9.      Min. 
Février  10.    Min. 


©•,7.    Max.  4*,9. 
— 1",7.    Max.  8%6. 


9  M. 

774,38 

a,3 

SO. 

Beau,  vapeurs. 

la 

773,78 

6,4 

0. 

Beau. 

3  S. 

773,00 

8,5 

0. 

Peu  nuageux. 

6 

772,80 

7,9 

0. 

Couvert. 

9 

773,07 

5,0 

0. 

Couvert. 

12 

773,03 

4,3 

0. 

Presque  couvert. 

Février  II 

.    Min. 

— o%3. 

] 

Max.  9'*,2. 

9  M. 

771,18 

5,7 

OSO. 

• 

Couvert. 

12 

770,68 

7,4 

0. 

Couvert. 

3  S. 

769,65 

9»o 

0. 

Couvert. 

6 

769,66 

7,4 

0. 

Couv.,  pet.  pluie. 

9 

769,85 

7,4 

0. 

Couvert. 

12 

770,10 

6,8 

ONO. 

Couvert. 

Février  12 

.    Min. 

a»,3. 

Max.  8*',2. 

9  M. 

770,38 

3,a 

ONO. 

Beau. 

12 

769,53 

6,a 

ONO. 

Beau. 

3  S. 

768,38 

8,1 

ONO. 

Beau,  qq.  nuages 
Très-nébuleux. 

6 

768,15 

6,a 

ONO. 

9 

767,55 

4,3 

ONO. 

Brouillard. 

12 

767,15 

3,1 

ONO. 

Presque  couvert. 

Février  13 

.    Min. 

o%6. 

Max.  5^8. 

9  M. 

766,28 

1,6 

ONO. 

Couvert. 

12 

766,21 

3,7 

ONO. 

Couvert. 

3  S. 

764,95 

5,5 

ONO. 

Presque  couvert 

6 

764,43 

6,a 

ONO. 

Couvert. 

9 

764,93 

5,3 

ONO. 

Couvert. 

12 

764,35 

5,1 

ONO. 

Couvert. 

Février  14 

.    Min. 

I%0. 

Max.  8^,4. 

9  M. 

763,91 

5,a 

ONO. 

Couvert. 

12 

764,09 

6,9 

ONO. 

Couvert. 

3  S. 

762,92 

8,0 

ONO. 

Couvert. 

6 

76a, 57 

6,8 

SO. 

Couvert. 

9 

762,48 

6,0 

SO. 

Couvert. 

12 

76a, 43 

4,9 

0. 

Nuageux. 

Février  15.    Min.  — o**,6.    Max.  7'*,6. 


762,28 

761,97 
761,48 

762,29 

763,67 

767,06 


1,4 
5,8 

7,1 
6,4 
7, a 
5,a 


Février  16.    Min. 
Février  17.    Min. 


766,97 
765,8a 

764,47 

764,79 

764,7^ 
764,85 


2,2 
6,6 

r. 

3.9 

«,7 


SO.  I  Beau. 

SO.  I  Couvert. 

SO.  I  Beau. 

OSO.  I  Presque  couvert. 

0.  I  Couvert. 

0.  a  Très-nuageux. 

o**,6.    Max.  7^a. 

— o",5.    Max.  9%  4. 

N.  I  Beau,  vapeurs. 

ENE.  1  Beau. 

ENE.  I  Beau. 

ENE.  I  Beau. 

ENE.  I  Beau. 

ENE.  I  Beau. 


J 
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C.5 


Direction 

DirectioD 

Barom. 

rboriii* 

et  foret 

Barom. 

Therm. 

et  force 

fleores. 

ko«». 

eztér. 

du  Tent.          État  du  ciel. 

Heore». 

ào». 

extér. 

da  vent.          État  du  ciel. 

Férrior  18 

.     Min. 

-i%8.    Max.  8*,6. 

Fénier  25.    Min. 

7",». 

Max.  ta*, 4. 

9  M. 

764.3a 

0 
o,a 

S.       I      Beau. 

9  M. 

mm 
767,17 

0 
9,7 

OSO. 

1      Couvert. 

13 

763,59 

7,0 

S.        1      Beau. 

la 

767,71 

ia,i 

OSO. 

I      Couvert. 

3  S. 

76a, aS 

8,a 

S.       I      Beau. 

3  S. 

767,58 

ia,4 

0. 

1      Couvert. 

6 

76o»77 

3,7 

S.        I      Quelques  nuages. 

6 

768,17 

9>9 

0. 

I      Beau,  qq.  nuages 

9 

760,09 

3,3 

S.        I      Beau,  vaporeux. 

9 

767,90 

9>i 

0. 

1      Très-nuageux . 

12 

758,7» 

3,1 

S.        I      Beau,  vaporeux. 

la 

768,36 

8,7 

0. 

I      Beau. 

Féinier  19 

.    Min. 

o^o.    Max.  8%i. 

Fénier  26.    Min. 

7%  4. 

Max.  I3^I. 

9  M, 

754,43 

3,0 

SS().    1      Couvert, 

9  M. 

768,15 

8,8 

OSO. 

1      Couvert. 

12 

753,70 

6,a 

SSO.    1      Couvert. 

la 

767,10 

11 ,5 

0. 

1      Couvert. 

3  S. 

753,01 

«,» 

SSO.    I      Couvert. 

3  S. 

765,58 

i3,o 

0. 

1      Presque  couvert. 

6 

753,89 

7,1 

SO.     I      Couvert. 

6 

765, o5 

10,0 

SO. 

1      Très-nuageux. 

9 

754, a9 

5,7 

SO.      I      Couv.,  g.depluie. 

9 

765, o5 

8,7 

ONO. 

1      Couvert. 

12 

756,58 

5,3 

SO.     I      Couvert,  pluie. 

la 

763,99 

7,8 

0. 

1      Couvert. 

Fénier  20 

.    Min. 

a'*,9.    Max.  7'*,o. 

Fénier  27.    Min. 

7%i. 

Max.  11%  1. 

9  M. 

761, aa 

4,9 

ONO.  1      Couvert. 

9  M. 

76a, a9 

7.6 

0. 

I      Couvert. 

12 

76a, 10 

5,0 

0 .       I      Couvert. 

la 

761,39 

10,7 

S. 

I      Couvert. 

3  s. 

76a, 09 

6,4 

0.       I      Couvert. 

3  S. 

759,73 

10,6 

s. 

1      Couvert. 

6 

76a, 4a 

5,0 

ONO.  I      Trèfr-nuageux. 

6 

758,93 

9,8 

s. 

0      Couvert. 

9 

76a,  6a 

ï»7 

ONO.  1      Beau. 

9 

758, 3i 

9,3 

s. 

0     Couvert. 

là 

76a, la 

1,3 

ONO.  1      Beau. 

la 

758,3a 

7,1 

s. 

0      Beau. 

Fénier  21. 

.    Min. 

i%o.    Max.  9%  6. 

Fénier  28.    Min. 

^•.4. 

Max.  14°,  4. 

9  M. 

759**5 

3,8 

SSO.   I      Couv.,  pluvieux. 

9  M. 

758,65 

3,6 

s. 

I      Brouillard. 

12 

759.07 

7,0 

SO.     j      Couvert,  pluie. 

la 

757,50 

10,6 

s. 

1      Beau,  vapeurs. 

3  S. 

758, a8 

9, a 

SO.     I      Couvert,  pluie. 

3  S. 

756,24 

14,0 

s. 

1      Beau,  vapeurs. 

6 

758,37 

7,9 

NO.     1      Couvert. 

6 

756,69 

II  ,0 

SSO. 

I      Beau,  voilé. 

9 

758,84 

7»> 

NO.     I      Couvert. 

9 

756,98 

9,5 

s. 

1      Beau. 

12 

758,6a 

6,7 

NO.     I      Couvert. 

la 

757,00 

8,9 

s. 

I      Beau. 

Février  22 

.    Min. 

6%o.    Max.  10%  3. 

Fénier  29.    Min. 

3^4. 

Max.  i5^2. 

9  M. 

756,71 

7,4 

SO.     1      Couvert. 

9  M. 

755,97 

10,0 

s. 

1      Très-nuageux. 

12 

755,64 

9»6 

OSO.   1      Couvert. 

la 

754,11 

14,3 

s. 

1      Beau,  vapeurs. 

3  s. 

753,90 

10,1 

OSO.   I      Couvert. 

3  S. 

701,08 

14,1 

SSE. 

a      Très^  nuageux. 

6 

754,59 

7,7 

OSO.    I      Couvert. 

6 

747, aa 

12, a 

SSO. 

3      Couvert. 

9 

755, a5 

5,3 

NO.     I      Beau. 

9 

746,38 

8,3 

• 

SSE. 

4      Couvert,  pluie. 

12 

755,84 
Fénier  23. 

4,5 
.    Min. 

NO.     I      Beau. 
a%3.    Max.  6*,  5. 

la 

745,88 

SSE. 

4      Couvert,  pluie. 

• 

Fénier  24 

.    Min. 

o"*,  I.    Max.     ». 

Quantité  de  pluie  recueillie 

pendant  le  mois  de  Février, 

9  M. 

767,64 
767,45 

3,8 
6,9 

SSO.    1      Couvert. 
SSO.    I      Couvert. 

Valeur  en 

millimétrés. 

3  S. 

766.39 

8,8 

SSO.    I      Couvert. 

^^ 

6 

766,33 

7,9 

SO.     a     Couvert. 

Cour... 

6,84. 

Terra.S8e...     7,4^- 

9 

766,70 

7,9 

SO.     a     Couvert. 

12 

766,98 

9»a 

SO.      I      Couvert,  pluie. 

C.6 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  MARS  1868. 


Heures. 


9  M. 
la 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

3  S. 
6 

9 

1*2 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 


3 
6 

9 

12 


S. 


9  M. 

12 


3 
6 

9 

12 


S. 


Barom. 


Therm. 
axiér. 


Direction 

et  force 

du  vent. 


État  du  ciel. 


Mars  1.    Min.  4'',  6.    Max.  8^,2. 
Mars  2.    Min.  3^4.    Max.  u^o. 


mm 
761 ,20 

760,47 
760,78 

761,81 

762,01 

762,88 


o 

8,6 
10,6 

>o,9 

9)9 
9>5 

9»« 


0. 

0. 

0. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Mars  3.    Min.  6^8.    Max.  ii*',  3. 


764 1 77 
765 , 07 

764,74 

764,94 
764,72 

765,48 


9," 
11,2 

10,5 

10,3 

10,1 

9.9 


ONO.  I 
ONO.  I 
OSO.  I 
0.  2 
0.  I 
0.        I 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couv.,  pluvieux. 
Couv.,  pluvieux. 


Mars  4.    Min.  7^0.    Max.  II^5. 


765,88 
765,87 
765 , 25 
764 , 55 
763,52 
763,26 


8,2 
10,1 
11,0 

10,9 

9»^ 
9»î» 


OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 


I 
1 
I 

2 
I 
1 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Mars  5.  Min.  7^,9.  Max.  II^I. 


758, 5i 
756,11 
753,69 
752,95 
752,53 
750,62 


8,6 
9,0 
10,0 
10, 1 
9,5 
8,6 


SO.  a 
SSO.  3 
SO.  3 
0. 
0. 
0. 


2 
2 
a 


Couvert. 
Couv.,  pluvieux. 
Couv.,  pluvieux. 
Couvert. 
Beau. 
Couvert. 


Mars  6.    AQn.  6^9.    Max.  9%  4. 


752,00 
752,58 
752,75 
753 , 23 

753,74 
753,60 


7, a 
8,3 
8,8 
7,3 
6,0 
4,5 


0.  I 
ONO.  f 
ONO.  2 
NO.  3 
NO.  I 
NO.     I 


Presque  couvert. 

Presque  couvert. 

Pr.  couvert,  gib. 

Nuageux. 

Beau. 

Beau,  qq.  nuages. 


Mars  7.    Min.  4^o.    Max.  io%3. 


753,70  7,0  0. 

753,60  8,0  OSO. 

752,10  9,8  OSO. 

75o,3o  8,1  SSO. 

748,94  9>6  SSO. 

747, aa  9,7  SSO. 


I  Très-nuageux. 

I  Couvert,  pluie. 

I  Couvert. 

I  Couvert,  pluie. 

3  Couvert. 

3  Couvert. 


Mars  8.    Min.  6^4.     Max.  8^,7. 
Mars  9.    Min.  i'',6.    Max.  lo^o. 


75i,5o  5,6  OSO. 

750,37  8,0  OSO. 

748,22  8,6  OSO. 

746,52  6,5  S. 

745,35  5,5  S. 

744,21  4,9  S. 


Nuageux. 

Très-nuageux. 

Très-nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


Rarom. 
Heures.       à  o^. 


9  M. 
12 


3 
6 

9 

12 


S. 


9  M. 

ta 


3 
6 

9 
12 


S. 


9  M. 

12 


3 
6 

9 
12 


S. 


9  M. 

la 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 
12 


3 
6 

9 

ta 


S. 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 

12 


Direction 
Therm.        et  force 
eiiér.        du  vent. 


Eut  du  ciel. 


Mars  10.    Min.  3^5«    Max.  Io^o. 


mm 

74a, 99 
744,16 

744,97 
746,54 
748,45 
750, o5 


o 

4,5 
7.6 

10,0 

5,8 
4,5 
3,a 


SSB. 

SSE. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 


Couvert. 

Beau,  vapeurs. 

Nuageux. 

Nuageux,  pluie. 

Beau. 

Beau,  vaporeux. 


Mars  11.    Min.  l^5.    Max.  10°, i. 


75o,3i 

749,14 
747 |05 
745,16 
744,88 
744,43 


4, a 
7,6 

9,7 

i:î 

8,6 


S. 
S. 
S. 

s. 
s. 
s. 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Mars  12.    Min.  4<',o.    Max.  Ia^3. 


749,58 
753,22 
755» 23 
753,17 

760,24 
760 , 57 


8,a 
10,8 
12,0 

9,« 
6,4 
4,1 


0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 


Beau,  lég.  nuages. 

Nuageux. 

Trè*-nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Beau.. 


Mars  13.    Min.  3^4-    Max.   I4^8. 


766,04 
766,31 
766,13 
766,11 
766,12 
766,20 


7,6 

l3,2 

14,3 
12,0 

9,3 

6,9 


S. 
S. 
S. 

s. 
s. 

SSO. 


Presque  couvert 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Beau. 

Beau. 


Mars  14.    Min.  4^o.    Mr.x.  i5*,7. 


765,73 

764,71 
762,98 

76a, 99 

762,63 

762 , 22 


9»a 

14,4 
i5,a 
i3,6 
ia,o 
10,1 


SSE. 
SSE. 
SSO. 

SSE. 
SSE. 
SSE. 


Beau,  qq.  nua^i? 
Beau. 

Presque  couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert,  pluie. 


Mars  15.    Min.  7°,  4.    Max.  I3^3. 
Mars  16.    Min.  1^7.    Max.  i3°,o 


763, 5i 
763 , 3o 
76a,  00 
762,25 
762,08 
761,61 


3,1 
10,1 
12,5 
10,5 

9,« 

7,7 


ONO. 

0. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 


Très-vaporeux. 

Beau,  vapeurs. 

Beau. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 


Mars  17.    Min.  2^7.    Max.  ii*',4- 


759,01 
759,15 
758, oa 
759,88 
760,07 
759,30 


9, a 

7,5 

9,4 
8,1 
6,a 
4,3 


S. 

OSO. 

0. 

0. 

0. 

0. 


Couvert. 
Couvert,  pluie. 
Couvert. 
Beau,  qq.  nuage? 
Beau. 
Nuageux. 
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C; 


Barom. 
Henm.      i  o®. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  H. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9 

12 

3 

6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


Thêrm. 
eitér. 


Direction 
et  forée 
du  vent. 


Eut  du  ciel. 


Mars  18.    Min.  3^6.       Max.  8<',4. 


761,69 
761,13 

760,24 
760 , I 8 

760,80 
765,80 


0 
5,a 
8,1 
5,3 

6,9 
4,5 

3,1 


ONO 

ONO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 


Presque  couvert. 
Presque  couvert. 
Tr.-nuag*,  grains. 
Couvert. 

Quelques  nuages. 
Couvert. 


Mars  19.    Min.  — o%6.    Max.  8^",  1. 


757,89 
756,86 

755,72 

755,26 

756,89 

757,00 


a, 7 
5,8 

7,5 

6,9 
5,1 

3,1 


ONO. 
ONO. 
ONO. 
ONO. 
ONO. 
ONO. 


Mars  20.    Min.  o^5        Max. 


758,01 

757,82 
757,43 

7^7» 79 
758,68 

759,02 


6,5 

9.0 

9," 
8,3 

7,3 
5,9 


sso. 

s. 

s. 

so. 

so. 

so. 


Mars  21.    Min. 


4M. 


760,41 
760,37 
760,21 
760,54 
761,29 
761 ,3o 


9,8 

«a, 9 
12,7 

II  ,6 

9,3 

8,7 


SO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SO. 


23. 


Min.  6**,  4. 
Min. 


766,89 
755,94 

754 ,95 
754 , 52 

754,17 
754 7 00 


7,6 

9»9 
10,0 

6,3 
6,1 
3,7 


7",o. 


ONO. 

ONO. 

0. 

0. 

0. 

0. 


Très-vaporeux . 
Beau,  vapeurs. 
Beau,  qq.  nuages. 
Presque  couvert. 
Couvert. 
Nuageux. 

9",9' 

Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Max.  I4^4• 

Presque  couvert. 

Presque  couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couv. ,  pluie  lég. 

Max.  l3^8. 
Max.  10*,  8. 

I  Presque  couvert. 

I  Presque  couvert. 

3  Couvert. 

3  Couvert. 

3  Couvert. 

3  Couv. ,  pluvieux . 


24.    Min.  2%  6.        Max.  9%  8. 


753,78 
753,74 
753,82 
755,10 
756,27 
756,34 


4,5 
6,3 
6,3 
4,3 

a, 7 
0,3 


NO. 

NO. 

NO. 

NNO.  1 

NO. 

NO 


2 
I 

2 


I 
I 


Nuageux. 

Presque  couvert. 

Presque  couvert. 

Nuageux. 

Beau. 

Beau. 


llan  25.    Min. 


0**,2. 


758, 5i 
758,66 
758, 3o 
759,53 
760,33 
760,25 


4,5 

5,7 

7, a 
6,5 

3,8 

2,2 


N. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

NO. 


Max.  7",6. 

1  Trè»-auageux. 

I  Presque  couvert. 

1  Très-nuageux. 

2  Couvert. 
1  Beau. 

1  Beau. 


Barom. 
Heure*.       à  o*. 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


M. 


12 
3 
6 

9 
12 


Direetion 
Tharm.        et  force 
eztér.        du  vent. 


Eut  du  ciel. 


Mars  26.    Min.  I^6.    Max.  9^,2. 


759,60 
759,68 
759,10 
758,56 
758,27 
756,99 

Mars  27. 

758, f7 
758,84 

758,47 
759,20 

760,58 
760,84 


o 

3.9 

5,5 

4,9 
4,8 

5,1 

6,1 


SSE.  1 

SSE.  I 

SSE.  I 

SSO.  I 

SSO.  I 

SSO.  I 


Min.  4%  I.    Max. 
8,8 


10,2 
11,5 
10,1 

7,7 
6,1 


NNO.  I 
NNO.  I 
NNO.  I 
NNO.  I 
NO.  I 
NO.     I 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couv.,  pet.  pluie 


II^9 


Presque  couvert . 

Couvert. 

Presque  couvert. 

Nuageux . 

Beau,  qq.  nuai^es. 

Beau. 


Mars  28.    Min.  5%5.    Max.  8^3. 


763,10 
763,90 

764,71 
766,19 

767,62 
767 , 79 

Mars 
Mars 

767 , 52 
766,52 

765,09 

765,27 
766,00 
766,01 


6,5 

7,5 
8,1 

7,1 
6,1 
5,5 


NlsO.  2 
NE.  3 
NE. 

NNE. 
NNO.  I 
NO.     I 


1 

2 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Min.  I^4•    Max.  8<',2. 
Min.  i%6.    Max.  io%4. 


4,0 

8,6 

10,0 

g  ,3 
,5 
4,4 


NE. 

ENE. 

NE. 

NNE. 
NNE. 
NNE. 


Presque  couvert. 

Peu  nuageux. 

Nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


Mars  31.  Min.  i%5.    Max.  i3%2. 


767,00 
766,26 

764,9» 
764, a8 

764,85 
764,67 


6,5 
10,9 
12,7 
12,0 

1:7 


NE. 

ENE. 

ENE. 

NE. 

NE. 

NE. 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Nuageux. 


Quantité  de  pluie  rtciteiliie  pendant  ie  mois  de  Mars. 

Valeur  en  millimètres. 
Cour...    21, 3i.        Terrasse...    22,39. 


C.8 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  AVRIL  1868. 


Heures. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


3 
6 

9 

12 


3 
6 

9 

12 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


9  M. 

12 


S. 


9  M. 

12 


S. 


M. 

S. 


Barom. 
ào». 


Therm. 
ex  ter. 


Direction 
et  force 
du  vent. 


État  du  ciel. 


Avril  i.    Min:  3M.      Max.  I2^8. 


mm 


764,96 
764,13 

763 , 49 

764,08 
764,83 

764,73 


o 

7,8 
10,8 

12,6 

10,1 

7,9 

7,5 


ENE. 

NE. 
NE. 
NE. 
NE. 

NE. 


Beau,  vapeurs. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


Avril  2.    Min.  5%8.      Max.  i5%6. 


765,00 

764,47 
763,30 

763,45 
763,78 
763,41 


11,0 
i3,5 

l5,2 

14,4 
ïo,9 

8,4 


ENE. 
ENE. 
E. 

NE. 
NE. 
NE. 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Avril  3.    Min.  5^2.      Max.  i8^6. 


762,62 
761,34 

759,90 
759,58 

759,56 
759,41 


10,9 
16,6 
18,1 
17,0 

i3,4 
9i5 


ENE. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Avril  4.    Min.  6^i.      Max.  ai%i. 


759,01 
758,12 
756,89 
756,80 
757,70 

757,70 


i3,7 
«9,3 
20,4 

19,4 
i5,4 
12,3 


ESE. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Avril  6.     Min.  6^2.      Max.  22% i. 
Avrils.    Min.  8^5.      Max.  i8<',8. 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 

757,98 

757,75 
756,90 

756,97 
757,50 
757,28 

i3,3 
17,5 
17,5 
i5,8 
12,0 
11,0 

0. 

NO. 

NNO 

NO. 

NO. 

NO. 

I 

I 

.  I 

I 
1 

I 

Beau. 

Beau. 

Très-nuageux. 

Couvert. 

Très-vaporeux. 

Couvert. 

Avril  7. 

Min.  10 

Max. 

I9^4. 

9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 

755,79 

754 , 25 

751,33 

750, 32 

749,08 

747,86 

ia,9 
17,8 

18,8 

17,4 
i3,8 

ïo,9 

S. 
S. 

s. 

sso. 
sso. 
so. 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

Couvert. 

Très-nuageux. 

Très-nuageux. 

Beau,  qq.  nuag 

Très-nuageux. 

Très-vaporeux. 

Avril  8. 

Min.  -f 

,0. 

Max. 

I4^I. 

9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 

743,53 
741,00 
738,88 
737,61 

737,70 
738,53 

10,4 
12,7 
10,1 

10,4 
10, 1 

8,1 

s. 

s. 

sso. 

s. 

s. 

s. 

2 
2 
I 
I 
1 
I 

Couvert. 
Très-nuageux. 
Couvert,  orage. 
Couvert,  pluie. 
Couvert,  pluie. 
Couvert,  pluie. 

Heuree. 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 
2 

i3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 

12 


3 

6 

9 
12 


S. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


Barom. 
à  00. 


Therm. 
extér. 


Direction 
et  force 
du  vent. 


État  do  dcl. 


Avril  9.      Min.  4^l-    Max.  8^5. 


mm 


745,91 

747,36 
748,98 
750, 56 
75i,83 
753,11 


o 

4,5  NNO.  2  Couv.,  pluvieux. 

7,1  NO.  I  Presque  couvert. 

7,3,  NO.  I  Couvert. 

6,7  NO.  I  Beau,  qq.  nuages. 

5,1  NO.  I  Beau,  qq.  nuages. 

2.7  N.  I  Beau,  qq.  nuages. 


Avril  10.    Min.  I^7.     Max.  8^l. 


753,90 
754,09 
754,42 
755,59 
756,38 
756,63 


4.2 

6,7 
6,4 
4,7 
3,9 

2.5 


NO.  I 
N.  I 
NNO.  I 
NO.  2 
NO.  2 
NO.     2 


Nuageux. 

Très-nuageux. 

Nuageux. 

Beau,  qq.  nuages. 

Beau. 

Beau. 


Avril  il.    Min.  —0^2.    Max.  8^,1. 


756,89 
755,92 
756,56 
755,63 
755,63 
755,66 


4,9 
7,0 

4,4 
4,3 

3,7 
3,5 


N.  I 
ONO.  I 
NO.  2 
NO.  2 
NO.  2 
NO.     2 


Nuageux. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


Avril  12.    Min.  I^6.    Max.  4S9- 
Avril  13.    Min.  2^I.    Max.  6%3. 


755,21 

755,47 
758,62 

755,07 

755, i5 

755 , 57 

Avril  14. 

759,34 
759,81 

759,47 
760,42 

761,60 

762 , 62 


3,1 

N.       1 

I       Couv.,  pet.  pluie. 

5,1 

NO.     ] 

\      Couvert. 

6,1 

NO.     1 

1      Couvert. 

5,7 

NO.     1 

[      Couvert. 

5,3 

N.        ] 

[      Couv.,  pet.  pluie. 

4,0 

N.       ] 

\      Couvert. 

Min. 

2%5.    Max.   Il^9. 

6,3 

NE.     1 

[      Beau. 

8,9 

ENE. 

I      Beau. 

10,8 

NE. 

1      Nuageux. 

10,1 

NE. 

I      Nuageux. 

8,5 

NE.     1 

1      Couvert. 

7,1 


NE. 


Couvert. 


Avril  15.    Min.  4%o.    Max 


io*,i. 


764,71 
764,65 

764,04 

764,77 
765,05 

764,56 


6,3 

7,3 
10,2 

8,7 
8,5 

5,9 


NNO. 

NNO. 

NNE. 
NNE. 
NNE. 
NNE. 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Beau,  qq.  nuages. 
Presque  couvert. 
Beau. 


Avril  18.    Min.  4%5.    Max.  12^8. 


761,95 
759,81 

757,55 
756,69 

756,41 
756,32 


6,8 
10,2 

12,3 

10,7 
10,5 
10,3 


OSO. 

SO. 

SO. 

so. 

SO. 
0. 


Couv.,  pluvieux. 
Couvert 
Couvert,  pluie. 
Couvert,  pluie. 
Couvert^  ploie. 
Couvert,  pluie. 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  AVRIL  1868. 


C.9 


Heures. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9  M. 
ri 

3  S. 
6 

9 
12 


9M« 
12 

î  S. 
6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


S. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


Bârom. 
à  ©•. 


Therm. 
eztér. 


DireetioD 

etforcfl 

du  Tent. 


État  du  ciel. 


Arril  17.    llin.  5^9.      Max.  i3«,4- 


755,04 
755,39 

754,78 
754 , 8a 
754,7^ 
754,78 


11,0 
ia,i 
i3,a 

11,1 
9*9 


NO.     I  Couvert. 

NO.     I  Couvert. 

Nls'O.  I  Couvert. 

NO.     I  Couvert. 

NO.     I  Couvert. 

0.       I  Couvert,  pluie. 


18.  Min.  8%4.  Max.  iSf,5. 

753,26  10,3       OSO.  I      Couvert. 

75a, 85  i3,5        0.  1      Presque  couvert. 

75i,8a  14,3        0.  I      Nuageux. 

751,74  i3,4        0.       I      Couvert. 

75a, 08  10,9        0.        1      Beau. 

75i,5i  9,1        SO.  i      Nuageux. 

AttU  19.  Min.  7^o.  Max.   i3%8. 


Arril  ao.    Min. 


739,07 
740,46 
743,07 

745,97 

749» 47 
751,68 


ia,5 
14,0 

9»a 
10,9 

9.7 
7.9 


IO*,l. 


SO. 
SO. 
SO. 
SO. 
SO. 
SO. 


Max.  i5' 


,1 


a  Couvert. 

3  Nuageux . 

a  Très-nuageux, 

a  Couvert,  pluie, 

a  Beau,  qq.  nuages, 

a  Beau. 


ATril  21.     Min.  7%a.      Max.  i6<',9. 


75a, 43 
753,80 
754,86 

756,94 
757, a7 

757 , 57 


ia,i 
i3,3 

16,4 
14,8 
i3,6 
i3,a 


SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

0. 

SO. 


a 
a 
3 
I 
I 
a 


Couvert. 
Couv.,  pluvieux. 
Trée-nuageux. 
Couvert. 
Beau,  nuageux. 
Couvert. 


Ayril  22.  Min.  8^3.      Max.  al^6. 

756,79  i5,4  S.        I      Presque  couvert. 

755, o5  18,5  SE.      1      Presque  couvert. 

75a,  a3  a  1,1  SSB.    1      Très-nuageux. 

751,44  ao,4  SSE.    1      Très-nuageux. 

761.70  17,4  SSB.    I      Très-nuageux. 
75a, a4  i4tO  SSE.    1      Couvert,  pluie. 

Avril  23.  MiB.  io%a.    Max.  i6»,8. 

754.08  11,0  SO.     I      Couv.,  pluvieux. 

754.61  14,6  SO.     I      Très-nuageux. 

754,46  16,7  SO.      I      Nuageux. 

754,59  i3,a  SSO.  o  .   Couvert,  pluie. 

754,61  ia,a  SSO.    o      Couvert. 

753,76  11,4  SSO.    I      Couvert. 

Avril  24.  Min.  9^a.      Max.   tO°,4. 

748,64  ia,8  SE.     I      Presque  couvert. 

747,36  i5,a  SSO.    1      Couvert. 

746.71  i5,8  OSO.  3      Très-nuageux. 
746,6a  14,4  OSO.  3      Nuageux. 
746, 3o  11,8  OSO.  3      Nuageux. 
744,73  10,5  OSO.  4      Nuageux,  pluie. 

Observations,  —  ToMB  XXIV. 


Henrei. 


9 
la 

3 

6 

9 
là 


9 
la 

3 

6 

9 
la 


9 
la 

3 

6 

9 
la 


9 
la 

3 

6 

9 
la 


9 
la 

3 

6 

9 
la 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


Barom. 
ào». 


Therm. 

extér. 


Direction 

et  force 

du  vent. 


État  du  ciel 


Avril  25.  Min.  lo^a.  Max.  i5%4. 

754,55  11,5  0.        I      Couvert. 

756,87  i3,o,  0.       I      Presque  couvert. 

767,90  i5,5  0.        I      Presque  cou  ver  I . 

768,43  i3,o  0.        I      Couvert. 

769.47  ia,4  0.  o      Couvert. 

769.48  11,3  0.        I      Couvert. 

Avril  26.  Min.  9^0.  Max.   la^3. 

Avril  27.  Min.  9^3.  Max.   l5^7. 


761, aa 
760,76 
760, a4 
760,47 
760,83 
761 164 


10,8 
«3,9 
i5,5 
i3,6 
11,6 
10,6 


N. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 


Couvert. 

Couvert. 

Peu  nuageux. 

Beau. 

Nuageux. 

Nuageux. 


Avril  28.  Min.  7^,6.      Max.   la^3. 

763,73  ïo,3        OSO.   I      Couvert. 

763.66  ia,i        OSO.    I      Couvert. 
76a, a7  11,9        OSO.    I      Couvert. 

760.67  10,3  SO.  I  Couvert,  pluie. 
760,47  10,7  SO.  o  Couvert,  pluie. 
760,53  ia,4        SO.     I      Couvert. 

Avril  29.  Min.  9^8.      Max.   I7^3. 


763, ao 
763,83 
763,73 
763,66 
763,9a 
763,78 


14,1 
i5,i 
16,6 
16, a 
i3,a 
11,8 


OSO. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 


Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Nuageux 

Couvert. 

Couvert. 


Avril  20.    Aiin.     11,6    Max.  i6%6. 


763,07 
763,93 
764,08 
764,61 
766,40 
766,67 


i4>9 
i5,o 

16,1 

i5,8 

i3,8 

la, 4 


SO. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Quanêité  de  pluie  rectuiUie  pendant  le  mois  d* Avril. 
Valeur  en  millimètres. 


Cour...     80, a6. 


Terrasse...     77,74 


C.2 


C.io 


Heures. 


9 

12 

3 

6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

17. 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M 


9  M. 

12 


3 
G 

9 

12 


S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M 


9  M. 

12 


3 
6 

9 
ia 


S. 
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Barom. 


Therm. 
ester. 


Direction 

et  force 

du  vent. 


État  du  cUl. 


Mai  i.    Min.  ll^6.      Max. 


mm 
766,31 
766,16 
765,66 

765,1 5 
765 , 38 
764,68 


o 

i3,8 
i5,7 
16,6 
i5,8 
i3,6 
11,1 


0. 

NO. 

NO. 

N. 
N. 
N. 


I 
I 
I 

o 
I 
I 


"7",9- 


Couvert. 

Presque  couvert. 

Très-nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


Mai  2.    Min.  8^3.      Max.  22%4. 


762,67 

i5,8 

761,14 

19,6 

759»07 

a"  ,9 

757,88 

ai, 4 

757,02 

17,8 

756,01 

16,3 

ESE. 

ESE. 

E. 

E. 

E. 

E. 


I 
I 
I 
o 
I 
I 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Mai  3.    Min.  lo"*,  i.    Max.  25'', o. 


Mai  4.    Min.  io^8.    Max. 


». 


754,15 

» 

» 
753,63 
754,57 
754,93 


22,4 
» 

21  ,0 
18,4 

i5,4 


SSE.  i 

» 

NE.  I 

NE.  I 

NE.  a 


Beau,  vapeurs. 


Très -vaporeux. 
Assez  beau. 
Couv.  en  partie. 


Mai  5.    Min.  Io^7.    Max. 


19%  7. 


755,64 
755,26 
754,26 
755,35 
756 , 42 
757,1a 


i3,7 

17,1 
i9ii 

l4<2 

12,4 
12,4 


ENE.  1 

NNE.  I 
I 
a 
3 
3 


NE. 

NNE. 

NE. 

NE. 


Presque  couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


Mai  6.    Min.  8^6.      Max.  18°,  a. 


757 , 36 
756,62 
755,66 
755,59 
755, 5i 
755, i3 


II, I 
i5,3 

«7;9 

i5,4 
i3,8 
11,4 


ENE.  I 
ENE.  a 
NE.  a 
NE.  2 
NE.  1 
NE.     2 


Couvert. 

Presque  couvert. 

Très-nuageux. 

Très-nuageux. 

Trè&-nuageux. 

Très-nuageux. 


Mai  7.    Min.  9^  6. 


754,56 
753,75 
752,80 
75a, 64 
75a, 37 
75a, 3o 


14,8 
16,6 
ao,a 
ao,o 
16,8 

i5,4 


Max.  2o'',8. 

Presque  couvert. 


NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

ENE. 

ENE. 


I 
I 
I 
1 
I 


Nuageux. 


Très-nuageux . 
Presque  couvert. 
Très-nuageux. 
Assez  beau. 


Mai  8.  Min.  ii^8.    Max.  23^a. 

752,35  19,2  E.  I  Beau. 

75a, 06  ai, 8  E.  i  Beau. 

750,82  22,4  ESE.  I  Beau. 

75i,o5  ai. 5  ESE.  i  Beau,  nuag.  au  S. 

750,97  18,9  ESE.  I  Presque  couvert. 

75o,97  17,  a  SE.  i  Couvert. 


Heu 


9 
la 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 
12 


M. 

S. 


9 
la 

3 

6 

9 
la 


M. 

S. 


9  M. 

la 


3 
6 

9 
la 


S. 


9  M. 
la 

3  S. 
6 

9 
la 


9  M. 
la 

3  S. 
6 

9 
12 


9 

la 

3 
6 

9 
la 


ITTES. 

-  MAI  1868. 

Barom. 
ào». 

Direction 
Tkerm.       et  force 
oxtér.        du  vent. 

Eut  da  4 

Mai  9. 

Min.  Ia^4.    Max. 

i8*,5. 

mm 

75a, 99 
75a, 76 

75a, 4i 
75a, ai 
75a, oa 
75a, 1 5 

14%       ONO.  ï 
18,1        ONO.  I 
17, a        ONO.  1 
17,7        S.        1 

i4i7       S.       1 
ia,7        S.        I 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Beau. 

Nuageux. 

Mai  10.    Min.  Il^9.    Max.  i8«,8. 
Mai  11.    Min.  II^4.    Max.  I6^4. 


755,11 
755, a4 

754,49 
754,50 

754,86 

753,35 


755,19 
755,09 
755,37 
756,19 
757,11 

757.78 


761 ,3a 
761,48 

761,98 
762,55 
763,7a 
764,5a 


765,88 
765,3a 

765, «8 
764,88 

764,98 
764, 5i 


76a, 87 
761,46 

760, a4 
759,06 
758,81 
758,35 


757, »4 
756,65 
755,80 
755, 5i 

756,41 
756,55 


i5,3 

14,1 
i5,8 
i5.6 
i3,9 
i3,9 


SO. 
SO. 
SO. 
SO. 
SO. 
SO. 


Mai  13.    Min.  lo^a.    Max, 


16,5 
18,5 
18,6 

17,» 
i4,a 
i3,7 


0. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 


Couvert. 
Couvert,  pluie. 
Couvert 
Très-nuageox. 
Assez  beau. 
Assez  beau. 

i9",9. 

Très -nuageux. 

Très-nuageax. 

Couv.,  pluvieux. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


Mai  U.    Min.  ii%o.    Max.  i9",7. 


i5,i 

17  >  7 
18,9 
18,4 
i5,7 
ia,8 


NNO. 
OSO. 
OSO. 
ONO. 
ONO. 
ONO. 


Mai  14.    Min.  10°,  a.    Max, 


Beau. 

Nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


«9"t9- 


16,8 

»9iO 
I9i5 

18,4 

"7,4 
i5,3 


NE.  I 
ONO.  I 
NO.  I 
NNO.  I 
NO.  a 
NO.     I 


Très-miageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Beau. 


Mai  15.    Mki.  ii%3.    Max.  a3»,5. 


18,1 
ai  ,9 
a3,3 

^.4 
19.6 
17, a 


NNB. 

NE. 

NE. 

NE. 
NE. 
NE. 


Beau. 

Peu  nuageux. 

Très-ouageax 

Assez  beau. 

Beau. 

Beau. 


Mfld  16.    Min.  ia%7.    Max.  a4«,i. 


ao,a 
a3,3 
a3,7 
aa,i 
18,6 
i5,a 


ONO. 

NE. 

NE. 

N. 
N. 
N. 


Beau. 
Nuageox. 
Nuageux. 
Très-nuageux. 

Bmoieux. 
Beau. 


Heures. 


9  M. 

Il 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
11 


9  M. 
la 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 


S. 


3 
6 

9 

12 


9  M. 

1/ 
3  S. 

9 

12 


Barom. 
àoo. 

Mai  17. 
Mai  18, 

mm 
759, a8 
759,0a 
758,17 
758,26 
758,12 
758,10 


758,48 
757.84 

7^6,79 
756,14 

755 , 7a 

755,6a 


755,78 
756, i5 

756, 41 
756,80 

757,61 

757,50 


757^16 

756,43 
755,61 

754,90 
755,30 

755,81 


751,94 
751,80 

751, 

75a,  5i 

753,09 

753,07 


9 

n 

12  M. 

754,51 

3 

755,58 

6  S. 

755, 5o 

9 

756, aa 

II 

757*07 

OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  MAI  i868. 


C. 


1 1 


TberiD. 
eitér. 


Direction 
et  force 
du  vent. 


État  du  ciel. 


Min.  l^^a.    Max.  a4^4. 
Min.  l5^  I.    Max.  a7^a. 


o 

ai, 4 
a5,5 
a6,7 
a5,7 

ai, 8 

i9>4 


N. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 


Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau,nuage6auN. 

Assez  beau. 


Mai  19.    Min.  l9^a.    Max.  a8^a. 


a4,i 
a7,i 

a7»4 
a6,5 

aa,4 
ai,o 


ESE. 
ESE. 
ESE. 
ESE. 
ESE. 
ESE. 


Beau. 

Beau. 

Beau,  qq.  nuages. 

Beau,  nuageux. 

Beau. 

Beau. 


Mai  20.    Min.  l4^8.    Max.  a3^6. 


ai, a 
aa,6 

i9»9 
18, a 

14,6 

14,0 


SE. 

SSE. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 


Beau. 

Peu  nuageux. 
Nuageux . 
Presque  couvert. 
Nuageux . 
Presque  couvert. 


Mai  21.    Min.  Ia^l.    Max.  ai%5. 


17,5 
ao,a 
ao,i 
ao,8 
16, a 
14,3 


E. 

E. 

SSE. 

SSO.  1 
1 
I 


o 
o 
I 


SO. 

so. 


Très-nuageux. 
Très- nuageux. 
Très- nuageux. 
Nuageux . 
Nuageux . 
Beau,  nuages  à  Fh. 


Mai  22.  Min. .  1 1^  6.    Max.  a3%  7* 

754,7a  18,6       SSO.  I  Beau,  qq.  nuages. 

754,1a  aa,3       SSO.   1  Nuageux. 

75a, 8a  a3,i        SSO.   i  Nuageux. 

75a,  17  ai, 4       SO.     i  Beau,  qq.  nuages. 

75a, ai  17,6       SO.     i  Beau,  qq.  nuages. 

75a,  a9  i5,8        SO.      i  Couvert. 

Mai  23.  Mîn.  l3^8.    Max.  ao^8. 


18,1 
ao,o 
ao,o 
16,8 
i5,5 
i5,4 


SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 


f 
I 
I 

a 
I 
I 


Mai  24.    Min.  l4^8.    Max. 
Min.  I4^4•    Max. 


9 
a3, 


aj,9  SO. 

a5,3  SO. 

a3,7  SO. 

ao,6  SO. 

18,6  SO. 


Couvert. 

Couvert. 
Couvert. 
Couvert,  pluie. 
Couvert,  pluie. 
Couvert. 

a5%6. 
a6«,o. 

Très-nuageux. 

Très-nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Couvert. 


Heurei. 


9  M. 
la 

3  S. 
6 

9 

la 


9  M. 
la 

3  S. 
6 

9 
la 


9  M. 
la 

3  S. 
6 

9 
la 


9  M. 
la 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

la 


3 
6 

9 
la 


S. 


Barom. 

ko®. 


mm 
758,06 

757,79 
757,73 
757,50 

758, 5i 
758.78 


759,85 
760,00 
760,04 
760,53 
761,8a 
7€a,45 


761,79 
761,07 

759,64 
759,07 

759,14 
758,53 


756,43 
755,48 
753,41 
754,75 
754,33 

754,7» 


755,94 
756,48 
755,98 
756,55 
756,76 
757,11 


Tberm. 
ex  ter. 


Direction 

et  force 

du  vent 


État  du  ciel. 


Mai  26.    Miu.  l6^7.    Max.  a3^4. 


a3,o  NE.  I  Presque  couvert. 

18,8  NO.  I  Pluie  et  tonnerre. 

aa,7  NO.  1  Couvert. 

aa,3  NO.  1  Beau,qq.n«-à  l'h. 

20,4  NO.  I  Très-nuageux. 

18,3  NO.  a  Beau. 


Mai  27.    Min.  16%  i.    Max.  a6^7. 


•^0,7 
24,5 
a5,7 
a4,o 
ao,a 
i5,6 


NNE.  I 
NE.  I 
NE.     I 

N.  a 
NO.  a 
NO.    a 


Beau. 

Beau,  qq.  nua^e: 

Très-nuageux . 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


Mai  28.    Min.  l3^8.    Max.  a7%8. 


ao,4 
a5,9 

^7,7 
a6,6 

aa,6 

ai, a 


NNO. 
NE. 
NE. 
NNE.  I 

W^E.  I 
NNE.  I 


Beau. 
Beau. 
Beau. 

Beau,  vaporeux 

Beau. 

Très-nuageux. 


Mai  29.    Min.  i8%6.    Max.  3o%9. 


a6,o 
îi9»8 
3o,3 

19. îi 
"9»6 

I7i4 


ENE.  I 
ENB.  I 
ENE.  I 
E.  4 
E.  3 
SE.     a 


Beau,  vaporeux. 
Beau,  qq.  nuages. 
Beau,  qq.  nuages. 
Couvert. 

Couv.,  pluie,  or^*. 
Nuageux . 


Mai  30.    Min.  17"*,  i.    Max.  aa^4. 


ao,5 
ai, a 

ai, 4 
ao,6 

18,4 
16,6 


SO. 
SO. 

oso. 

NNO. 
NNO. 
NNO. 


Couvert. 
Couvert. 
Presque  couvert , 
Couvert. 
Couv.,  pluvieux. 
Couv.,  pluvieux. 


Mai  31.    Min.  l4^4•    Max.  a3^3. 


Quantité  de  pluie  recueiUte  pendant  le  mois  de  Mai. 


Valeur  en  millimètres. 


Cour...    a4.45.         Terrasse...     a3,34< 


C  2. 


C.13 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROIXXJIQUES.  -  JUIN  «868. 


Rarom.        Therm. 
Heures.       à  o**.  eitér. 


9  M. 

12 

3  s, 
6 

9 

l'2 


9  M. 

l'A 

H  S. 
6 

9 
ri 


9*1. 

12 

3  s. 
6 


ï'i 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


mm 
755,76 
755,35 

755,41 
754.48 
755,21 

755,34 


755,87 
755 , 79 

754 , 33 
755,18 
755,18 
766,02 


758,20 
759,13 
759,00 

75974» 
759,65 

760,12 


760,85 
760,51 
759,54 
759» 59 

758,75 
759,18 


760,90 
761,31 
761 ,08 
761,75 

761,91 
762,90 


763 , 33 

76a, 9^ 
762,04 

762 , 02 

762,14 

762,31 


Direction 
et  force 
do  Tent. 


Eut  du  ciel. 


Juin  i.    Min.  I5^3.     Max.  24^4. 


18^9 
22,8 

23,6 
a3,4 

19,9 

17,7 


NNO.  I  Presque  couvert. 

NO.     I  Très-nuageux. 

NO.     I  Quelques  nuages. 

N.       o  Beau. 

NO.     I  Beau,  qq.  nuages. 

NO.     I  Beau. 


Juin  2.    Min.  i5^3.     Max.  23^0. 


21,4 

22,4 
22,2 

19,8 

17, « 
i4,4 


0. 

0. 

0. 

ONO.a 

0. 

0. 


I 
I 
I 


I 
I 


Juin  3.    Min.  12°, 4-     Max. 


12,4 
i3, 1 
16,2 

l5,2 

14,1 
11,1 


0. 

0. 

ONO. 

NO. 

ONO. 

ONO. 


Beau,  qq.  nuages. 

Beau,  qq.  nuages. 

Très-nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Pluie. 

l6°,2. 

Couvert,  pluie. 
Couvert,  pluie. 
Couvert. 
Très-nuageux. 
Nuageux . 
Beau. 


Juin  4.    Min.  8^7.      Max.  20°,  3. 


j5,3 
17,5 

i9iîi 

*$»' 
16,4 

«4,7 


SO. 

NO. 

ONO. 

SO. 

OSO. 

SSO. 


Nuageux . 

Beau,  qq.  nuages. 

Presque  couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


Juin  5.     Min.  8", 8.      Max.  20^3. 


14,2 
18,7 
20,2 

i9i5 

17,4 
i5,6 


0. 

0. 

0. 

0. 

ONO. 

0. 


Couv.,  pluvieux. 

Couvert. 

Très-nuageux. 

Beau. 

Beau,  nuages  à  Th. 

Beau,  qq.  nuages. 


Juin  6.    Min.  i3°,6.    Max.  24^9. 


20,1 
22,7 

23,7 

23,4 
21,2 
16,6 


ONO. 

NO. 

0. 

0. 

NO. 

NO. 


Presque  couvert. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux . 

Beau. 

Beau. 


Juin  7.    Min.  I2^3.    Max.  f9'',5. 
Joins.    Min.  ii'',2.     Max.  i6^6. 


761,45 

14,3 

NNO. 

761,08 

i5,3 

NNO. 

760,37 

«5,7 

NNO. 

760,21 

i5,a 

NNO. 

760,08 

12,4 

N. 

761,43 

i3,o 

N. 

Presque  couvert. 
Couvert. 
Très-nuageux . 
Assez  nuageux. 
Très-nuageux . 
Beau. 


Heures. 


9 
12 

3 

6 

9 

12 


M. 

S. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 


9  M. 
12 

3  S. 
6      . 

9 
12 


9  M. 

12 


3 

6 

9 
12 


S. 


BAFom. 
ào». 


Therm. 
ex  ter. 


Direction 

efforce 

du  vent. 


Eut  du  ciel 


Juin  9.      Min.  7'', 9.    Max. 


mm 
761,46 
760,93 
760,35 
760,48 
761,58 
761 ,23 


o 
14,4 
16,4 
16,9 

i5,8 
12,6 
12,0 


N. 

NE. 

NE. 

N. 
N. 

N. 


l7^9 


Peu  nuageux. 
Presque  couvert. 
Presque  couvert 
Nuageux. 
Nuageux. 
Peu  nuageux. 


Juin  10.    Min.  8°,  2.     Max.  l9^8. 


761,21 

760,44 

759,74 
759,63 

760,26 

760,42 


16,2 
18,2 
18,9 
18,8 
16,0 
12,8 


NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

E. 

E. 


Beau. 

Peu  nuageux. 

Très-nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 


Juin  11.     Min.  io%3.     Max.  3o%4- 


761,78 
761,71 
761,20 
761,31 
762,85 
762,95 


16,6 
20,3 
21,5 
21,2 
17,2 
i4,o 


NO. 
NNO. 

N. 
N. 
N. 
N. 


Beau. 
Nuageux . 
Nuageux. 
Nuageux . 
Quelques  nua;:es. 
Beau. 


Juin  12.  Min.  10^,9.  Max.  22^l. 


763,29 
762,44 
761,67 
761,65 
762,48 
762,72 


17,0 
21,5 
21,8 
20,8 
17,8 
i5,o 


ONO. 

NO. 

NO. 

NO. 

N. 

NNO. 


Beau,  vapeur>'. 

Très-nuageux. 

Presque  couvert. 

Couvert. 

Beau. 

Très-vaporeu\. 


Juin  13.    Min.  ii°,6.     Max.  23% 7. 


762 , 5o 
761,78 
761,04 
760 , 80 

761,34 
761,68 


18,4 
22,1 

23,4 

23,2 
20,4 
17,2 


NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

ENE. 

ENE. 


Beau. 

Beau,  qq.  nuai;t•^. 

Beau. 

Nuageux. 

Beau. 

Beau. 


Jnin  14.    Min.  ii%6.    Max.  24%  3. 
Juin  15.     Min.  i5%7.    Max.  28*^,7. 


762,55 
762,13 
761,64 
761,70 
763,19 
763,02 


23,1 

a6,4 
28,1 
26,6 

19,8 
18,0 


N. 

NNE. 

NNE. 

NN^. 
NNE. 
NNE. 


Beau. 

Nuageux. 
Nuageux. 
Quelques  nuages. 

Beau. 
Beau. 


Jnin  16.    Min.  i3%i.    Max.  28^,6 


763,4a 
762,93 
761,96 
761,32 
761,35 
761,67 


20,4 
25,8 
27,2 
27,0 
23,6 

«9,4 


ONO. 

ONO. 

0. 

0. 

NO. 

NO. 


Beau. 
Beau. 
^Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
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C.i3 


Barom. 
Heures,      à  o**. 


l'i 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 


S. 


9  M. 

12 

i    S. 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


Therin. 

extér. 


Direction 

efforce 

du  vent. 


État  du  ciel 


Juin  17.    Min.  i3*,  i.     Max.  a8^,5. 


9  M. 

761,33 

0 

M, 7 

12 

760,87 

a6,4 

3  s. 

759,97 

^7,6 

6 

759,9a 

a6,M 

9 

760,40 

a3,o 

NO.     I 

Beau. 

ONO.  I 

Beau. 

ONO.  I 

Beau. 

NNO.  I 

Quelques  nuages 

N.       1 

Beau. 

Juin  18.    Min.  iS*",;.     Max.  28*^,5 


760,42 
760,07 
758,88 
758,19 
759,30 
759,31 


a3,4 
a6,i 
a8,i 

27, a 

22,7 

18,8 


BNE. 

N. 
N. 
E. 
E. 
E. 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Juin  19.    Min.  l5^6.     Max.  3o%7. 


758,76 
758, 3o 
757,00 
756,98 
757,05 

756,94 


23,0 

»7,9 
3o,2 

28,2 

27,2 

a4,4 


ENE. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 


Beau,  vapeurs. 
Beau. 
Beau. 
Nuageux . 
Nuageux. 
Beau,  vapeurs. 


Juin  20.    Min.  20*^,2.    Max.  30*^,7. 


757,77 
757 ,  53 

757 ,  27 

757 ,  57 
758, 3o 

757 , 75 
Juin  21. 
Juin  22. 


24,1 

a9,6 
24,5 

22,4 
21,0 


0. 

sso. 

SSO. 
OSO. 
OSO. 
OSO. 


Très-nuageux . 
Nuageux. 
Nuageux. 
Très- vaporeux. 
Beau,  vapeurs. 
Beau  vap.fécl.O. 


Min.  l7^6.    Max.  27^,1. 
Min.   i6%8.     Max.  2o^4. 


9  M. 

752,24 

18,2 

12 

75i,8i 

18,6 

3  S. 

75i,5o 

20,7 

6 

751,62 

19.3 

9 

752,62 

i5,8 

12 

752 ,  82 

14.8 

Juin  23. 

Min. 

9  U. 

752, 3o 

18,5 

12 

752, 10 

19," 

3  S. 

751,57 

ai, 4 

6 

751,59 

»9.9 

9 

752,99 

14,7 

12 

754,68 

12,8 

Juin  24. 

Min. 

9  M. 

758,79 

17,8 

12 

759.4a 

20,0 

3  S. 

759,7a 

a2,7 

6 

760,04 

22,2 

9 

761 ,00 

18,7 

12 

761,19 

i5,8 

S. 

s. 

SO. 
OSO. 
OSO. 
OSO. 


Couvert,  pluie. 
Couvert,  pluie. 
Presque  couvert. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Nuageux . 


i3",4.     Max.  21%  5. 


OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 


Presque  couvert. 
Presque  couvert. 
Presque  couvert. 
Couvert. 
Couvert,  pluie. 
Couv.,  forte  pluie. 


Min.  12**,  4.     Max.  22%  8. 


OSO. 

0. 

0. 

SO. 

060. 

OSO. 


Beau. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Beau,  qq.  nuages. 

Beau. 

Beau. 


Heu 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 

12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


Barom. 


762,25 

761,85 
761 ,98 
761, ro 
762,69 
763,90 


764,73 
764,45 
763,90 

763,54 
763,85 

764,48 


763,76 
763,21 
762,50 
762,07 
762,19 
762,20 

Juin  28 
Juin  29 

• 

762,26 
762,22 
761,66 
761,52 

761,9a 
762,10 


762,14 

761,44 
760,93 

760,79 
761,63 

761,59 


Therm. 
eitér. 


Direction 

etToroe 

du  vent. 


Eut  du  ciel. 


Juin  25.    Min.  i3'',i.    Max.  26^,0. 


o 
22,1 
24,2 

a4,3 

a4,4 
21,2 
18,7 


S. 

SSO. 
OSO. 
0. 

NE. 
NO. 


Nuageux . 

Nuageux. 

Couvert. 

Nuageux. 

Beau,  nuages  à  TE. 

Très-nuageux . 


Juin  26.    Min.  i3%2.     Max.  24%  7. 


19,5 
22,9 
24,2 

a4,4 
22,0 

19, a 


NE. 

NO. 

ONO. 

E. 

NO. 

NO. 


Couvert. 

Couvert. 

Beau. 

Beau,  qq.  nuages. 

Beau. 

Beau. 


Juin  27.    Min.  ]5%6.    Max.  26*",  1. 


22,4 
24,5 
26, f 
25,5 
22,6 

i9ia 


NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 


Beau,  vaporeux 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


Min.  17'',  3.     Max.  26**,  2. 
Min.  I2^4.     Biax.  21*, 3. 


17,0 
18,1 
i9»a 
i9»a 
16,8 
i3,i 


NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

ENE. 

NE. 


Nuageux. 
Presque  couvert. 
Couvert. 
Nuageux. 
Beau,  vaporeux. 
Beau. 


Juin  30.     Min.  io%6.     Max.  20^8. 


i5,8 
«9,0 
20,0 
«9, a 
16,2 
14,8 


NE. 

ENE. 

ENE. 

NO. 

NO. 

NO. 


Nuageux . 
Beau. 

Beau,  qq.  nuages 
Nuageux. 
Couvert. 
Couvert. 


Quantité  (k  piuie  recueiiéie  pendant  le  mors  de  Juin. 

Valeur  en  millimètres. 


Cour...     4i|83. 


Terrasse...     4a, 70. 


C.i4 


9 

12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M 

12 


3 
6 

9 

12 


S. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 


3 
6 

9 

12 


S. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES-  —  JUILLET  1868- 


Barom. 
Heures.       à  o^. 


Therm. 
extér. 


Direction 
et  force 
du  vent. 


Eut  du  ciel. 


Juillet  i.    Min.  ii°,7.    Max.  20^7. 


mm 
760,81 
760,00 
768 , 86 

758, 5 j 

759,17 
758,77 


o 

i3,6 
17,» 

20,7 

19,6 
16,0 
14,0 


ENE. 

N. 
NE. 
NE. 
NNE. 

NNE. 


Couvert. 
Couvert. 
Nuageux . 
Très-nuageux . 
Beau,  qq.  nuages. 
Nuageux. 


Juillet  2.    Min.  12^8.    Max. 


20%  7 


758,66 
758,33 
756,99 
756,58 
757,07 
756,40 


16,2 
18,1 
20,7 
20,1 
16,8 
14,4 


NNT. 
N. 
N. 
NNO. 

N^'E. 


Très-nuageux. 
Couvert. 
Nuageux . 
Couvert. 
Nuageux. 
Beau,  vapeurs. 


Juillet  3.    Min.  12^,7.    Max.  21%  2. 


754,54 
754 , 36 
753,32 
753,80 
754,56 
754,45 


i5,i 
18,3 

'9,1 
14,8 

14,4 
14,8 


ENE. 

NO. 

WsO. 

ONO. 

NNE. 

NNE. 


Couvert. 
Presque  couvert. 
Tr.-nuag*.  Orage. 
Couvert. 
Couvert. 
Très-nuageux. 


Juillet  A.  Min.  iT.'^yB.  Max.  19% 3. 

753,08  i4ii        NO.     1      Couv.,  pluvieux. 

753,96  16,7       NO.  1      Couvert. 

753,46  18,7        NO.     I      Très-nuageux, 

753,79  18,0       NO.  3      Très-nuageux. 

755,37  14,8       NO.  3      Très-nuageux. 

755,81  14, a       NO.  3     Très-nua^,  pluie. 

Juillets.  Min.  ii%4>  Max.  18^,0. 

Juillet  6.  Min.  i2%3.  Max.  20^7. 


757,43 
757,20 
757,61 

757,89 
758,72 

759,37 


«7,1 

19,4 
16,7 

18,2 

16,6 

i5,4 


OSO. 

ONO. 

ONO. 

NO. 

NO. 

NO. 


Couvert. 

Presque  couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Quelques  nuages. 


Juillet  7.    Min.  ii^'^S.    Max.  22%  7. 
18,1 


760,77 
760,50 
760*21 
760,10 
760,65 
760,75 


20,1 
22,1 
20,4 

17,4 
16,4 


ENE.  I  Très-nuageux. 

0.       1  Très-nuageux. 

0.       1  Nuageux. 

0.       o  Nuageux. 

0.       o  Beau. 

0.       o  Beau. 


Juillet  8.    Min.  i3%3.    Max.  24%  6. 


760,70 

759,98 
759,02 

758,28 
758,88 

759,39 


«9,9 

23,1 

a4,2 
a3,4 
ao,4 
18,8 


N. 
N. 
N. 
N. 
N. 


Beau,  vaporeux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Beau. 

Couvert. 

Couvert. 


rarom. 
Hearw.      à  0^. 


9 
12 

3 

6 

9 

12 


M. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 


Direction 
Therm.        et  force 
ester.        du  vent. 


État  do  ciel. 


Juillets.      Min.  i6%i.    Max.  24^2. 


mm 


758, 18 

757,74 
758,28 

758,48 


o 

» 
23,7 
23,0 

» 

ï9»4 


NE. 
NE. 
NE, 
NE. 


I 
I 
I 
I 


Nuageux. 
Nuageux. 
Couvert. 
Couvert. 


Juillet  10.    Min.  i5°,9.    Max.  26% 2. 


758,20 
758, i5 
757,60 

757,27 
757,73 
757,73 


ai, 4 
23,5 

25,7 

24,6 

23, o 
20,7 


NNE.  I 
ENE.  I 
ENE.  I 
ENE.  I 
ENE.  I 
ENE.  I 


Beau. 

Beau,  qq.  nuages. 

Beau,  qq.  nuages. 

Beau,  qq.  nuages. 

Couvert,  nuageiu 

Très-nuageux. 


JuiUet  il.    Min.  18^,0.    Max.  28^,6. 


757,49 
756,76 

755,36 

755,76 

756,24 
756,35 


24,2 

a6,9 
27,3 

22,4 
22,2 

20,4 


ENE.  1 

E.        1 

E. 

E. 

E. 

E. 


I 
I 
I 
I 


Beau. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Beau. 


Juillet  12.    Min.  18^, 3.    Max«  3l^o. 
Juillet  13.    Min.  18^,0.    Max.  27^,7. 


9  M. 

754,38 

a4,a 

SSE. 

I 

Presque  couvert. 

12 

754,48 

a5,4 

ESE. 

I 

Nuageux. 

3  S. 

753,56 

26,4 

ESE. 

I 

Presque  couvert. 

6 

753,23 

a3,9 

ESF. 

2 

Couvert,  pluie. 
Couv.,  écl.,  lonn. 

9 

754,95 

18,2 

D 

12 

755,04 

18,2 

• 

9 

Couv.,  pluie,  lonn. 

JuiUet  14 

.    Min. 

17^,5. 

Max.  27^,5. 

9  M. 

755,60 

22,1 

NE. 

I 

Beau. 

12 

755,02 

26,3 

E. 

I 

Nuageux. 

3  S. 

754,02 

27,1 

E. 

1 

Nébuleux. 

6 

754,57 

21,6 

E. 

2 

Nuageux. 

9 

755,38 

19,8 

E. 

0 

Nuageux. 

12 

755,23 

i9»4 

E. 

0 

Beau,  qq.  nuages 

JuiUet  15 

Min. 

17»,  a. 

Max.  28%  8. 

9  M. 

755,08 

23,5 

E. 

I 

Beau,  vaporeux. 

12 

754,59 

26,1 

E. 

I 

Nuageux. 

3  S. 

753,59 

^9,1 

E. 

I 

Nuag*,  tonnerre. 

6 

753,13 

22,2 

E. 

2 

Couyert. 

9 

754,68 

ai, 4 

E. 

1 

Nuageux. 

12 

754,67 

20,4 

E. 

I 

Beau. 

JuUlet  18 

.    Min. 

i7»,6. 

Max.  30"*,  I . 

9  M. 

755,19 

25,2 

SO. 

I 

Beau. 

12 

755,14 

27,0 

SE. 

I 

Nuageux. 

3  S. 

754,54 

a9»4 

SE. 

1 

Tr.-nuag*,  tonn. 

6 

756,16 

22,6 

SE. 

2 

Couvert 

9 

766,24 

22,4 

SE. 

2 

Couvert. 

12 

756,28 

20,6 

SE. 

1 

Beau. 

ba 

Heures       à  r' 


r 


12 

£ 

u 
.J 


->    — 


f  -3- 


l4 


«S 


J       ^ 


■J     - 


i _ 


II. 


^"  ,2. 


.  ii:eux. 

K)geux. 

>uageux. 

Nuageux. 

Heau. 

Beau. 

Max.  a3%9. 

I   Couvert. 

I   Couvert. 

1   Couvert. 

1.   1   Nuageux. 

1).   1   Beau. 

N.   I   Nuageux. 

L      - 


>    - 


.'Cl 


llie  pendant  le  mois  de  Juiliet, 


our  en  millimètres. 


•J'9^« 


Terraaae...    iB,74 


C.i6 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  AOUT  1868. 


barom. 
Heures.       à  o*. 


9 

12 

3 
6 

9 
l'À 


M 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
() 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


Tkerm. 
extér. 


Direction 

et  force 

du  Tent. 


État  du  ciel. 


Aoât  1.     Min.  M"")?*    Max.  23% 3. 


mm 
763,9a 

763 , 35 
762,18 
761,68 
762,66 
761,63 


o 

18,8 

21,6 
23,2 
23,0 
20,6 

18,2 


N.       I  Beau. 

NNE.  2  Beau. 

NNE.  2  Beau. 

£.       I  Beau. 

E.        I  Beau. 

0.       2  Beau,  qq.  nuagee. 


Août  2.  Min.  i4%6.    Max.  26% 6. 

Août  3.  Min.  i7%o.    Max.  27%6. 

767,54  22,8        NE.     2      Beau. 

756,72  25,9        NE.     2      Beau. 

755,59  27,4        NE.     I      Beau. 

755,28  27,0       ENE.  I      Nuageux. 

755,21  23,6        ESE.    I      Nuageux. 

754 ,  75  21,2        ENE .  I      Beau ,  vapeu  rs . 

Août  4.  Min.  i8%3.    Max.  24^0. 


754,24 
754,21 

754,22 
754,08 

754,11 
754,10 


21,8 

23,4 
23,8 
23,8 

«9)7 

17.8 


Août  5.     Min. 


NE. 

NE. 
NE. 
SO. 
SO. 

B 


i6%9 


754,41 
754,54 
753,69 

753,44 
754,39 

754,32 


21 ,2 
22,6 
23,6 

23,2 
21,4 

«9.9 


SO. 
SO. 
SO. 
SSE. 

SSE. 

sso. 


2  Nuageux . 

2  Couvert. 

2  Couvert. 

%  Couvert. 

I  Beau,  qq.  nuages. 

I  Presque  couvert. 

Max.  24% 5. 

o  Très-nuageux, 

o  Très-nuageux, 

o  Très-nuageux. 

o  Très-nuageux . 

o  Couvert. 

o  Couvert. 


Aoûts.     Min.  i6%2.     Max.  25% 9. 


754,14 
753,83 

753,45 
753,68 
754,05 
754,02 


22,2 

25,2 

25,4 
22,5 
21 ,6 
20,2 


SO.  o 
SO.  o 
SO.  o 
OSO.  o 
OSO.  o 
OSO.  o 


Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Presque  couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


Août  7.  Min.   18^,6.    Max.  «6%5. 

753,68  21,9       SO.     2  Couvert,  pluv. 

753,42  25,4        SO.     a  Couvert,  pluv. 

754,12  24,2       SO.     2  Couvert. 

754,27  25,5       OSO.  2  Beau. 

755,10  20,2       OSO.  n  Beau»  qq.  nuages. 

755,87  21,0       OSO.  2  Beau^DuagesauS. 

Aoûts.  Min.  i4%5.    Max.  23% 9. 


759,53 
759,52 

759,95 
760,23 

761,27 
761,79' 


a4,4 

^7,4 
23,8 

23,2 

20,1 
18,1 


ONO. 
ONO. 
ONO. 
ONO. 
ONO. 
ONO. 


Peu  nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Beau,  qq.  nuages. 

Beau. 

Beau,  qq.  nuages. 


Heures. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9 
12 

3 

6 

>9 
12 


M. 

S. 


9  M. 
12 


3 
6 

9 
12 


S. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9 

12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 

12 


Barom. 
ào». 


Therm. 
extér. 


Direction 

et  force 

du  vent. 


État  do  ciel. 


Août  9.      Min. 
Août  10.    Min. 


mm 
755,71 
754,80 

753,9a 
752,95 

752,65 

752 , 74 


0 
24,2 

25,2 

28,8 

^7,4 
23,8 

22,2 


16% 6.  Max.  29**, a. 

i8**,7.  Max.  29%8. 

SE.  o      Couvert. 
SB.    •©      Couvert. 

SE.  o      Couvert. 

SSE.  o      Très-vaporeux. 

SSE.  »      Beau,  vapeurs 

SSE.  »      Beau. 


Août  il.     Min.   i8%9.     Max.  26% 4. 


754,68 
754,80 
754 , 83 
749, o5 
75o,i8 
751,37 


23.4  SO.  o  Couvert. 
25,2  0.  2  Couvert. 
22,2  0.  2  Couvert,  pluie. 

20.5  0.  I  Beau,  qq.  nuages. 
1,2  OSO.  I  Beau,  qq.  nuaces 

6  OSO.  I  Beau. 


i6,i 


Août  12.     Min.  i3%7.  Max.  22%6. 

752,27        19,4        SO.  I       Couvert. 

751,62        22,2        SO.  I       Couvert. 

75i,oS        22,4        SO.  I       Couvert. 

750,24        21,2        S.  1       Beau,  qq.  nua; 

749»7«        '9>4        S.  I       Beau. 

749,01        17,0        SSE.  I      Très- vaporeux 

Août  13.    Min.  i4%6.  Max.  2i%7. 


747>o' 

745,9" 
746,42 

748,66 

750, 85 

75i ,67 


16,4 

'9»4 

ai, 4 
19,0 

16,0 

14,2 


SE.  1 
SE.  I 
SE.  I 
SO.  2 
OSO.  a 
0.       i 


Couvert,  pluie. 

Couvert. 

Couvert. 

Très-nuageux. 

Beau,  vapeurs. 

Beau. 


Août  U.     Min.  ii%8.     Max.  23% 9. 


753,28 
752,94 

751,90 
751,80 
753,01 
753,29 


18,4 

ai, 4 
23,6 

22,0 

17,7 
16,4 


»  I  Beau. 

SSE.  I  Beau. 

SSE.  1  Couvert. 

SSE.  I  Très-nuageui. 

S.  I  Beau,  vapeurs. 

SO.  I  Beau,  vapeurs. 


Août  15.    Min.  i4'',o.     Max.  24%5. 


754,14 
754,02 

753,1 
752,6 

752,54 
751,43 

Août  IS. 

Août  17 

749 1 70 
748,93 

747 »7' 
747i4i 
747» 57 
746,41 


i5,4 

24i7 

24,6 
23,5 
22,2 

20,4 


S. 

S. 

s. 

SE. 
SE. 
ONO.  I 


1 
I 
I 
I 
I 


Couvert,  pluie. 
Beau,  qq.  nuage: 
Beau,  nuageux. 
Très-nuageux. 
Couvert. 
Couvert,  orage. 


Min.  15'',  5. 
Min.   16%  3. 


16,4 

i7»4 
17,0 

»7,i 
17^0 
t6,4 


E. 

SSE. 

SSE. 

SSE. 

ESE. 

SE? 


Max.  22",  1. 

Max.  t8^,i. 

Couvert,  pluie. 
Couvert,  pluie. 
Couvert,  pluie. 
Couvert. 
Presque  couver» 
Presque  couve 


OBS 

»ERVA 

WONS  METEOROl 

LOGK 

ims.  ^ 

AOUT  1868 

* 

C.15 

Direction 

Direction 

Barom. 

Therm. 

et  force 

Barom 

Therm. 

et  force 

Heurei. 

àeo. 

ester. 

du  vent.          État  du  ciel. 

Henrei. 

à  00. 

extér.. 

du  vent. 

ÂUtduciel. 

Août  18. 

Min. 

l5*,8. 

Max.  ao%9. 

Août  26. 

Min. 

10»,  7. 

Max.  19°,  4. 

9  M- 

747"* 

0 
18,0 

SE. 

1      Couvert,  pltûe. 

9  M. 

763764 

0 
«4,7 

0. 

B 

Beau. 

13 

747.87 

18,4 

SE. 

1      Couvert,  pluie. 

la 

763,36 

18,6 

0. 

» 

Peu  nuageux. 

3  s. 

748iaa 

ao,6 

sso. 

1      Couvert. 

3  S. 

76a, 57 

«9, a 

0. 

9 

Nuageux. 

6 

748,97 

15,8 
16,7 

sso. 

a      Couvert. 

6 

76a, a7 

«7,8 

SSO. 

1 

Beau,  qq.  nuages 

9 

750,33 

sso. 

1      Beau. 

9 

76a, 58 

«4,9 

SSO. 

0 

Beau. 

12 

750,88 

«5,9 

so. 

I      Couvert. 

la 

76a, ta 

i3,o 

SSO 

0 

Beau. 

Août  19. 

Blin. 

«4%  3. 

Max.  18^,4. 

Août  27. 

Min. 

11%  5. 

Max.  ai%8. 

9  M. 

75a, 63 

16,4 

SO. 

1      Couvert. 

9  M. 

761,49 

i8,a 

SSO. 

I 

Beau. 

12 

753,09 

17, a 

so. 

1      Couvert. 

la 

760,90 

ai,o 

SSO. 

a 

Beau. 

3  s. 

753, a5 

18, a 

0. 

I      Couvert. 

3  S. 

760,01 

ai, 8 

SSO. 

a 

Beau,  qq.  nuagt*s 

6 

753,41 

18, a 

0. 

1      Couvert. 

6 

759,93 

ai, a 

SO. 

a 

Nuageux . 

9 

753,45 

16,6 

0. 

1      Couvert. 

9 

760,94 

18, a 

so. 

a 

Couvert. 

l'À 

753,66 

16,0 

0. 

1      Couvert. 

la 

760,44 

16,0 

B 

» 

Couvert. 

Août  20. 

Min. 

i5»,5. 

Mu.  I9^l. 

Ao&t  28. 

Min. 

n%9. 

Max.  i8%6. 

9  M. 

754,90 

«7,4 

0. 

1      Couvert. 

9  M. 

763,6a 

«5,4 

SO. 

a 

Beau,  nébuleux. 

12 

754,9a 

19,0 

S. 

1      Couvert. 

la 

763,43 

18,0 

SO, 

a 

Beau. 

3  S. 

754,90 

18,6 

s. 

1      Couvert. 

3  S. 

763,04 

18,4 

SO. 

I 

Peu  nuageux. 

6 

755,14 

19,^ 

s. 

I      Couvert. 

6 

763,11 

17, a 

0. 

I 

Beau. 

9 

756,07 

i7>o 

s. 

1      Couvert. 

9 

763,04 
76a,  55 

14,6 

0. 

1 

Nuageux . 

12 

756,  o5 

16, a 

» 

B 

la 

i3,o 

0. 

1 

Couvert. 

Août  21. 

Min. 

i5*,8. 

Max.  ao%6. 

Août  29. 

Min. 

ia%7. 

Max.  16%  6. 

9  M. 

757,05 

"7,4 

NO. 

1      Couvert. 

9  M. 

763,38 

«4,8 

0. 

1 

Couvert. 

12 

757,43 

«9)4 

NO. 

1      Couvert. 

la 

763,38 

«5,9 

0. 

I 

Couvert. 

3  S. 

757,18 

15,8 
18,6 

0. 

1      Couvert. 

3  S. 

763,16 

«6,7 

0. 

1 

Couvert. 

6 

757,5a 

0. 

1      Beau. 

6 

763, a7 

16,6 

ONO. 

I 

Très-nuageux. 

9 

757,75 

17,0 

0. 

I      Couvert 

9 

763,98 

i3,6 

ONO. 

I 

Trè8*vaporeux. 

12 

757 , 16 

i5,a 

0. 

1      Nuageux. 

ta 

763,7a 

11,8 

ONO. 

1 

Nuageux. 

Ao«i22. 

Min. 

i3»,  I . 

Max.  ao^,5. 

Aoit  SO. 

Min. 

io*,7. 

Max.  i9%7. 

\\  M. 

75a , 79 

i5,4 

SO. 

a     Couvert,  pluie. 

Août  31 . 

Min. 

i5%5. 

Max.  al^8. 

12 

749 >*7 

16, a 

so. 

3      Couvert,  pluie. 

7 

« 

3  S. 

746,49 

i5,4 

so. 

3     Couvert,  pluie. 

9  M. 

76a,  aa 

18, a 

0. 

Couvert. 

6 

745,41 

17,6 

sso. 

3      Couvert. 

la 

761,80 

ao,4 

0. 

Couvert. 

9 

747  »«> 

14,4 

0. 

3      Beau,  6^  3o"  orage 

3  S. 

761,11 

ai, 8 

0. 

Couvert. 

12 

747, 8« 

i3,6 

0. 

3     Beau. 

6 
9 

760,89 
76«,43 

ai, 6 
18,8 

0. 
0. 

Couvert. 
Couvert,  pluie. 

Aovl  23. 

Min. 

11^,8. 

Max.  l6^5. 

la 

761,64 

«7,8 

0. 

Couvert. 

AoAt  24 

BBttl  . 

9%5. 
SO. 

Max.  19%  4. 

1      Peu  aoageux. 

9  M. 

755, a7 

16,4 

% 

la 
3  S. 

755,46 
754,98 

18, a 

«9, a 
18,6 

SO. 
0. 

I     Peu  nuageux. 
1      Peu  nuageux. 

Quamiité  de  piuie  rtcueillie  pendant 

le  mois  d^Aoéit, 

6 

755,16 

NO. 

I      Peu  nuageux. 

Valeur  en 

i  millimètres 

a 

9 

756, o3 

i5,4 

0. 

1      Beau,  qq.  nuages 

la 

756,84 

i3,6 

0. 

1      Beau,  (|q.  nuages* 

• 

Cour...    74,73. 

Terrasse...    69,18. 

AMi25. 

Min. 

is*,  1. 

Mas.  i9»,6. 

9  M. 

759»  18 

14,4 

SO. 

1      Couvert. 

la 

759,46 

«7,7 

SO. 

1      Nuageux . 

3  S. 

759,81 

«8,4 

0. 

I      Couvert. 

6 

760,44 

«7,4 

ONO. 

>  1      Nuageux. 

9 

761 ,97 

i5,6 

0. 

I      Couvert. 

la 

76a, 44 

«4.8 

0. 

1      Nuageux. 

* 

Observations.  —  Tomb  XXIV. 


C.3 


C.i8 


Heures. 


9  M. 
la 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  SfaPTEMBRE  4868. 


Barom. 
ào®. 


Therm. 
eitér. 


Direction 
et  forée 
du  Tent. 


État  du  ciel. 


Septembre  i.    Min.  i4%5.    Max.  si%4- 


763 , I I 
763,46 
76a, 99 
763,16 
764,00 

764,54 


17,6 

«9iO 
ai, 4 
21,0 
17,8 
16,1 


OSO. 

OSO. 

OSO. 

0. 

OSO. 

OSO. 


Peu  nuageux . 
Peu  nuageux. 
Peu  nuageux. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Septembre  2.    Min.  i3**,o.    Max.  12°,  o 


764,96 

763,94 
763,07 

762,74 
762,83 
762,73 


17,6 

21,8 

22,0 
21,6 
18,2 
16,3 


SSE. 
SSE. 
SE. 
ESE. 

S. 
S- 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Septembre  3.    Min.  I4^o.    Max.  25*^,8 


761,60 
760,35 
759,82 
759,01 
759,55 
759,50 


19.4 
22,8 

25,8 

a4,3 
ao,4 

17,1 


S. 
S. 
SE. 
SSE. 

SSE. 
SSE. 


1 
I 
I 
1 

I 

» 


Beau. 

Beau. 

Beau 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


Septembre  4.    Min.  i5<',3.    Max.  17%  5. 


760,46 
760,05 
759,80 
760,09 
760,91 
761,45 


21,0 
26.8 

^7,4 
25,6 

21,0 
19.'^ 


SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SO. 
OSO. 


I 
I 
I 
o 
o 
o 


Beau. 
Beau, 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Septembres.    Min.  i6%6.    Max.a6%5. 


762,22 
761,88 
761,09 
761,01 
761,66 
761,33 


21,8 
25,4 
26,2 
a6,4 
aa,9 
i9»o 


OSO. 
OSO. 
OSO. 

SSE. 
SSB. 

S.? 


fieau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Septembre  6.    Min.  17^,0.    Max.  19^4. 
Septembre  7.    Min.  i6%5.    Max.  28^2. 


9  M. 

758,83 

22,0 

B 

0 

Beau. 

12 

757,98 

27,2 

B 

0 

Beau. 

3  S. 

757,18 

27,0 

9 

0 

Beau. 

6 

756,85 

26,4 

SB. 

0 

Beau. 

9 

757, a9 

21,3 

SE. 

0 

Beau. 

12 

757,05 

19,0 

SE. 

0 

Beau. 

Septembre  8.    Min.  i5<', 

-9- 

Max.  28*' 

9  M. 

754,48 

21,3 

SE. 

I 

Beau. 

12 

757,20 

26^4 

SE. 

I 

Beau. 

3  S. 

757,05 

28,4 

SE. 

I 

Beau. 

6 

757,31 

26,8 

ESE. 

1 

Beau. 

9 

758,56 

23,0 

NE. 

2 

Beau. 

2 

759,93 

18,6 

NE. 

I 

Couvert. 

Barom.       Thenii. 
Heures,      à  o<*.  eitér. 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 
12 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M- 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 

19 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
12 


Direction 
et  forée 
du  Tent. 


ÉUtdueiél. 


Septembres.     Min.  16^2.    Bfax.  24^3. 


761,78 
760,88 
760,16 
760,27 
761,07 
761 ,07 


o 

18,8 

21,8 
24,5 
23,1 

19,6 

17,4 


NE.  3 
NE.  3 
NO.    2 

NNE.  2 
NE.  I 
NE.     I 


Beau,  vaporeax. 

Beau,  vaporeux. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


Septembre  10.    Min.  i3*,5.    Max.  24",2. 


760,54 
759,»3 

757,79 
756,95 

755,25 

756,82 


16,6 
22,4 

44, a 

23,2 
20,4 
17,8 


NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Septenbr»  11.    Min.  l4^o.    Max.  24^,8. 


755,79 
754,to 
753,64 
752,84 
753,3a 
753,40 


«7,4 
a3,4 
a4,6 

a3,4 
20,2 
18,0 


NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 


o 
I 
I 
1 
1 
1 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Septembre  12.  BBe.  l5^o.  Max.  24^4 


75^,96 
752,28 
751, i3 
750,98 
752,1a 
752,38 


19,4 
23,6 

»4,7 

22,4 

18,5 

i5,8 


NE.  1  Beau. 

NE.  1  Beau. 

E.  2  Beau. 

NE.  1  Beau. 

NE.  I  Beau. 

NE.  i  Beau. 


SH»tembm  13 
Septembre  14. 


Min.  Il*, 7. 
Min.  1l^6. 


Max.  20°,  1 . 
Max.  18^,2. 


751,10 

12,8 

751  ,o3 

17,8 

750,93 

18,2 

751,71 

17,4 

752,75 

16,6 

752,68 

i4,a 

E.  2  Couvert 

E.  2  Couvert. 

SE.  2  Couvert. 

NE.  1  Couvert. 

NE.  1  Couvert. 

NE.  I  Beeo. 


Septembre  15:  Ifin.  12**,  8.  Bfaz.  2o^9. 

763,49        i5,8  NE.     1  Couvert. 

753,32       20,4  NE.     I  Couvert. 

»              »  »                » 

7^3,15        18,8  NE.     1  Nuageux. 

704,1a        16,8  NE.     I  Couvert. 

753^,84        16,4  NE.     I  Très-vaporeux. 

Seplambr^ie.  Min.  i3',4.  BlaKv2o«,8. 


754,93 

754,54 
7*3,25 

75»,9« 
752,95 

75a,45 


i5,4 
20,2 
20,6 

«9,7 
«6,7 
14,6 


NE. 

NE. 

NE. 

ENE. 

ENE. 

ENE.  1 


I 
I 
f 
I 
I 


Couvert. 
Couvert. 
Nuageux. 
Très*neageux. 
Beau,  vaporeux. 
Beau,  vaporeux. 


OBSERTATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  SEPTEMBRE  1868. 


C.19 


Direction                                       | 

Direction 

Barom. 

Therm. 

et  forée 

Berom. 

Therm. 

et  forée 

Heare» 

ko^. 

ester. 

du  ireat.           État  do  eiel. 

Heuree. 

ko». 

eilér. 

do  vest. 

État  d«  ciel. 

8«ptem]mi7.   Min.  i5i«,5. 

Max.  M^7. 

SapCMDbM  26.    Min.  ia^4. 

Max.     » 

9  M. 

749X 

0 

l5,2l 

ENB.  1 

r      Couvert. 

9  M. 

746r93 

0 
14,8 

s.      1 

Couvert. 

12 

748,11 

ai, 8 

ENE.  1 

r      Cottvert. 

la 

746,48 

■  8,4 

s.       4 

Couvert. 

3  S. 

746,43 

aa,6 

ENB.  1 

[      Couvert. 

3  S. 

747,06 

«9)4 

SO.     4 

Nuageux. 

6 

745,70 

16, a 

0.       i 

1      Couv.;à4'*i5*,or. 

6 

749 »aa 

16, a 

SO.     1 

Beau. 

9 

747 >o5 

i3,9 

SO.     1 

[      Peu  nuaj^ux. 

9 

75i,36 

i3,8 

SO.      • 

Beau,  vapeurs. 

ra 

746,68 

i3,a 

SO.     \ 

t      Couv.,  pluvieux. 

la 

75a, 5o 

«1,9 

SSO.    1 

Beau. 

8apUBbr»i8.   Min 

u  ia%a. 

Max.  M^,  a. 

86iCMnbi«26.    Min.  9^6. 

Max.  19^1. 

9  M. 

747,«i 

«5,4 

S.       %     Goiiv.,  pluvieux. 

9  M. 

75i,86 

i3,8 

SO.     0 

Beau. 

la 

747, «7 

19,6 

SSE.  s 

1      Couvert. 

la 

75a, a8 

18,0 

SO.     1 

Beaa. 

3  S. 

747,13 

19,6 

SSR.    1 

1      Couvert. 

3  S. 

75o,86 

18,8 

sso.   a 

Couvert. 

6 

747, «9 

i5,a 

S.        1 

1      Couvert,  pluie. 

6 

75o,i6 

17,0 

SO.      1 

Nuageux. 

9 

747,  «7 

i5,i 

SO.     1 

1      Couv.,  pluvieux. 

9 

749, »5 

i5,6 

SO.     1 

Couvert. 

12 

747,60 

14,1 

SO.      1 

(      Couvert,  pluie. 

la 

748,40 

14,5 

SO.     1 

Presque  couvert. 

8«ptombrt  19.    Mk 

1.  i4%3. 

.    Max.  i7*,6. 

Saptembra  27.    Min.  II^9. 

Max.  19-,  7. 

9  M. 
12 

745,57 
745,79 

i5,8 
i5,8 

SO.     1 
SO.     1 

\      Couvert,  pluie. 
1      Couvert,  pluie. 

Septembre  28.    Min.  i3%a. 

Max.  i9%4. 

3  S. 

746,6« 

17, a 

SO.     1 

1      Couvert. 

9  M. 

749,^9 

«4,6 

s.       a 

Presque  couvert. 

6 

747,6a 

i4>4 

S.        ) 

1      Beau. 

la 

747,5a 

18,6 

OSO.  a 

Couvert,  pluie. 

9 

748,65 

ia,6 

S.       1 

1      Beau. 

3  s. 

746,91 
746,56 

i5,o 

SO.     a 

Couvert. 

12 

747,53 

11,4 

S.        ] 

1      Beau. 

6 

i4,3 

SO.     I 

Couvert. 

9 

748, i3 

i3,i 

OSO.  I 

Couvert. 

Saptenlnre  20.    Min.  Io^7. 

.    Max.  ^9^7. 

la 

748,00 

ia,8 

080.  I 

IHeaque  couvert. 

8^^t«nbi«  21.    Mil 

1.  Il*, 5, 

,    Max.  i8*,o. 

8epl«ad>Te  28.    Min.  ia*,8. 

Max.  I9^a. 

9  M. 

748, i6 

16,4 

S.        1 

1      Couvert. 

9  M. 

745,4« 

18,4 

SO.     1 

Couvert. 

12 

747,45 

«7,4 

S.        1 

I      Couvert,  pluie. 

la 

746,0a 

i9i4 

SO.     3 

Couvert. 

3  S. 

746,33 

«6,4 

s.      1 

1      Couvert,  pluie. 

3  s. 

746, aa 

18,8 

SO.     3 

» 

6 

745,18 

«4,1 

ONO.  1 

1      Couvert,  pluie. 

6 

746,43 

16,0 

SSO.    1 

Presque  couvert. 

9 

744,96 

'4,7 

0. 

I      Couvert. 

9 

746,84 

14,4 

SSO.    1 

Couvert. 

12 

744,68 

14,1 

0.       1 

r      Couvert. 

la 

745,90 

«4,1 

sso.  I 

Couvert. 

S^Umlm  22.    Min.  Ia^3 

.    Max.  I5^I. 

Septembre  SO.    Min.  ii%9. 

Max.  18*,  5. 

9  M. 

746,  o3 

14,6 

ESB.   1 

1      Couvert,  pluie. 

9  M. 

745,8g 

«4,8 

SSO.  a 

Couvert. 

12 

746,69 

«4,4 

ESE.  1 

1      Couvert,  pluie. 

la 

745,77 

«7,8 

sso.   a 

Très-nuageux. 

3  S. 

746,97 

i5,o 

FSE.   1 

1      Couvert,  pluie. 

3  s. 

745,a6 

«8,4 

SO.     3 

Nuageux. 

6 

747,33 

«4,7 

B. 

r      Couvert. 

6 

745,86 

16,0 

SO.     a 

Presque  couvert. 

9 

747,87 

i3,5 

E.       1 

I      Presque  couvert. 

9 

746.5a 

i4,« 

SO.      1 

Couvert. 

12 

748,0» 

i3,5 

E. 

1      Couvert. 

la 

747 , 34 

ia,7 

SO.     1 

Couvert. 

tept«iii]m23.    Min.  ii«,7 

.    Max.  17*, 7. 

9  M. 

750, a4 

i3,8 

NO.     ] 

1      Beau. 

Il 

750,35 

16,6 

NO.     1 

r      Trè8<nuageux. 

Quantiié  de  piuie 

rtcneillie  pendant  le 

mois  de  Septembre 

3  S. 

750, ai 

16,7 

»       0      TrèB-nuageux.      1 

6 
9 

750,57 
75i,i3 

«4,6 
«4,4 

0. 
0. 

I      Presque  couvert. 
1      Presque  couvert. 

Valeur  en  millimètres. 

12 

751 ,01 

«4,1 

0. 

I      Couvert. 

Cour... 

5o,53. 

Terrasse. 

..     49.63. 

StptffnliTO  24.    Min.  ia«,o 

.    Max.  t8*,a 

9  M. 

751,53 

«4,4 

0.       1 

r      Couvert. 

12 

750,96 

17, a 

0. 

1      Couvert. 

* 

3  s. 

75o,6t 

16,8 

0. 

1      Couvert. 

6 

750, 36 

«5,1 

sso. 

1      Couvert. 

9 

750,34 

i3,i 

s. 

I      Beau,  vaporeux. 

12 

749,66 

ia,6 

s. 

I      Couvert. 

C.3. 


C.ao 


OB^RVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  OCTOBRE  1868. 


Direction 

Direetioo 

fiarom. 

Therai. 

et  force 

Darom. 

Therm. 

et  force 

Heures. 

àoo. 

extér. 

do  veni. 

Eut  du  ciel. 

Heures. 

ko». 

eitér. 

du  vetti. 

Eut  du  ciel. 

Octobre  i 

Min. 

io",7. 

Max.  ia%9. 

Octobre  9 

Min. 

4%  a. 

fifax.  i3%5. 

9  M. 

mm 

748,34 

0 
12,8 

SO. 

0 

Couvert. 

9 

M. 

mm 
760,64 

0 

7,7 

» 

0 

Beau,  brouillard. 

l'A 

747,55 

i3,9 

SO. 

0 

Couvert,  pluie. 

12 

758, 02 

757,59 

12,8 

S. 

0 

Beau. 

3  S. 

748, o6 

i3,4 

SO. 

0 

Couvert,  pluie. 

3 

S. 

i3,8 

» 

0 

Beau. 

6 

749» 70 

12,1 

SO. 

1 

Couvert,  pluie. 

6 

757 , 4a 

12,4 

SSE. 

1 

Beau. 

9 

75i,a5 

",9 

SO. 

1 

Couvert,  pluie. 

9 

756,99 

7,3 

S. 

1 

Beau. 

la 

752,37 

11,4 

NO. 

I 

Pr.  couvert,  pluv. 

12 

756,45 

S. 

I 

Beau. 

Octobre  2 

.    Min. 

io%6. 

Max.  i5%3. 

Octobre  10.    Min. 

5%2. 

Max.  lô^6. 

9  M. 

755,81 

12,6 

NE. 

1 

Couv.,  brouillard. 

9 

M. 

756,84 

9, a 

0. 

1 

Beau,  vapeurs. 

la 

75G,i8 

i4,6 

N. 

1 

Couv.,  brouillard. 

12 

756,77 

14,0 

SO. 

1 

Beau. 

3  S. 

755,33 

i5,6 

N. 

1 

Couvert. 

3 

S. 

756,57 

i5,6 

SO. 

1 

Beau. 

6 

755 , I 1 

14,2 

NE. 

1 

Couvert. 

6 

757,30 

i3,6 

SSE. 

I 

Beau. 

9 

755,30 

12,1 

NE. 

1 

Couvert. 

9 

758, 3o 

12,1 

S. 

I 

Beau. 

12 

753,04 

11,0 

NE. 

2 

Couvert. 

12 

758,36 

10,1 

S. 

1 

Beau. 

Octobre  3 

Min. 

8^2. 

Max.  i6%i. 

Octobre  il .    Min. 

8^2. 

Max.  i7%9. 

9  M. 

746,87 

10,1 

NE. 

1 

Couvert,  pluie. 

Octobre  12.    Min. 

9S3. 

Max.  19%  1. 

12 

745,62 

i5,8 

E. 

2 

Couvert. 

î7    " 

-  ■  -  -  -          ^  j 

3  S. 

746,75 

12,2 

SSO. 

2 

Couvert. 

9 

M. 

758,95 

12,0 

s. 

Beau,  vapeurs. 

6 

748,61 

10,3 

sso. 

5 

Couvert. 

12 

758,89 

17,0 

s. 

Beau,  vapeurs. 

9 

749, 5i 

10,1 

SSO. 

5 

Couvert. 

3 

S. 

757,98 

'9,o 

s. 

Beau,  vapeurs. 

12 

75i,a9 

9,7 

sso. 

5 

Couvert. 

6 
9 

758 , 35 
758,84 

16,2 
14,0 

NE. 
NE.? 

Beau. 
Beau. 

Octobre  A 

MÎD. 

7^5. 

Max.  i4%8. 

12 

759, >« 

12,4 

S. 

0 

Nuageux. 

Octobre  5 

.    Min. 

9",a- 

Max.  i5%6. 

Octobre  13.    Min. 

9",5. 

Max.  19%  5. 

9  M. 

758, ao 

12,4 

s. 

0 

Beau,  vapeurs. 

9 

M. 

760,12 

Il  ,3 

NE. 

0 

Couv.,brouiii.ép 

12 

758,57 

i5,o 

sso. 

0 

Peu  nuageux. 

12 

759.81 

16,0 

NE. 

0 

Beau,  vapeurs. 
Beau,  vapeur?. 

3  S. 

759,12 

14,8 

s. 

1 

Peu  nuageux. 

3 

S. 

758,77 

18,8 

NE. 

0 

6 

760,58 

i3,6 

SSE. 

1 

Beau. 

6 

759,34 

16,8 

SO. 

1 

Beau,  qq.  nuaizos 

9 

761,61 

11,3 

SSE. 

1 

Beau. 

9 

759,54 

14,1 

SO. 

I 

Beau. 

12 

761,85 

9,7 

NE. 

0 

Presque  couvert. 

12 

759*07 

12,2 

SO. 

1 

Beau. 

Octobre  6 

Min. 

7-,  5. 

Max.  I6^o. 

Octobre  14.    Mio. 

11%  9 

« 

Max.  i6%5. 

9  M. 

76^.34 

10,1 

S. 

1 

Couvert. 

9 

M. 

759,10 

i3,o 

ONO. 

1 

Couvert. 

12 

760,87 

i5,6 

S. 

I 

Couvert. 

12 

758,76 

i5,4 

NO. 

2 

Couvert. 

3  S. 

760,64 

16,0 

S. 

1 

Couvert. 

3 

S. 

759,10 

i5,o 

NO. 

2 

Couvert. 

6 

760,22 

l3,2 

S. 

1 

Nuageux. 

6 

759,63 

i3,5 

NO. 

I 

Beau. 

9 

759,70 

12,2 

SO. 

1 

Couvert. 

9 

760,37 

ia,4 

NO. 

1 

Très-nuageux. 

2 

758,87 

11,6 

SO. 

I 

Couvert. 

12 

760,36 

10, 1 

NO. 

1 

Beau,  vapeurs. 

Octobre  7 

.    Min. 

9%4. 

Max.  i4^8. 

Octobre  15.    Min. 

6%  5. 

Max.  i2%o. 

9  M. 

758,01 

11,1 

SSO. 

1 

Couvert,  pluie. 

9 

M. 

760,00 

9,9 

NO. 

I 

Couvert. 

12 

758,64 

i3,6 

S. 

1 

Couvert. 

12 

759,05 

12,0 

NO. 

1 

Couvert. 

3  S. 

759,36 

14,8 

SO. 

I 

Couvert. 

3 

S. 

758, o3 

12,2 

S. 

I 

Couvert. 

6 

760,8a 

12,2 

0. 

I 

Beau,qq.  n.  à  Th. 

6 

757,49 

10,2 

S. 

1 

Beau. 

9 

761,98 

9>9 

0. 

1 

Beau. 

9 

756,54 

10,1 

s. 

I 

Couvert. 

12 

762,18 

8,7 

0. 

! 

Beau. 

12 

755,37 

10,9 

s. 

I 

Couvert. 

Octobre  8 

Min. 

5^9. 

Max.  i4'',2. 

Octobre  16.    Min. 

9°,4. 

Max.  i4%t. 

9  M. 

763 , 53 

9,5 
i3,o 

SO. 

2 

Beau. 

9 

M. 

754,00 

12,2 

SO. 

1 

Couvert. 

12 

763,42 

0. 

Beau. 

12 

752,97 

14,2 

SO. 

1 

Couvert. 

3  S. 

762,75 

14, a 

oso. 

Peu  nuageux. 

3 

S. 

756,41 

12,8 

SO. 

1 

Couvert. 

6 

762,89 

12,0 

NO. 

Beau. 

6 

75i,47 

12,2 

SO. 

I 

Couvert. 

9 

763,06 

7i9 

NO. 

Beau. 

9 

751, 21 

11,4 

SO. 

1 

Couvert. 

12 

762,54 

6,6 

NO. 

Beau. 

12 

n 

» 

» 

» 

OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.   -  OCTOBRE  ItM». 


Cai 


Direciioti 

Direction 

Barom. 

rherm. 

et  forée 

Barom . 

iiierflS'. 

et  Toree 

Heures. 

kffi. 

exiér. 

du  venu 

Étiitâaciei. 

HenroB. 

ào». 

exlér. 

du  Teai.          État  du  ciel. 

Octobre  il 

K    Min. 

9*,6. 

Max.  ia%6. 

Octobre  25.    Min. 

6%  5. 

Max.  l4^9. 

9  M. 

nm 

75i,4o 

0 
11,8 

SO. 

Couvert. 

Octobre  26.    Min. 

io^,a. 

Max.  i5^8. 

12 

760,89 

12,6 

SO. 

Couvert. 

mm 

0 

3  S. 

749.9» 

ia,o 

SO. 

Couvert,  pluie. 

9 

M. 

766, ai 

16,8 

SSO.  4      Couvert. 

6 

749 >»5 

11,4 

S. 

Couvert,  pluie. 

la 

766,16 

14,0 

OSO.  i 

[      Couvert,  pluie. 

9 

747 184 

11,2 

s. 

Couvert,  pluie. 

3 

S. 

766,67 

14,0 

OSO. 

I      Couvert. 

12 

746,20 

11,1 

s. 

Couvert,  pluie. 

6 
9 

756,84 
756,93 

ia,o 
10,9 

OSO. 
OSO.  ] 

I      Couvert,  pluie. 
1      Couv.,  pluie  forte. 

Octobre  iS 

1.    MiD. 

7-,9. 

Max.  ia^,6. 

la 

767,68 

9,5 

OSO. 

I      Couvert,  pluie. 

Octobre  iî 

1.     Min. 

6%i. 

Max.  8", t. 

Octobre  27.    Min. 

6*,a. 

Max.  11^8. 

9  M. 

749  »7« 

7," 

NO. 

a 

Couvert. 

9 

M. 

760,71 

8,8 

ONO.  i 

I      Nuageux. 

12 

760,57 

7,5 

NO. 

a 

Couvert. 

la 

761,49 

11,1 

NO.     I 

[      Nuageux. 

3  S. 

750,64 

8,1 

N. 

a 

Couvert. 

3 

S. 

761,90 

10,6 

ONO.  1 

[      Nuageux . 

6 

761,62 

7,7 

NNO. 

a 

Couvert. 

6 

763,45 

9,3 

NO.     1 

[      Très-nuageux . 

9 

762,43 

5,a 

NO. 

a 

Très- vaporeux. 

9 

764,94 

7,3 

NO.     1 

[      Beau. 

12 

76a, 63 

3,7 

NO. 

a 

BeaiL,  va^urs. 

la 

766,88 

6,1 

NO. 

I      Beau. 

Octobre  2C 

K     Min. 

i",4. 

Max.  8°,9. 

Octobre  28.    Min. 

3^,8. 

Max.  ii°,6. 

9  M. 

765,63 

4,9 

NO. 

Couvert. 

9 

M. 

767,97 

5,9 

NO.     1 

1      Beau. 

12 

755,78 

8,1 

0. 

Beau,  vapeurs. 

la 

768,30 

10, 1 

NO.     1 

[      Nuageux. 

3  S. 

766,81 

8,4 

0. 

Beau,  vapeurs. 

3 

S. 

767,6a 

11,6 

NO.     1 

I      Nuageux . 

6 

766,11 

5,9 

0. 

Beau,  vapeurs. 

6 

767,41 

8,7 

NO.     1 

1      Nuageux. 

9 

756,67 

4,2 

0. 

Très- vaporeux. 

9 

766,7» 

7,5 

NO.     1 

i      Beau,  vapeurs. 

12 

766,11 

3,5 

0. 

Preaque  couvert . 

12 

766,06 

8,8 

ONO.  1 

1      Presque  couvert. 

• 

Octobre  21 

i.     Min. 

3%  3. 

Biax.  9^4  • 

Octobre  29.    Min. 

6°,9. 

Max.   ia^4. 

9  M. 

763,85 

5,1 

S. 

a 

Couvert. 

9 

M. 

768,95 

8,9 

SO.     i 

i      Couvert,  pluie. 

12 

762,96 

7," 

S. 

1 

Couvert. 

la 

766,67 

ïo,9 
11,3 

SO.     4      Couvert. 

3  S. 

75a, 74 

9,5 

s. 

0 

Nuageux. 

3  S. 

767, a3 

0.       i 

(      Couvert. 

6 

763,8a 

7,5 

ONO. 

0 

Trèe-nuageux . 

6 

758,84 

9,9 

0.       1 

i      Nuageux. 

9 

754,40 

7, a 

0. 

0 

Couvert,  pluie. 

9 

760,6a 

7,9 

ONO.  1 

(      Beau,  qq.  nuages. 

12 

755,07 

6,1 

0. 

0 

Presque  couvert. 

la 

761,27 

7,1 

ONO.  1 

t      Nuageux . 

Octobre  22 

t.     Min. 

3^4. 

Max.  Il^6. 

Octobre  30.    Min. 

6°,4. 

Max.  10%  8. 

9  M. 

768,06 

5,9 

NO. 

0 

Beau. 

9 

M. 

764,17 

8,0 
10,8 

0.       1 

1      Couvert. 

12 

768,28 

9,7 

0. 

0 

Beau. 

12 

764,7» 

0.       1 

[      Très-nuageux. 

3  S. 

768,39 

9i7 

0. 

0 

Nuageux. 

3 

S. 

766,04 

10,1 

OSO.  ] 

I      Couvert. 

6 

759,79 

4!? 

0. 

0 

Beau. 

6 

766,75 

9,4 

SO.     1 

I      Couvert. 

9 

760,46 

0. 

0 

Beau. 

9 

766,71 

9,5 

OSO.  1 

t      Couvert. 

12 

760,21 

3,3 

0. 

0 

Beau. 

12 

766,74 

9,8 

0.       ] 

[      Couvert. 

Octobre  23 

1.    Min. 

a"*,  a. 

Max.  9%  5. 

Octobre  31 .    Min. 

r,4. 

Max.  ia%o. 

9  M. 

768,64 

5,3 

SSB. 

a 

Couvert.             ^ 

9 

M. 

768,40 

9,7 

SO.     1 

i      Couvert. 

12 

766,33 

9,3 

S. 

a 

Couvert. 

la 

768,34 

10,9 

SO.     1 

1      Couvert. 

3  S. 

754,60 

8,6 

S. 

a 

Couvert,  pluie. 

3 

S. 

767,66 

ia,o 

SO.     1 

[      Couvert. 

6 

766,40 

9,0 

S. 

a 

Couvert,  pluie. 

6 

767,88 

9,9 
9,5 

SO.     1 

[      Couvert. 

9 

766,48 

8,3 

SO. 

a 

Couvert. 

9 

767,8a 

SO.      1 

L      Couvert. 

12 

766,48 

6,3 

SO. 

a 

Très-vaporeux . 

la 

767,66 

9,3 

SO.     1 

1      Couvert. 

Odobie  24 

L    Min. 

5%  5. 

Max.  14",»*            1 

9  M. 

12 

768,04 
767,09 

8,1 
9,3 

SO. 

S. 

I 
3 

Couvert. 
Couvert. 

Quantité  de  pluie 

recueillit 

pendan 

t  le  mois  d^Ovtobre, 

3  S, 

763,06 

9,3 

sso. 

4 

Couvert. 

6 

749^45 

9,7 

sso. 

4 

Couvert,  pluie. 

Valeur  en 

millimèt 

res. 

9 

748,86 

ia,4 

SO. 

4 

Couvert» 

12 

760,16 

14,6 

SO. 

4 

Couvert. 

< 

Coar. . .    76 

,3i. 

Terrafl 

ee...    74, 5o. 

G.aa 


OBSBRVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  ^  NOVEMBRE  m». 


Heures. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


Barom. 


Tharm. 
ester. 


NoTtmbre  1.    Min. 
Novembre  2.    Min. 


mm 

7^4,43 
764,08 
763, i3 
763,36 
763,19 
762,99 


3,2 

7.9 
10,3 

10,3 

9»7 
10,1 


Direction 

et  forée 

du  rent. 

8°,  4. 


2^1. 


SSO, 

SSO. 

SSO. 

SO. 

ONO. 

ONO. 


Etat  du  ciel. 

Max.  i2%ft. 
Max,  u^4• 

Brouillard  épais. 

Couv.,  brouillard. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


NoTembre  3.    Min.  8^i.       Max. 


ia%7 


763,16 
762,29 
760,38 
760,02 
759,68 

759»3' 


10,6 
12,6 

12,3 

9)7 
9>a 
6,7 


OSO.   I  Très-nuageux. 

SO.     1  Très-nuageux. 

OSO.  1  Presque  couvert. 

SSO.   2  Beau. 

SO.     3  Couvert. 

SO.     4  Presque  couvert. 


NoTembre  4.    Min.  8'', 6.        Max. 


I2'*,0. 


757,97 
7^6,77 

7*4,9' 
754 , 52 

753,18 

752,13 


9i4 
12,0 

11,8 

11,3 

10,9 

10,5 


OSO.   I  Couvert. 

OSO.   I  Très-nuageux. 

OSO.  1  Presque  couvert. 

OSO.  4  Très- nuageux. 

SO.     4  Couvert. 

SO.     4  Couvert. 


NoTembre  5.     Min.  8^2.        Max.  9'',  6. 


752,37 
751, 85 
751, 58 

751,97 
752, o5 
751,93 


8,3 

9,8 
9,0 
7,« 
3,4 
a,6 


NoTembre  6.    Min. 


0.  I 
0.  I 
ONO.  I 
NO.  4 
NO.  I 
NO.     I 


l^6. 


750, 5i 
75o,38 

749,80 
750, o3 

749, 3o 

749767 


5,2 

5,3 
4,3 

a, 7 
0,9 


0. 
0. 
0. 

N. 
N. 
NO 


Très-nuageux. 
Très-nuageux. 
Nuageux . 

Très -nuageux. 

Beiau. 

B^u. 

Max.  5^,6. 

Couv.,  brumeux. 
C014V.,  brumeux. 
Très-Quageux. 
Beau. 

Très-vaporeux. 
Très- vaporeux. 


NoTembre  7.    Min.  o'>,3.       Max.  4''^  7. 


750,54 
750,66 

750,79 
751,76 

753,33 

753,59 


1,8 

2,8 

4,4 

4.7 
4,5 

2,3 


O. 

0. 

0. 

NNO. 

NO. 

NO. 


NoTombre  8.    Min.  o*',8. 
NoTembre  9.    Min. 


755,87 
755,69 
755,6g 
756,02 
756,17 
755,62 


1:1 

4,a 
1,5 

2«l 


~0«,I 


ONO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 


I  Couvert,  neige. 

I  Couvert. 

I  Couvert. 

I  Couvert,  pluie. 

3  Beau. 

3  Beau. 

Max.  3%  6. 

Max.  3'',3. 

Couvert,  brume. 

Couvert,  brume. 

Nébuleux. 

Beau,  faible  brouil. 

Couvert. 

Couv.,  pet.  pluie. 


Heuree. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 
12 


3 
6 

9 
12 


S. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
12 


Barom. 
ào«. 


Therm. 
vjLtét, 


Direction 
et  force 
du  vieoi. 


Etat  du  ciel. 


Novembre  iO.    Min.  i^'fO.       Max.  4'',5. 


754,33 
754,12 
754,  u 

754, i8 

754,97 
755,39 


o 

a,5 

3,8 
4,3 

4,1 
3,8 

4,îà 


NE. 

NE, 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 


Couv.,  pluie  fine. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


NoTenibre  il.   Min.  2%8.       Max.  ef*,o. 


758, 18 
759,13 

759 175 
760,85 
761,76 
761 ,40 


4,9 
5,6 

6,1 
6,1 
5,9 
5,7 


NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
E. 


I 
I 
I 
o 
o 
o 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Mevembre  12.    Min.  2^o.       Max.  6^i. 


764,1*0 
765, o3 

765,64 
766,60 

767,93 
768,73 


5,4 
6,0 

6,0 

5,7 
5,5 

5,7 


NE. 

ENE. 

ENE. 

E. 

E. 

E. 


Couvert,  brume. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


Horembre  13.    Min.  3^4       Max.  3^9. 


770,53 
770,24 
769,1a 
768,82 
768,11 
766,15 


3,7 
3,4 
4,0 

3,9 
3,5 

3,3 


NE. 

ENE. 

ENB. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Hoveaibre  14.    Min.  2'',6.  Max.  S^,6. 

761,30        4,7       NO.    I  Goavert. 

760,48         5,6        NO.     I  Couvert. 

759,75         4,5       NO*    1  Couvert. 

759,36         4,4       NO.     I  Couvert. 

759,20         3,9       NO.     o  Couvert. 

759,02         4,1        NO.    o  Couvert. 

NoTembre  15.    Min.  3^6.  Max.  5%  7. 


Novembre  16.   Min. 


r,o. 


Max.  »%7. 


9  M. 

762,24 

—0,3 

ENE.  1 

r      Beau. 

12 

761,68 

°.;« 

ENE.  1 

[      Beau,  qq.  nuages 

3  S. 

760,52 

ENE.  1 

i      Beau. 

6 

760,64 

0,3 

ENE.  1 

t      Beau. 

9 

760,52 

0,7 

NE.     ] 

[      Beeu. 

12 

760,22 

0,0 

NE.     i 

1.     Beau,  vapeurs. 

Novembre  17.    Blîn 

.    — 1*,0 

.    Mu.  r.3. 

9  M. 

760,91 

a,i 

ENE.  1 

[      Beau. 

12 

760,10 

4,9 

ENF.  ] 

[      Beau. 

3  S. 

760,89 

6,2 

ENE.  ] 

[      Beau. 

6 

761,67 

5,1 

ENE.  1 

[      Beau. 

9 

762,80 

3,4 

ENB.  1 

[      Beau. 

12 

762,99 

a,5 

ENE.  1 

[      Beau. 

OBSESIVÂTION»  MÉTËOROiXXîlQUGS   -^  NOVEMBRE  4868. 


C.a3 


Barom. 
Heâret.      à  o«. 


Themi. 
ettér. 


DirecUon 
et  forée 
du  vent. 


Étfti  du  eiel. 


9  M. 

Il 

3  S. 
6 

9 

11 


9 

12 

3 

6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 
9 

12 


M. 


9 
11 

3 

6 

9 

12 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


S. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


JHovmaBântt  18.   Min.  1^a.     Vax,  5\o. 


763, 5ï 

761,1^ 
761,75 

» 


4,0 

4,9 
3,9 

3,9 

» 


ENE.  I 
ENE.  I 
ENE.  I 
NE.  2 
NE.     2 


Couvert. 

Couvert. 

Beâa,  lég.  nuages. 

Couvert. 

Couvert. 


ttcifVulM  19.    ]nn«  t*,3.     Mstx.  5*,  7' 


761,66 

761,43 

7^i9ï 
763,16 

763,17 


3,5 

4,8 
5,8 
5,3 

3,4 
1,0 


ENfi. 

ENE. 

ENE. 

NE. 

NE. 

NE. 


Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Beau. 

Beau. 


llotttdbfe  20.    Min.— I^é.  Max.  l^8. 

761.97  -1,0       E.       1  Beau. 

761.98  1,1  E.  t  Beau. 
761,  i5  1,1  £.  t  Beau. 
760,91  0,6  E.  t  Beau. 
760,44  -6,3  E.  r  Beau. 
759,66      —0,8       E.       I  Beau. 

Horemlm  21.    Min.— 3%5.  Max.  3<*,3. 


758, o5 

7^7,44 
756,06 

755,10 
753,95 
751,71 


—  1,5  S.  I  Couvert. 

—0,3  S.  I  Couvert. 

1,0  S.  1  Couvert. 

1,3  S.  I  Couvert. 

1,7  S.  I  Très-nuageux. 

3,3  S.  1  Beau. 


llonnoaliré  22.    Min.— i",  1.   Max.  il**,  i. 
llot«iii]yre  23.    Min.  4%9*     Vax,  i3*,6. 


741,54 
741,86 
744.33 

746,46 
748,81 

748,87 


11,4 
11,6 
11,7 

9>3 
8,8 
8,6 


S.  I 

SSO.  1 

SSO.  I 

SO.  I 

SO.  t 

SO.  I 


Couvert. 

Très-nuageux. 

Très-nuageux. 

Beau,  qq.  nuages. 

Couvert. 

Couvert. 


llotinnbre  24.    Min.  7*,  5.     Max. 


II*,  o. 


751,89 
753,59 
753,85 
755, 3i 
755,35 
755, i3 


7,7 
«>9 
9.0 
5,7 
4.0 
1,3 


NO.  I 
NNO,  I 
NNO.  I 
NO. 
0. 
0. 


Couvert. 

Très-nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


Barom.        Thérm. 
Heoret.      à  o*.  exiér. 


Direction 

eifofoe 

du  Test. 


État  du  ciel. 


9 

(1 

3 

6 

9 

11 


S. 


9  H 

II 


9 

6 

9 
il 


S. 


9  M. 

Il 


3 
6 

9 

11 


S. 


9  M. 
Il 


3 
6 
6 

II 


S. 


9  M. 
Il 

3  S. 
6 

9 
II 


NoteiBlire  25.    Min.— d",!.    Max.  8*,  i 


75i,46 

749»7« 
748,33 

747,76 

747, »7 

746,70 


1,3 

3,7 
5,5 

4,9 

4,9 
4,9 


SSB.  I 

SSB.  I 

SSB.  I 

S.  I 

S.  I 

S.  1 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert,  pluie. 


Movtmte»  26.    Ifin.  oP,o.      Max.  6^9. 


747,38 
748,18 
749, o3 
750,11 

751, 84 
751, 63 


5,7 

6,» 
6,0 

6.9 
î'i 


SSB.  I  Couvert. 

SSB.  I  Couv.,  brouillard. 

SE.  I  Couv.,  brouillard. 

SE.  I  Couvert. 

SE.  I  Couvert. 

SE.  I  Couvert. 


NotemiTÉ  27.    Min.  4^,8.  Mat.  6«,7. 

754,63  5,8       B.       I  Couv.,  brouillard. 

754,5»  6,8       E.       I  Couvert. 

753,99  6,4       B.       1  Couvert. 

754,01  6,1        SB.     o  Couvert. 

753,97  5,8       SB.     o  Couvert. 

753,75  5,3       SB.     o  Couvert. 

MorttnbM  28.    Min.  3*,  5.  Max.  4*,  5. 


753,98 
754,00 
753,00 
754,83 
755,56 
756,10 


3,6 
3,8 

4,0 
3,9 

3,7 
3,5 


NKO. 

NO. 

NO. 

NO 

0. 

0. 


Itoteabrè  29.    Min.  l^6 
ltoT«Bite6  30.    Min 


a'»7- 


755,56 

754,45 
753,56 
753,38 
753,05 
751,65 


3,9 

S. 

3,7 

S. 

4,6 

S. 

3,0 

SE. 

1,6 

SE. 

a,3 

SB. 

I  Couvert. 

I  Couvert, 

t  Couvert, 

t  Couvert, 

o  Couvert. 

0  Couvert. 

Mâx.  4^4• 

Max.  4'',9- 

1  Couvert. 
I  Couvert. 
I  Beau. 

1  Beau. 

1  Nébuleux. 

I  Couv.,  nébuleux 


Qimniité  de  pkâe  recueillie  pendant  le  mois  de  Novembre. 


Valeur  en  millimètres. 


Cour...    10,46. 


Terrasse...     ^9,19. 


C.a4 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  DÉCEMBRE  1868. 


Heures. 


9  M. 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 
12 

S  S. 
6 

9 
là 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


Barom. 
àoo. 


Therm. 
extér. 


Direction 
et  force 
du  vent. 


État  du  ciel. 


Décemlire  1.    Min.— o^l.     Ite.  4^7. 


mm 
752,22 

752,43 
752,29 
752,93 

753 , 36 
753 , 35 


o 

1,0 

3,3 

4,5 

3,9 
3,7 
4,5 


S. 
S. 
S. 
SSE. 

SSE. 
SSË. 


Beau,  vapeurs. 

Très-Quageux. 

Presque  couvert. 

Très-vaporeux. 

Couvert. 

Couvert. 


Décemtee  2.    Min.  3^,i.      Max.  9^,8. 


753,33 
753,19 
752,85 
752,65 
752,55 
75i,4o 


8,3 

9,7 

9»7 

9,« 
7,8 

6,9 


SSB. 
SSE. 

SSE. 
SSE. 
SSE. 
SSE.  o 


o 
o 
o 
o 

O 


Couv.,  brouillard. 
Couv.,  brouillard. 
Couv.,  brouillard. 
Couvert. 
Très-nuageux. 
Très-nuageux. 


Décembre  3.    Min.  4^4•      Max.  io%2. 


751,59 
750,81 

750,77 
751, 63 

752,89 

753,70 


5,5 

9,1 
9»7 
9,8 

9^9 
9>8 


S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 


o 
o 
o 
I 
I 
l 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Décemlire  4.    Min.  8^,4.      Max.  I2^8. 


754,85 
754,20 
75a ,93 
751,73 

75i,4i 
75i ,55 


9,9 
11,1 

12,2 

11,7 
12,8 

11,8 


S. 
S. 

s. 
s. 
so. 
so. 


I 
I 
I 
I 

4 
4 


Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Beau. 

Couvert. 

Couvert. 


Décembre  5.    Min.  io*',2.    Max.  i5^8. 

751,72  12,6  SO.  2  Couvert. 

750,08  i3,4  SO.  2  Couvert. 

750,44  x5,4  SO.  2  Couvert,  pluie. 

750,88  14,6  SO.  4  Couvert. 

752,52  14,9  SO.  4  Très-nuageux. 

753,35  14,1  SO.  4  Nuageux. 

Décembre  6.    Min.  11°,  o.    Max.  16°,  3. 
Décmnbre  7.    Min.  9°, 7.      Max.  i3'',3. 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert,  pluie. 
Couvert,  pluie. 
Couv.,  pet.  pluie. 
Couv.«  pet.  pluie. 

Max.  12**,  9. 

Couvert. 

Très-nuageux. 

Nuageux. 

Très-vaporeux. 

Couvert. 

Couvert. 


9  M. 

758,87 

10,9 

0. 

I 

12 

758,55 

12,6 

OSO. 

0 

3  S. 

756,90 

11,1 

SO. 

I 

6 

755,23 

11,8 

SO. 

1 

9 

753 , 52 

11,6 

so. 

I 

12 

750,93 

11,8 

sso. 

I 

Décembre  8.    Min 

.  II^o 

• 

9  M. 

751,53 

12,0 

0. 

12 

751,57 

12,8 

0. 

3  S. 

75i,o3 

11,4 

0. 

6 

750,75 

10,9 

OSO. 

9 

749,9' 

«0,7 

oso. 

12 

75o,i4 

11,1 

OSO. 

2 

Hearee. 


9  M. 

12 


3 
6 

9 
12 


S. 


9  M. 

12 


3 
6 

9 
12 


S. 


9  M. 
12 


3 
6 

9 
12 


S. 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 
12 


3 
6 

9 
12 


S. 


9  M. 

12 


3 
6 

9 
12 


S. 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


Barom. 
àoo. 


Therm. 
eztér. 


Direction 

et  force 

du  vent. 


Eut  du  ei«l.* 


Décembre  0.    Min.  9%  3.      Max.  9%  8. 


760,06 
762,06 
763,11 
765,03 
765 , 59 
765,43 


o 

9,5 

9,7 

8,7 

9»! 
8,5 

8.1 


NNO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Beau. 


Décembre  10.    Min.  5^,o.    Max.  io°,p. 


7^3,79 

1:? 

S. 

761,59 

s. 

759,78 

10,1 

s. 

757,82 

7,3 

ESS. 

755,52 

fil 

t>,i 

KSK. 

753,53 

RSK. 

r 
I 
I 
I 
I 
I 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Beau,  vapeurs. 
Beau. 
Presque  couvert. 


Décembre  il.    Min.  5°,  2.    Max.  l3^3 


749*44 
747,59 
746,24 
744,56 
745,56 
747, 5i 


7,7 
12,2 

i3,4 
11,4 

9,9 
4,3 


S.  I  Couvert. 

SO.  4  Couvert. 

SO.  4  Couvert. 

SO.  3  Couvert,  pluie. 

SO.  I  Couvert,  pluie. 

SO.  3  Très-nuageu\. 


Décembre  12.    Min.  6S3.    Biax.  8^,2. 


754,77 
755,1 3 

754,63 

754,60 

750,74 

75a,64 


7,7 
8,1 

7,9 
7,3 

7,ï 
6,7 


NE. 

NE. 

NE. 

ENE. 

NE. 

NE.? 


Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Beau. 

Couvert. 


Décembna  13.    Min.  6^i.    Max.  l3^2. 
Décembre  14.    Min.  7°, 8.    Max.  12^2. 


752,82 
751,57 
750,22 

749,77 
749, 5i 
749,44 


9,9 

12,2 

12,2 
11,6 

11,5 

10,9 


SSE. 

SSE. 

SSE. 

SE. 

SE. 

SE. 


I 
I 

I 
2 
3 
3 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Décembre  15.    Min.  9S4.    Max.  12^  S. 


750,91 
751,14 
749,85 
748,09 
745,8 

747 


:âi 


9,7  so.  I  Couvert. 

12, a  SSE.  I  Couvert. 

11,4  SSE.  I  Couvert. 

12,2  SSE.  I  Couvert. 

12,0  SSO.  I  Couvert. 

12,2  SSO.  I  Très-nuageux. 


Décembre  16.    Bfin.  9^I.    Max. 


io*,7 


749, 5i  9,9  SSO.  I  Couvert. 

748,71  10,1  SSO.  1  Couvert. 

75o,3i  9,9  SSO.  I  Nuageux. 

752,95  8,0  SSO.  I  Couvert. 

754,83  8,3  SSO.  i  Beau. 

755,52  7,7  OSO.  I  Très-nuageux. 
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C.a5 


Heures. 


9  M. 

l'A 

3  S. 
6 

9 


9  M, 

l'i 

3  S. 
6 

9 


9  M. 
i-i 

3  S. 
6 

9 

l'A 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

1'/ 

3  S. 
6 

9 


9  M 

3  S. 

6 

9 
l'i 


Barom. 
à  o®. 


Therm. 
eztér. 


Direction 
et  force 
du  \ent. 


État  du  ciel. 


9  M. 

3  S. 
6 

9 
l'i 


Décmiibre  17.    Min.  5^5.    Max.  9°, 9. 


758,49 
758,81 

758,01 

757, »3 

756, 3i 

754,65 


o 

7,5 

8.7 

9»9 

9,^ 

8,9 
8,1 


SO. 
SO. 
SO. 
SO. 
SO. 
SO. 


Nuageux . 
Nuageux . 
Très-nuageux. 
Très- nuageux. 
Presque  couvert. 
Couvert. 


Décembre  18.    Min.  6%9.    Max.  jo^'.G. 


751,87 
752 , 22 
752,04 
75i,55 
75i ,o3 
75i,<J( 


8,0 

9,5 

10,7 

8,9 
9,« 
9,5 


SE. 
SE. 
SE. 

S. 
S. 

sso. 


Couvert. 

Couvei'l. 

Couvert. 

Presque  couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


Décembre  10.    Min.  7^5.    Max.  9'',4- 


75a, 07 
753 , 1 3 
753,60 
754,08 
753,71 
752,70 


8,3 

9, a 
9,3 

6,4 
5,1 

43 


SO. 
SO. 
SO. 
OSO. 

oso. 
oso. 


Couvert. 

Nuageux 

Nuageux 

Nuageux 

Beau. 

Beau. 


Décembre  20.    Min.  3^5.    Max.  8*',o. 
Décembre  21.    Min.  2^9.    Max.  14°.  a. 


747,77 
746, 5o 

745,56 

744,80 

744,^9 


7,4 

12,0 
12,7 

i3,8 
14,1 


SSE.  I 

SSE.  I 

SO.  3 

SO.  3 

SO.  4 


Couvert,  pluie. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couv.,  pluvieux. 


Décembre  22.    Min.  3°,  8.    Max.  1I^4• 


746,94 
745,56 
744,16 
743 , 52 
742, 5i 
74'-*.  I  *> 


11,2 

11,4 
10,7 

10,1 
9.6 
8,0 


SSO. 

sso. 

SSO. 

sso. 
oso. 
oso. 


brum. 


I  Tr.-nuag*, 

I  Nuageux. 

I  Nuageux. 

I  Couvert. 

3  Très-nuageux. 

3  Nuageux. 


Décembre  23.    Min.  6^3.    Max.  8^,5. 


740,52 

739,9» 
740,02 

740,78 

741 '9* 

741,90 


6,7 
8,2 

8,5 

6,6 

5,8 

6,6 


S. 
SSO. 

sso. 
oso. 
oso. 
oso. 


Peu  nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Beau. 

Beau,  qq.  nuages. 

Couvert. 


Décembre  24.    Min.  5% 6.    Max.  ll^4• 

733.71  10,4  SSO.  2  Couvert,  pluie . 
733,16  10,9  SSO.  4  Couvert. 
733,35  10,1  0.  4  Couvert. 
735,62  9,1  OSO.  4  Beau,  qq.  nuages. 
738,1/  7,8  OSO.  4  Beau,  qq.  nuages. 

738.72  7,8       OSO.  3      Couvert. 

Observations,  —  ToME  XXIV. 


Barom.        Tberm. 
Heures.       à  o^.  ex  ter. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  H. 

12 

3  S. 
6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 


9 

12 

3 

6 

9 

12 


Direction 
et  force 
du  vent. 


État  du  ciel, 


Décembre  25.    Min.  5^6.    Max.  9",o. 


9  M. 

740, 9î» 

12 

741,86 

3  S. 

743, 5o 

6 

744,79 

9 

746,48 

12 

747,4a 

9  M. 

Dêcemi 

751,24 

12 

752, i3 

3  S. 

75i,46 

6 

750,97 

9 

749,84 

12 

747,70 

o 

6,5 

8,5 

8,1 
5,5 

4,4 
3,9 


SSO.   I  Nuageux. 

SSO.    I  Couvert. 

OSO.  I  Couvert. 

OSO.   I  Beau,  qq.  nuages. 

OSO.  I  Beau. 

SO.     1  Beau. 


26.    M'  .  ^°  2.    Max.  6%  6. 


4,1 

7,* 

7,5 
6,2 
6,3 
6,6 


&j.  I  Très-nuageux. 

SO.  I  Très-nuageux. 

SO.  I  Très-nuageux. 

SO.  I  Couvert. 

SO.  3  Couvert,  pluie. 

SO,  3  Couv.,  pluvieux 


Décembre  27.    Min.  6%6.    Max.  12°,  6. 


Décembre  28.    Min.  7^1.    Max. 


10",  I 


749' 09 
748,40 
746, 5i 

744,7' 
747,55 

749,36 


7,9 

9,9 
10,1 

9,5 

9,7 

7.8 


SO.     I  Beau,  nuageux. 

SO.     3  Couvert. 

SO.     4  Couvert. 

SO.     4  Cou\ert. 

OSO.  2  Nuageux. 

OSO.  I  Beau. 


Décembre  20.    Min.  7°, 4.    Max.  12^,4. 

746,24  9)1  S.  I  Couvert. 

741,93  9,3  S.  4  Couvert,  pluie. 

740. 63  12,4  S.  4  Couvert,  pluie. 

741.64  10,8  S.  4  Couvert. 
743,93  10,0  S.  4  Couvert,  pluie. 
741,16  7,7  SO.  I  Couvert. 

Décembre  30.    Min.  4^2.    Max.  9*^,0. 


748,43 
747,43 

747,»'-» 
749,74 
751,88 
753, i3 


5,0 

8,9 
8,7 
5,4 
4,6 
3,5 


S. 

S. 

S. 

SO. 

SO. 

SO. 


I  Nuageux . 

3  Nuageux. 

3  Nuageux. 

I  Beau, 

j  Beau. 

I  Beau. 


Décembre  31.    Min. 


«•,9- 


Max. 


7°,  a. 


756, o3 
755,76 

756,23 
757,05 
758,01 


3,5 

5.7 
p 

5,0 

3,6 

2,6 


SO. 
OSO. 

n 

SO. 
SO. 
SO. 


I 
I 

I 
I 
I 


Nuageux . 
Nuageux . 

« 
Beau,  vapeurs 
Beau. 
Beau. 


Quantité  de  pluie  recueillie  pendant  le  mois  de  Décembre, 

Valeur  en  millimètres  : 


Cour...    75,94. 


Terrasse...    69,00. 

C.4 


C.a6 


OBSERVATIONS  PLUVIOMÉTRIQUES.  —  1868. 


OBSERVATIONS    PLUVIOMÉTRIQUES 


A  9*  DU  MATIN. 


Date. 

Cour.        Terrasse. 

Date. 

Cour. 

rerrasse. 

1868  JANVIER. 

1868  MARS.  (Suite.) 

mm   . 

mm 

mm 

mm 

6 

3,.iC) 

îà,68(') 

i5 

0,64 

0,88 

8 

0,67 

o,58 

18 

1,02 

1,11 

la 

i,i3 

1,02 

«9 

2,11 

2,06 

i3 

3,98 

3,4î 

22 

0,08 

0,06 

i4 

0,21 

0,18 

M 

0,34 

0,41 

i5 

1,32 

1,35 

27 

0,16 

0,  Il 

i6 

0,06 

0,04 

ï7 

0,19 
3,95. 

0,16 

i8 

3,9î» 

1868  AVRIL 

l* 

ao 

io,i6(M 

9.9i(") 

ai 

1,17 

0,77 

9 

15,78 

14,70 

aa 

5,65 

5,01 

10 

0,11 

o,o5 

a3 

2,80 

3,16 

II 

o,i3 

.  0,07 

25 

2,71 

2,24 

12 

0,93 

0,53 

a6 

0,44 

0,46 

14 

0,06 

0,04 

27 

0,01 

0,00 

«7 

5,88 

5,81 

28 

6,68 

5,65 

18 

0,32 

0,35 

î^ 

3,93 

4,12 

«9 

4,i3 

4,09 

3o 

0,01 

0,00 

20 

6,79 
7,70 

6,01 

21 

8,64 

22 

o,i5 

0,18 

1868  FÉVRIER. 

23 

16,22 

16,70 

24 

9ii4 

8,45 

2 

0,35 

o,48 

25 

9»27 

8,93 

3 

o,i5 

0,19 

26 

i,5o 

1,28 

4 

i,i3 

1,18 

27 

1,35 

1,33 

7 

0,46 

0,53 

29 

0,73 

0,58 

9 

0,37 

0,53 

20 

0,23 

0,64 

21 

ii77       . 

i,5i 

* 

1868  MAI. 

22 

0,35       • 

0,29 

23 

1,82 

1,88 

9 

4,65 

4,57 

25 

o,ai 

0,20 

10 

0,01 

0,00 

11 

1,29 

1,26 

21 

i,4i 

0,86 

1868  MARS. 

24 

1,38 

1,32 

•  » 

27 

1,60 

1,34 

I 

5,90 

5,77 

3o 

14, 12 

i3,99 

4 

0,01 

0,00 

1 
1 

6 

i,4« 

i»97 

7 

o,i3 

o,i3 

1868  JUIN. 

8 

4,76 

5,17 

9 

i»99 

2,16 

I 

o,q4 

0,87 

ij 

1,40 

1,36 

3 

3,36 

12 

11*9 

1,20 

4 

2*23 

a,44        ! 

Date.        Cour. 


Terrasse. 


1868  JUIN.  (SuiTK.) 


5 

mm 
0,68 

mm 
0,72 

28 

34,29(^) 

35,3i(  =  ;- 

1868  JUILLET. 

1 

o,5i 

0,52 

i3 

0,68 

o,65 

14 

8,64 

8,71 

18 

0,60 

0,54 

It 

5,14 

5,29 

0,91 
0,37 

0,87 

26 

0,34 

27 

0,24 

0,26 

29 

2,44 

2,21 

3o 

0,40 

0,35 

1868  AOUT 

• 

12 

3,i5 

3,14 

i3 

0,71 

I  ,o5 

i5 

6,90 

6,16 

16 

6,46 

6,08 

17 

20,60 

î9,5i 

18 

6,36 

9i99 

'9 

5,21 

1,02 

20 

0,01 

0,00 

21 

3,04 

2,79 
0,66 

22 

0,70 

23 

20,14 

17,32 

24 

1,27 

1,36 

28 

0,18 

0,10 

18 

«9 
21 

22 

24 
28 


1868  SEPTEMBRE. 


8,20 
20,10 
5,o3 
5,57 
6,43 
5,20 


7,82 

5,49 
6,37 
5,01 


(*)  Pluie  tombée  du  3i  décembre  1867  au  6  janvier  1868. 
(')  Total  de  la  pluie  depuis  le  18. 
(')  Total  de  la  pluie  depuis  le  22. 


OBSERVATIONS  PLUVIOMÉTMQUES.  —  1868. 


C.a7 


Date.        Cour. 


Terrasse. 


2 

4 
6 

»7 
i8 

«9 

22 

23 

M 

25 
26 

^7 

^9 
3o 


1868  OCTOBRE. 


4,46 
i3,ia 

0,46 

2,4a 
o,8o 

16,90 
3,16 
3,25 
o,o5 
5,36 
3,6a 

2,l5 

i3,28 
i,o5 
5,a3 


4,32 
i3,32 
o,3q 
2,35 
0,82 

17,04 
3,ao 
3,3i 
o,o5 

5,a9 
3,00 

2,12 

l3,2l 

o,9« 
5,10 


i868  NOVEMBRE. 


5 
6 


1,34 
0,01 


i,3o 
0,00 


Date.        Cour. 


Terrasse. 


4868  NOVEMBRE.  (Sditb.) 


7 
8 

9 
II 

la 

14 

i5 

21 

22 

23 

a4 
26 


0,01 
1,10 
2,55 
o,o5 
0,01 
0,21 
2,61 
0,01 
0,01 
8,3o 
1,20 
3,o5 


0,OQ 

i,o3 
2,33 

Oy05 

0,00 
o,i5 
2,40 
0,00 
0,00 
8,00 
i,i5 
2,88 


1868  DÉCEMBRE 


2 

0,25 

0,10 

3 

0,  i3 

0,08 

4 
5 

6 

0,71 

2,6i 

3,62 

0,77 
«,97 
3,43 

Date.       Cour.       Terrasse. 


1868  DÉCEMBRE.  (SurrB.) 


7 

0,01 

o,o5 

8 
9 

8,00 
2,78 

7,90 
a, 69 

12 

7,85 

7,70 

i3 

0,40 

0,37 

i5 

9,a3 

9i«5 

16 

4,83 

4,79 

17 

o,65 

o,5o 

18 

0,67 

o,5i 

«9 

0,42 

0,39 

20 

0,54 

0,47 

21 

0,17 

0,18 

22 

6,74 

6,69 

23 

0,32 

o,3o 

•14 

1,22 

0,97 

25 

0,45 

0,48 

a7 

9.9a 

7i77 

a8 

4,94 

3,77 

a9 

0,01 

0,00 

3o 

7,94 

7,45 

3i 

0,44 

0,52 

f 


C.4. 


C.a8 


OBSERVATIONS   MAGNÉTIQUES 


1868. 


JANVIER  1868. 


Composante       Force 
Heure.    Déclinaison.    Inclinaison,  horizontale.      totale. 


9.   o  M.  18.24,^ 
la.   o  » 

4.  o  S.  i8.a4,o 

g.  o  18. ai ,2 

9.  o  M.  i8.a3,5 

la.  o  i8.a6,6 

4.  o  S.  i8.a3,3 

9.  o  i8.a3,a 

9.  o  M.  i8.aa,7 

la.  o  i8.a5,6 

4.  o  S.  i8.a4,2 

9.  o  i8.a3y8 

9.  o  M.  i8.a3,4 

12.  o  i8.a5,7 

4.  o  S.  i8.a4,8 

9.  o  i8.a3,a 

9.  o  M.  i8.a3,4 
9.  o  S.         A 

9.  o  M.  i8.aay6 

la.  o  18. 37, 5 

4.  o  S.  i8.a3,7 

9.  o  i8.aa,2 

9.  o  M.  i8.aa,3 

12.  o  i8.a6,5 

4.  o  S.  i8.a3,8 

9.  o  i8.aa,9 


Janvier  A. 

o  / 

65.47,9 

» 
65.46,9 
65.46,6 

Janvier  2. 
65.47»a 

65.46,4 
65.46,4 
65.47,6 

Janvier  3. 
65.47,6 

65.46,7 
65.46,6 
65.46,9 

Janvier  4. 
65. 47, a 

65.47,1 
65.46,7 
65.47,0 

Janvier  5. 
65.46,6 

Janvier  6. 

65.46,4 
65.46,5 
65.46,8 
65.47,1 

Janvier  7. 

65.47,9 
65.47,0 
65.46,8 
65.47,1 


,9433        4.7404 


,9521        4,7577 


,95aa        4,7599 


,9466        4,7473 


,9481        4, 7512 


,9518        4,7580 


,9484        4,7506 


,9526        4,7^3 


,9514 


4 1 7561 

» 


9508       4,7541 


,9500       4,754^ 


,9486        4,753a 


,9533        4,76" 


Composante      Force 
Heure.    Déclinaison.    Inclinaison,    horizontale,     totale. 


h  m 

9.  O  M. 

la.  o 

4.  O  S. 

9.  o 

9.  o  M. 

la.  o 

4.  o  S. 

9.  o 

9.  o  M. 

la.  o 

4.  o  S. 

9.  o 

9.  o  M. 

la.  o 

4.  o  S. 

9.  o 


9 
9 


o  M. 

o  S. 


9.  o  M. 

la.  o 
4.  o  S. 
9.  o 

9.  o  M. 

la.  o 
4.  o  S. 
9.  o 


8.aa,6 
8.a5,4 
8.a3,7 
8.aa,9 

8.aa,a 
8.a5,a 
8.a4,6 
8.a3,i 


8.aa,6 
8.a4,9 
8.a4,3 
8.a3,3 


8.a2,6 
8.18,8 
8.25,0 
8.17,7 

8.22,8 
8.22,6 

8.23,4 
8.a6,a 
8.a4,i 
8.18,9 


8.a3,a 
8.a6,a 
8.a5,3 
8.aa,5 


Janvier  8. 

o        ; 
65.46,7 

65 . 46  y  7 

65.46,6 
65. 47,0 

Janvier  9. 

65.46,4 
65.46,8 
65.46,6 
65. 47,0 

Janvier  10. 

65.46,5 
65.45,7 
65.46,1 
65.46,1 

Janvier  1i. 

65.45,8 
65.46,1 
65.46,4 
65. 46, a 

Janvier  iS. 
65.45,5 
65.47)1 

Janvier  13. 

65.46,4 
65.45,8 

65.46,4 
65.47,7 

Janvier  14. 

65.46,4 
65.46,1 
65.46,0 
65. 46, a 


*949*        4,751 1 


,94  «4        4,7402 


,9468        4,7442 


,9^*1        4,7590 


»9523        4» 7579 


,9564         4.7^76 


,9464        4,7414 


,9486        4,7482 


;9490 
,9473 


4,7470 
4.7475 


,9344        4,7142 


,9461  4,7356 


94^9         4,7347 


,9528         4,7583 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


Cap 


JANVIER  1868.  (Suitb.) 


Heure.    Déclinaitoo. 


Coffl  posante 
Inelinaiton.  ho:'     otale. 


Force 
toUle. 


9.  o  M.  i8.a3,5 

12.  o  18.16,3 

4.  o  S.  18.23,6 

9.  o  i8.S2,5 

9.  o  M.  i8.a3,7 

12.  o      •  18.26,4 

4.  o  S.  18.27,7 

9.  o  18.22,6 

9.  o  M.  18.22,8 

12.  o  » 

4.  o  » 

9.  o  S.  18.22,9 

9.  o  M.  18.23,3 

12.    o  18.26,6 

4.  o  s.  18.23,4 

9.  o  18.22,5 

9.  o  M.  18.22,2 

9.  o  S.  18.22,5 

9.  o  M.  18.21,6 

12.  o  18.26.2 

4.  o  S.  18.24,5 

9.  o  18.23,0 

9.  o  M.  18.25,2 

12.  o  18.25,7 

4.  o  S.  18.24,6 

9.  o  18.23,0 

9.  o  M.  18.23,8 

12.  o  18.26,5 

4.  o  S.  18.25,0 

9.  o  18.21,1 

9.  o  M.  18.21,3 

12.  o  18.24,3 

4.  o  S.  18.25,9 

9.  o  18.17,0 


Janvier  15. 

o         # 

65.45,7 
65.45,1 

65.45,7 
65.46,1 

Janvier  46. 
65.45,7 
65.46,2 
65.47,1 
65.46,8 

Janvier  47. 
65.45,6 

D 
» 

65.45,7 

Janvier  48. 
65.46,7 

» 

65.44,9 
65.45,7 

Janvier  49. 
65.45,4 
65.45,5 

Janvier  20. 

65.45,7 
65.44i5 

65.44i8 

65.45,6 

Janvier  21. 
65.48,1 
65.45,2 

65.45,4 
65.46,2 

Janvier  22. 
65.45,0 
65.44i3 
65.45,3 
65.45,0 

Janvier  23. 
65.46,0 
65.45,6 
65.45,0 
65.49i8 


- 

Février  4. 

9.  e  M.  18.21,8 

65.44,6 

2.  0         18.23,6 

65.44,3 

4.  0  S.    18.24,1 

65.44,6 

9.  0         18.22,6 

65.45,6 

,9464 

,94a6 
,9448 

,9516 
,9387 

,9462 
,9446 

,9438 

,9406 
,947a 

,9436 

,94»3 
,9388 

,9400 
,9383 

,9407 
,9(44 

,916a 


i,94i5 


1,9501 


,74ia 

,7332 

,7470 

,7572 
,7221 

,7407 
,7397 

,7348 

,7261 
,75i5 

,734a 

,7309 
,7300 

,7272 
,7"94 

,7252 
,7371 

,6800 


Henre.    DécHuaison. 


Composante       Force 
Inclinaison,  horixontale.      totale. 


9.  o  M.  18.24,2 

12.  o  18.25,9 

4.  o  S.  18.20,8 

9.  o  i8.i3,5 


9.  o  M.  18.21,7 

12.  o        18.25,6 

4.  o  S.   18.23,8 

9.  o        18.22,2 


9.  o  M.  18.21 ,8 
9.  o  S.   18.20,1 


9.  o  M.  18.22,0 

12.  o       18.26,8 

4.  o  S.   18.23,4 

9.  o        18.22,8 


9.  o  M.  18.22,5 

12.  o        18. 25, 8 

4.  o  S.   18.25,0 

9.  o        18.23,0 


9.  o  M.  18.22,4 

12.  o  18.24,9 

4.  o  S.  18.24,2 

9.  o  18.22,4 


9.  o  M.  18.22,0 

la.  o        18.23,9 

4.  o  S.   18.23,8 

9.  o        18.21,5 


9.  o  M.        » 

12.  o  18.23,4 

4.  o  S.  18.23,0 

9.  o  18.21,6 


FEVRIER  4868. 


,7258 


,7388 


Janvier  24. 

o         / 

65.47,1 
65.46,8 

65.47,1 
65.47,7 

Janvier  25. 

65.46,5 
65.46,8 
65.46,3 
65.45,8 

Janvier  26. 

65.46,1 
65.45,6 

Janvier  27. 

65.47,2 
65.45,7 
65.47,2 
65.47,0 

Janvier  28. 

65.47, « 
65.46,8 

65.45,9 

65.46,8 

Janvier  29. 

65.45,7 
65.45,5 
65.45,9 
65.47  o 

Janvier  30. 

65.47,3 
55.46,0 
65.45,6 
65.46,2 

Janvier  34. 


65.46,0 
65.45,2 
65.46,1 


,9417        4,7339 


-9437        4,7406 


,94o5        4,7a94 


,94o3        4,7388 


,9445 
,94a9 


4,7377 
4 , 73a2 


,9550        4,7667 


,94a4        4,7354 


,9389        4,7a7o 


,9412        4, 7318 


,9432        4,7333 


,9460       4,744« 


,9412        4,7335 


,94a7        4,7338 


1,9440        4,7364 


9.  o  M.  18.21,6 
9.  o  S.   18.22,3 


Février  2. 
65.45,6 
65.46,4 


1,9378   4,7199 
1,941»    4,73o5 


C.3o 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES: 


FÉVRIER  1868.  (Suitb.) 


Heure.    Déclinaison. 


n 

9- 

12. 

4. 

9. 

m 

O  M. 

0 

0  s. 
o 

o  , 
l8.20, 

18.24, 

18.24, 
18.14, 

9- 

12. 

4. 
9- 

o  M. 
o 

o  s. 
o 

18.21, 

18.24, 
18.26, 
18.23, 

9- 

12. 

4. 

9- 

0  M. 

0 

o  s. 
o 

18.20, 

18.23, 
18.26, 

18.23, 

9- 

12. 

4. 

0  M. 

o 

o  s. 

18.23, 
18.26, 
18.28, 

9- 

o 

18.22, 

9- 

o  M. 

18.21, 

12. 

4. 

o 

0  s. 

18.27, 
18.24, 

9- 

o 

18.21, 

9- 

12. 

4. 

oM. 
o 

o  s. 

18.25, 
18.26, 
18.25, 

9- 

0 

18.22, 

9- 
9- 

o  M. 

o  S. 

18.20, 
18.21, 

9- 

12. 

4. 

o  M. 

0 

o  s. 

18.21, 
18.23, 
18.23, 

9- 

o 

18.19, 

9- 

12. 

4. 

o  M. 

0 

o  s. 

18.21, 
18.25, 
18.23, 

9- 

o 

18.21, 

9- 

19. 

4. 

0  M. 

0 

o  s. 

18.23, 

18.24, 

18.23, 

9. 

o 

18.19, 

9 
8 

1 
4 


8 
8 
6 
2 


9 

7 
2 

6 

5 
I 

7 
8 


4 
o 

3 

1 


2 

5 

4 

o 


8 

7 

9 

7 
6 

9 

2 

o 

2 
2 


o 
1 

2 

8 


Inclinaison. 
Février  3. 

65%  5' 4 
65.46,5 
65.46,5 
65.46,6 

Février  4. 
65.44,7 

65.47,1 
65.45,2 
65.47,0 

Février  5. 

65.46,7 
65.45,6 
65.45,5 
65.47,0 

Février  6. 

65.47,9 

65.47,4 
65.46,7 
65.45,9 

Février  7. 

65.45,7 
65.45,4 
65.46,2 
65.47,3 

Février  8. 
65.45,7 

65.46,4 
65.47,0 
65.46,3 

Février  9. 

65.46,5 
65.46,6 

Février  iO. 

65.46,3 
65.46,1 
65.46,7 

» 

Février  ii. 

65.46,6 
65.46,7 
65.45,8 
65.45,5 

Février  12. 

65.46,6 
65.46,6 
65.45,5  . 
65.46,3 


Composante 
horisontale. 


Force 
totale. 


,9410         4,7*71 


,9410         4,7308 


,9429         4,7*95 


,9510         4»7564 


,9400         4,7*87 


,9351         4,7176 


»9^48        4, 7 «97 


,9347        4,7<33 


>9396        4,7*44 


,9436        4,7391 


,943i        4,7332 


,94o3        4,7*8* 


,9408 
,94*1 


» 


4,7300 
4,7335 


«,94*9       4,7356 


j> 


i,9o52        4,6435 


1,944*        4,7377 


Heure.     Déclinaison. 


b     m 
9*   O  M. 
12.   O 
4.  O  S. 
9.   O 

9.  O  M. 

12.  O 

4*  o  S. 

9-  o 

9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 
9.  o 


9 
9 


o  M. 

o  S. 


9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 

9.  o 

9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 

9»  o 

9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 

9.  o 

9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 

9.  o 

9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  s. 

9.  o 

9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 

9.  o 


o 
8.22 

8.25 

8.24 

8.21 


8.23 
8.25 
8.23 
8.22 

8.22 

8.24 
8.23 
8.23 


8.23 
8.21 


8.21 
8.24 
8.23 
8.21 


8.21 

8.24 
8.23 
8.21 


8.20 

8.24 
8.24 
8.22 


8.21 
8.25 
8.19 
8.i3 


8.20 
8.25 
8.23 
8.18 

8.21 
8.26 
8.24 
8.22 


2 
5 
o 

7 

2 
2 

8 

2 

5 
3 

8 

2 


7 
5 


i 

2 
1 
6 


7 
9 
4 
5 


7 
9 


4 

9 
6 

3 


8 

7 
9 


3 
3 

7 
i 


Inclinaison,  ho 
Février  13. 

65" 43, 6 
65.46,2 
65.45,4 
65.45,7 

Février  14. 

65.46,1 
65.46,0 
65.45,5 
65.46,6 

Février  15. 

65.46,2 
65.46,1 
65.4^,3 
65.46,6 

Février  16. 

65.46,0 
65.46,5 

Février  17. 

65.46,1 
65.46,0 
65.45,0 
65.45,8 

Février  18. 

65.46,6 

65.47ii 
65.45,2 
65.45,8 

Février  19. 

65.48,1 
65.46,6 

65.45,4 
65.46,5 

Février  20. 

65 . 46 , 7 
65.46,1 
65 . 46 , 7 
65.46,1 

Février  21. 

65.47,4 
65.46,7 

65.45,5 

65.46,1 

Février  22. 

65.46,4 
65.46,2 

65.46,0 

65.46,7 


Composante 


iiontale. 


orce 
toUle. 


,9*09 

.9367 
,93*7 

,9448 
,9460 

,9363 

,9347 
,93*3 

,9437 

,9456 
,9368 

,9379 
,938 1 

,9395 

9391 

,9455 

,9348 

,9388 
,9359 
,9402 


,6726 


,7*75 


>7<^^ 


,7399 


,7416 


.7»93 


,7i36 
,7093 


,7357 


,7394 


,7205 


,7208 


,7281 


17269 


,7265 


,74o3 


,7182 


,7*34 


,7»47 


7*9* 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


C.3i 


FÉVRœR  1868.  (Sunc.) 


Composante 

Force 

Composante 

Force 

Heore.    Déclinaison. 

Inelioaison. 

horiaonUle. 

totale. 

Henre.    Déclinaiaon. 

Inclinaison. 

horizontale. 

totale. 

Février  23. 

Février  27. 

b      B 

9     1 

0     » 

a 

m 

0     1 

0     / 

9*  o  M. 

18.20,1 

65.48,9 

1 ,9436 

4,7440 

9- 

0  M. 

18.20,5 

65.48,4 

1 .947^ 

4,7521 

9.  0  S. 

i8.ao,7 

65.46,6 

1 ,9335 

4,71^5 

12. 

0 

a 

a 

n 

» 

Février  24. 

4. 

0  S. 

18.23,8 

65.45,8 

» 

n 

9.  0  M. 

18. ai, 4 

65.47,4 

1,9363 

4,7ai8 

9- 

0 

A 

a 

s 

n 

12.  0 

i8.a6,a 

a 

4.  0  S. 

9 

i8.a3,9 

65.46,2 

Février  28. 

• 

9-  0 

«8.21,7 

65.45,7 
Février  25. 

1,9235 

4 > 6853 

9- 
12. 

oM. 
0 

18.21,5 
18.24,8 

65.45,2 
65.45,7 

1,9366 

4,7157 

9.  0  M. 

18.24,1 

65.47,^ 

1,9490 

4,7522 

4. 

0  S. 

18.20,9 

65,45,7 

11.  0 

18.27,1 

65.47,4 

9* 

0 

18.21,3 

65.46,7 

i,95o6 

4.7543 

4.  0  S. 

18.27,0 

65.46,7 

9.  0 

18.20,3 

65.46,2 
Février  26. 

1,9302 

4,7033 

Février  29. 

9.  0  M. 

18.20,8 

65.47,4 

1,9346 

4, 7175 

9. 

0  M. 

18.21,9 

65.45,5 

•,9374 

4,7186 

12.  0 

18.26,6 

65.46,1 

12. 

0 

18.25,4 

65.44,8 

4.  oS. 

18.23,0 

65.45,7 

4. 

0  S. 

18.22,5 

65.45,2 

9.  0 

18.21,7 

65.45,5 
Mars  i. 

1,9381 

4,7ao3 

MARS 

I 

9- 

1868. 

0 

18.20,0 

65.44,8 
Mars  7. 

«,9397 

7,7221 

9.  0  M. 

18.21,0 

65.46,4 

1,9370 

4,7ao4 

9- 

0  M. 

18.21,8 

65.45,3 

1,9386 

4,7*09 

9.  0  S. 

» 

» 
Mars  2. 

9 

a 

1 

12. 
4. 

0 

0  S. 

18.29,0 
18.24,4  • 

65.44,1 
65.44,5 

9.  oM. 

18.20,6 

65.46,2 

1,9386 

4,7*37 

9- 

0 

a 

a 

» 

» 

la.  0 

18.25,7 

65.46,3 

Mars  8. 

4.  oS. 

18.23,4 

65.45,5 

9- 

oM. 

18.21,6 

65.44,6 

1,9354 

4,7«io 

9.  0 

18.21,6 

65.46,0 
Mars  3. 

i,94i3 

4,7î»96 

9- 

0  S. 

18.21,2 

65.45,9 
Mars  9. 

1.9436 

4,7348 

9.  0  M. 

18.20,1 

65.46,4 

1,9366 

4,7194 

9* 

0  M. 

18.20,7 

65.45,0 

1,9371 

4,7164 

12.  0 

18.25,3 

65.45,5 

j 

12. 

0 

18.23,1 

65.45,3 

4.  oS. 

18.23,7 

65.46,2 

4. 

0  S. 

18.21,9 

65.45,2 

9-  0 

18.21,7 

65.45,6 
Mars  4. 

I ,94^1 

4,73o4 

9- 

0 

18.21,8 

65.46,3 
Mars  10. 

1,9417 

4,73i5 

9.  0  M. 

18.20,6 

65.48,3 

1,9362 

4,7^43 

9- 

0  M. 

18.19,1 

65.45,2 

«,9379 

4,7*90 

la.  0 

18.27,1 

65.46,3 

12. 

0 

18.26,3 

65.46,2 

4.  0  S. 

18.23,8 

65.42,2 

4. 

0  S. 

18.24,8 

65.45,2 

9.  0 

18.21,8 

65.47,a 
Mars  5. 

«,9389 

4,7*74 

9- 

0 

18.21,6 

65.47,3 
Mars  il. 

1,9331 

4,7'36 

9-  0  M. 

18.21,5 

65.47,5 

1,9346 

4,7179 

9- 

0  M. 

18.19,2 

65.45,4 

1,9407 

4,7*64 

»:*.  0 

18,27,4 

65.47,4 

12. 

0 

18.23,2 

65.46,0 

4.  0  S. 

18.29,0 

65.47,5 

4. 

0  S. 

§8.25,1 

65.45,7 

9.  0 

18.22,4 

65.48,4 
Mars  6. 

«,9^95 

4,7082 

9- 

0 

18.21,8 

65.47,8 
Mars  i2. 

1,9380 

4 , 7*70 

^.  0  M. 

18.20,8 

65.48, 0 

• ,9374 

4,7*62 

9- 

0  M. 

18.19,5 

65.45,4 

I ,93*6 

4,7067 

«^.  0 

18.27,3 

a 

12. 

0 

18.24.9 

65.45,6 

^.  oS. 

18.23,8 

a 

4. 

0  S. 

18.22,8 

65.47,9 

0.  0 

18.20,8 

n 

«,9377 

» 

9- 

0 

18.22,5 

65.47,8 

1,9402 

4,73*5 

C.3a 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


MÂUS  1868.  (Suite.) 


Composante       Force 
Heure.    Déclinaison.    Inclinaison,  horiiontalc.      totale. 

Mars  13. 


9- 

12. 

4. 
9- 

o  M. 

o 
o  s. 

0 

18.18. 5 
18.24,3 

18. 20. 6 
18.21,8 

65.47,1 
65.45,2 

65.43,6 

65.45,3 

Mars  14. 

1,9402 
i,93i3 

4 1 7304 
4 , 7o32 

9- 

12. 

4. 
9- 

o  M. 

o 

o  s. 
o 

18.19,2 
18.25,4 
18.23,4 
18.21,8 

65.45,5 

65.44,7 
65.43,6 

65.45,3 
Mars  15. 

1,9398 
1,93^9 

4,7^45 
4,7071 

9- 
9- 

o  M. 

0  s. 

18.18,2 

» 

65.47,6 
Mars  16. 

',9377 

4 , 7*57 

9. 

12. 

4. 

9- 

o  M. 
o 

o  s. 
o 

18.18,4 
18.24,6 
i8.25>i 
18.21,0 

65.44,4 
65.43,0 

65.44,^ 
65.47,4 

Mars  17. 

1,9375 
I ,9373 

4,7i56 
4,7^4' 

9- 

12. 

4. 
9. 

o  M. 
o 

0  s. 
o 

18.17,7 
18.25,3 
18.23,7 
18.16,8 

65.45,7 
65.45,6 

65.44,4 
65.47,2 

Mars  18. 

1,9358 
1,9370 

4.7»53 
4 1 7'^a9 

9- 

12. 

4. 
9. 

o  M. 

o 

o  s. 
o 

18.17,8 

18.27,4 
18. 23, 8 

18.19,5 

65.45,8 
65.46,0 
65.44,0 

65.47,4 
Mars  19. 

i,93v 
1,9398 

4,7081 
4 , 73o3 

9- 

12. 

4. 

9- 

o  M. 

o 

0  s. 
o 

18.19,2 
i8.24iO 

18.27,4 
18.20,9 

65.44,6 

65.47,1 
65.42,1 

65 . 43 , 2 
Mars  20. 

1,9488 
1,9486 

4,7435 
4,7393 

9- 

12. 

4. 
9- 

o  M. 
o 

o  s. 
o 

18.20,0 
18.27,0 
i8.3i,4 
18.  9,6 

65.45,4 
65.47tO 
65.45,0 
65.44,5 

Mars  21. 

1,9346 
1,9382 

4,7«>5 
4,7>75 

9- 

12. 

4. 
9- 

o  M. 

o 

o  s. 
o 

18.19,9 
18.26,2 

18.27,7 
18.18,0 

65.44,4 
65.45,0 

65.44,7 
65.44,3 

Mars  22. 

*,9ao4 
i,938i 

4,6740 
4, 7*67 

9- 
9- 

o  M. 

o  s. 

18.20,8 
18.12,7 

65.45,1 
65.42,4 

1,9373 
i,94^« 

4.7«7i 
4,7ao6 

Heure. 


Cona  posante     Force 
Déclinaison.    Inclinaison,   boriiontale.     totale. 


Mars  23. 


9- 

0 

M. 

18. 

20,  i 

65.46,2 

12. 

0 

18. 

3i,-8 

65.46,5 

4. 

0 

S. 

i8.3o,8 

65.46,3 

9. 

0 

18. 

20,1 

65.46,5 
Mars  24 

9- 

0 

M. 

18. 

21,7 

65.46,6 

12. 

0 

18. 

25,8 

65.48,1 

4. 

0 

S. 

18 

.22,8 

65.45,4 

9- 

0 

18. 

19,6 

65.45,8 
Mars  25 

9- 

0 

M. 

18. 

18,3 

65.46,5 

12. 

0 

18. 

•a7,4 

65.46,2 

4. 

0 

S 

18. 

a4,8 

65.46,6 

9.     o  D 


9.  o  M.  18.16,6 

12.  o  18. 25, 8 

4.  o  S.  18.24,5 

9.  o  18.20,5 


9.  o  M.  18. 19,6 

12.  o  18.25,5 

4*  o  S.  18.23,2 

9.  o  18.20,5 


9.  o  M.  18.17,7 

12.  o  18.25,5 

4.  o  S.  18.24,2 

9.  o  18.20,3 


9.  o  M.  18.19,0 
9.  o  S.   18.20,9 


9.  o  M.  18.20,6 

12.  o  18.24,5 

4.  o  S.  18.25,3 

9.  o  18.   5,2 


9.  o  M.  18.18,9 

12.  o  18.26,0 

4.  o  S.  18.23,7 

9.  o  18. 17, I 


Mars  26. 

65.47,5 
65.47,8 
65.45,4 
65.44,7 

Mars  27. 

65.46,0 
65.45,0 
65.44,1 
65.44,7 

Mars  28. 

65.45,8 
65.45,2 
65.44,5 
65.45,4 

Mars  29. 

65.45,6 
65.44,'^ 

Mars  30. 

65.44,3 
65.43,6 
65.44,1 
65.45,8 

Mars  31. 

65.45,7 
65.45,0 
65.44,3 
65.46, I 


1,9398       4.7i6(i 


1,9453       4j4io 


",9378       4,72^0 


1 ,94o3        4  7'^^^ 


».94o7 


i,945o 


",9374 


>,9"70 


1,9423 


1,9481 


",94*9 
I ,9486 


1,9466 


1,9402 


I ,94a6 


1,9445 


,73'i8 


>7348 


,7310 


,6077 


,73«4 


,7444 


)  / 


t'Joi 


,  74io 


.7374 


,72e)6 


i73i9 


.-3-8 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


C.33 


AVRIL  1868. 


Composante 
Heare.    Déclinaison.    Inclinaison,  horisontale. 


Force 
toule. 


9.  o  H. 

ta.  o 

4.  o  S. 

9.  o 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 
9.  o 

9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 
9.  b 

9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 
9.  o 


9*  o  H. 

9.  o  S. 


9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 

9.  o 

9*  o  H. 

12.  o 

4.  o  S. 
9-  o 

9-  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 
9.  o 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 
9.  o 

9*  o  M. 
12.  o 

4*  o  S. 
9.  o 


18.20,6 
18. 24, a 
i8.!à5,o 

18.22,4 

18.19,7 
t8.a8,7 
18.35,0 
18.16,0 

i8.i5,8 
18.24,5 
18.22,4 
18.18,9 

18.19,4 
18.26,7 
18.22,2 
18.23,0 

18.24,4 
18.26,9 

18.16,1 
18.24,3 
18.23,2 
18.19,8 

i8.i5,7 
18.24,8 
18.24,0 
18.20,1 

i8.i5,8 
i8.!i8,4 
18. 25, 7 
18.24,0 

18.16,8 
18. «7, 3 
i8.a5,5 
18.20,0 

i8.i5,4 

18.27,4 
18. 25, 4 

18.17,7 


Avril  i. 

65.45,9 
65.44,8 

65.44,4 
65.45,6 

Avril  2. 
65.45,3 
65.44,6 

» 
65.47,5 

Avril  3. 
65.46,4 
65.45,8 
65.44jO 
65.45,8 

Avril  4. 
65.45,2 
65.44,7 
65.43,5 
65.44*6 

Avril  5. 

65.44,7 
65.44,6 

Avril  6. 
65.46,5 

65.44,7 
65. 44,0 
65.44,6 

Avril  7. 
65.48,1 
65.44,3 

65.43,4 
65.43,8 

Avril  8. 
65.44,8 

65.44,4 
65.43,6 

65.43,9 

Avril  9. 

65.43,6 

65.46,4 
65.45,0 

65.44,4 

Avril  10. 

65.47,0 

65.45,7 

65.42,9 

65.45,3 


,9406 

,94ï3 
,9459 

,939^ 
,9369 

,9459 
,9437 

,9406 

,94a3 
,9446* 

,9340 

,9396 
,9340 

,9469 
i947» 

,9337 
,91^4 

,94a« 
,9383 


,9390 
Obserpotions.  —  ToMB  XXIV. 


,7276 

,7284 
,7389 

,7301 
,7201 

,74i3 
,7331 

,7237 

,7281 
,7334 

,7134 

,7212 
,7182 

,7341 
,7404 

,7048 
,6665 

,7470 

,7254 

,7ai9 


Heure.    Déclinaison. 


Composante 
Inclinaison,  horisontale. 


Force 
totale. 


9.  O  M.  t8.i5,4 

12.  o  18.25,8 

4.  o  S.  18.24,0 

9.  o  18.20,4 


9.  o  M.  18.16,6 
9.  o  S.  » 


9- 

0  M. 

18.17,0 

12. 

m 

0 

18.28,6 

4. 

0  S. 

18.23,6 

9* 

0 

18.12,0 

9- 

0  H. 

18.19,0 

12. 

0 

i8.3i,4 

4. 

0  S. 

18.24,2 

9- 

0 

18.16,3 

9- 

0  M. 

18.18,0 

12. 

0 

18.28,9 

4. 

0  S. 

18.20,6 

9- 

0 

18.14,2 

9.  o  M. 
12.  o 

4*  o  S. 
9.  o 


9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 
9.  o 


9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 

9-  o 

9.  o  M. 

9.  o  S. 

9*  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 

9-  o 


8.21,7 
8.28,0 
8.24,2 
8.18,5 


8.16,6 
8.28,5 

8.23,4 
8.16,4 


8.23,3 
8.25,8 
8.24,6 
8.18,1 


8.22,2 
8.i3,9 


8.16,8 
8.24,1 
8.23,4 
8.17,5 


Avril  II. 

65%6,4 
65.46,0 
65.43,6 
65.45,3 

Avril  12. 

65.45,8 

» 

Avril  13. 

65.46,9 
65.45,6 
65.44,8 
65.46,2 

Avril  14. 

65.45,4 
65.47,3 
65.44,8 
65.45,6 

Avril  IS. 

65.48,0 
65.46,1 
65.45,7 
65.45,3 

Avril  -16. 

65.47i4 
65.45,6 

65.45,3 

65.44,2 

Avril  17. 

65.46,7 
65.45,6 
65.44,8 
65.44,6 

Avril  18. 
65.45,7 

65.45,4 
65.4^,2 
65.46,0 

Avril  19. 

65. 44,0 
65.48,1 

Avril  20. 

65.48,6 
65.46,9 
65.46,1 
65.46,2 


,9383 


,9263 


,9512 


,9391 

,9307 
,9359 

,9358 
,9^96 

,9362 
,9398 

,9473 
,9369 
,9445 
,9393 
,9381 

,9336 
,9221 

,9308 

,9381 
C.5 


,7236 


,^909 


7530 


7271 


,7044 


,7148 


,7i5o 


,7048 


,7i5i 


,73o3 


,7388 


7210 


,7332 


,7238 


,7216 


,7047 
,6893 


7120 


,7224 


C.34 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES- 


AVRIL  1868.  (SoiTE.) 


Heure.    Déclinaison. 


Composante       Force 
Inclinaison,  horisontale.       totale 


h      m 

9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 

9.  o 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 
9.  o 

9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 
9.  o 

9.  o  M» 
12.  o 
4.  o  S. 
9.  o 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 
9.  o 


8.i9i9 
8.27,6 

8.23,5 

8.18,4 

8.16,1 
8.28,8 

8.25,2 

8.20,0 

8.18,2 
8.28,0 
8.23,8 

D 

8.18,9 
8.27,9 

8.24,7 
8.20,6 

8.17,6 

8.25,6 
8.24,2 
8.18,0 


Avril  21 . 

o         I 

65.47,7 
65.46,5 
65.45,3 
65.45,6 

Avril  22. 
65.46,7 
65.45,7 
65.45,0 
65.44 18 

Avril  23. 
65.46,2 

65.45,4 

65.43,9 

» 

Avril  24. 
65.46,7 

65.45,4 
65.44,5 
65.44)3 

Avril  25. 

65.45,6 

65.44^8 

65.43,8 

65.44)2 


1,9333        4,7154 


1,937a 
i,93i6 

1,9511 
i,9a96 

» 


i,943i 
1,937^ 


4,7184 
4,7082 

4)7494 
4,7018 


1,9376        4,7aa7 


4,7*9» 
4,7184 


1,9388        4,7181 


I  Composante      Force 

Heure.    Déclinaison.    Inclinaison,  horisontale.      totale. 


h      m  o       f 

9.  O  M.  18.17,8 
9.  o  S.    18.20,6 


9.  o  M.  18.23,9 

12.  o  18.28,2 

4.  o  S.  i8.3i,3 

9.  o  18.  8,7 

9.  o  M.  18.18,6 

12.  o  i8.25,o 

4.  o  S.  18.24,8 

9.  o  18.20,3 

9.  o  M.  18.17,8 

12.  o  18.26,4 

4.  o  S.  18.29,1 

9.  o  i8.i4>2 

9.  o  M.  18.23,6 

12.  o  18.29,4 

4.  o  S.  18.21,6 

9.  o  18.21,4 


Avril  26. 

o        I 

65.45,7 
65.44,4 

Avril  27. 

65 . 40 , 1 

65.44,7 
65.44,2 
65.49)8 

Avril  28. 

65.47,8 
65.46,5 
65.46,8 
65.46,8 

Avril  29. 

65.46,8 
65.45,9 
65.44,8 
65.47,8 

Avril  30. 

65.48,1 
65.45,1 
65.45,6 
65.45,4 


,9330 
,939^ 


4,7083 
4,7210 


,9389        4,7o58 


,9277        4)70^ 


,9345        4,7186 


,9393        4,7272 


,937<>        4, 7231 


,9367        4) 7^40 


,9408     4,7348 


,9423         4,73o3 


MAI  1868. 


9.  o  M.  18. 19,2 

12.  o         I 8 . 26 , I 

4.  o  S.    18.23,3 

9.  o        18.19,3 


9.  o  M.  18.16,8 
12.  o        18.23,2 

4.    o  S.     18. 21 ,7 

9.  o         18.19,8 


9.  o  M.  18.18,5 
9.  o  S.   18.20,5 


9.  o  M.  18.18,0 

12.  o  18.25,4 

4.  o  S.  18.23, 1 

9.  o  18.20,1 


Mai  i. 

Mai  5. 

65.44,5 

1,9400 

4,72ï9 

9- 

0 

M. 

18.18,7 

65.44,1 

65.43,6 

12. 

0 

18.25,9 

65. 44,0 

65.44,7 

4. 

0 

S. 

18.23,2 

65.43,1 

65.44,8 

i ,9371 

4,7i58 

9- 

0 

18.20,0 

65.46,6 

Mai  2. 

Mai  6. 

9* 

0 

M. 

18.17,1 

65.45,6 

65.43,5 

î,93o7 

4,6964 

12. 

0 

18.23,8 

65.43,5 

65.44)4 

4. 

0 

S. 

18.22,4 

65.42,7 

65.44,2 

9* 

0 

» 

65.44,2 

1,9338 

4,7059 

V 

Mai  7. 

Mai  3. 

9- 

0 

M. 

id.i8,7 

65.44,1 

65.44)6 

1,9382 

4,7'79 

12. 

0 

r% 

18.26,3 

65.41,9 

» 

1 ,9385 

» 

4. 

0 

S. 

» 

» 

9- 

0 

18.19,2 

65.44,9 

Mai  4. 

Mai  8. 

65.45,1 

1 ,9382 

4,7«94 

9. 

0 

M. 

18.17,8 

65.44,4 

65.43,5 

12. 

0 

18.24,9 

65.42,3 

65.43,0 

4. 

0 

S. 

18.22,4 

65.42,6 

» 

1,9344 

» 

9- 

0 

18.21,4 

65.43,3 

1,9367         4,7»27 


1,9336         4,7»27 


1,9383        4,7208 


1,9340        4,7060 


1,9395        4,7219 


1,9347        4,7087 


1,9401         4,75h 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


C.35 


MAI  1868.  (Scm:.) 


Heure.    Dédinaison. 


9.  o  M. 
la.  o 

i.  o  S. 
9.  o 


9 
9 


o  M. 

o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 
9.  o 


9- 

4. 
9- 


9- 
12. 

4. 
9- 


o  M. 
o 

o  s. 
o 

o  M. 
o 

o  s. 
o 


9.  o  M. 

13.    o 

4.  o  S. 
9.  o 

9.  o  M. 

13.    o 

4.  o  S. 
9.  o 


9.  o  M. 
la.  o 
4.  o  S. 
9.  o 


9 
9- 


o  M. 

o  S. 


M. 


9.   o 

13.   o 

4.   o  S. 

9.   o 


8.17,8 

8.a3,8 

8.23,6 

8.30,3 


8.17,9 
8.i7»9 


8.30,3 
8.34,8 
8.36,1 
8.16,9 


8.18,5 
8.35,4 
8.33.7 
8.30,6 


8.33,5 
8.17,8 
8.19,8 
8.19,6 


8.19,1 

8.36,4 
8.31,6 
8.19,8 


8.19,8 
8.34,1 
8.31,9 

8.17,7 


8.30,1 
8.37,6 

8.31 ,9 

8.30,8 


8.19,8 
8.17.8 


8.17,6 

8.33,6 
8.31,7 
8 . 30 , 3 


Inclinaison. 
Mai  9. 

o         » 

65.44,7 
65.43,3 
65.43*a 
65.43,0 

Mai  40. 

65.44,6 
65.43,1 

Mai  ii. 

65.45,1 

65.44,4 
65.43,7 

65.43,9 

Mai  12. 

65.45,1 
65.43,7 
65.43,4 
65.43,3 

Mai  13. 

65.45,0 

65.44,0 
65.43,4 
65.43,5 

Mai  14. 

65.43,8 
65.43,6 
65.43,5 
65.43,6 

Mai  15. 

65.44,7 
65.43,5 

65.43,9 

65.43,3 

Mai  16. 

65.44)0 
65.43,1 
65.43,6 
65.43,8 

Mai  17. 

65.43,4 
65.43,1 

Mai  18. 

65.45,0 

65.4^,9 
65.43,0 

65.43,5 


Composante 
hoHsontale. 


Force 
totale. 


1,9^95         4,7»'a 


X  , 936a        4 , 7083 


,93i5 
,9335 


i93i9 

,9385 


4,7016 
4,7018 


19347        4,7108 


,9387        4,7t38 


.9308        4,7013 


,9343        4,7043 


,9240        4,6845 


,9370        4,7» «6 


,9351         4,7079 


,9346        4,7061 


939^        4,6961 


,9366        4,7099 


,9358        4,7io3 


,93i4        4,6988 


4,6989 
4,7141 


,9354        4,7'ï3 


,9438        4,7*^7 


Heure.    DicHnalson. 


Composante      Force 
Inclinaison,  horisontale.      totale. 


9.  o  M.  18.16,7 

13.  o  18.35,1 

4.  o  S.  18.33,8 

9.  o  18.19,5 


9.  o  M.  i8.i5,i 

13.  o  18.34,6 

4.  o  S.  18.38,6 

9.  o  18.19,1 


9.  o  M.  18. 19,3 

13.    o  18.34,5 

4.  o  s.  18.31 ,5 

9.  o  18.19,3 


9.  o  M.  18.17,4 

13.    o  18.37,0 

4.  o  s.  18.33,3 

9.  o  18.18, I 


9.  o  M.  18.16,6 

13.    o  18.34,9 

4.  o  s.   i8.33,7 
9.  o        18.18,3 


9.  o  M.  18.34,6 
9.  o  S.   18.35,0 


9.  o  M.  18.36,3 

13.  o        18. 3i ,6 

4.  o  S.   18.35,4 

9.  o        18.48,4 


9.  o  M.  18.35,8 

13.  o  i8.38,o 

4.  o  S.  18.33,5 

9.  o  18.37,9 


9.  o  M.  18.48,0 

13.    o  » 

4.  o  s.         » 

9.  o  18.18,4 


Mai  19. 

65! 43,6 
65.43, f 
65. 4a, 2 
65.43,5 

Mai  20. 

65 . 43 , 3 
65.45,5 
65.43,7 
65.43,0 

Mai  21 . 

As. 46, 8 
65.44,8 
65. 44, a 
65.44,3 

Mai  22. 

65.45,0 
65.43,9 
65.44,1 
65.44,0 

Mai  23. 

65.44,4 
65.44,6 
65.43,5 
65.44,5 

Mai  24. 

65 . 46 , 7 
65.42,9 

Mai  25. 

65.43,5 
65.43,7 
65.43,6 
65.43,1 

Mai  26. 

65.43,4 
65. 44, a 
65 . 4'^ ,  6 
65.43,4 

Mai  27. 

65.43,9 

65.44,4 
65.43,7 
65. 44.0 


,94o5        4,7ao3 


,939*        4,7ï4o 


,9393        4,7«35 


,9393        4,7ï57 


,9333        4,7103 


,9363        4,7>^« 


,93i5        4, 7028 


,9397        4,7197 


,9338        4 t 7066 


,935o        4,7098 


,9280 
,9353 


4,6993 
4,7057 


,9385        4,7»53 


^9373        4,7»»' 


,9389        4,71^9 


,9363        4,709^ 


,9385        4^7165 


,9336        4,7o« 
C5. 


C.36 


OBSERVA'nONS  MAGNÉTIQUES. 


MAI  1868.  (Suite.) 


Composante       Force 
Henre.    DécHoaisoD.    Inelioaiton.  horiiontale.      totale. 


9.  o  M.  18.20,5 

12.  o        i8.24f8 

4.  o  S.   18.23,6 

9.  o        18.20,5 

9.  o  M.  18.23,1 

12.  o        18.25,1 

4.  o  S.   18.23,8 

9.  o        18.20,0 


Mai  28. 

65°.  4  4',  4 
65.43,0 

65.42,5 

65.42,7 

Mai  29. 

65.43,7 
65.44,9 

65.44,4 
65 . 43 , 7 


1,9326       4, 7035 


1,9353        4}7o5o 


1,9357       4,7090 


1,9373        4,71*9 


Heore.    Déclinaison. 


9.  o  M.  18.22,1 

12.  o  18.28,4 

4*  o  S.  i8.24i9 

9.  o  18.21,6 

9.  o  M.  18.23,8 

9.  o  S.  18.21,6 


Inclinaison. 

Composante 
horixontale. 

Forée 
totale. 

Mai  30. 

65.43,9 
65.44,2 

65.43,7 
65.43,6 

1,9365 
1,9366 

4,7115 
4,7108 

Mai  3i 

65.43,8 
65.43,1 

1,9393 
1,9358 

4,7179 
4,7075 

JUIN  1868. 


Juin  i. 

9- 

oM. 

18.20,7 

65.42,9 

12. 

0 

18.24,2 

65.43,2 

4. 

0  S. 

» 

9 
Juin  2. 

9- 

0  M. 

18.20,5 

65.43,0 

12. 

0 

18.26,0 

65.42,7 

4. 

0  S. 

18.23,4 

65.42,9 
Juin  3. 

9- 

0  M. 

18.18,9 

65. 44,0 

12. 

0 

18.26,0 

65.44,4 

4. 

0  S. 

18.24,6 

65. 44,0 
Juin  4. 

9- 

0  M. 

18.20,6 

65.44,2 

12. 

0 

18.24,4 

65.43,5 

4. 

0  S. 

» 

Juin  5. 

9- 

oM. 

18.19,4 

65.43,9 

12. 

0 

9 

9 

4. 

0  S. 

18.26,6 

65.42,1 
Juin  6. 

9- 

0  M. 

18.18,6 

65.44,0 

12. 

0 

18.18,9 

65.42,9 

4. 

0  S. 

18.24,7 

65.42,9 
Juin  7. 

9- 

oM. 

18.18,0 

65.45,4 
Juin  8. 

9- 

0  M. 

18.17,8 

65.45,2 

12. 

0 

18.26,6 

65.45,9 

4. 

0  S. 

18.25,5 

65.43,5 
Juin  9. 

9- 

0  M. 

18.18,8 

65.45,0 

12. 

0 

18.24,2 

65.44,4 

4: 

oS. 

18.23,2 

65.43,1 

1,9534      4,7498 


1,9364        4,7145 


1,9252        4,6843 


i,935i        4,7091 


"19375       4,7141 


1,9410        4,7aa9 


1,9347        4,7118 


i,93ii        4,7oa4 


1,9366        4,7i5i 


Juin  iO. 

9.  0  M. 
12.  0 

4.  0  S. 

18.20,8 
18.28,8 
18.28,2 

65.43,7 
65.44,3 
65.42,0 

Juin  a . 

1,9394 

4,7180 

9.  0  M. 
12.  0 

4*  0  S. 

18.18,2 
18.27,1 
18.26,3 

65.44,4 
65.45,5 
65.43,9 

Juin  12. 

1,9418 

• 

4,7*58 

9.  0  M. 

12.  0 
4.  0  S. 

18. 18,6 
18.26,9 
18.24,8 

65.42,9 

65.44,7 
65.43,8 

Juin  13. 

» 

9 

9.  0  M. 

12.  0 
4.  0  S. 

9 
18.24,4 
18.23,0 

9 
65.44,0 
65.44,6 

Juin  14. 

9 

» 

9«  0  M. 

9 

9 
Juin  15. 

9 

9 

9.  0  M. 

12.  0 

4.  0  S. 

i8.2f,7 
18.26,2 
18.25,6 

65.47,1 
65.45,6 
65.45,7 

Juin  16. 

1,9449 

4,74<8 

9.  0  M. 

12.  0 
4.  0  S. 

18.23,0 
18.28,0 
18.24,1 

65.46,1 
65.43,8 
65.44,8 

Juin  17. 

i,94o5 

4,7»8i 

9.  0  M. 
12.  0 

4.  0  S. 

18.22,5 
18.27,9 
18.26,2 

65.46,0 

65.44,9 
65.45,1 

Juin  18. 

1 ,9346 

4,7i3i 

9.  0  M. 

12.  0 
4.  0  S. 

18.21,4 
18.26,2 
18.28,2 

65.46,8 
65.44,5 
65.44,6 

1,9346 

4,7i57 

OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


C.37 


JUIN  i868.  (ScRB.) 


Heure.    DédiiiAÎsoDt 


Composante      Force 
Indinaiion.  horiaontale.      totale. 


9.  o  M.  18. 17, a 

ia.  o        i8.a6,i 

4.  o  S.   18.27,4 


9.  o  M.  18.23,4 
12.  o        18.28,6 
4.  o  S.         D 


9.  o  M.  18.19,1 


9.  o  M.  i8.i8,2 
12.  o  B 

4.  o  S.        » 


9.  o  M.  18.19,4 

12.  o        18.25,3 

4.  o  S.   18.27,9 


9.  o  M.        » 
12..  o        18.25,1 
4.  o  S.   i8.3o,5 


Juin  19. 

65*.  46',  3 

65.44,9 
65.44,9 

Juin  20. 

65.44,6 
65.43,2 

Juin  21 . 
65.43,4 

Juin  22. 
65.45,2 


Juin  23. 

65.45,6 
65.44,B 
65.43,3 

Juin  24. 

» 
65.43,0 
65. 4a, 7 


1,9325        4,7093 


1,9389        4,7194 


1,9333        4,7<»3 


1,939®       4,7*3» 


1,9*55        4,6899 


Heure.    Déclinaison. 


Composante       Force 
Inclinaison,  horisontale.      totale. 


9*  o  M.  18.19,5 

12.  o        18.26,9 

4.  o  S.   18.29,0 


9.  o  M.        s 
12.  o        18.26,4 
4.  o  S.   18.25,6 


9.  o  M.        s 
12.  o        18.24,6 

4.    o   S.  B 


9.  O  M. 


9.  O  M.  18.16,3 

12.  o        18.25,8 

4.  o  S.  18.21,3 


9.  o  M.  18.19,3 

12.  o        18.22,4 

4.  o  S.   18.23,6 


Juin  25. 

o        / 

65.43,2 
65.42,5 
65.41,7 

Juin  26. 

B 

65.43,5 
65.42,6 

Juin  27. 


65.43,1 
65.42,4 

Juin  28. 


Juin  29. 

65.43,4 
65.42,5 

65.43,1 

Juin  30. 

65.44,4 

65.44,8 
65.45,2 


1,9386        4,7>47 


» 


j> 


1,9406       4,7*00 


1,9390       4,719* 


JUILLET  4868. 


9.  o  M.  18.16,6 
12.  o  B 

4.  o  S.   18.22,9 


9.  o  M.  18.19,0 

12.^0        18.26,2 

4.  o  S.   18.23,4 


9.  o  M.  i8.i5,i 

12-    o  B 

4.  o  S.    18.22,5 

9.  o  M.  18.16,8 

12.  o         18.24,8 

4.  o  s.    18.25,6 

9.  o  M.  18.21,3 


Juillet  i . 

65.42,3 
65.43,9 
65.44,7 

Juillet  2. 

65.41,2 
65.44,3 
65.44,6 

Juillet  3. 
65.40,7 

B 

65.44,* 

Juillet  4. 

65.43,1 
65.43,6 
65.40,8 

Juillet  5. 
65.45,8 


1,9395        4,7140 


1,9363        4,70*9 


1,9363        4,7014 


1,9359        4,7077 


1,9343        4,71*0 


9.  o  M.        B 
12.  o        18.22,4 
4.  o  S.   18.22,8 


9.  o  M.  18.14,8 

12.  o        18.21,8 

4.  o  S.   18.23,2 


9.  o  M.  i8.i5,o 

12.  o        18.23, I 

4.  o  S.   18.24,2 


9.  o  M.        B 
12.  o        18.29,4 
4.  o  S.   18.28,7 


Juillet  6. 

B 
65.43,0 

65.43,1 
Juillet  7. 

B 

65.43,3 
65.42,1 

Juillet  8. 

65.44,7 
65.44,0 

65.42,5 
Juillet  9. 


65.46,4 
65.46,6 


» 


1,9386        4,719' 


C.38 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


JUILLET  1868.  (Suite.) 


Composante 
Heure.    DécHntisoD.    Inellnaison.  horisonUle. 

Juillet  iO. 


Force 
totale. 


h 

9- 

12. 

4. 

m 
O  M. 

o 
0  s. 

o        1 
1» 

18.17,3 
18.27,8 

0     i 

65.44,0 
65.44,1 

Juillet  H. 

9- 

12. 

4. 

o  M. 

o 

0  s. 

» 
18.24,2 

» 
65.42,7 

Juillet  12. 

9- 

o  M. 

» 

Juillet  13. 

9- 

12. 

4. 

o  M. 
o 

o  s. 

18.14,9 
18.21,8 
18.22,5 

65.44,4 
65.44,4 
65.43,3 

Juillet  14. 

9- 

12. 

4. 

o  M. 
o 

o  s. 

i8.i5,3 
18.19,4 
18.22,6 

65.44,9 
65.44)^ 
65.44,1 

Juillet  15. 

9- 

12. 

4. 

o  M. 

o 

0  s. 

i8.i5,2 
i8.23,7 
18.25,6 

65.44,^ 
65.46,1 

65.44,5 
Juillet  16. 

9- 

12. 

4. 

o  M. 

o 
0  s. 

18.14,7 
18.23,8 

18.22,6 

65.45,4 
65.43,9 
65.43, 1 

Juillet  17. 

9- 

12. 

4. 

0  M. 
o 

0  s. 

18.16,3 
18.24,6 
18.20,9 

65.44,7 
65.43,6 

65.40,0 
Juillet  18. 

9- 

12. 

4. 

0  M. 
o 

o  s. 

i8.i5,9 
18.21,8 
18.20,0 

65.47,0 

65.43,7 
65.43,2 

Juillet  19. 

9- 

o  M. 

18.16,4 

65.44,6 
Juillet  20. 

9- 

12. 

4. 

o  M. 
o 

o  s. 

18.17,2 
18.24,5 
18.26,2 

65.44,3 
65.44,7 
65.43,6 

» 


» 


CompoMnie      Forop 
Heure.    Déclioftison.    Inelintison.  boriiontale.      loule. 


» 


1,9361    4,7iao 


i,93o6   4,7002 


1,9338   4,7o58 


1,9306   4,7017 


«,9^69   4,7149 


I 19476   4,748a 


1,9425   4,7^83 


i>9369   4,7>37 


h     n 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 


9»  o  M. 

12. .0 
4*  o  S. 


9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 


9.  o  M. 


9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 
4-  o  S. 


8.16,8 
8.25,1 
8.27,4 


8.17,8 
8.23,5 
8.21,8 


8.16,2 
8.21,5 
8.24,5 


8.i5,7 
8 .  22 , 1 
8.22,9 


8.i5,2 

8.22,5 

8.23,4 


8.24,9 


8.19,3 
8.20,8 
8 . 22 , 6 


8.14,6 
8.22,6 
8.23,6 


8.17,3 
8.19,6 
8.21,6 


8.i5,i 
8.21,6 
8.19,3 


8.i3,8 
8 . 20 , 9 
8.21,8 


Juillet  21 . 

o         t 

65.45,0 
65.43,9 
65. 41, 8 


Juillet 

65.42,2 

65.43,4 
65.41,8 

Juillet  23. 

65.44,7 
65.43,7 

65.43,4 

Juillet  24. 

65.44,6 
65.43,1 
65.42,6 

Juillet  25. 

65.44,5 
65 . 43 , o 
65.43,9 

Juillet  26. 
65.46,2 

Juillet  27 . 

65.45,6 

65.44,4 
65.43,9 

Juillet  28. 

65.46,7 
65.45,3 
65.45,1 

Juillet  29. 

65.46,5 
65.44,8 
65.48,7 

Juillet  30. 

65 . 47 , o 
65.44,6 

65.43,4 
Juillet  31 . 

65.45,4 
65.43,6 
65.43,2 


1,9*74       4,6927 


ii94o9       4,7172 


1,9472       4,7401 


1,9533       4*7543 


1,9353       4,7104 


1,9453       4,7399 


1,9357       47147 


1,9349        4j7»6i 


1,9354        4.7167 


1,9346        4,7»65 


•,9374        4,7«83 


OBSERVATIONS  MAGNETIQUES. 


C.39 


AOUT  1868. 


Heure. 


Composante      Force 
DéeliiialsoD.    Incltoalson.  horitonUle.      totale. 


Août  1 . 


9- 
la. 

4. 

0  M. 

0 
0  S. 

18. 14, a 
18. ai, 8 
18. ai, 7 

65.45,3 
65.43,1 
65.42,8 

Août  2. 

9- 

0  M. 

«8.14,7 

65.44|8 
Août  3. 

9- 
la. 

4. 

0  M. 

0 

oS. 

18.14,7 
i8.aa,4 
i8.ao,9 

65.45,3 

65.42,7 
65.42,7 

Août  4. 

9- 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.16,4 
i8.a6,i 
i8.ao,3 

65.45,6 

65.44,0 
65.41,2 

Août  5. 

9- 
la. 

i. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.14,8 
18. ai, 8 
18. ai, 5 

65.45,5 

65.44,1 
65.43,7 

Août  6. 

9- 
la. 

4. 

0  M. 

0 
0  S. 

i8.i5,a 
18.18,6 
i8.ao,i 

65.45, L 

65.43,3 
65.43,4 

Août  7. 

9- 
la. 

4. 

0  M. 

0 
oS. 

i8.i3,6 
i8.aa,7 
i8.ai,o 

65.44,1 
65.43,4 
65.42,7 

Août  8. 

9- 
la. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.11,4 
i8.ao,8 
18.2a, 7 

65.43,8 
65.42,8 
65.42,0 

Août  9. 

9- 

0  M. 

i8.ia,8 

65.42,2 
Août  iO. 

9- 
la. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.14,2 

i8.a4,4 
18.17,2 

65. 44, a 
65.42,3 
65.42,5 

Août  11. 

9- 
la. 

4. 

0  M. 
0 

0  S. 

18.17,8 
i8.a3,o 
18.21,9 

65.44,0 
65.43,0 
65.43,4 

Août  12. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 
0 

0  S. 

i8.i3,i 
18.23,9 
i8.i5,3 

65.44,0 
65.44,5 
65.43,6 

1,9326       4, 70^4 


1,9^94        4,6970 


1,9357        4.7M0 


1,9338        4,7100 


1,9334        4,7087 


ii9358   4,7134 


1,9401    4,7«>9 


',9449   4, 7318 


1,9481    4,7346 


1.9238   4,6816 


i,94i3        4,73134 


1,9349        4,7081 


Gompotaote       Force 
Heure.    Déclinaison.    Inclinaison,  borisontale.      totale. 


9.  o  M.  18.17,4 

12.  o        i8.aa,3 

4.  o  S.   18.19,8 


9.  o  M.  i8.i5,8 

la.  o        18. ai, 8 

4.  o  S.   i8.ao,8 


9.  o  M.  18.17,8 
la.  o  » 

4*  o  S.         » 


9.  o  M.  18.17,6 


9.  o  M.  18.17,9 

ia.  o        18.27,8 

4.  o  S.   18.19,8 


9.  o  M.  18.17,8 

la.  o        i8.a6,8 

4.  o  S.   i8.ai,o 


9.  o  M.  i8.i5,o 

la.  o        i8.a6,5 

4.  o  S.   18. ai, 7 


9.  o  M.  18.17,1 

la.  o        i8.a6,8 

4.  o  S.   i8.aa,3 


9.  o  M.  18.19,4 

la.  o        i8.a6,7 

4.  o  S.   18.19,7 


9.  o  M.  18.16,8 

la.  o        i8.a5,i 

4.  o  S.   i8.a5,3 


9.  o  M.  18. 16,5 


9.  o  M.  18.16,5 

la.  o        i8.a5,3 

4.  o  S.   i8.aa,i 


Août  13. 

65%6',6 
65.45,8 
65.45,4 

Août  14. 

65.47»5 
65.46,0 
65.44,8 

Août  15. 
65.47,6 


Août  16. 
65.46,5 

Août  17. 

65. 47 > 4 
65. 46, a 
65.46,3 

Août  18. 

65.46,9 
65.44,8 
65.45,3 

Août  19. 

65.47,0 
65.45,7 
65.45,3 

Août  20. 

65 . 4? , 3 
65.45,6 
65.44,7 

Août  21. 

65.47,1 
65.45,8 
65.45,3 

Août  22. 

65.46,3 
65.45,5 

65.44,1 
Août  23. 
65.45,0 

Août  24. 

65.45,3 
65.43,8 


i,944«       4,7395 


1,9378       4,7^57 


i,936a        4,72^^ 


1,9393        4,7^63 


1,9378        4 17*54 


1,9346        4,7161 


1,9350        4,7174 


1,934a        4,7164 


1,9330        4,71*9 


1,9308  iyJOSO 


i,935i    4,7116 


1,9319    4,7046 


G.4o 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES, 


AOUT  4868.  (Suite.) 


Composante      Force 
Heure.    Déclinaison.    Inclinaison,  horisontale.     totale. 


9.  o  M.  18.17,7 

la.  o        i8.a4)0 

4.  o  S.   18.19,7 


9.  o  M.  18.16,6 

la.  o        i8.aa,6 

4.  o  S.   i8.ao,i 


9.  o  M.  18.16,6 

ta.  o        i8.a4,6 

4.  o  S.   18. 19, a 


Août  2S. 

65*44' 4 
65.43,4 

65.43,2 

Août  â6. 

65.44,4 
65.43,4 
65.43,3 

Août  27. 

65.44,9 
65.43,4 
65.4a, 3 


ïi95»5        4,7496 


'19379        4,7>65 


ï»9367        4,7i5i 


Compoeanie 
Heure.    Déclinaison.    Inclinaison,  horixontale. 

Août  28. 


9- 

la. 

4. 

oM. 
0 

0  S. 

18.17,4 
i8.a6,7 
18.17,0 

65.46,1 

65.43,4 
65. 43, a 

Août  29. 

'.9399 

9- 
la. 

4. 

oM. 
0 

0  S. 

18.17,3 
i8.a4,a 
18.19,8 

65.45,6 
65.44«3 
65.43,8 

Août  30. 

1,9387 

9- 

0  M. 

i8.a5,o 

65.46,3 
Août  Si. 

1,939» 

9- 

la. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

i8.aa,4 
i8.aa,a 

18. 19, a 

65.46,6 
65.46,5 
65.45,7 

1,9366 

Forée 
totale. 


4,7î65 


4,7220 


4,7ï5î 


4,7201 


SEPTEBfBRE  1868. 


Septembre  i. 

9- 

0  M. 

18.18,1 

65.47, " 

la. 

0 

i8.a4,a 

65.44,^ 

4. 

0  S. 

18.16,8 

65.44,3 
Septembre  2. 

9. 

0  M. 

18. ai, 6 

65.46,8 

la. 

0 

i8.a4,3 

65.43,8 

4. 

0  S. 

i8.i5,8 

65.43,8 
Septembre  3. 

9- 

0  M. 

18.18,6 

65.45,6 

la. 

0 

i8.a6,i 

65.43,5 

4. 

0  S. 

18.18,7 

65.44,3 
Septembre  4. 

9- 

0  M. 

18.18,3 

65.45,3 

la. 

0 

i8.a4,8 

65.43,4 

4. 

0  S. 

18.18,8 

65.43,3 
Septembre  5. 

9- 

0  M. 

18.17,7 

65.45,0 

la. 

0 

i8.a6,5 

65.43,1 

4. 

0  S. 

i8.a3,8 

65.43,3 
Septembre  6. 

9- 

0  M. 

18. 16, a 

65. 46, a 
Septembre  7. 

9- 

0  M. 

18.16,4 

65.45,3 

la. 

0 

i8.a3,8 

65.43,3 

4. 

0  S. 

i8.a3,a 

65.44,0 
Septembre  8. 

9- 

oM. 

18.16,5 

65.45,8 

la. 

0 

i8.a3,a 

65.44,0 

4. 

0  S. 

»8-i9)9 

65.43,6 

1,9358        4,7197 


«,9370        4,7ai6 


1,9366        4,7«7i 


1,934a        4,7ïo3 


1,9366        4,7i5o 


1,9345        4,7ï38 


1,9610        4,7644 


1,9610        4,7659 


Septembre  9. 

9- 

0  M. 

18.17,4 

65.48,0 

la. 

0 

i8.a3,5 

65.44,5 

4. 

0  S. 

18.19,4 

65.43,5 
Septembre  10. 

9- 

0  M. 

i8.i5,6 

65.44,9 

la. 

0 

i8.aa,i 

65.43,9 

4. 

oS. 

i8.ao,a 

65.46, a 
Septembre  il. 

9- 

0  M. 

18.17,4 

65.47,8 

la. 

0 

i8.aa,7 

65.43,5 

4. 

0  S. 

18. 19, a 

65.44,7 
Septembre  12. 

9- 

0  M. 

18.17,1 

65.44,0 

la. 

0 

i8.a3,6 

65. 4a, 5 

4. 

0  S. 

18.17,4 

65. 4a, 6 
Septembre  13. 

9- 

0  M. 

i8.a4,a 

65.43,6 
Septembre  14. 

9- 

0  M. 

18.17,4 

65.43,8 

12. 

0 

i8.a3,a 

65.43,3 

4. 

0  S. 

18.20,3 

65.43,7 
Septembre  15. 

9- 

0  M. 

18.16,0 

65.45,4 

12. 

0 

18.24,8 

65.45,1 

4. 

0  S. 

i8.ao,i 

65.45,3 
Septembre  16. 

9- 

0  M. 

i8.a7,6 

65.44.8 

la. 

0 

i8.a4,3 

65.43^8 

4. 

0  S. 

i8.ai,o 

65.43,8 

i,95ai        4»76w 


«,9539       4,7569 


1,9458       4,7460 


1,9558        4,7^88 


1.9579        4,76^8 


«,9519        4,7^88 


ii95o7        4,7508 


i,9a52       4 '6867 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


C.41 


SEPTEBIBRE  i868.  (Suite.) 


Heure.    Dédinaison. 


Compotante     Forée 
Inclinaiaon.  horUontale.      totale. 


9.  O  M.  18.16,2 

12.  o        18.21,2 

4.  o  S.   18.20,0 


9.  o  M.  18.16,6 

12.  o        18.20,1 

4.  o  S.   18.19,5 


9.  o  M.  18.18,6 
12.  o        18.28,6 
4.  o  S.         » 


Septembre  i7. 

o         , 

65.43,7 
65.44,3 
65.43,4 

Septembre  18. 

65.45,8 
65.45,3 
65.44,5 

Septembre  i9. 

65.47,3 
65.43,0 


Septembre  20. 
9.  o  M.  18.16,9       65.44,3 

Septembre  21. 

65.44,2 
65.43,6 

65.44,4 

Septembre  22. 

65.43,6 
65.43,6 


9.  o  M.  18.16,8 

12.  o        18.22,2 

4*  o  S.    18.20,2 


9.  o 
12.  o 

4.  o  S. 


18.17,8 
18.25,4 

» 


1,9506        4,7453 


i,958i        4,7700 


1,9523        4,7605 


1,949s       4,7445 


1,9527        4,7520 


i,95i5       4,747» 


9.  o  M.  18.17,1 
12.  o         18.24,6 
4.  o  S.         » 


Septembre  23. 

65.48,0        1,9355 
65.45,2 


4,7*17 


Composante      Force 
Heure.    Déelinaison.    InclinaisoD.  horiaontale.      totale. 


Septembre  24. 

9.  o  M.  18!  16,8       65^47',  I 

12.  o        18.25,0       65.44,3 

4*  o  S.   18.19,9       65.44,2 

Septembre  25. 

9.  o  M.  18.17,6       65.45,3 

12.  o        18.23,4       65.44,4 

4.  o  S.   18.20,1        65.44,4 


9.  o  M.  18.20,0 

12.  o        18.28,6 

4.  o  S.  18.22,4 


9.  o  M.  18.20,0 


9.  o  M.  18.20,5 

12.  o        18.24,6 

4.  o  S    18.24,2 


Septembre  26. 

65.44,6 
65.46,2 

65.44,7 

Septembre  27. 

65.44,4 

Septembre  28. 

65.44,7 
65.42,3 
65.44,1 

Septembre  29. 


9.  o  M.  i8.22,i        65.46,1 

12.  o        18.22,0       65.44,3 

4.  o  S.   18  20,0       65.44,4 


i,94i4       4,7334 


1,9463        4,7397 


1,9467        4,7385 


i,945i        4,7340 


1,9499        4,7467 


1 19319        4,7071 


Septembre  30. 

9.  o  M.  18.20,8       65.45,4        1,9291 
12.  o        18.20,4        65.45,3 
4.  o  S    18.18,4        65.45,1 


4,6982 


OCTOBRE  1868. 


.Octobre  i 


9- 
12. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.26,4 
18.25,9 
18.22,4 

65.47,9 
65.49,1 

65.47,7 
Octobre  2. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 

0 
0  S. 

18.14,9 
18.19,9 

18.18,9 

65.45,2 
65.47,1 
65.46,2 

Octobre  3. 

9. 
12. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.16,5 
18.24,2 
18.21,0 

65.5o,o 
65.47,3 
65.46,9 

1,9248      4,6952 


1,9316       4,7037 


1,9388        4,7275 


Octobre  4. 
9.  o  M.  18.16,7       65.46,4        1,9368 

Observations.  —  ToME  XXIV. 


4,7199 


Octobre  5. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.17,2 

18.24,4 
18.19,3 

65.45,6 
65.47,4 
65.45,1 

Octobre  6. 

9. 
12. 

4. 

0  M. 
0 

0  S. 

18.16,5 
18.23,6 
18.20,3 

65.44,7 
65.46,5 

65.43,6 
Octobre  7. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

i8.i5,9 
18.22,9 
18.20,4 

65.45,3 
65.43,8 
65.44,1 

Octobre  8. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.16,9 
18.25,6 
18.18,4 

65.45,6 
65.44,3 

65.44,4 

1,9360   4,7155 


1,9301   4,7093 


1,9285   4,6964 


i,93i3    4,7041 


C.6 


C.4a 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


OCTOBRE  ims.  (Sditb.) 


Composante 

Force 

Composante 

Forée 

Heure.    Décllnaiton 

.    Inelintlsoii. 

horiiontale. 

toUle. 

Heure.    DéeliQtieon 

.    InclioaiBon. 

horuontale. 

totale. 

Octobre  9. 

Octobre  21 . 

b      m 

0     f 

0     1 

h 

m 

0     1 

0     f 

9.  0  M. 

18.17,2 

65.44,7 

i,93o4 

4,7014 

9- 

0  M. 

18.19,8 

65.45,6 

i,9i53 

4,665o 

12.  0 

18.23,4 

65.44,7 

12. 

0 

18.20,2 

65.47,5 

4.  0  S. 

18.16,8 

65.44,3 
Octobre  10. 

4. 

0  S. 

18.19,7 

65.46,7 
Octobre  22. 

i 

9.  0  M. 

18.17,1 

65.44,7 

1,9309 

4,7004 

9- 

0  M. 

I . 822 , 2 

65.44,0 

1,9319 

4,7007 

12.  0 

18.23,0 

65.44,4 

12. 

0 

18.24,6 

65.47,6 

m   %0               «^ 

4.  0  S. 

18.18,7 

65.43,9 
Octobre  \\, 

4. 

0  S. 

18.20,8 

65.49,2 
Octobre  23. 

9.  0  M. 

18.16,1 

65.45,3 
Octobre  12. 

1,9309 

4,704a 

9- 
12. 

0  M. 
0 

18.28,1 
18.22,0 

65.47,0 
65.46,9 

1,9418 

4,7339 

9.  0  M. 

i8.i5,4 

65.45,2 

1,9376 

4,7182 

4. 

0  S. 

18.22,9 

65.47,1 

12.  0 

18.20,6 

65.44,4 

Octobre  24. 

* 

4.  0  S. 

18.19,2 

65.49,1 

9* 

0  M. 

18.23,2 

65.48,1 

1,9322 

4,7140 

Octobre  13. 

12. 

0 

18.24,2 

65.45,8 

"    ^r 

•  '  •        ■ 

9.  0  M. 

18.14,9 

65.47,0 

I ,93a8 

4,7iao 

4. 

oS. 

18.22,4 

65.43,3 

12.  0 

18.23,4 

65.43,9 

4.  0  S. 

9  ^ 

18.20,4 

65.43,8 

Octobre  25. 

Octobre  14. 

9- 

0  M. 

18.18,0 

65.46,0 

1,9238 

4,6870 

9.  0  M. 

i8.i5,5 

65.46,1 

1,9343 

4,7i3o 

Octobre  26. 

12.  0 

4.  0  S. 

18.23,4 
18.18,9 

66.44,5 
65.45,0 

Octobre  15. 

12. 
4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.22,7 

18.24,7 
18.24,6 

65.47,8 
65.43,9 

65.4a, 7 

1,9258 

4,6973 

9.  0  M. 

18.14,9 

65.44,5 

i,93a5 

4,7037 

Octobre  27. 

12.  0 

18.22,4 

65.45,0 

4.  0  S. 

18.18,8 

65.44,6 
Octobre  16. 

9. 
12. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.17,0 
18.22,4 
18.17,7 

65.49,7 

65.47,7 
65.46,9 

1,9333 

4,7aii 

9.  0  M. 
ïi.  0 

18.16,7 

65.44,7 

1,9344 

4,7089 

Octobre  28. 

1  ^  •     x^ 

4.  0  S. 

9m 

18.17,8 

65.44,5 
Octobre  17. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.18,5 
18.22,7 
18.14,8 

65.48,7 
65.46,4 
65.46,9 

1,9191 

4,6839 

9.  0  M. 

18.17,2 

65.44,8 

1,9368 

4,7i5o 

12.  0 

18.21,6 

65.44,3 

Octobre  29. 

4.  0  S. 

18.20,4 

65.44,3 
Octobre  18. 

9- 
12. 

4- 

0  M. 

0 
0  S. 

18.18,2 
18.23,6 
18.19,8 

65.45,8 
65.45,6 
65.45,2 

1,9361 

4,7«64 

9.  0  M. 

18.16,3 

65.45,0 
Octobre  19. 

1,9301 

4,6993 

•r  1 

Octobre  30. 

9.  0  M. 

18.16,1 

» 

1,9^99 

» 

9- 

0  M. 

18.16,6 

65.45,6 

1,9330 

4,708» 

12.  0 

18.24,3 

65.44,7 

/   ^0        •'•r 

12. 

0 

18.23,3 

65.44,7 

4.  0  S. 

18.22,6 

65.43,0 
Octobre  20. 

4. 

0  S. 

18.21,4 

65.43,4 
Octobre  31 . 

9*  0  M. 

18.20,2 

65.46,9 

1,9137 

4,665i 

9- 

0  M. 

18.18,9 

65.45,5 

1,9349 

4,71*6 

12.  0 

18.21,9 

65.47,1 

12. 

0 

18.23,4 

65.45,2 

4.  0  S. 

18.20,4 

65.46,1 

4. 

0  S. 

18.18,4 

65.44,0 

OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


C.43 


NOVEMBRE  4868. 


Compottante      Force       ' 
Dédiaaiaon.    iDcUnaiioii.  boriaontale.      totalôL      | 


Novembre  i. 

h     n 

9*  0  M. 

18. 14, a 

65!  44',  7 
Novembre  2. 

9.  0  M. 
la.  0 

4.  0  S. 

i8.i5,o 

18. ai, 4 
18.18,4 

65.44,6 
65.45,7 
65.44,7 

Novembre  3. 

9.  0  M. 
la.  0 

4.  0  S. 

18. 16, a 
i8.ao,6 
18.16,9 

65.45,a 
65.45,6 

65.44 >i 
Novembre  4. 

9.  0  M. 
ia.  0 

4.  0  S. 

i8.i5,3 
i8.ao,3 
18.17,4 

65.45,8 
65.44,6 
65.44,4 

Novembre  5. 

9.  0  M. 
la.  0 

4.  0  S. 

18.14,5 
i8.ao,o 
18.18,4 

65.47.7 
65.45,3 
65.43,1 

Novembre  6. 

9.  0  M. 
ia.  0 

4.  0  S. 

i8.i5,7 
i8.ao,8 
18. ai, a 

65.44,8 

65.49,9 
65.45,0 

Novembre  7. 

9.  0  M. 
la.  0 

4.  0  S. 

i8.aa,7 
18.17,1 

65.43,9 

65.43,6 
Novembre  8. 

9.  0  M. 

18.14,8 

65.44,7 
Novembre  9. 

9.  0  M. 
la.  0 

4.  0  S. 

18.16,7 
i8.ai,o 
18.19,0 

65.44>8 
65.45, 1 

65.44,2 
Novembre  10. 

9»  0  M. 
la.  0 

4.  0  S. 

18.17,5 
18. ai, a 
i8.ao,i 

65.44,7 
65.44,8 

65.43,4 
Novembre  il. 

9.  0  M. 
la.  0 

4.  0  S. 

i8.i5,7 
18.18,0 
18.16,7 

65.44,5 

65.44,4 
65.43,0 

Novembre  i2. 

9.  0  M. 

13.    0 

4.  0  S. 

18.16,7 

18.16,4 

65.44,7 

65.43,8 

1,9381      4,7179 


i,9a76        4,6930 


1,9353        4,7ia6 


1,9373        4,7ï95 


1,9365       4,7a3i 


>»9359        4,7ia9 


1,9388        4,7197 


i,94i5        4,7365 


1,9375        4,7i65 


1,9339       4, 7*88 


«,9448       4,7341 


Composante      Force 
Uearo.    DédinaisGO.    IndinaiaoD.  horisontale.      totale. 


h  m 

9.  o  M. 

13.  o 

4.  o  s. 


9*  o  M. 
la.  o 

4.  o  S. 


9.  o  M. 


9.  o  M. 

13.  o 

4.  o  S. 


9.  o  M. 

13.    o 

4-  o  s. 
9.  o  M. 

13.    o 

4.  o  s. 


9.  o  M. 

13.    o 

4.  o  s. 


9.  o  M. 

13.    o 

4.  o  s. 


9*  o  M. 

13.    o 

4.  o  s. 


9.  o  M. 


9*  o  M. 

13.    o 

4.  o  s. 


9.  o  M. 

13.    o 

4.  o  s. 


Novembre  i3. 

o         #  o        f 

8.17,3  65.44,4 
8.19,3  65.45,0 
8.17,3       65.44,2 

Novembre  i4. 

8.18,1        65. 44,0 

8.33.3  65.43,9 

8.30.4  65.43,5 

Novembre  15. 
8.31,3       65.43,4 

Novembre  16. 

8.30.0  65.44,7 

8.31.3  65.44,4 
8.31,8       65.44,3 

Novembre  17. 

8.31.1  65.45,4 

8.30.8  65.43,9 

8.18.4  65.44,2 

Novembre  18. 

8.16,6        65.46,6 

8.33.4  65.45,3 

8.18.5  65.43,7 

Novembre  19. 

8.19.3  65.47*0 

8.30.9  65.45,3 
8.19,8       65.44,6 

Novembre  20. 

8.17,0       65.47,5 

8.19.4  65.44,8 
8.19,3       65.44,9 

Novembre  21. 

8.16,8  65.46,3 
8.30,0       65.45,8 

»  » 

Novembre  22. 
8.30,0       65.44,3 

Novembre  23. 
65.45,4 


1,9424       4»  7-^73 


1,9472        4^379 


i,94ii        4,72i3 


1,937»        4,7i^J 


1,9365        4,7'59 


1,9360        4,718^) 


1,9316        4,7oya 


1,9360        4,7214 


1,9331        4,7077 


8.17,4 
8.31,6 

8.33,9 


8.30,0 
8.33,8 
8.18,1 


65.44,3 
65.44,3 

Novembre  24. 

65.45,8 
65.44,6 
65.44,5 


«,9375        4,7>49 


«,9370        4,7«73 


i,93aa        4,7069 


C.6. 


C.44 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


NOVEMBRE  1868.  (Suite.) 


Composante      Force 
Heure.    Déclinaison.    Inclinaison,  horizontale,      totale. 


m 


9.  o  M.  f8. 17,1 

12.  o         18.21,4 
4.  o  S.    18.17,2 


9.  o  M.  18.17,3 

12.  o        18.21,5 

4.  o  S.    18.19,9 


9.  o  M.  18.16,8 

12.  o        18.18,7 

4.  o  S.    18. 17,5 


Novembre  25. 

65**.  45, 6 
65.4^,0 
65 . 46 , 7 

Novembre  26. 

65.43,7 
65 .  44  ?  '- 

65.44,7 

Novembre  27. 

65.44,4 
65.44>^ 
65.44;0 


1,9332        4,7088 


"19^95        4,7^83 


1,9343        4,7078 


Compotante     Force 
Heure.    Déclinaison,    inclinaison,  horiiontale.     totale. 


1,9273        4,6937 


Novembre  28. 

b      m  o       t  o       I 

9.  O  M.  18.17,0       65.45,4 

12.  o  '     18.19,1        65.45,4 

4.  o  S.   18.17,4        65.45,2 

Novembre  29. 


9.  o  M.  i8.i5,4        65.44,8        1,9443       4,7334 

Novembre  30. 

9.  o  M.  18.14,9       65.43,8  »  > 

12.  o       18.19,5       65.44«i 
4.  o  S.  18.18,1       65.43,9 


DÉCEMBRE  1868. 


9- 

0  M. 

18. 1 

4. 

0 

0  S. 

18.2 
18.1 

9- 

0  M. 

18.1 

12. 
4. 

0 

0  S. 

18.1 
18.1 

9- 

0  M. 

18.1 

12. 
4. 

0 

0  S. 

18.1 
18.1 

9- 

0  M. 

18.1 

12. 
4. 

0 

0  S. 

18.1 
18. 1 

9- 

0  M. 

18.1 

12. 
4. 

0 

0  S. 

18.1 
18. 1 

9- 

0  M. 

18.1 

9- 

0  M. 

18.1 

12. 

4. 

0 

0  S. 

18.2 
18.1 

9- 

0  M. 

18. 1 

12. 

4. 

0 

0  S. 

18. 1 

5,1 

1,4 
8,9 

5,9 
8,9 
7,9 

5,8 

9,6 

7,4 


7,9 
8,3 

8,0 


7,0 
8,2 
5.1 


7,5 


8,5 

20,3 

7.6 

6,9 

9,î» 
6,6 


Décembre  i. 

65.45,4 
65.43,4 

65.44,0 
Décembre  2. 

65.44,0 
65.43,8 

65.43,1 

Décembre  3. 

65.46,4 
65.44,6 
65.43,9 

Décembre  4. 

65. 41, 8 

65.43,4 
65.43,6 

Décembre  5. 

65.45,3 
65.42,3 
65.43,0 

Décembre  6. 

65.44,4 

Décembre  7. 

65.44,8 
65.44,8 

65.44,9 

Décembre  8. 

65.43,6 
65.43,6 
65.43,6 


1,9425        4,7306 


1,9373        4,7'36 


1,9452        4,74o3 


«,9517        4,74a3 


1,9508        4 I 7507 


i,95i2       4,7489 


1,9448        4,7345 


1,9448        4,7308 


Décembre  9. 

9- 
12. 

4. 

0 
0 
0 

M. 

S. 

i8.i5,9 
18.20,1 
18.17,5 

65  43,8 
65.44^0 
65. 44,0 

Décembre  iO. 

9- 
12. 

4. 

0 
0 
0 

M. 

S. 

i8.i5,o 
18.19,3 
18.17,6 

65.45,2 
65.44,3 
65.43,5 

Déc4)mbre  ii. 

9- 
12. 

4. 

0 
0 
0 

M. 

S. 

18.17,1 
18.20,1 
18.21,0 

65.43,8 
65.43,5 
65.42,8 

Décembre  i2. 

9- 
12. 

4. 

0 
0 
0 

M. 

S. 

i8.i5,7 
18.19,4 
18.18,9 

65.43,6 

65.43/4 
65.43,5 

Décembre  13. 

9- 

0 

M. 

18.16,2 

65.43,5 
Décembre  i4. 

12. 
4. 

0 
0 
0 

M. 
S. 

18.16,3 
18.19,8 
18.21,0 

65.44,2 
65.43,9 
65.44,1 

Décembre  15. 

9- 
12. 

4. 

0 
0 
0 

M. 

S. 

18.18,1 
18.22,9 
18.16,7 

65.43,6 

65.43,4 
65.43,2 

Décembre  16. 

9- 
12. 

i       4. 

0 
0 
0 

M. 

S. 

18.18,1 
18.19^0 
18.20,1 

65.44,3 
65.45,3 
65.45,3 

i,94i3       4JM9 


1,9394       4,7^^ 


1,9390       4,7»73 


i,94ai        4,7»<3 


i,94a2       4,7*73 


1,954a       4,7555 


1,9477       4,7379 


1 ,9378       4,7»^ 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


C.45 


DÉGEBfBRE  1868.  (Sum.) 


Composante     Force 
Heure.    DédinaisoD.    Inclinaison,  horiiontale.      totale. 


Décembre  i7. 

h 

9- 
12. 

4. 

o"m. 
0 
0  S. 

0     / 
18.17,2 

18.19,8 

18.18,7 

0     $ 
65. 44,0 

65.43,5 

65.43,3 

Décembre  i8. 

9- 
12. 

4. 

oM. 
0 

0  S. 

18.19,0 
18.21,1 
i8.i3,3 

65.43,4 
65.43,7 
65.44,6 

Décembre  19. 

9- 

12. 

4. 

0  M. 

0 
0  S. 

18.16,0 
18.18,5 
18.18,1 

65.44,4 

65.43,7 
65.4^,6 

Décembre  20. 

9- 

0  M. 

18.16,7 

65.44,6 
Décembre  SI. 

9. 
12. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.16,6 
18.24,8 
18.17,6 

65.43,8 
65.44,0 
65.44,3 

Décembre  22. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

i8.i5,3 
18.18,6 
18.17,6 

65.42,1 
65.42,5 
65.42,3 

Décembre  23. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 

0 
0  S. 

i8.i5,7 
18.18,2 
18.18,2 

65.43,7 
65.43,8 
65.42,6 

Décembre  24. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

i8.i5,3 
18.18,1 
18.  9,1 

65.41, 4 
65.41,4 
65. 41, 9 

1,9370        4,7»3i 


1,9394        4,7ï7^ 


1,9422        4,7*70 


1,9387        4,7'9> 


1,939"        4,7176 


1,9401        4,7148 


1,9406        4,7*09 


1,9426        4,7*97 


Composante      Force 
Heure.    Déclinaison.    Inclinaison,  horisontale.      totale. 

Décembre  25. 

9.  o  M.  i8!i5',4        65°. 42,6        1,94*6        4,7**^ 
12.  o        18.18,7        65.41,4 
4*  o  S.  18.17,2       65. 41, 4 


Décembre  26. 

9.  o  M.  18.14,8        65. 40, 5 

12.  o        18.18,4        65.42,8 

4.  o  S.    18.18,0        65.42,7 


1.949*        4,73*0 


Décembre  27. 
9.  o  M.  i8.i5,3        65.40,9        i,94i3 


Décembre  28. 

9.  o  M.  18.16,1        65.43,6 

12.  o        18.18,6        65. 41, 6 

4.  o  S.   18.19,0        65. 41, 9 

Décembre  29. 

9.  o  M.  i8.i5,9        65.41,8 

12.  o        18.19,0        65.41 ,6 

4.  o  S.    18.17,3        65.43,1 

Décembre  30. 

9.  o  M.  18.16,6        65.45,1 

12.  o        18.21,0        65.42,7 

4.  o  S.    i8.i6,6        65.43,6 

Décembre  31 . 


9.  o  M.  i8.i5,8        65.43,6        1,9440 
12.  o        i8.i5,7        65.42,2 
4.  o  S.         »  >' 


4,7143 


1,9374       4,7>*9 


1,9402       4,7» 4* 


1,9354       4,71*5 


4,7*88 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES 


FAITES  EN  1869. 


C.48 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  JANVIER  1869. 


Direction 

Direction 

Barom.        Therm. 

et  force 

Barom.        Therm. 

et  force 

Heures. 

àoo. 

extér. 

du  vent. 

État  du  ciel. 

Heures. 

à  o<>.           extér. 

du  vent 

Eut  du  ciel. 

Janvier  i. 

Min. 

o°,4.    Max. 

6^9. 

Janvier  9. 

Min.  i 

5^4.      Max.  10%  I. 

9  M. 

mm 
761,90 

0 

1,3 

0.       1 

Beau,  vapeurs. 

9 

M. 

mm 
771,9a 

0 
6,5 

0.       1 

i      Brouillard. 

la 

762,29 

1,5 

.  OSO.  1 

Couvert. 

12 

770,17 

9,1 

8:   ! 

[      Brouillard. 

3  S. 

762,31 

a, 5 

0.       1 

Couvert 

3 

S. 

769,46 

10,1 

I      Brouillard. 

6 

762,95 

a, 5 

ONO.  I 

Couvert. 

6 

768,98 

9,6 

SE.     ] 

I      Couvert. 

9 

761,9' 

4,7 

ONO.  I 

Couvert. 

9 

768,64 

8,2 

E.       1 

[      Beau. 

12 

» 

» 

» 

y) 

12 

768,17 

6,5 

E.       ] 

I      Beau. 

Janvier  2. 

Min. 

i°,5.    Max. 

9%  7. 

Janvier  10 

.    Min. 

2%  6. 

Max.  5%  5. 

9  M. 

759.39 

6,9 

OSO.  1 

Presque  couvert. 

Janvier  il. 

.    Min. 

0°,2. 

Max.  4%6. 

12 

760,22 

9,3 

SSO.   I 

Très-nuageux. 

9 

^    i 

3  S. 

760,83 

8,9 

SSO.  I 

Couvert. 

9 

M. 

762,96 

0,7 

E.       ] 

i      Couvert. 

6 

760,89 

6;8 

SSO.   I 

Presque  couvert. 

12 

762,39 

3,1 

E.       1 

[      Nuageux. 

9 

760,73 

7.5 

SSO.  I 

Couvert. 

3 

S. 

761,88 

4,5 

E.       1 

(      Beau. 

12 

759,47 

8,0 

SSO.  I 

Couv.,  pluie  fine. 

6 
9 

761 ,93 
762,18 

a,3 
1,6 

E.       ] 
E.       ] 

[      Beau. 
[      Beau, 

Janvier  3. 

Min. 

3^,1.    Max. 

9%  9. 

12 

761,72 

0,3 

E.       1 

[      Beau. 

Janvier  4. 

Min. 

3**,  5.    Max. 

8^9. 

Janvier  12 

.    Min. 

-i«,i. 

Max.  4%  8. 

9  M. 

761,73 

4,9 

SSO.   I 

Nuageux. 

9 

M. 

761,87 

0,7 

E.       1 

[      Peu  nuageux. 

12 

761,69 

7,7 

SSO.   I 

Beau. 

12 

761,56 

a, 5 

E.       1 

I      Beau,  vapeurs. 

3  S. 

762 , 53 

8,9 

SSO.   I 

Couvert. 

3 

S. 

760,06 

4,9 

E.       ] 

(      Beau,  vapeurs. 

6 

763,06 

6,5 

SSE.   I 

Beau. 

6 

759,59 

3,5 

E.       1 

1      Beau. 

9 

763 , 59 

4,8 

SSE.   I 

Beau. 

9 

759,19 

t,4 

E.       1 

[      Beau. 

12 

763,47 

4,1 

SSE.   I 

Beau. 

12 

758,60 

0,5 

E.       1 

[      Beau. 

Janvier  5. 

Min. 

3%  7.    Max 

.  10%  4. 

Janvier  13 

.    Min. 

-I^4. 

Max.— o%5. 

9  M. 

761,37 

6,5 

S.       1 

Couvert. 

9 

M. 

758,80     - 

-0,6 

E. 

1      Couv.,  brouillard. 

12 

759.73 

7,7 

S.       2 

Couvert. 

12 

758, o5      - 

-1,0 

E.       ] 

[      Couv.,  brouillard. 

3  s. 

758,42 

8,5 

S.          2 

Couvert. 

3 

5. 

757,^3      - 

-0,9 

E.       1 

[      Couv.,  brouillard. 

6 

759,04 

8,8 

SSO.  2 

Couvert. 

6 

757,10      - 

-1,1 

E.       ] 

i      Couv.,  brouillard. 

9 

759,80 

8,7 

SSO.  2 

Couvert. 

9 

757,16      - 

-"»9 

E.       1 

i      Couv.,  brouillard. 

12 

761,14 

9,4 

ONO.  I 

Couvert. 

12 

756:70      ~ 

-a,i 

E. 

1      Couv..  brouillard. 

Janvier  6. 

Min. 

5°,  5.    Max 

.  u°,o. 

Janvier  14 

.    Min. 

-2%  2. 

Max.  3%  6. 

9  M. 

765,99 

9,5 

0.       I 

Couvert. 

9 

M. 

756,01 

-1,9 

FSE. 

1      Couv.,  brouillard. 

12 

766,04 

10,5 

0.       I 

Couvert. 

12 

755,64      - 

-0,6 

E.       1 

[      Couv.,  brouillard. 

3  S. 

766,42 

10,5 

0.       I 

Couvert. 

3 

S. 

754 , o3 

3,3 

E.       1 

I      Couv.,  brouillard. 

6 

767,02 

9,3 

0.      I 

Couvert. 

6 

753,64 

3,3 

E.       1 

i      Peu  nuageux. 

9 

766,83 

8,9 

0.       I 

Couvert. 

9 

753,62 

3,1 

SE.     1 

[      Couvert. 

12 

766,51 

9,4 

0.       1 

Couv.,  pet.  pluie. 

12 

753,09 

3,6 

SE.     1 

1      Couvert. 

. 

Janvier  7. 

Min. 

8°,  8.    Max. 

II»,  7. 

Janvier  15 

.    Min. 

^•,7- 

Max.  9^3. 

9  M. 

767,18 

II, I 

SSO.   I 

Couvert. 

9 

M. 

753,77 

6,1 

S.       ] 

i      Couvert,  pluie. 

12 

768 , 02 

Il  ,8 

OSO.  I 

Couvert. 

12 

754,68 

8,7 

S.       1 

[      Couvert,  pluie. 

3  S. 

767,41 

11,6 

OSO.  1 

Couvert. 

3 

S. 

756,20 

9,5 

SO.     1 

i      Couvert,  pluie. 

6 

768,00 

II, 4 

SO.     I 

Couvert. 

6 

757,50 

7,8 

SO.     J 

[      Très-nuageux. 

9 

768,83 

10,8 

SO.     I 

Couv.,  pluvieux. 

9 

758,83 

6,1 

0.       I 

Très-nuageux. 

7168 ,  80 

10,7 

SO.     I 

Couvert. 

12 

759,95 

6,2 

0.      1 

Nuageux. 

Janvier  8. 

Min. 

9"",  3.    Max. 

.    lO^I. 

Janvier  16 

.    Min. 

4%  5. 

Max.  B'',6. 

9  M. 

769,90 

9,3 

OSO.  I 

Couvert. 

9 

M. 

763,33 

5,9 

OSO.  1 

1      Couvert. 

12 

769,81 

10,1 

0.       1 

Couvert. 

12 

763,69 

7,7 

OSO.  1 

i      Couvert. 

3  s. 

769,69 

9,4 

0.       I 

Couvert. 

3 

S. 

763,65 

8,7 

OSO.  1 

Couvert. 

6 

769,87 

9,4 

0.       I 

Couvert. 

6 

764,69 

7,3 

OSO.  1 

[      Trè6*nuageux. 

9 

770,39 

9,^ 

0.       I 

Couvert. 

9 

765,66 

6,1 

OSO.  1 

[      Nébuleux. 

12 

770,39 

9," 

0.       I 

Couvert. 

12 

765,43 

4,4 

OSO.  1 

i      Couvert. 
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Bftrom. 
Heures.       k  o**. 


Therm . 
CI  ter. 


Direction 

et  forco 

da  vent. 


État  du  ciel. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
ta 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 


3 

6 

9 

12 


S. 


9  M. 

12 

3  s. 
(') 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
G 

9 
v/. 


Janvier  17.    Min. 
Janvier  18.    Min. 


o 

5,3 

5,7 
6,3 

5,3 

4, a 
a. 5 


767,09 
767,67 
767,55 
767,88 
768 , 7a 
768,72 


4%u.      Max.  7%  5. 
4°,  8.      Max.  5^9- 

SSE.  1      Cou V.,  brouillard. 

SSE.  f      Couv.,  brouillard. 

SSE.  I      Couv.,  brouillard. 

SE.  I      Cx)uverl. 

SE.  I      Couvert. 

SE.  I      Couvert. 


JaiiTier  19.    Min.— 3^o.    Max.  o%6. 


770,40 
769,76 
769,6a 
769,69 

769^49 
769,04 


-»,9 
-0,7 

0,5 

— o,a 

-1,3 

-1,6 


ESE. 
ESE. 
ESE. 
ESE. 
ESE. 
ESE. 


Couvert. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


JanTier  20.    Min.— 3'',9.     Max.  i^S. 


768,19 

767,95 
766,03 

765,86 
765,4a 
765,0a 


-a, 9 
—0,6 
1,3 
—0,3 
—0,3 
-1,3 


ESE. 
ESE. 
ESE. 

SSE. 
SSE. 
SSE. 


Beau. 

Beau,  brumeux. 

Nuageux. 

Couvert. 

Très-nuageux. 

Peu  nuageux. 


Janvier  21.    Min.— 4%o.    Max.  a"*, a. 
-a, 9 


763,06 
76a , 09 
761,34 

761,49 
761,81 

76a,  i3 


o,a 
0,8 

a,i 

0,7 
-0,1 


SE. 
SE. 
SSE. 

SSE. 

SSE. 
SSE. 


Beau,  brouillard. 
Beau,  brumeux. 
Nuageux,  brouill. 
Couvert. 
Très  vaporeux. 
Très- vaporeux . 


Janvier  22.    Min.— 3'',  4.    Max. 


o°,5. 


7t>4,39 
764 , 55 
764,63 
765,05 
765 to5 

764,43 


-^>9 

-0,9 
-0,7 

--a,i 

-3,1 

-4,1 


SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 


Peu  nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Beau,  vapeurs. 

Beau. 

Beau. 


Janyier  23.    Min.— 8^,3.    Max.— 4%o. 


764,31 
76a, 6a 
761, a5 
760,65 
760,30 
759,31 


—7,7 

-4,9 
-4,3 

—4,9 

-4,9 
-5,9 


E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 


Janvier  24.    Min. -8",  6. 
Janvier  25.    Min. 


76a , 32 
761 ,56 
760,45 

7^9,97 

759 , 44 
758,60 


-7,7 

-4,7 
-3,3 

-4,5 
-6,3 

-7,3 


-9",  ' 

E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 


Peu  nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Beau,  vapeurs. 

Couvert. 

Couvert. 

Max.— a*,  4. 

Max.— 3*»,  3. 

Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Harum.        Iherm. 
Heures.       à  o".  eitér. 


Direction 

et  force 

du  vent. 


État  du  ciel. 


9  M. 
la 

3  S. 
6 

9 
la 


9  M. 
12 

3  S. 
G 

9 
la 


9  M. 

12 

3  S. 
G 

9 

12 


9 
la 

3 

6 

9 
la 


M. 

S. 


9  M, 
la 


3 
6 

9 
12 


S. 


Janvier  26.    Min.  —8^9.  Max.  i*',  1 


757,13 
757,31 
^56, 5o 
756,5a 
756, 5i 
756, ao 


o 

-7,5 

-1,9 
i,3 

—0,9 

-3,7 
-3, a 


E. 
E. 
SE. 
SE. 

SE. 
SE. 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Janvier  27.  Min.-6^9.  »iax.  4°, 4 


754,15 
75a, 39 
751, 4a 
749,05 
748,09 
74G,6o 


—5,1  SSE.  I  Beau, 

i.i  SSE.  I  Nuageux. 

4.3  SO.  I  Couvert. 
3,5  SSO.  I  Couvert. 

3.4  S.  I  Couvert, 
a,  6  S.  I  Couvert. 


Janvier  28.    Min.  o°,9.      Max.  8*^,5. 


744,43 

744,96 
745,26 

746,46 

745,58 

74a, 97 


4,7 
6,7 
7,8 
5,6 

4,6 
5,1 


Janvier  29.    Min. 


740, 5a 
742, aa 
743,86 

744,^9 
744,74 
745,98 


8,5 
11,1 

10,7 

7>7 
7.4 
7,3 


S.  I  Couvert,  pluie. 

S.  I  Cou>iert. 

S.  I  Couvert. 

S.  I  Beau,  qq.  nuages. 

S.  1  Couvert. 

SSO.  I  Couverl. 

i'',a.  Max.  Il**, 3. 

SO.  I  Couvert. 

SO.  1  Couverl. 

SO.  I  Couverl. 

SSO.  I  Beau. 

SSO.  I  Très-nuageux 

SSO.  I  Couvert. 


Janvier  30.    Min.  3^3.      Max.   to^8. 


75a,96 

753,47 
753,99 
753,74 
75a, iG 

749.79 


6,1 
10,8 

10,9 

7,5 

6,5 
6,1 


SSO.  I 

SSO.  a 

SSO.  f 

SSO.  I 

SSO.  I 

SSO.  I 


Couvert. 

Très-nuageux 

Nu.igeux. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


Janvier  31.    Min.  5^9.      Max.  i4*',7- 


Quantité  de  pluie  rccuciUie  pendant  le  mois  de  Janvier, 

Viileur  en  millimètres. 


Cour...     32,97 


Terrasse...     3 1,06. 


Observations,  —  ToMB  XXIV. 


C.7 


C.5o 
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Heures. 


9  M. 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M. 
l'A 

3  S. 

9 

12 


Barom. 
ào«. 


Therm. 
extér. 


Direction 

et  force 

du  vent. 


État  du  ciel. 


FéTrier  i.    Min.  7^5.    Max.  l4^B. 


mm 

743,31 

741,89 
74a, ai 
745,08 
746,01 

746,74 


o 

la, 4 
i3,6 

i3,4 
10,8 

9>7 

8,7 


SO.  I 

SO.  a 

SO.  4 

SSO.  4 

SSO.  4 

SSO.  4 


Couvert. 

Nuageux . 

Nuageu% 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


FéTrier  2.    Min.  6%a.    Max.  ii%6. 


750,55 
75i,44 
75a, la 
754,4a 
756,40 
758, 06 


7.3 
10,3 
11,3 

8,4 
6,4 
5,1 


SSO. 
SSO. 
SSO. 

oso. 
oso. 
oso. 


FéTrier  3.    Min.  a"",  4.    Max. 


759,30 

758,48 
7-56,94 
757,55 
758,87 
760,97 


3,9 

7,' 

10,4 

10,9 
11,6 

II, a 


s. 

S. 

S. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 


I 
I 
I 
3 
I 
I 


FéTrier  4.    Min.  4^2.    Max. 


7^4 , 77 
765,34 
765,73 
766,3a 
766,01 
766,97 


«>,4 
la, 8 

'a, 9 
II, 4 
10,5 
10,  a 


SSO. 
SSO. 
SSO. 
SSO. 
SSO. 
SSO. 


Couvert. 

Nuageux. 

Très-nuageux . 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


11%  7. 


Couvert,  pluie. 

Couvert. 

Couvert. 

Cou V. y  pluvieux. 

Couv.,  pluvieux. 

Couvert. 

i3**,o. 

Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


FéTrier  5.    Min.  6",  4     Max.  i4%8. 


767,08 
767,16 
766,07 
765,89 
765,77 
764,83 


7,1 
12,4 

14,8 

i3,i 

io,3 

8,1 


SSO. 
SSO. 
SSO. 

s. 
s. 
s. 


Couv.,  brouillard. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Bo.':u. 


FéTrier  6.    Min.  3°,9.    Max.  i4',a. 


764,23 
763 , 80 
762,95 
762 , 70 
762 , 48 
762,21 


6,3 
ia,2 
i3,8 
10,3 

8,4 

7, a 


S. 

S. 

s. 

SSE. 
SSE. 

SSE. 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


FéTrier  7.    Min.  5%6     Max.  i4°,o. 
FéTrier  8.    Min.  7",a.    Max.  i4%o. 


758,61 
758,19 
755,60 
755,09 
754,76 
754,19 


10,1 
II, 4 
i3,8 

12,4 

10,9 
ïo,9 


&S0. 
S. 

s. 

SSE. 
SSE. 
SSE. 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Heurea. 


9 

la 

3 
6 

9 
la 


9 

la 

3 

6 

9 
la 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 
la 

3 

6 

9 
la 


t. 

! 

I  j 


M. 

S. 


M. 


M. 

S. 


M. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

la 

3  S. 
6 

9 

12 


I  9  M. 
•la 

i  3  S. 

io 

i  9 
lia 


Barom. 
ào". 


Tberm. 
extér. 


Direction 
et  force 

du   TODt. 


Eut  du  ciel. 


FéTrier  9.      Min.  8%i.      Max.  i3%4 


mm 

755,91 
756.80 

757 , 84 
760,95 
76i , 83 


o 

10,4 

i3,o 
i3,i 
11,1 

9ia 

» 


SSO.  2 
SSO.  4 
OSO.  4 
SO.  4 
SSO.  4 


Couvert. 
Couvert. 
Nuageux. 
Beau,  qq.  nuages. 
Beau. 
9 


FéTrier  10.    Min.  6^8.      Max.  Ia^8. 


763,87 
763,18 

761,75 
760,98 
760,93 
761,09 


8,9 
10,7 

10,5 

11,0 

12,1 

ia,7 


SO. 
S. 
S. 
OSO. 

oso. 

OSO. 


4 

4 

4 

a 

3 
3 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


FéTrier  11.    Min.  8^I.     Max.  I4^a. 


763,51 
763,67 
76a, 97 
763,53 
763,45 
763, a4 


II  ,5 

i3,4 
i3,6 

'a, 7 
ia,a 

11,4 


FéTrier  12.    Min. 


OSO. 

oso. 

OSO. 
SO. 
SO. 
SO. 


10**,  I. 


I 
I 
l 
I 

a 
2 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Max. 


12**,  2. 


760,1a 

757,57 
» 

753,67 

756,43 

757,50 


ia,4 

• 

11,6 
8,0 

7,7 


SSO.   i 
s.       3 

» 
OSO.  4 
OSO.  4 
0.       a 


Couvert. 
Couvert. 

Beau,  qq.  nuages. 

Beau. 

Couvert. 


FéTrier  13.    Min.  4'',  5.      Max.  8%9. 


762 , 27 

764,78 
766,07 
768,31 

769,49 
769 , 7a 


4,9 
8,1 

9»' 

7,7 
5, a 

3,9 


NNE. 

NE. 

NNO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 


FéTrier  14.    Min.  o^3. 
FéTrier  15.    Min.  a^8. 


770,11 
770,15 
768,81 
768,65 
768, a5 
767 , 40 


8,1 
8,3 

8,1 
7,3 

6,7 
5,7 


FéTrier  16.    Min. 


764,9» 
763,78 
76a, 39 
762,36 
762,36 
761,43 


4,3 
8,3 
10,7 
7.3 
5,5 

3,1 


SO. 
SO. 

S. 

s. 

S. 

s. 


1*^,0. 


s. 
s. 
s. 
sso. 

SSO. 

sso. 


Beau,  qq.  ouages. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Nuageux. 

Max.  9»,  8. 

Max.  8",  5. 

Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 

Max.  10^,6. 

Nuageux. 

Peu  nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  FÉVRIER  1869 


C.5i 


Hea 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
13 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  H. 

12 

3  S. 
6 

9 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


Barom. 
ào». 


769,52 
758,22 

755,81 
754,43 

754,14 
753,59 


Therm. 
extér 

17.    Min. 

o 

4,3 
11,1 

I2>6 

9>9 
7,4 
5,5 


Direction 

et  force 

du  veot. 


État  du  ciel. 


2°,  a.  Max.  12",  7- 

SO.  I  Couvert. 

SO.  I  Couvert. 

S.  1  Couvert. 

S.  I  Nuageux 

S.  I  Nuugeux. 

S.  I  Beau. 


FéTrier  18.    Min.  4%  5.      ^ax.  io%o. 


75i,4a 
752,56 
753,71 

754,54 
755,36 
755,85 


9:« 

9,7 
9»5 
8,0 

5,9 
5,0 


SSE. 

SSE. 

SSE. 

SE. 

SE. 

SE. 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Nuageux 
Couvert. 


Férrier  19.    Min.  4'',6.      Max.  10°, i. 


756,29 
755,76 
755,42 
756,89 
756 , 00 
756, 5o 


7»» 

9t4 

10, 1 

8,7 

7," 
4,6 


SO. 
SO. 
SO. 
NE. 
NE. 
NE. 


T.-nuag",  brouill. 
Couv.,très  ncbul. 
Très-nuageux. 
Beau,  qq.  nuages. 
Beau,  qq.  nuages. 
Beau. 


FéTiier  20.    Min.  2%2.      Max.  9% 8. 

756,46  2,9  NO.     I  Nuageux,  brouill. 

755,43  4,9  NO.     I  Nuageux. 

754,99  9,3  ONO.  I  Presque  couvert. 

755,38  7,5  ONO.  i  Beau. 

755,61  4,3  »  Beau. 

755,37  1,5  a  Beau. 

Férrier  21.    Min.-o%9.    Max.  6%6. 

Fémer  22.    Min.  o^o.      Max.  7'',  6. 


9  H. 

752,84 

5,6 

ONO.  1 

i      Couvert. 

12 

75a,43 

7,3 

ONO.  1 

1      Couvert. 

3  S. 

a 

a 

a 

a 

6 

753,47 

6,1 

ONO.  1 

[      Couvert. 

9 

753,99 

4,9 

ONO.  1 

1      Couvert. 

12 

754,59 

4, a 

ONO.  I 

I      Couvert. 

Février  28 

.    Min. 

3^l. 

Max.  5°,o. 

9  M. 

758,88 

3,7 

NO.     1 

I      Couvert. 

la 

760,43 

5,0 

N.       1 

[      Couvert. 

3  S. 

761,53 

5,0 

N.       1 

[      Couvert. 

6 

763,38 

5,0 

NNO.  1 

I      Couvert. 

9 

765,21 

4,3 

NNO.  1 

[      Couvert. 

12 

765,69 

4,0 

NO.     1 

[      Couvert. 

Heures. 


9 

12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9  M. 

12 


3 

6 

9 

12 


S. 


9  M. 

12 


3 
6 

9 
12 


S. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
12 


Barom. 
ào». 


Tberm. 
ester. 


Direction 
et  force 
du  vent 


Étal  du  ciel. 


Février  24.    Min.  3^l.    Max.  7%2. 


767,02 
766,32 

764 , 9a 
764 , 3o 
762,61 
760,53 


o 

4, a 
7.0 
6,9 
5,8 
5,0 

4, a 


NNO. 

NNO. 

NO. 

0. 

ONO. 

0. 


1 
I 
I 
1 

2 
2 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Pluie. 


Février  25.    Min.  3^2.    Max.  io'',4. 
6,1 


760,71 
760,71 
761,42 
761,32 
761,17 

759,90 


9,5 
7, a 
7, a 
7tO 


0.  2  Beau,  brumeux. 

0.  2  Très-nuageux. 

0.  2  Tres-nuageux . 

SO.  I  Presque  couvert. 

SO.  I  Couvert. 

SO.  2  Couvert. 


Février  26.    Min.  6^5.    Max.  i2%6. 


761,34 
762,16 

a 
763,48 

764 , 36 
764,09 


10, 1 
12,0 

n 

II  ,0 

8,2 

6,4 


0. 


o 
I 


ONO.  2 
ONO.  I 
ONO.  I 


Couvert. 
Couvert. 

a 

Très-nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 


Février  27.    Min.  6%o.  Max.  i2°,7. 

762,08        10,4        0.  I      Couvert,  pluie. 

761,97        11,4        0.  1      Couv.,  pluie  fine. 

761,40        12,0       0.  2      Couvert. 

762,63         9,4       0.  2      Nuageux. 

762,77         7,3       0.  I      Couvert, 

761,48         6,1        0.  I      Couvert. 

Février  28.    Min.  4^4•  Max.    ». 


Quantité  de  piuie  recueillie  pendant  le  mois  de  Février. 

Valeur  en  millimètres. 


Cour...     7,55. 


Terrasse...    6,80. 


C.7. 


C.5a 

OBSERVATIONS  METEOROLOGIQUES.  — 

MARS  1869. 

Direction 

Direction 

Barotn . 

Therm . 

el  force 

Uarom. 

Therm. 

et  force 

Heures. 

ào». 

extér. 

du  vent.           État  du  ciei. 

Heures. 

ào". 

extér. 

du  Yen  t.          État  da  ciel. 

Mars  1. 

Min. 

4°,i.       M«x.    10",  5. 

Mars  9. 

Min.- 

—  i",o.    Max.  3",4- 

9  M. 

mm 

746,62 

0 
10,5 

0.       3      Couvert. 

9 

M. 

mm 
746,40 

0 

— 0,5 

SO.      1      Couvert,  neige. 

12 

718»95 

9,3 

0.       3      Couvert. 

12 

745,89 

0,7 

SO.     I      Couvert. 

3  S. 

751,71 

9,5 

0 .       3      Nuageux . 

3 

S. 

744.11 

2,5 

SO.     I      Couvert. 

6 

752,01 

8,3 

ONO.  3      Couvert. 

6 

743,45 

3,4 

SSE.    I      Cou\ert. 

9 

760,07 

6,7 

0.       3      Couvert,  pluie. 

9 

743, o5 

«,7 

SSE.    I      Très-vaporeux. 

12 

745,12 

8,7 

0.       3      Couvert. 

12 

742,11 

1,5 

SSE.    1      Couvert. 

Mars  2. 

Min. 

5^2.      Max.  8°,  1. 

Mars  10. 

Min.- 

-o°,7.    Max.  6",  6. 

9  M. 

7391 18 

5,9 

ONO.  3      Couvert,  pluie. 

9 

M. 

739,7'^ 

1,3 

SSE.    I      Couvert. 

12 

738,20 

8,1 

ONO.  4      Couvert,  pluie. 

12 

738, 80 

3,9 

SSE.    1      Couvert. 

3  s. 

737.75 

4,8 

ONO.  3      Couvert,  pluie. 

3 

S. 

737,31 

6,5 

0 .       I      Couvert. 

6 

737,57 

î»,7 

0.       2      Couvert. 

6 

736,22 

5,2 

ENB.  I      Presque  couvert. 

9 

739,9^ 

4,1 

0.       2      Couvert,  pluie. 

9 

735,93 

3,1 

NE.     I      Couvert. 

12 

743,26 

4,2 

0.       3      Couvert. 

12 

735,02 

1,8 

NE.     I      Couvert. 

Mars  3. 

Min. 

i°,4.       Max.  6°,  9. 

Mars  il. 

Min. 

0**,  3.      Max.    » . 

9  M. 

755,84 

3,0 

NNO.  2      Couvert. 

>9 

M. 

736,17 

1,5 

NNE.  2      Couvert. 

12 

757,43 

3.2 

NNO.  2      Couvert,  grésil. 

12 

736,78 

4,3 

NNE.  2      Couvert. 

3  S. 

753,21 

4,4 

N .       2      Nuageux . 

3 

S. 

» 

i> 

»                   9 

6 

759.7» 

3,1 

NNO.  2      Beau. 

6 

739,31 

î»,9 

NE .     1      Couvert. 

9 

760,44 

0,5 

.,:'!SND.  2     Beau. 

9 

740,75 

1,5 

NE.     1      Très-nuageux. 

12 

760 , 62 

-0,4 

NNO.  2      Beau. 

12 

741, 3o 

1,4 

NE.     1      Couvert. 

Mars  4. 

Min.- 

-i°,8.    Max.  4%  9. 

Mars  12. 

Min. 

i",o.      Max.  5",  8. 

9  M. 

762,73 

0,5 

NNO.  i      Beau,  brumeux. 

9 

M. 

744,80 

3,5 

NE.     1      Presque  couvert. 

12 

762,96 

3,7 

NNO.  I      Beau,  vapeurs. 

12 

745,41 

5,3 

NE.     1      Couvert. 

3  S. 

762,82 

4,6 

NNO.  I      Beau. 

3  S. 

» 

» 

»          Couvert. 

6 

763 , 22 

4,8 

SO.      I      Couvert. 

6 

746,87 

4,5 

NE.     »      Couvert. 

9 

763 , 0 1 

3,5 

SO.     i      Couvert. 

9 

747,59 

2,0 

NO.*?  »      Couv.,  pet.  pluie. 

12 

762,07 

3,5 

SO.      I      Couvert. 

12 

747, a4 

1,5 

NNO.  »      Beau,  vapeurs. 

Mars  5. 

Min. 

3°,  3.      Max.  9^7. 

Mars  13. 

Min.- 

-o^6,    Max.  5%  5. 

9  M. 

759,10 

5,3 

OSO.  I      Couvert. 

9 

M. 

745,54 

•i,3 

£        I      Beau. 

12 

757,66 

8,3 

OSO.  i      Couvert. 

12 

744,87 

5,0 

E.       I      Peu  nuageux. 

3  S. 

755,27 

9,5 

OSO.   1      Couvert. 

3 

S. 

743,65 

4,7 

E.       1      Nuageux. 

6 

753,45 

9,3 

OSO.  i      Couvert. 

6 

743,75 

3,5 

NE.     1      Nuageux. 

9 

753,15 

8,7 

OSO.  1      Très-nnageux. 

9 

743,96 

1,3 

ENE.  i      Très- vaporeux. 

12 

752,90 

6,9 

ONO.  I      Très  nuageux. 

12 

743,77 

1,0 

NE.     I      Beau,  \apcurs. 

Mars  6. 

Min. 

5°,  2.      Max.  7°,  8. 

Mars  14. 

Min.- 

-o^5.    Max.  a°,3. 

9  M. 

755,83 

5,5 

NO.    2      Couvert. 

Mars  15. 

Min.- 

-o",3.    Max.  3",i. 

12 

757,41 

7,3 

NO.     3      Couvert. 

»                                        * 

3  S. 

758,32 

7,7 

NO.     3      Couvert. 

9 

M. 

749,57 

1,3 

NO.     I      Couvert 

6 

759,76 

5,5 

NNO.  2      Presque  couvert. 

12 

749,53 

'^»9 

NO.     1      Couvert. 

9 

760,74 

3,5 

NO.    2      Couvert. 

3 

S. 

749,49 

.2,5 

N.       1      Couvert. 

r2 

760,91 

3,1 

NO.     2      Couvert. 

6 
9 

749,99 
750,24 

0,6 

NNO.  1      Couvert. 
NNO.  1      Couvert,  neige. 

Mars  7. 

Min.- 

-o°,4.    Max.  4",  G. 

12 

749,73 

0,1 

NNO.  i      Couvert,  neige. 

Mars  8. 

Min. 

-2^6.    Max.  4°,  7. 

Mars  16. 

Min.- 

-0^6.    Max.  3%  4. 

9  M. 

757.86 

1,0 

NO.     I      Couvert. 

9 

M. 

750, 25 

-o,a 

NNO.  1      Couvert. 

12 

756,52       - 

-0,4 

NO.     1      Couvert. 

12 

750,39 

3,0 

NO.     I      Couvert. 

3  s. 

754.45 

3.1 

NO.     I      Très-nuageux. 

3 

S. 

749' 70 

3,1 

ONO.  1      Couvert. 

6 

753,36 

4,8 

SO.      1      Couvert. 

6 

750,80 

a, 4 

0.       1      Couvert 

9 

751,86 

3,5 

SO.      1      Couvert. 

9 

750,28 

a, a 

0.       I      Couvert. 

II 

750,44 

«,9 

SO.     1      Couvert,  neige. 

12 

748,6a      ■ 

-0,2 

0.       1      Beau. 

OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  MARS  1869. 


C.53 


H«uret. 


9  M. 
la 

3  S. 
6 

9 
la 


9  M. 
la 

3  S. 
6 

D 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

13 


9  M. 
la 

3  S. 
6 

9 
la 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
la 


9  M. 

12 


3 
6 

9 

12 


S. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
11 


Barom. 


Therm . 
ex  ter. 


Direction 

et  force 

du  Tent. 


État  du  ciel. 


Mars  17.    Min.— o^6.    Max.  3^4. 


742,69 
742,04 
74a, 53 
743,80 
745,89 

747,61 


o 

1,4 

2,3 

3,1 

3,0 

3,0 
3,4 


SE.  1  Couvert,  neigeux. 

SE.  1  Couvert,  neigeux. 

SE.  I  Couvert,  pluie. 

SE.  1  Couvert. 

SE.  I  Couvert. 

SE .  I  Couvert. 


Mars  18.  Min.  o%o.      Max.  io%5. 

754,96  4,0       SE.     I      Beau. 

755,72  8,4        SE.     1      Beau. 

755,70  10,5        SO.     I      Très-vaporeux. 

757,01  8,0        OSO.  1      Couvert. 

757,40  6,5        ONO.  I      Couvert. 

757, 3îi  6,6       ONO.  1      Couvert. 

Mars  19.  Min.  4^4       Max.  11^4. 

756,48  7,6        SO.      I      Couvert. 

754,03  9,5        SO.      I      Couvert. 

749,7a  8,1        S.       a      Couvert. 

744, 5i  8,6        SO.     2      Couv.,  pluvieux. 

74a,a4  6,0        0.       a      Beau. 

739,29  4,7        SO.     3      Couvert,  pluie. 

Mars  20.  Min.  3^l.      Max.  4"*, a. 


739, «4 
739161 
740, a6 

741, 4a 
742,  o5 

74a, 08 

Mars  21. 

Mars  22. 

751,59 
752,68 
753,07 

754,17 
755,50 

755,58 


3,6 
3,0 
4,0 

a. 7 
3,5 

3,4 
Min. 

Min. 
5,0 

5,2 

5.4 
4,6 

4,4 
4,2 


ONO.  3 
ONO.  3 
ONO.  3 
ONO.  3 
NO.  I 
NO.     I 


Couv.,  pluvieux. 
Couvert,  pluie. 
Couvert. 
Couvert,  pluie. 
Couvert. 
Couvert. 


3^a.      Max.  9^9. 

4^l.      Max.  5^4- 

N'NE.  a  Couvert. 

NNE.  a  Couvert. 

NNE.  a  Couvert. 

NE.  a  Couvert. 

NE.  a  Couvert. 

NE.  I  Couvert. 


23.  Min.  3%  8.   Max.  >. 


757,80  4,4  NE.     I  Couvert. 

758,  a4  5,  a  NE.     3  Couvert. 

757,96  5,2  NE.     3  Très-nuageux. 

758,76  4,0  NE.     a  Couvert. 

759,00  3,0  NE.     2  Couvert. 

758,59  2,7  NE.     a  Couvert. 

Kan  24.    Min.  i%2.    Max.  4*^,4. 

757,44  1,6  NNE.  I  Couvert. 

756,52  2,8  NNE.  3  Couvert. 

755, aa  4,7  NNE.  3  Couvert. 

755,06  4,4  NNE.  a  Presque  couvert. 

755,16  4,5  NNE.  a  Couvert, 

755,00  2,7  NNE.  I  Couvert. 


Heu 


9  M. 
12 


3 
6 

9 

12 


S. 


9  M. 
12 


3 
6 

9 
12 


S. 


9  M. 

12 


3 
6 

9 
12 


S. 


9  M. 

12 


3 

6 

9 

12 


S. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
la 


9 

la 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


Direction 
Barom.        Tberin.        et  force 
ko**,  eztér.        du  vent. 


État  du  del. 


Mars  25.    Min.  o°,3.      Max.  8^2. 


755,29 
754 , 90 
755,34 

754 , 32 
755,32 
755,4a 


o 

2,7 

7,« 
8,1 
6,3 

4,1 
3,1 


NNE.  I  Beau,  qq.  nuages. 

NNE.  2  Beau. 

NE.     9  Nuageux. 

NNE.  I  Beau. 

NE.     I  Beau. 

NE.     1  Presque  couvert. 


Mars  26.  Min.  2^4.      Max.  8^,3. 

754,52  4,7       NO.     I      Couvert. 

753,72  7,3        NNO.  I      Couvert. 

752,48  8,3        NNO.  i      Couvert. 

75i,8i  6,7        NE.     I      Presque  couvert. 

75i,i2  5,3        ONO.  I       Couv.,  pluvieux. 

749,67  4,9        0.       I      Couvert. 

Mars  27.  Min.  2'',o.      Max.  4^2. 


746,55 

745,78 
745, 3o 

745,36 

745,79 
745,59 

Mars  28. 

Kan  29. 

744, a4 
746, i5 
747,3a 

748.77 
75o,23 

750,28 


2,9        NO.     I 


3,8 

NNO. 

3,6 

N. 

a, 4 

N. 

0,5 

N. 

-0,7 

NNE. 

I 
I 
I 
I 


Couvert. 
Presque  couvert. 
Couvert. 
Très-nuageux. 
Beau,  qq.  nuages. 
Beau,  vapeurs. 


Min.— 1",7. 
Min. 


O'^jO. 


Max.  6%4. 
Max.  5^9. 


0,3 

îk,4 

5,9 
3,6 

a,o 
«»7 


I  Couvert,  neige 

I  Couvert. 

I  Très-nuageuY . 

1  Beau. 

I  Beau. 

ENE.  1  Beau. 


SE. 

SE. 

E. 

E. 

E. 


Mars  30.    Min.  o^6. 

748,00  0,9  NO. 

747,31  a. 4  NO. 

747,23  3,8  NO. 

747.84  3,5  NE. 

748.85  2,7  NE. 
749,10  1,5  NE. 


Max.  3^8. 

Couvert,  pluie. 
Couv.,  pluvieux. 
Couvert,  pluie. 
Couvert. 
Couvert. 
Beau,  vapeurs. 


Mars  31.    Min.  o^5.      Max.  8^2. 


748,88 

748,71 
748,41 
748,81 

749*67 
749» «4 


3,5 
6,8 
8,2 
7»3 
5,0 

4,3 


B. 

NE. 

E. 

E 

NE. 

NO. 


I  Couv.,  brouillard. 

I  Très-nuageux. 

I  Couvert. 

I  Très-miaiçeux . 

1  Nuageux . 

I  Couvert. 


Quantité  dv  pluie  recuciUie  pendant  le  mois  dt  Mars. 

Valeur  en  millimètres. 
Cour...    58,29.        Terrasse...     53,46. 


C.54 

ORSFRVATIOiNS  MÉIÉOROLOGIQUES.  — 

AVBTF.  1869. 

Direction 

Direction 

Raroin. 

Tberm. 

et  force 

Rarom. 

Therm 

et  force 

Heures. 

ào». 

ex  1er. 

du  vent. 

État  du  ciel. 

Heu 

res. 

ào». 

exfcér. 

du  Tent* 

Eut  du  ciel. 

AYxili. 

Min.  2^ 

6.       MdX. 

9^5. 

Avril  9. 

Min. 

8^5.      Max 

..  20%  3. 

9  M. 

mm 
760,39 

0 
3,0 

NE.     1 

Couvert. 

9 

M. 

mm 

758,24 

0 
14,3 

S.        1 

Peu  Duag*,  bnun' 

la 

760, 58 

5,3 

N.        1 

Couvert. 

12 

769^04 

18,8 

SSE.    I 

Très-nuageux. 

3  S. 

760,68 

7,5 

N.        I 

Couvert. 

3 

S. 

768,33 

ao,6 

SO.     I 

Beau,  qq.  nuages. 

6 

751,28 

8,3 

N.        i 

Beau. 

G 

768,32 

19,8 
16,8 

SO.     1 

Beau. 

9 

752,24 

5,7 

N.        I 

Beau. 

9 

768,96 

SO.     I 

Beau. 

12 

752,37 

4,5 

N.        I 

Beau. 

12 

768,96 

i3.i 

SO.     I 

Beau. 

Avril  2. 

iMin.   1°, 

2 .      Max . 

ii%8. 

Avril  10. 

Min. 

Io^6.     Mai 

L.    23%  2. 

9  M. 

n 

» 

» 

n 

9 

M. 

768,25 

17.5 

SO.     1 

Beau,  vapeurs. 

la 

762,65 

9>ï 

NE.     I 

Beau. 

12 

767,88 

21,8 

S.        1 

Très-vaporeui. 

3  S. 

762,09 

11,8 

NE.     1 

Peu  nuageux. 

3 

S. 

757,09 

23,1 

S.        I 

Très-vaporeux. 

6 

762,54 

10,1 

NNE.  I 

Beau. 

6 

767,27 

21,0 

SE.     I 

Beau,  vaporeui. 

9 

762,76 

7,3 

NNE.  I 

Beau. 

9 

768,40 

18,0 

SSE.    I 

Beau,  vapeurs. 

11 

75a, 34 

4,7 

NNE.  I 

Beau. 

l'A 

768,60 

16,2 

SSE.    1 

Beau,  vapeurs. 

AYril  3. 

Min.  2*' 

,4.      Max. 

10%  4. 

Avril  il. 

Min. 

11**,  9.     Max 

.  23%  8. 

9  M. 

12 

7491^7 
748, 00 

7,5 
9,31 

SO.     I 
SO.     2 

Presque  couvert. 
Couvert. 

Avril  12. 

Min. 

io*',4.    Max 

.  a4%8. 

3  S. 

745,16 

10,4 

SSO.   3 

Couvert. 

9 

M. 

763,36 

16,4 

SE.     1 

Beau. 

6 

741,9» 

9, a 

SSO.   2 

Couvert. 

2 

763,65 

23,6 

SE.     I 

Beau. 

9 

738,83 

7,1 

SSO.  2 

Couvert,  pluie. 

i3 

S. 

763,16 

24,8 

SE.     I 

Nuageux. 

12 

733,80 

7,1 

SSO.  2 

Couvert. 

6 
9 

763,7a 
766,31 

23,0 
18,6 

SE.     I 
SE.     1 

Beau,  qq.  nuages. 
Beau. 

Avril  A. 

Min.  2» 

,7.      Max. 

». 

12 

766,69 

l5,2 

SE.     1 

Beau. 

Avril  5. 

Min.  2^' 

,3.      Max. 

11°,  2. 

Avril  13. 

Min. 

12^5.    Max 

.  26%  0. 

9  M. 

760,94 

8,1 

N.       1 

Beau,  vapeurs. 

9 

M. 

764,73 

16,8 

NE.     1 

Beau. 

12 

761,47 

9,6 

N.       1 

Beau. 

12 

763,61 

22,7 

NE.     1 

Beau. 

3  s. 

761,88 

11,4 

N.       1 

Nuageux. 

3  S. 

76a, 19 

26,0 

E.       1 

Beau,  qq.  nuageê. 

6 

762,78 

10,7 

NO.     I 

Nuageux. 

6 

761,22 

23,2 

ESE.   I 

Beau. 

9 

763,73 

8,1 

NO.     I 

Beau. 

9 

760,93 

20,0 

RSE.    I 

Beau. 

12 

764,06 

4,5 

NO.     1 

Beau. 

12 

760,33 

17,0 

ESE.  1 

Beau. 

Avril  6. 

Min.  3" 

,8.      Max. 

l4%2. 

Avril  14. 

Min. 

i3°,6.     Max 

.  23*, 3. 

9  M. 

764,02 

10,8 

SSO.   1 

Nuageux . 

9 

M. 

757,85 

18,0 

S.        i 

Beau. 

12 

763,17 

i3,5 

SSO.   1 

Couvert. 

12 

766,86 

22,2 

S.       2 

Nuageux. 

3  s. 

761,95 
761,55 

14, 1 

SSO.   I 

Beau. 

3 

S. 

755,82 

a2,9 

S.          2 

Nuageux. 

6 

12,5 

SSO.    1 

Couvert. 

6 

766,22 

20,2 

OSO.  1 

Très-nuageux. 

9 

761,51 

10,0 

SSO.   I 

Couv.,  pet.  pluie. 

9 

766,60 

17.3 

OSO.  1 

Presque  couvert. 

12 

761,49 

9,0 

SSO.   I 

Couv.,  pet.  pluie. 

12 

755,60 

i5,6 

SO.     I 

Couvert. 

Avril?. 

Min.  4*^ 

,5.      Max. 

i7',7. 

Avril  15. 

Min. 

12%  7.     Max 

.   i6%9. 

9  M. 

760,45 

n,7 

SSO.   1 

Couvert. 

9 

M. 

754,34 

14,2 

SO.     1 

Presque  couvert. 

12 

760,87 

»5,9 

SSO.   1 

Couvert. 

12 

763,35 

17,0 

SSO.  2 

Très-nuageux. 

3  S. 

769,32 

17,1 

SSO.   1 

Très-nuageux. 

3 

S. 

762,76 

16,6 

SSO.  2 

Couvert. 

6 

769,26 

i5,o 

SSO.   1 

Très-nuageux. 

6 

762,38 

i3,i 

ONO.  2 

Couvert. 

9 

759,48 

12,4 

SSO.    1 

Couvert,  pluie. 

9 

75i,48 

11 ,0 

ONO.  2 

Beau,  qq.  nuages. 

12 

759,31 

12,0 

SSO.    1 

Couvert,  pluie. 

12 

760,27 

II, a 

ONO.  2, 

Couvert. 

Avril  8. 

Min.   11 

%i.     Max. 

i7%o. 

Avril  16. 

Min. 

8%7.     Max. 

14%  4. 

9  M. 

758,38 

12,8 

S.        1 

Couvert,  pluie. 

9 

M. 

746,99 

10,2 

SSO.    1 

Couv.,  pluvieux. 

12 

768,93 

16,1 

S.        I 

Couvert. 

12 

745,34 

ia,4 

SSO.  2 

Couvert,  pluie. 

3  s. 

767,13 

16,8 

S.        1 

Très-nuageux. 

3 

S. 

743,36 

14,6 

SO.       2 

Très-nuageux. 

6 

766,84 

16,3 

S.       1 

Presque  couvert. 

6 

74a, 53 

11,0 

SO.     1 

Nuageux. 

9 

767,27 

la, 9 

S.        1 

Beau. 

9 

74a, 24 

9,0 

SO.       2 

Presque  couvert. 

12 

757,30 

11,4 

SO.     I 

Très-nuageux . 

12 

741, a6 

8,8 

SO.       2 

Nuageux. 

OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  AVRIL  1869. 


C.55 


Barom. 
Hearw.       à  o9. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

13 


9  M. 
Il 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  H. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  H. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3   S. 
6 

9 

12 


Therm. 
extar. 


Direction 

et  force 

do  Teot. 


État  du  ciel. 


ATiil  17.    Min.  7^,9.      Max 


Il^*. 


741,37 
74», 93 

74a, ao 
743.18 
743,06 

744,54 


o 

8.7 

10,1 
10,2 

9»» 

8,7 
8.2 


SO. 

SSO. 

0. 

0. 

0. 

0. 


I 

2 

2 
2 

I 
I 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Avril  18.    Min.  6^9.      Max.  10^4. 
Avril  19.     Min.  3%o.      Max.  io%i. 


761 ,06 
760,92 
760,25 
760,66 
760,95 

760,47 


6,8 

8,2 

9»7 

9,8 

7,0 
4,4 


N .       I  Presque  couvert. 

NO.     1  Très-nuageux. 

NNO.  I  Très- nuageux . 

N .       I  Nuageux . 

NO.     I  Nuageux. 

NO.    I  Beau. 


Avril  20.    Min.  4%2.      Max.  I4^5. 


759,56 
758,60 
757,80 

757,9" 
758,29 

758,12 


9»a 

l3,2 

«4,0 
12,6 
11,4 
10,3 


S. 

S. 

s. 
s. 
s. 
s. 


I 

2 

I 
I 
I 
I 


Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


Avril  21.  Min.  7^6.  Max.  i5%5. 

759.25  12,0  S.  I      Couvert. 
759,27  14,5  0.  I      Très-nuageux. 
759,14  14,9  NO.  I      Nuageux. 
759,17  14,8  NO.  i      Peu  nuageux. 
760,12  i3,i  ONO.  1      Couvert. 
760,00  10,5  ONO.  I       Peu  nuageux. 

Avril  22.  Min.  7^,0.  Max.  l8^9. 

759.59  i5,6  S.  I      Beau,  qq.  nuages. 
758,90  17,0  SSO.  I      Très-nuageux. 
758, t6  18,9  SSE.  I      Nuageux. 

758,  i5  17,1  SSE.  I       Beau,  qq.  nuages. 

758,63  i3,7  SSE.  1       Beau,  vapeurs. 

758,99  11,2  SE.  I      Beau,  tr.-vaporV 

Avril  23.  Min.  8%6.  Max.  21^7. 

759.26  16,3  SO.  I      Beau,  brumeux. 

758.60  20,9  SO.  I      Vapeurs  épaisses. 
757,63  21,9  SSO.  I      Vapeurs  épaisses. 
757,17  19,9  SSE.  I      Couvert. 
757,05  17,5  SSE.  I      Nébuleux. 

756, 20  i5,7  SSO.  I      Pres4|ue couvert. 

Avril  24.  Min.  I3^6.  Max.  17^,0. 


756,98 

757,57 
758,46 
760,04 
760,79 
761,67 


16,5 
16,8 
16,1 

14,4 

«1,7 

9,8 


0.  I 
0.  I 
NO.  2 
NNO.  2 
NNO.  a 
NNO.  I 


Nuageux . 
Très-nuageux. 
Beau,  qq.  nuages. 


Nuageux 

Beau. 

Beau. 


Barom. 
Heures.       à  o<*. 


9 
12 

3 

6 

9 

12 


M. 

S. 


9 
12 

3 

6 

9 

12 


M. 

S. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9  M. 
12 


3 
6 

9 
12 


S. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
12 


Direction 

Tberm*       et  force 

ex  ter.        du  Tont. 


État  du  ciel, 


Avril  25.    Min.  7^6.      Max.  i8%3. 
Avril  26.     Min.  8%8.      Bfax.   17^7. 


761,49 
760,70 

758,55 

757,85 

758 , 08 

757,60 


11,4 

i5,4 
17,8 

17,0 

14,0 

i3.8 


N-E. 
NE. 

NE. 
ESE. 
ENE. 
SE. 


Beau. 

Beau,  nuages. 
Beau. 
Nuageux. 
Beau,  vapeurs. 
Couvert. 


Avril  27.    Min.  9% 8.      Max.  2i%8. 


757.63 

757,57 
756,96 

757, «7 
758 , 38 

759, i5 


16,4 
20,5 

21,8 

ao,9 

17,0 

i3,5 


Avril  28.    Min. 


E. 
E. 
E. 
E. 
B. 
E. 


II%2. 


Beau. 

Beau. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Très-nuageux. 

Beau,  qq.  nuages. 


Max.  22^8. 


760,57 

759,90 
759,14 
758,82 

759*45 

759,54 


18,6 
ao,9 
a2,8 

ai, 4 
18,1 

i5,8 


SE. 

SE. 

SE. 

E. 

ESE. 

ESE. 


Peu  nuageux. 

Peu  nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


Avril  29.    Min.  I2^3.     Max.  23^o. 


759,68 
758,87 
756,78 
757,34 
757,87 
757 . a8 


17,2 
20,6 
23,0 

19.5 
i5,4 
12,0 


NE. 

NE. 

NE. 

NTsE. 

NE. 

NE. 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Avril  80.    Min.  9%2      Max.  i8<>,7 


756,97 
756,55 
755,67 
755,88 
756,82 
757,01 


i3,o 
17,6 
18,8 

17," 
»a,9 

9,9 


N-NE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NE. 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Quantité  de  pluie  recueillie  pendant  le  mois  d'Avril, 


Valeur  en  millimètres. 


Cour..      32,07. 


Terrasse...    33,79 


C.56 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  MAI  1869. 


Barom. 
Heures.       à  o^. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
G 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


Therm. 
extér. 


Direction 

et  force 

du  Yen  t. 


État  du  ciel. 


Mai  1.    Min.  6^9.      Max.  i6%6. 


mm 

7571^7 
766,73 

756,92 

767,21 

767,16 


o 

B 
14,8 
16,2 
16,0 
12,2 

9,5 


» 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 


» 


Peu  nuageux. 
Peu  nuageux. 
Peu  nuageux. 
Peu  nuageux. 
Peu  nuageux. 


Mai  2.    Min.  6^7.      Max.  18°,  2. 
Mai  3.    Min.  9%  5.      Max.  19",  8. 


» 


766,64 
765,38 
764,80 
763,61 
762 , 62 


» 
18,4 

i9iî* 
i5,4 
14,2 

14,2 


0. 

O. 

so. 
so. 
so. 


Très-nuageux. 
Couvert. 
Couvert,  pluie. 
Couvert,  pluie. 
Couvert. 


Mai  4.    Mio.  i3%2.    Max.  i6%i 


» 


762,54 
762,64 
753,26 
764,06 
764,51 


» 

14,4 
i5,6 

14,6 

i3,8 

11,6 


» 


SO.  2 
SO.  I 
OSO.  1 
OSO.  I 
OSO.  1 


Couvert,  pluie. 
Couvert. 
Couvert,  pluie. 
Couvert. 
Couvert. 


Mai  5.    Min.  9%  6.      Max.  i6%3. 


754,16 
753,09 

7^1,47 
749» 34 
747,66 

745,68 


11,7 
14,0 

16,0 

16,0 

i3,4 
12,6 


E. 

E. 

E. 

E. 

ESE. 

SSO. 


Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Très-nuageux. 

Couvert. 

Très-vaporeux 


Mai  6.    Min.  10^7.    Max.  20'',  3. 


» 


738,77 
740, o5 


» 
ia,9 
i3,o 


» 


s. 

S. 


Couvert. 
Beau. 


Mai  7.    Min.  lo^8.    Max.  20* 


^o. 


740,18 
740,28 
740, o3 
740,07 
741,09 
74», 19 


16,0 
18,9 
«9»7 
16,4 
i3,4 
i3,8 


s.  I 

SSO.  I 

SSO.  2 

SSO.  2 

SSE.  I 

SSE.  1 


Couvert. 

Très-nuageux. 

Très-nuageux. 

Très- nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 


Mai  8.    Min.  II^9.    Max.  I7^3. 


743,23 
743,43 
744,02 
746,38 
746,91 
747,04 


16,6 
17,0 
16,9 
16.0 
11,3 
9,5 


SO. 
SSO. 
SSO. 
SO. 


2 
3 
3 

2 


SSO.   I 
SSO.   1 


Nuageux. 

Très-nuageux. 

Très-nuageux. 

Nuageux. 

Couvert, 

Couvert. 


Heures. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 

12 

3 

6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 

12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


Barom. 
ào®. 

Mai  9. 
Mai  10. 

■m 
747,09 

747,  î*4 
747, o5 

747,96 
748,62 

749, ïa 


Therm. 
eitér. 


Direction 
et  force 
du  Tent. 


Étal  du  ciel. 


Min.  8", 7.      Max.  i7**,3. 
Min.  ii^'jO.    Max.  l9^2. 


761 ,21 
761,88 

75», 49 
762, I I 

762 , 80 

753,17 


755,46 
755.97 
755,08 
766,09 
767,45 
768,08 


Mai  16. 
Mai  17. 

B 
750,93 

760,24 

B 
762,12 
761 ,60 


O 

14,7 
17,2 

18,9 

i5,7 
i3,6 
11,6 


S. 

SSO. 

SSO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 


Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Pr.  couv.,  orage. 

Nuageux . 

Beau. 


Mai  11.    Min.  9%  3.      Max.  I7^6. 


i5,7 

14,9 
i3,i 

i5,6 

i3,4 
12,7 


SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

ONO. 

OSO. 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert,  pluie. 
Couvert 

Très- nuageux. 
Très-nuageux. 


Mai  12.    Min.  I2^I.    Max.  i8'',o. 


14,0 
I7i5 
18,1 

16,7 
i3,8 
12,2 


ONO. 

NO. 

NNO. 

NE. 

NE. 

NE. 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 

Très-nuatieux. 
Très  nuaceux. 
Couvert. 


Mai  13.  Min.  9^6.      Max.  i5%6. 

768,78  i3,6  tsE.  2  Presque  couvert. 

768,48  i5,i  NE.  »  Couvert. 

767,16  i5,7  NE.  i  Couvert. 

766,90  14,9  NE.  I  Couvert. 

766,53  i4,i  N'E.  r  Couvert. 

766,37  12,6  NE.  1  Beau. 


Mai  14.    Min.  1I^I.    Max. 


21**,2. 


9  M. 

764,46 

i3,4 

12 

763,26 

19,0 

3  S. 

762,26 

21,2 

6 

761 ,66 

ï9,9 
17,3 

9 

761,33 

12 

751,49 

i6,2 

Mai  15. 

Min.  1 

9  M. 

749,97 

19,0 

12 

760,09 

ai, 9 

3  S. 

748,66 

19,8 

6 

748,33 

17.6 

9 

749,10 

i4,8 

12 

748,87 

14,4 

ENE.  I  Presque  couvert. 

NE.     2  Très-nuageux. 

E.       2  Couvert. 

E.       I  Couvert. 

EN'E.  I  Couvert. 

ENE.  I  Couvert. 


Min.  12^4.    Max.  22^6. 


E. 

E. 

ESE. 

ESE. 

ENE. 

E. 


Nuageux . 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


Min.  12% 3.    Max.  2o%4. 

Min.  9%o.      Max.  i8*,4, 

B  B  B 

17,8        SO.     2      Presque  couvert. 
17,6       S.       2      Nuageux. 

B  n  B 

12,8        OSO.   I      Très-nuageux. 
11,8       OSO.   I      Beau,  vapeurs. 


U«aret. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


S, 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


9 

12 

3 

6 

9 

12 


Barom. 
àoo. 


750,89 
749,55 

748,49 
748,64 

749 I 75 
749*89 


747*76 
747,62 

746.94 
747,76 
749, i5 
75i,83 


757,85 
758, IQ 
758,65 
759,27 
760,78 
760,97 


756,19 
755, 5i 

754,70 
753,79 
753,80 
753,34 


750, q8 

749, 3« 
747,86 

746,40 

745,78 

746, 5o 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  MAI  1869. 


C.57 


Therm. 
eztér. 


Direction 
et  force 
du  Ton  t. 


État  du  ciel. 


Mai  18.    Min.  9^4.      Bfax.  l7^8. 


o 

i3,4 
17,5 

i5,i 

i3,4 
11,5 

10,4 


SSO.   I  Couvert. 

SSO.  a  Couvert. 

S.       2  Couvert. 

SSO.  3  Couv.,  pluvieux. 

SO.     2  Pr.  couv.,  pluie. 

SO.     I  fieau. 


Kai  19.  Min.  lo'',^.    Max.  i/,i. 

75o,6i  14, a       SO.     a      Presque  couvert. 

749'59  i5,7       SSO.  a  Très-nuageux. 

748,35  14, a       SSO.   4      Couvert,  pluie. 

749,60  10,5       SO.     3  Couvert,  pluie. 

750,60  9,7       SO.     1      Beau. 

751,84  7,9       SO.     I  Beau. 

liai  20.  Min.  6^4.      Max.  i6%o. 

75a,6a  ia,8       OSO.  i  Très-nuageux. 

751,95  i5,i        SSO.  a      Très-nuageux. 

750,80  i5,6       S.       I  Très-nuageux. 

749,74  14,1        S.       1  Beau. 

749,95  ia,8       S.        I  Couvert. 

749,59  10,9       S.       a      Couvert. 

Kai  21.  Min.  8^6.     Max.  13*^,0. 


10,1 
11,4 
11,3 
ia,i 
10,9 
8,0 


SSO. 

E. 

ENE. 

NE. 

NNB. 

NNE. 


1 
I 
I 
1 
1 
I 


Couv.,  pluvieux. 
Couvert,  pluie. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert,  pluie. 


Kai  22.    Min.  6^8.      Max.  14»,  9. 


i3,a 
14,6 
14,6 
i3,3 

9,3 
8,3 


OSO.  I 
SO.  I 
0.  I 
ONO.  I 
ONO.  I 
OSO.   I 


Nuageux. 

Très-nuageux. 

Couvert. 

Très-nuageux. 

Beau. 

Couvert. 


Mai  23.    Min.  6**,  7.      Max.  16^7. 


Kai  24.    Min.  9^3.      Max. 


i3,9 
16, a 
17, a 
16,5 
i3,a 

]|,0 


N. 

9 

SE. 

SE. 

SE. 

SE. 


I 

o 
I 
I 
I 
I 


17%  6. 

Couvert. 
» 

Très- nuageux. 
Beau,  qq.  nuages. 
Nuageux . 
Nuageux. 


Mai  25.    Min.  8»,  7.      Max. 


ao%i. 


17,4 
19,6 
ao,3 
19,6 
17, a 
ia,a 


E. 
E. 

ESE. 

E. 

SE. 


1 
1 
I 
I 
I 
1 


Beau. 
Nuageux . 
Nuageux. 
Très-nuageux. 
Couvert. 
Couvert,  pluie. 


Barom. 
Heures.       à  o^. 


9 

ia 

3 
6 

9 
la 


M. 

S. 


9 

la 

3 
6 

9 
la 


M. 

S. 


9 
la 

3 

6 

9 
la 


9 
la 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


M. 

S. 


Therm. 
extér. 


Direction 

et  force 

du  Tent. 


État  du  ciel. 


Kai  2».    Min.  ii%3.    Max. 


746,38 
745,83 
744,57 
745,84 

747,47 
747,88 


o 


i5,6 
18,1 
18,1 
18,0 
i3,5 
ta, a 


S. 

SSE. 

0. 

SSO. 

0. 

0. 


I 
I 
I 
I 
I 

» 


19%  o 


Très-nuageux. 

Couvert. 

Nuageux 

Couvert. 

Couvert. 

Beau,  vapeurs. 


Kai  27.  Min.  ii%4.    Max.  19^8. 

749, a3  i5,o       SE.     I      Couv.,  pluvieux. 

749,  a3  18,5       SE.     I      Couvert. 

748,90  19,7       S.        1      Très -vaporeux. 

749,46  19,0       S.       I      Très- nuageux. 

749.96  16,7       SSO.    1      Couvert. 
75o,io  i5,7        SO.      I      Couvert. 

Kai  28.  Min.  ia%5.    Max.  ao%5. 

749,55  18,4       SE.     I      Couvert. 

749,74  19,4        S.        I      Couvert. 

749.97  ao,a       S.        I      Couvert. 
749,96  18,4       S.       I      Couvert. 
75i,o4  16,0       SSO.   I      Couv.,  pet.  pluie 
75i,a6  ia,8        SSO.    i      Couvert,  pluie. 

Kai  29.  Min.  9%  a.      Max.  1 3%  3. 


755,14 
756,11 
756,58 

757, a4 
758,37 
758,71 


10,5 
la, a 

«3,4 
11,6 

10,9 
9»7 


NNO.  I 
NO.  I 
NO.  I 
NNE.  I 
NE.  I 
NE.     I 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Mai  30.    Min.  7^9.      Max.  ll^I. 
Kai  31.    Min.  6%8.      Max.  I4^a. 


9  M. 

759,3a 

11,8 

ONO.  1 

la 

759,56 

11,1 

NO.  » 

3  S. 

759,39 

11,6 

NO.  a 

6 

759,38 

i3,8 

ONO.  I 

9 

760,90 

10,8 

NO.  1 

la 

761,94 

8,7 

NO.  I 

Couvert. 
Couvert,  pluie. 
Couvert,  pluie. 
Nuageux  • 
Couvert. 
Peu  nuageux. 


Quantité  de  pluie  recueillie  pendant  le  mois  de  Mai. 

Valeur  en  millimètres. 
Cour. . .     104,46.         Terrasse. . .     io5,84. 


Observations.  —  Tomb  XXIV. 


C.8 


L 


C.58 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROIjOGIQUES.  -  JUBS  1869. 


Baroin. 
Heures.       à  o*. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
G 


12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

0 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
G 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


Therm. 
eztér. 


Direction 
et  force 
du  Tent. 


État  du  ciel. 


Juin  i.    Min.  6%o.      Max.  I5^5. 


mm 

7^4,17 
7^3,97 
763,61 
763,53 

764,14 
764,08 


o 

10,9 

12,7 
14,5 

i3,9 

10,9 
7,9 


N.  I 
NNE.  I 
NO.  I 
NE.  I 
NE.  » 
NE.     » 


Très^iraagem. 
Très-nuageux. 
Très-nuageux . 
Nuageux . 
Beau,  vapeurs. 
Beau,  vapeurs. 


Juin  2.    Min.  5°,  7.      Max.  17^,4* 


764,28 
763 , 34 
762 , 54 

76^,41 
762,51 
761,93 


»4,8 

16,9 
17,2 

16,0 

12,1 

10,1 


NE. 
NE. 
SO. 
SE. 

SSE. 
SSE. 


Beau,  qq.  nuages. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Très-vaporeux. 

Beau. 


Juin  3.  Min.  9%i.   Max.  i8°,«. 


760,18 
759,28 
758,85 
758,37 
758, 5i 
758,16 


18,1 
>7,i 

l5,2 

i5,3 
14,2 

l3,2 


SE. 

SO. 
SO. 
SO. 
SO. 
SO. 


Très-nuageux. 

Couvert. 

Couvert,  pluie. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


JviB  4.    Min.  I2^5.    Max.  i8*,6. 


757,74 

i5,o 

757,30 

18,5 

757,37 

18,0 

757 . 56 

17,6 

758,52 

16,1 

759,07 

14,9 

oso. 

SO. 
SO. 
SO. 
SO. 
SO. 


Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Très-nuageux. 


JniB  5.    Min.  12^4*    Max.  22^,0. 


761,16 
761,35 

761 ,25 
761 ,24 
762,25 
762 , 85 

Juin  6. 

Juin  7. 

764,21 
763 , 48 
763,16 
761,86 
761 ,80 
761,22 


«9,o 

21,3 
21  ,6 
21,8 

18,0 

i6,4 


S. 
S. 
S. 

s. 
s. 
s. 


Nuageux,  vapor*. 

Très-nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Beati. 

Beau,  vapeurs. 


Min.  i4%o.    Max.  26^,9. 
Min.  I5^2,    Max.  28*,  7. 


24,1 
a6,8 

a7,4 
25,6 

21,8 

18,4 


SE. 
SE. 
SE. 
SSE. 

SSE. 
SSE. 


Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau,  vapeurs. 

Beau. 


Juin  8.    Min.  i6<',6.    Max.  2/*,o. 


760,63 
760,14 

759,44 
759,56 
760,72 
762,07 


22,6 
25,5 
25,6 
22,8 
17,6 
i3,3 


NO. 
NO. 
NO. 
0. 

N. 
N. 


Couv.,  lég.  pluie. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Beau,  vapeurs. 
Très-nuageux . 
Beau,  vapeurs. 


Heure». 


9  M. 


12 
3 
6 

9 
12 


12 
3 
6 

9 

12 


9 
12 

3 

G 

9 
12 


9 
12 

3 

G 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


S. 


9  M. 


M. 


M. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
12 


M. 

S. 


M. 

S. 


Direction 
Rarom.        Thena.        et  force 
à  0^.  eitér.        du  Tent. 


État  du  del. 


Juin  9.      Min.  10^7.    Max.  19% 2. 


mm 

7^,99 
759,7» 
758,53 

757,35 

757 , 54 
757,12 


o 
14,0 
17,3 

i«,9 
18,5 

16,8 

i3,6 


NE.  I 
NNO.  1 
NNO.  I 
N.       I 

N.  I 
N.       1 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Juin  10.  Min.  ii%8.  Max.  18^,8. 

758,08  14, 3        NE.     1  Nuageux. 

758,45  i4,8       N.       2  Très-nuageux. 

758,06  iG,2        N.       2                  a 

758,06  14,5       N.       1  Beau,  qq.  nuages. 

758,99  11,4        N.       2  Beau. 

759,10  9,5       N.       2  Beau. 

Juin  il.  Min.  8%o.  Max.  iS^;. 


759,73 

759, >« 
758,26 

758, o3 

758 , 02 

757,98 


10,2 

n,9 

14,5 

i3,8 
11,9 
9,6 


NNE.  I 
NE.  1 
ENB.  I 
ENE.  i 
ENfi.  i 
ENE.  I 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Beau. 


Jnin  12.  Min.  7^,2.      Max.  18*,  6. 

755,10  i3,7        ENE.  1      Beau,  qq.  nuages. 

753,23  17,2        E.       I      Vaporeux. 

751,66  18,4        E.       1      Couvert. 

749,^  >8,5        ESE.  i      Couvert. 

749, 5 1  16,1        ES  .s.   I      Très-miageux. 

748,37  12,8        SE.      1      Beau,  vapeurs. 

Jnin  13.  Min.  9^9.      Bfax.  23^I. 

Jnin  14.  Min.  1 3%  3.    Max.  20%  5. 


744,14 
745,89 
747,^3 
748,28 

749,94 
75i,25 


18,1 

'9,7 
18,1 

17,3 

14,9 
H, 4 


SO.  2  Presque  couvert. 

SO.  2  Presque  couvert. 

NO .  1  Couvert. 

0.  I  Couvert. 

0.  I  Couvert. 

0.  I  Couvarl,  pluie. 


Jnin  15.  Min.  8^6.      Blax.  18*, o. 

754,73  14,6        0.       I      Peu  nuageux. 

754,24  16,2       SO.     2      Couvert. 

753,58  16,4        SO.     3      Couvert,  pluie. 

754,08  14,2       SSO.  2      Couvert,  pluie. 

755,50  12,0       OSO.  I      Beau,  qq.  nuages. 

756,04  10,2       OSO.  I      Beau. 

Jnin  16.  Min.  8^2.      Max.  13^,9. 


758,63 
760,47 

761,9» 
763,69 

765,00 

765,73 


12,8 
i3,8 
i3,6 
11,4 
11,2 

9»^ 


0.  2 
NO.  3 
KO,  2 
NO.  2 
NNO.  I 
NNO.  I 


Très-nuageux . 

Très-nuageux. 

Très-nuageux. 

Nuageux. 

Beau. 

Beau. 


Hearet. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 


3 
6 

9 

12 


S. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  JUIN  1869. 


C.Sp 


Barom. 
ào». 


Tberm. 
extér. 


Direction 

et  forée 

du  vent. 


État  du  eiel. 


Join  17.    Min.  5%6.      Bfax.  iS^g. 


765,04 

764,14 
763,35 

763,58 
762,48 


i3,o 
i5,5 
i3,6 

"»9 
9)4 
9,0 


NO.  I 
SO.  I 
0.  I 
ONO.  1 
0.  I 
0.       i 


Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert,  pluie. 

Couvert. 


Juin  18.    Bfin.  8%  5.      Max.  i5%o. 


759,37 
758,17 

757,^4 

756,7a 

756,56 
755,97 


",7 

ï3,7 
14,0 

i3,8 

10,5 

9i4 


0. 

0. 

O. 

ENE.  I 

NO. 

NO. 


I 
1 
I 


I 
I 


Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert,  pluie. 

Couvert. 


in  19.  Min.  8^6.      Max.  i5%i. 

754,96  12,  a       NO.     I      Très-nuageux. 

754,68  i3,8        ONO.  1      Trè&-nuageux. 

754,81  i3,4        NO.     i      Très-nuageux. 

755.09  12,0       NO.    2      Couvert. 
755,34  11,6       N.       1      Presque  couvert. 

755.10  9,8       N.       1      Beau,  qq.  nuages. 

Juin  20.  Min.  7*,  5.      Max.  i5%3. 

Juin  21.  Min.  8^,3.      Max.  1 3", 8. 


756,34 

757,07 
757,65 

758, 04 

759, «5 

759,37 


10,0 

ï3,4 
10,3 
12,2 
10,4 

9,« 


ONO.  1 
ONO.  I 
NNO.  I 
ONO.  1 
ONO.  1 
ONO.  1 


Couvert,  pluîe. 

Couvert. 

Couvert,  pluie. 

Très-nuageux. 

Très-nuageux. 

Trè^nuageux. 


Juin  22.  Min.  7^,6.      Max.  16», 7. 

760,56  i3,o       ONO.  1      Couvert . 

760,85  14,0       0.       1      Couvert. 

760,88  16,9       0.       I      Couvert. 

761,30  i5,4       NTs'O.  1      Presque  couvert. 

76îi,07  14,8       N.       1      Couvert. 

762,53  12,1        N.       I      Presque  couvert. 

Juin  23.  Min.  ll^7.    Max.  i8^3. 


763,09 

76», 84 

761,9a 
761 ,21 

762,26 

761 ,  o3 


14, a 
i5,6 
18,8 
17,8 
14,8 
i3,3 


NE.  I 
NNO.  I 
NNO.  I 
NO.  I 
NO.  I 
NO.     1 


Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Très-nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 


Juin  24.     Min.  11*, 2.    Max.  ao",i. 


760,17 

759,76 

759,07 
758,87 

759,22 

759,15 


16,5 

'7,7 
19.7 
18,4 
16,1 

l5,2 


E. 

NNE. 
NE. 
NE. 

NE. 
NE. 


Nuageux . 

Couvert. 

Très-nuageux. 

Très-nuageux. 

Couvert. 

Très-nuageux . 


Heures. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 

12 


9 

12 

3 
6 

9 
12 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


Barom. 
àoo. 


Therm. 
eziér. 


Direction 

et  force 

du  ▼ent. 


Eut  du  oie). 


Juin  25.    Min.  12^1.    Max.  i8*,8. 


mm 
758,78 

758,14 

757,79 
757,52 

758,07 

758,36 


o 

i5,o 
18,0 
18,6 
18,1 
14,8 
12,6 


NE. 

NNE. 

N. 

NE. 

NE. 

NE. 


Couvert. 

Très-nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux . 

Beau. 

Beau. 


Juin  26.    Min.  lo^i.    Max.  18*, 8. 


758,25 

757,72 

757,^7 
757,14 

757.99 
758 , 40 

Juin  27. 

Juin  28 

761 ,o5 
761,85 
760,30 
760,05 

760,77 
760,79 


i5,4 

17*6 
i9,o 
18,6 

l5,2 

i3,6 

Min. 

Min. 

18,0 

19*^ 
18,7 

16,6 
•3,9 
12,0 


NNE, 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE, 

NE. 


Très-nuageux. 

Très-nuageux. 

Nuageux. 

Beau,  qq.  nuages. 

Beau. 

Beau. 


ll^6.    Max.  23^6. 
12"*, 3.    Max.  l9^3. 

NNE.  1  Beau. 

NNE.  I  Très- vaporeux, 

NE.     I  Nuageux. 

N7Œ.  I  Nuageux. 

NNE.  I  Beau. 

NNE.  I  Beau. 


Juin  29.    Min.  8%3.      Max.  17*, 8. 


760,13 

759,59 
758,56 

758,04 

758,73 
758,95 


12,7 
i5,9 

17,9 
«7,4 
14,0 
11,1 


NNE.  I  Nuageux. 

NNE.  I  Beau,  vapeurs. 

ENE.  2  Beau,  vapeurs. 

NNE.  2  Beau,  qq.  nuagefi. 

NNE.  2  Beau. 

NNE.  2  Beau. 


Juin  30.    Min.  9%8.      Max.  18*, 3. 


758,46 
757,87 
757,31 
757,45 
757,82 

757,98 


14,0 

17,4 
18,2 

14,5 
i5,4 
12,5 


NE. 

NE. 

NE. 

SSE. 

ESE. 

E. 


I 

2 
2 
1 
I 

2 


Presque  couvert. 
Très-nuageux . 
Très-nuageux. 
Couv.,  pet.  pluie. 
Couvert. 
Couvert. 


Quantité  de  pluie  recueillie  pendant  te  mois  de  Juin, 

Valeur  en  millimètres. 


Cour...    24,72. 


Terrasse...    24,98 


C.8. 


C.6o 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  JUILLET  1869. 


Barom.        Tberm. 
Heures.       à  o^.  extér. 


Direction 

et  force 

du  vent. 


État  du  ciel. 


9 

12 

3 
6 

9 
11 


M. 


9  M. 


î'À 
3 
6 

9 

12 


S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

s. 


9 

12 

3 
G 

9 

12 


M. 

S. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


Juillet  1.    Min.  1I^6.     Max.  20%2. 


mm 
757,01 

766,03 

756,73 

757,04 
756,75 


0 

ï5,7 
18,8 

» 

i5,4 

14,7 
i3,i 


E.  2  Très-nuageux. 

E.  1  Peu  nuageux. 

NE.  I  Couvert^  pluie. 

NE.  1  Couvert,  pluie. 

ESE.  I  Couvert,  pluie. 


Juillet  2.    Min.  12^6.    Max.  17% 3. 


756,66 
756,72 
756,33 
756,71 

757,28 
757,88 


14, a 
i5,3 
17,0 

i7i4 
14,7 


2 
1 


NNE. 

NNE. 
NNE.  I 
NE. 
NE. 
NE. 


I 
I 
I 


Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 


Juillet  3.    Min.  12^7.    Max.  20^8. 


758,74 
758,98 
758,33 

757,90 

758,58 

758,78 

Juillet  A. 
Juillet  5. 

756,88 
756, 18 
755,92 
755,52 
756,20 

756,49 


14,1  NNO.  1  Couvert. 

i5,5  NNO.  I  Couvert. 

19,6  NNE.  I  Beau,  qq.  nuages 

20,8  NE.     I  Beau,  qq.  nuages. 

18,0  NE.     I  Beau. 

i5,5  NE.     I  Beau. 

Min.  i3°,2.    Max.  24",5. 


Min.  I4^I•    Max. 


22,2 
a5,9 
26,5 

25,2 
20,3 
19,8 


E. 
E. 
E. 

SE. 
SE. 

S. 


a6%9. 

Très- va  poreux. 
Beau,  vapeurs. 
Beau,  vapeurs. 
Très- vaporeux. 
Couvert. 
Couvert. 


Juillet  6.    Min.  17^0.    Max.  22^6. 


758,76 
759,06 
759.62 
760^82 
761,20 


21 ,5 
22, 1 

21,4 
19, a 
17,6 


OSO.  1 
SO.  I 
SO.  I 
OSO.  I 
SSO.    I 


B 


Couvert. 

Couvert. 

Très-nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 


JuiUet  7.    Min.  i5°,3.    Max.  24% 7. 


762,69 
761,96 

761,47 
761,22 

761,48 
761 ,02 


20,7 
aa,9 

a4,7 
23,8 

«9,6 
17,5 


SO.  I  Couvert. 

SO.  i  Couvert. 

S.  I  Couvert. 

S.  I  Couvert. 

SO.  I  Couvert. 

SSO.  1  Très-nuageux, 


Juillet  8.    Min.  i5%4.    Max.  25^9. 


760,43 
759,81 
759,12 

768,87 
769,68 

759,7a 


î»a,9 
24,5 
26,3 
24,3 

ai, 9 
ï9,ï 


SSO. 

S. 

SSE. 

» 

0. 
0. 


I 
I 
I 
o 
1 
I 


Couvert. 

Nébuleux 

Nébuleux 

Vapeurs. 

Vapeurs. 

Beau. 


Barom.        Therm. 
Heures.       à  o^.  extér. 


9 
12 

3 

6 

9 

12 


M. 

S. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 
12 


M. 

S. 


9 

12 

3 
6 

9 
12 


M. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


Direction 

et  force 

du  vent. 


État  du  ciel. 


Juillet  9.      Min.  I6^9.    Max.  26^7. 


mm 
763,39 
763,67 
763,65 
764,13 
765,23 
766,84 


o 

18,5 

21,8 

23,8 
22,6 

i8,2 

i5,8 


NO.  I  Couvert. 

NO.  I  Couvert. 

NO.  1  Très-nuageux. 

NO.  1  Vapeurs. 

NO.  2  Vapeurs. 

NO.  3  Vapeurs. 


Juillet  10.     Min.  l3^4.    Max.  24%o. 


766,48 
766,18 
766 , 3o 
766,3© 
766,66 
766,88 


17, « 

ai, 7 
a3,8 

23,1 

ai, 4 
18,0 


NNO. 
NNO. 
NNE. 
NNE. 
NNE. 
NNE. 


Beau. 

Beau,  vapeurs. 
Beau,  vapeurs. 
Beau,  vapeurs. 
Beau,  vapeurs. 
Beau. 


Juillet  il.     Min.  l4^3.    Max.  a6%7. 
Juillet  12.     Min.  16^9.    Max.  a9^8. 


769,66 
769,26 
768,33 
767,82 

757,84 
767,61 


24,5 
27,6 
a9,a 
28,8 
24,1 
20,3 


E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
£. 


Beau. 

Beru,  vapeurs. 

Beau,  vapeurs. 

Beau,  vapeurs. 

Beau. 

Beau. 


NO. 
NO. 
NO. 
NO.  2 
NO.  2 
NO.     3 


i 
I 
a 


Beau. 

Beau,  vapeurs. 
Beau,  vapeurs. 
Beau,  vapeur». 
Beau,  valeurs. 
Beau,  vapeurs. 


Juillet  13.    Min.  I7^6.    Max.  29^2 

766,76  24,6 

767,00  28,3 

766,86  27,9 

768,43  24,2 

760,17  17,9 

761,64  14, a 

Juillet  U.    Min.  l]^6.    Max.  23^4. 

763,47  i5,9  NE.     I  Beau. 

763,64  18,9  NE.     2  Beau,  qq.  nuageà. 

763,06  20,0  NTs'E.  2  Beau,  qq.  nuages 

763,16  20,2  NNO.  I  Beau,  vapeurs. 

763,35  18,4  NNO.  I  Beau,  vapeurs. 

762,32  i5,2*  NNO.  1  Beau. 

Juillet  15.     Min.  l2^6.    Max.  a5%7. 


763,93 
762 , 96 
762,41 
763 , 09 
762,88 
762,89 


18,7 
23,5 
26,2 
26,0 
21,1 
18,0 


0. 

0. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 


Beau,  vapeurs. 

Beau,  qq.  nua.i 

Un  peu  nuageux 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


JuiUet  16.    Min.  i4%6.    Max.  ^9^,^. 


762,65 
761,67 
760,62 

759,73 

759.98 
760,01 


21,5 

26,4 

^7,7 
a7,9 
a4,7 

22,2 


NNO. 
NNO. 
NNO. 
NNO. 
NNO. 
NNO. 


Beau. 

Beau. 

Beau,  qq.  iîU'lt 

Beau,  qq.  nu^.:.  - 

Beau. 

Beau. 


•  • 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROUKilQUES.  —  JUILLET  4869. 


C.6i 


Direction 

Direction 

Barom. 

Therm. 

et  force 

Barom. 

Therm. 

et  force 

Heures. 

ào». 

extér. 

du  YeoL 

Eut  du  ciel. 

Heure». 

àoo. 

ex  ter. 

du  Tent.          État  du  ciel. 

JidUeii? 

.    Min. 

l5^7.     Max.  a9^5. 

JnlUet  25 

Min. 

I5*,l. 

Max.  23»,  7. 

9  M. 

mm 

759,38 

0 
a3,8 

ESE.  I 

Beau. 

Juillet  26 

.    Min. 

i4',a. 

Max.  24% 9. 

12 

758,58 

a7,5 

KSK.  I 

Beau,  qq.  nuages. 

ma 

0 

3  S. 

757,60 

28,7 

ENE.  I 

Beau,  qq.  nuages. 

9 

M. 

754,32 

22,2 

NO. 

I      Beau. 

6 

756,97 

a8,a 

SE.     1 

Beau,  qq.  nuages. 

l'A 

754,21 

a4,i 

SO. 

1      Couvert, 

9 

757, a5 

a5,o 

SE.      I 

Beau. 

3 

S. 

753,57 

îï^4,7 

SO. 

I      Nuageux. 

12 

757,48 

aa,a 

SE.     1 

Beau. 

6 
9 

753,47 
754,^9 

23,2 

17,8 

SO. 
SO. 

I      Nuageux. 
I      Nuageux . 

JnmeiiS 

.    Min. 

17",!.     Max.  27*,  9. 

12 

754 , 3o 

«7,3 

SO. 

1      Nuageux. 

JuiUet  19 

Min. 

i6*,9.    Bfax.  3o*,i. 

JulUet  27 

Min. 

i5«,3. 

Max.  23%  3. 

9  M. 

757,11 

a4,8 

NO.     I 

Beau. 

9 

M. 

755,80 

«9,0 

SO. 

I      Très-nuageux , 

12 

3  S. 

756,68 
755,9a 

a8,o 
3o,o 

NO.     I 

N.       1 

Beau. 
Beau. 

12 
3 

S. 

756,06    • 
756,12 

22,4 

23,1 

OSO. 
OSO. 

1      Très-nuageux. 
1      Très-nuageux . 

6 

755,86 

a9,6 

NO.     1 

Beau. 

6 

756.34 

22,1 

OSO. 

I      Très-nuageux. 

9 

757, a3 

aa,8 

NNE.  2 

Beau. 

9 

757,00 

19,6 

OSO. 

1      Nuageux. 

12 

757,98 

17,6 

NNE.  2 

Beau. 

12 

756,98 

17,3 

OSO. 

I      Beau. 

JidUet  20 

.    Min. 

i5%i.     Max.  22<*,9. 

Juillet  28 

.     Min. 

16»,  0. 

Max.  28%  3. 

9  M. 

758,81 

18,9 

NE.     1 

Couvert. 

9 

M. 

755,62 

23,6 

SSE. 

I      Nuageux. 

12 

758, 5i 

aa,6 

N.       i 

Beau,  qq.  nuages. 

12 

754,76 

26,2 

SSE. 

1      Nuageux . 

3  S. 

758,24 

aa,5 

NNE.  1 

Nuageux. 

3 

S. 

753,03 

^7,7 

SSE. 

1      Nuageux. 

6 

757,66 

aa,3 

SSO.   1 

Peu  nuageux. 

6 

752,40 

27,3 

NE. 

I      Couvert. 

9 

758,10 

i9»3 

SSO.  2 

Beau,  vapeurs. 

9 

753,76 

20,0 

S. 

3      Couv.,  pluie  orag 

12 

757,9» 

17, a 

SSO.  2 

Beau,  vapeurs. 

12 

753,88 

19,3 

S. 

1      Couvert. 

JmUet  21 

.     Min. 

i3'',2.     Max.  26^9. 

Juillet  29 

.    Min. 

16",  5. 

Max.  24%  4. 

9  M. 

757,65 

16,5 

N.       1 

Presque  couvert. 

9 

M. 

757,34 

18,1 

NO. 

1      Couvert. 

12 

757,04 

a3,7 

ENE.  1 

Beau. 

12 

757 , 89 

20,6 

NO. 

I      Couvert. 

3  s. 

756,39 

a6,7 

NE.     1 

Beau. 

3 

S. 

757,89 

24,0 

OSO. 

1      Beau,  qq.  nuages 

6 

756,09 

a6,8 

NE.     1 

Beau. 

6 

758, i5 

23,6 

OSO. 

I      Beau. 

9 

756,74 

a3,3 

NE.     1 

Beau. 

9 

759,20 

18,5 

OSO. 

1      Beau. 

12 

756,94 

»9,5 

NE.     0 

Beau. 

12 

759,94 

16,8 

OSO. 

1      Beau. 

JnlUet  22 

Min. 

i4%6.    Max.  3i%i. 

Juillet  30 

Min. 

i4',3. 

Max.    27% 0. 

9  M. 

756,95 

a5,7 

E.       I 

Beau. 

9 

M. 

761,46 

ai, 5 
25,6 

SO. 

1      Beau. 

12 

756,54 

a9,4 

E.       1 

Beau. 

12 

761 ,08 

SO. 

1      Beau. 

3  s. 

755,9a 

3o,9 

ESE.   1 

Beau. 

3 

S. 

760,16 

26,5 

SSO. 

I      Beau. 

6 

755,48 

^9,4 

0 

Beau. 

6 

759*97 

27,2 

SO. 

1      Beau. 

9 

756,48 

î»4,4 

0 

Beau. 

9 

761,23 

22,2 

NE. 

2      Beau. 

12 

756,88 

aa,a 

0 

Beau. 

12 

761,33 

19,» 

NE. 

1      Beau. 

Jnmei23 

Min. 

17",  5.    Max.  29",!. 

Juillet  31 

Min. 

i6^  1 . 

Max.  23%  9. 

9  M. 

758, la 

aa,5 

NO.     I 

Nuageux. 

9 

M. 

760,67 

19,4 

0. 

1      Couvert. 

12 

757,67 

a6,9 

NO.     I 

Nuageux. 

12 

759,74 

20,3 

N. 

1      Couvert. 

3  S. 

756,97 

a8,9 

NO.     1 

Beau,  qq.  nuages. 

3 

S. 

758, 5i 

23,7 

N. 

1      Presque  couvert. 

6 

757,40 

a6,a 

NNO.  3 

Beau,  qq.  nuages. 

6 

757,97 

23,2 

0      Couvert. 

9 

758,37 

ai, 8 

NNO.  2 

Beau. 

9 

757,61 

21  ,0 

SO. 

1      Beau,  vapeurs. 

12 

758,10 

19,0 

NNO.  2 

Beau. 

12 

757,31 

18,2 

OSO. 

I      Beau. 

Jiimei24 

756,53 
755,44 

Min. 

i5,7 
16,7 

l'k*'  ft         Mp«'     a«o  ^ 

9  M. 

12 

13  , o»      air 

NO.     I 
ONO.  I 

Couv.,  pi.,  orage. 
Couvert,  pluie. 

C 

Quantité  de  pltùe 

reciieillie  pendant  le  mois  de  Juillet, 

3  S. 

755,31 

«9,3 

ONO.  I 

Couvert. 

6 

756,29 

19,6 

NO.     I 

Nuageux. 

Valeur  en 

millimètres. 

9 

755,7a 

18,4 

NNO.  1 

Couvert. 

12 

755,71 

16,8 

NNO.  I 

Nuageux. 

1 

Cour...    39,93. 

Terrasse...    39,36. 

C.6> 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  AOUT  1869. 


Baroin. 
Heures.      k  o^. 

Août  i. 
Août  2. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
la 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


Tfaerm. 
eztér. 


Direction 

et  force 

du  Tent. 


État  du  ciel. 


Min.  i7",o.    Max.  22*^,9. 
Min.  11°,  6.    Max.  19%  8. 


755,06 
755,41 
755,62 
756,17 
757,56 
758,45 


16,6 
19>4 

«9,5 
17,6 

i5,8 
i3,4 


SO.  I  Nuageux. 

0.  I  Très-nuageui . 

SO.  ft  Presque  couvert. 

SO.  I  Couvert. 

SO.  2  Nuageux. 

SO.  I  Beau. 


Août  3.     Min.  io^5.    Max.  20^6. 


759,82 
759,43 
759,38 
758,60 
758,93 
758,68 


'7,4 
19,4 
17,8 

17,3 
18,8 
17,6 


SO.  I 
SO.     I 

S.  2 

SSO.  1 
NNO.  2 
N'NO.  I 


Très-nuageux. 

Couvert. 

Couvert,  pluie. 

Couvert. 

Couvert. 

Beau. 


Août  A,    Min.  I4^9•    Max.  27'',o. 


759, 'a 
758,90 

758,00 

757,89 
768,70 

758,49 


ai, 9 

25,  o 

26,7 

25,8 
21,1 
20,1 


Août  5.     Min. 


SO.  I  Nuageux. 

SO.  1  Nuageux. 

SO.  I  Nuageux. 

SO.  I  Beau,  qq.  nuages. 

SO.  I  Beau. 

SO.  I  Beau. 


i6%o.    Max.  22*^,0. 


761,35 
761,38 
761,12 
761,24 
762,13 
762 , 57 


17,2 

19,8 
21,4 

21 ,0 

18,0 

i5, 1 


ONO.  I 

0. 

0. 

0. 

NO. 

NO. 


I 
I 
ï 
I 
I 


Presque  couvert. 

Très-nuageux. 

Très-ntiiigeux. 

Couvert. 

Couvert. 

Beau. 


Août  6.    Min.  i4%2.    Max.  2o^3. 


761,81 
761,46 
761 , 37 
761,57 
762 , 83 
763,16 


17,0 

«9, a 

19,4 

19,3 
i5,8 

i3,6 


ONO.  1      Très-nvageux. 

ONO. I      ~ 

ONO.  1 

NO.     I 

NO.    3 

NO.     3 


Très-nuageux . 
Couvert. 
Nuageux. 
Peu  nuageux. 
Beau. 


Août  7.    Min. 


II^O. 


763,54 
762,83 
761,70 
761 ,00 
761,09 
760,82 

Août  %. 

Août  9. 

yS'i ,  22 

751,34 
749,83 

749,75 
75o,3i 
750,57 


M, 9 
'7,4 
'8,9 

18,5 
16,5 
12,6 

Min. 
Min. 

'7,9 
20,6 

21,8 

19,8 
18,0 

17,1 


NNE. 
NE. 

N. 
N. 
N. 

N. 


Max.  19%  3. 

Beau. 

Beau,  vapeurs. 


Beau. 

Nuageux . 

Beau. 

Beau. 


9",4.      Max.  23°,5. 
I2^7.     Max.  21% 8. 

SO.  2 
OSO.  2 
OSO.  2 
OSO.  2 
OSO.  3 
OSO.  3 


Couvert. 
Couvert. 
Couv.,  pluvieux. 
Couvert,  pluie. 
Couvert. 
Couvert. 


Heures. 


9 

M. 

12 

3 

S. 

6 

9 

12 

9 

M. 

12 

3 

S. 

6 

9 

12 

9 
12 

3 

6 

9 

12 


9 

12 

3 
6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


Barom. 
ào*. 


Tlierm. 
ester. 


Direction 

et  forée 

du  Tent. 


État  du  ciel. 


Août  10.    Min.  i5%5.    Max.  i8*|0. 


751,75 
752,06 
752,07 

752,38 
753,09 
753,16 


o 

16,5 
16,8 
17,8 

16,1 
i3,5 
12,2 


ONO.  I 
ONO.  2 
ONO.  2 
ONO.  2 
ONO.  2 
ONO.  2 


Presque  couvert. 
Presque  couvert. 
Presque  couvert. 
Peu  nuageux. 
Nuageux. 
Nuageux. 


Août  il»    Min.  ii%6.    Max.  iO*,o. 


754,51 
755,00 
755,50 
756,16 

757,73 
758,12 


'4,3 

17,' 

17,5 

16,5 
i3,i 

«'.7 


Août  12.     Min. 


759,74 
759*75 
759,25 
759,88 

759. B7 
760.37 


16,3 

'8,9 
20,2 

«9,7 
i5,6 

12,0 


0. 

ONO. 

ONO. 

NO. 

NO. 

NO. 


lO*,  I. 


OSO. 

NO. 

NO. 

NO. 

N'NO. 


NNO.  I 


1  Très-nuageux. 

I  Nuageux. 

1  Nuageux. 

2  Beau. 
I  Beau. 
I  Beau. 

Max.  2o%3. 

Beau,  qq.  nuages. 

Nuageux. 

Beau,  qq.  nuage?. 

Beau,  qq.  nuages. 

Beau. 

Beau. 


Août  13.     MiD.  9«,3.  Max.  23^5. 

759,50        18,2       SO.  1      Beau. 

758, 5o        21,7        SSO.  i      Beau. 

757,28        23,3        SO.  I      Couvert. 

757,94        21,2        SO.  I      Couvert. 

757.34  17,6        0.  2      Couv.,  pluvieuik. 

757.35  16,5        0.  2      Couv.,  pluvieux. 

Août  U.    Min.  l3^7.  Max.  i8*,6. 


758, 61 
^758, 57 
759,03 

759,49 
760,80 

761,64 

Août  15. 

Août  16. 

765,69 

764,79 
764,08 

763,73 

764,18 

763,92 


16,6 

'9,4 
16,3 

17,0 
i5,i 

l3,2 

Min. 
Min. 

l5,2 

<9,o 
ao,7 

'7,4 
'4,5 


NO. 

0. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

I2%6. 


ii",o. 


NO. 
NO. 
NO. 
NO. 
NO. 
NO. 


Couvert. 
Nuageux. 
Couv..  pluvieux. 
Couvert. 
Nuageux. 
Nuageux . 

Max.  18^,6. 

Bbx.    AI*,2. 


I  Peu  nuageux. 

I  Nuageux . 

I  Couvert. 

I  Couvert. 

I  CiOuvert. 

I  Couvert. 


Août  17.    Min.  i3%3.    Max.  i9«,4. 


763,48  i5,4  NE.     I 

763,21  17,3  NE.     I 

762,43  18,9  N.       I 

762,55  17,1  NNE.  A      Couvert. 

763,26  i5,2  NNE.  3      Couvert. 

763,34  i3,4  NNE.  2     Couvert. 


Couvert. 

Nuageux, 

Nuageux, 
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Direction 

Direction 

Barom. 

TbMin. 

et  forée 

Barom 

Therm. 

et  forée 

Heom. 

ào». 

•Ktér. 

da  veut.          État  du  ciel. 

Heoree. 

à  00. 

eitér. 

du  vent.           État  du  ciel. 

Allât  18. 

Min. 

Il*, 5.    Max.  i7^,4. 

Août  26. 

Min. 

I7*,9- 

Bfax.  a8^,8. 

9  M. 

764T35 

0 
i5,o 

NE.     I      Nuageux. 

9  M. 

76a, 17 

0 
a3,7 

E. 

I      BeQq. 

12 

764,26 

16, a 

NNB.  1      Couvert. 

la 

761,61 

a7,5 

E. 

1      Beau. 

3  S. 

763,6a 

17, a 

NE.     I      Couvert. 

3  S. 

760,60 

a8,6 

E. 

I      Beau. 

6 

763,56 

16,6 

NE.     I      Couvert. 

6 

760,50 

a7,6 

E. 

1      Beai|. 

9 

7*4, 17 

i5,a 

NE.     I      Couvert. 

9 

760,98 
761,6a 

a3,4 

E. 

1      Beaif. 

12 

764, a5 

14,1 

NE.     a      Couvert. 

la 

ai, 3 

E. 

I      Beau. 

loÂt  19. 

Mia. 

la^o.    Max.  i8^,S. 

Aoit  27. 

.    Min. 

|8«.6. 

Mw.  ar,6. 

9  M. 

763,89 

14,9 

NE.     I      Couvert. 

9  M. 

76a, 76 

M,i 

ENE. 

1      Baai|. 

12 

763,46 

16, a 

NE.     I      Couvert. 

la 

761,94 

a6,9 

ENE. 

1      Beau. 

3  s. 

764,78 

18,1 

N.       I      Nuageux. 

3  S. 

761 , la 

a8,a 

ENE. 

1      Beau. 

6 

762,57 

17,6 

N.      I      Nuageux. 

6 

761,03 

a7,o 

E. 

I      Beau. 

9 

763,21 

i5,6 

N.       I      Nuageux. 

9 

761,28 

a3,6 

Ë. 

1      Beau. 

12 

763,40 

14,0 

N.       I      Beau. 

la 

761, a3 

ai  ,7 

E. 

1      Beau. 

AoûiSO. 

Min. 

ii^o.    Max.  aoi^,o. 

Août  28 

Min. 

l5^7. 

M^,  P9r,g, 

9  M. 

763, 5i 

16,8 

• 

NE.     I      Beau. 

9  M. 

760,14 

ai, 6 

ESB. 

1      Beau. 

12 

763,29 

«9»! 

ENE.  I      Très-nuageux. 

la 

758,71 

î>7ia 

ESE. 

1      Beau. 

3  S. 

762,51 

i9iî^ 

N.       1      Très-nuageux. 

3  S. 

757,41 

28,4 

ESB. 

I      Beau. 

6 

76a, 53 

18, a 

ENE.  1      Nuageux. 

6 

756,84 

a7,8 

SE. 

I      Beau. 

9 

762,76 

i5,8 

ENE.  I      Beau. 

9 

756,87 

aa,8 

SE. 

I      Beau. 

12 

762,88 

i3,8 

ENE.  I      Beau. 

la 

756,01 

ai, 5 

SE. 

I      Beau. 

Aoftt  21. 

Min. 

ii%4-    Max.  aa*,7. 

Août  29. 

Min. 

i5»,5. 

Bfax.  30^,5. 

9  M. 

76^,90 

14, a 

ENE.  I      Beau. 

Août  30. 

Min. 

i4%i. 

Bfax.  l8^a. 

12 

76a,  3a 

i9»8 

N.       1      Beau. 

w 

# 

3  s. 

76i»59 

aa,o 

NE.     f      Nuageux. 

9  M. 

757,80 

i5,o 

NE. 

I      Couvert. 

6 

76*.  7a 

ao,8 

NE.     1      Nuageux. 

la 

758,37 

16,1 

NE. 

r     Couvert. 

9 

76a, 65 

17,  ï 

NE.    a      Beau. 

3  S. 

758,33 

«7," 

NE. 

1      Couvert. 

12 

76a,  88 

14,6 

NE.    a      Beau. 

6 

75«»9a 

16,6 

NE. 

3     Couvert. 

9 

759,80 

16,4 

NE. 

3      Couvert. 

Aont  22. 

Min. 

io*,9.    Max.  ai", 7. 

la 

760,74 

14,4 

NE. 

3     Nuageux. 

Août  23. 

Min. 

ia%3.    Bfax.  19^,9. 

Août  31. 

Min. 

io«,3. 

Max.  a<^,4« 

9  M. 

764,08 

14,6 

NE.     I      Couvert. 

9  M. 

761,89 

14, a 

NE. 

a      Beau,  qq.  nuages 

12 

763,54 

16,8 

NNE.  I      Nuageux. 

la 

761,45 

«9»» 

NE. 

a      Beauy  qq.  nuages 

3  s. 

762,09 

i9>4 

NE.     1      Beau. 

3  S. 

760,46 

ao,6 

NNE. 

a      Beau. 

6 

76a,  o3 

«9,7 

ENE.  I      Beau. 

6 

760,80 

18,9 

NE. 

3      Beau. 

9 

76a  »4î» 

17, a 

ENE.  I      Beau. 

9 

761,68 

14,5 

NE. 

3      Beau. 

12 

76a,  73 

Août  24. 
763,11 

i5,a 
Min 

ENE.  I      Beau. 

io%9.      Max.  a4^3. 
NE.     1      Beau. 

ia 

76a, 06 

"a, 9 

NE. 

3      Beau. 

9  M. 

iniii . 
17,6 

12 

3  s. 

761,95 
761,15 

aa,i 
a4,i 

NE.     1      Beau. 
E.       I      Beau. 

Quantité  de  piui 

e  recueillie  pendant  le  mois  d*Joût. 

6 

761, ai 

aa,9 

E.       1      Beau. 

Valeur  en 

millimètres. 

9 

76a,78 

i9«4 

E.       I      Beau. 

12 

761,69 

16,5 

E.       1      Beau. 

Cour...     II 

,11. 

Terrasse...     11,27. 

Aoit25. 

Min. 

l3^a.    Max.  a7",4. 

9  M. 

76a, ai 

21,2 

E.       1      Beau. 

12 

761,82 

a5,3 

E.       I      Beau. 

3  S. 

761,17 

27,3 

E.       f      Beau. 

6 

761,07 

a6,o 

E.       1      Beau. 

9 

761,30 

aa,3 

ENE.  1      Beau. 

12 

761,27 

ai,i 

ENE.  1      Beau. 
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Heures. 


9 
la 

3 

6 

9 

12 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


9 

12 

3 
6 

9 

a 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


9  M. 

12 

3  S. 
G 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


M. 

s. 


Barom. 
âo®. 


Tberm. 
extér. 


Direction 
et  force 
du  Tent. 


Etat  du  oiel. 


Septembre  1.    Min.  9^1.      Max.  19^I. 


mm 
763,16 
762,59 
762,28 
762,76 
763,67 
763,91 


i3,9 

ï9>ï 

i9»ï 
17,2 

i3,9 
iii9 


NE. 
NE. 
NNE. 

NNE. 
NNE. 
NNE. 


I 
I 
I 
2 
2 
3 


Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 


Septembre  2.  Min.  9°,9.   Max.  iS*",?. 


763,88 
763,56 
762,98 
762,68 
762,69 
762,61 


14,4 
i5,5 

i5,7 

i5,6 

14,3 

i3,4 


NNE.  2 

NNE.  2 
NNE.  2 
NE.  2 
NE.  2 
NE.    2 


Nuageux . 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 


Septembres.    Min.  11°,  3.    Max.  17'',  4. 


761,59 

760,74 

759,11 
758,19 

758,04 

757,20 


i3,7 

i5,8 
17,5 
i5,8 
14,2 

l3,2 


NNE.  I 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 


Septembre  4.    Min.  10°,  i . 


754,54 

» 

753,19 
753,20 
753,82 
754,14 


16,6 

» 

^4,1 

î»i,9 
18,8 

18,6 


ESE.   I 

SE.     I 

NNE.  I 
NNE.  1 
NNE.  2 


Couvert. 

Couvert. 

Presque  couvert. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Max.  24%  3. 

Beau. 

» 
Couvert. 
Couvert. 
Peu  nuageux. 
Peu  nuageux. 


Septembre  5.    Min.  12'',  4.    Max.  23^5. 
Septembre  6.    Min.  i3%6.    Max.  21^4. 


755,62 
755 , 22 

754,87 
755 , 39 
756,48 
756,86 


17,2 
20,0 
20,8 
20,0 
16,4 
i3,4 


S. 

SO. 

SO. 

sso. 
sso. 
sso. 


Presque  couvert. 
Presque  couvert. 
Presque  couvert. 
Couvert. 
Peu  nuageux. 
Beau. 


Septembre  7.    Min.  i3<',7.    Max.  24°, o. 


757,31 
757,00 
756,34 
756,62 
757,07 

757,44 


16,5 
21,6 
24,0 
22,2 
20,2 
18,0 


SO. 
SO. 

SSO. 
SSO. 

sso. 
sso. 


Couvert. 
Presque  couvert. 


Nuageux 


Nuageux . 

Beau,  qq.  nuages. 

Beau. 


Septembre  8.    Min.  i4<',2.    Max.  25% 3. 


756,59 
755,06 
753,10 
752, i5 
752,60 
753,50 


Ï7i4 
22,4 
a4,8 
23,6 

ï9,4 
17,2 


SE. 
SE. 
SSE. 

SSE. 
SSE. 

9 


Couv.,  brumeux. 

Nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 


Heures. 


9 

12 

3 
6 

9 
12 


M. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 

12 


M. 

S. 


Barom. 

ào". 


Therm. 
extér. 


Direction 
et  force 
du  Tent. 


État  du  ciel. 


Septembre  9.      Min.  i6%o.    Bfax.  26%  4- 


mm 
755,35 

754,96 
753,75 

752,88 

752,30 

751,67 


i/,6 

23,2 
26,3 

a3,4 
21,1 

19,6 


S. 
S. 
SSE. 

SSE. 
SSE. 


I 
1 
I 
0 
I 
I 


Nuageux. 
Beau,  qq.  nuages. 
Beau,  qq.  nuages. 
Beau,  vapeurs. 
Peu  nuageux. 
Vapeurs. 


Septembre  10.    Min.  16"*,  2.  Max.  22"",  4. 

747,35        16,4       S.        I  Couvert,  pluie. 

746,60       20,5       S.        I  Couvert. 

745,97       20,3       S.       I  Couvert. 

746,57        18,0        S.        I  Couvert. 

747,09        i5,4       S.       2  Beau,  vapeurs. 

747,4*'        14,4       S-       ^  Beau,  vapeurs. 

Septembre  il.    Min.  12% 6.  filax.  I9^4• 


748,59 
747,61 
748,59 

7471^9 
747,57 
747,921 


16,0 

»7,9 
19,» 
Ï7i4 
16,2 

14,4 


0. 

0. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 


Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Couv.,  pluie  forte. 

Couvert. 


Septembre  12.    Min.  i4%4.    Max.  l8^5. 
Septembre  13.    Min.  i2'',7.    Max.  19%  1. 


749,0* 
748,85 

749,95 
751, 85 

752,85 

756,65 


16,1 
16,1 

18,7 
17,4 
14,4 

l3,2 


SO. 

4 

SO. 

4 

SO. 

2 

SO. 

3 

s. 

3 

s. 

3 

Couvert. 

Pr.  couv.,  pluie. 

Peu  nuageux. 

Peu  nuageux. 

Peu  nuageux. 

Beau. 


Septembre  14.  Min.  ii%6.  Max.  ao^4. 

759,67  16,4  SSO.   1  Très-nuageux. 

759,23  18,7  SSO.  2  Couvert. 

758,59  19,7  SO.     1  Couvert. 

767,38  19,0  »       o  Couvert. 

756,72  17,8  SO.     1  Beau. 

756,  i5  i5,4  SO.     1  Beau. 

Septembre  15.  Min.  i3%4.  Max.  20*^,6. 

753,53  17,2  S.        I  Couvert. 

752,19  20,6  S.       2  Couvert 

751,37  19,8  SO.     2  Couvert. 

75i,3i  i5,6  SO.     1  Couvert. 

751,98  i5,i  0.       I  Beau,  qq.  nuagi's'. 

752,15  i3,8  0.       2  Vapeurs. 

Septembre  16.  Min.  12^7.  Max.  18^,2. 

753,25  i5,6  0.       I  Beau,  qq.  naageÈ>. 

754,69  i5,2  0.       3  Couvert. 

755,18  17,7  OSO,  2  Couvert. 

756,46  16,4  0.       2  Couvert. 

757,43  i4)3  0.       I  Beau,  vapeurs. 

757,69  i3y2  0.       1  Nuageux. 
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Direction 

Direction 

BaroiD. 

Therni. 

et  force 

Barom. 

Tberm. 

et  force 

Heures. 

àoo. 

extér. 

du  Tent. 

État  du  ciel. 

Heures. 

ào». 

extér. 

du  vent. 

État  du  ciel. 

Septembre 

17.    Mil] 

i.  9°,  5. 

Max.  22*'.  I . 

Septembre  25.    Min.  I2^9. 

Max.  a3°,4. 

9  M. 

758,07 

0 
«4,9 

SO.      1 

Beau,  qq.  nuages. 

9  M. 

mm 
761,23 

0 
18, a 

S.        1 

Beau. 

12 

757,4a 

19. î» 

SO.      1 

Très-nuageux. 

12 

759,73 

a2,i 

S.        1 

Beau,  qq.  nuages. 

3  S. 

756,09 

21,6 

SO.      I 

Nuageux. 

3  S. 

757,9' 

2^3,4 

SSO.   1 

Beau. 

6 

755,66 

19,0 

SO.      1 

Nuageux. 

6 

756,98 

ai, a 

SSO.  I 

Beau. 

9 

755,54 

16,2 

x>        0 

Beau. 

9 

756,72 

18, a 

N.       1 

Beau. 

12 

755,19 

i3,6 

»         0 

Beau. 

12 

756,00 

17,8 

0.       I 

Beau. 

Septembre  18.    Min 

i.  11%  3. 

Max.  26^o. 

Septembre  26.    Min.  14^4. 

Max.  19^6. 

9  M. 

754,01 

18,2 

SO.     I 

Beau,  qq.  nuages. 

Septembre  27.    M 

in.  9*,  6. 

Max.  ao'',8. 

12 

753,45 

23,3 

SO.       2 

Nuageux. 

• 

3  S. 

75o,a8 

a5,9 

SSO.   2 

Assez  beau^ 

9  M. 

759.'? 

16,1 

SO.     I 

Très-nuageux . 

6 

748,09 

22,8 

NO.     1 

Couvert. 

12 

758,43 

ao,o 

SO.     1 

Nuageux. 

9 

746,88 

ai, 2 

SO.     2 

Couvert. 

3  S. 

» 

» 

» 

B 

12 

745,50 

20,0 

SO.     a 

Couvert. 

6 

756,42 

18,8 

SO.     1 

Couvert. 

9 

756,24 

«7,4 

SO.     I 

Beau,  vapeurs. 

Septembre 

19.    Min 

i.  i4",o. 

Max.  19°,  0. 

12 

755,49 

16,6 

B             0 

Nuageux. 

Septembre 

20.    Mil 

1.  8% 8. 

Max.  I4^8. 

Septembre  28.    Min.  i3<',3. 

Max.  ai%3. 

9  M. 

749)44 

12,2 

S.        1 

Couvert. 

9  M. 

754 ,  3o 

16,8 

»       0 

Beau,  vapeurs. 

12 

746,^4 

i5,i 

S.        I 

Couvert. 

12 

753,50 

ai,o 

OSO.  a 

Très-nuageux . 

3  s. 

741,97 

i3,7 

S.        1 

Couvert,  pluie. 

3  S. 

» 

» 

n 

» 

6 

740,43 

14,1 

SE.      1 

Couvert. 

6 

75a, 22 

18,4 

0         0 

Nuageux. 

9 

739,76 
743,10 

14,3 

SE.      1 

Couvert,  pluie. 

9 

752,68 

i5,3 

SO.     I 

Beau. 

12 

11,6 

SE.      1 

Cottv.,  pluvieux. 

!•% 

75i,9i 

14.8 

SO.     I 

Beau. 

- 

Septembre  21.    Mk 

i.  10%  2. 

Max.  16*,  7. 

Septembre  29 .    Min.  1 3"*,  5 . 

Max.  a6%4. 

9  M. 

754,07 

i3,i 

ONO.  I 

Beau. 

9  M. 

749, 04 

19»' 

SSK.    I 

Beau,  qq.  nuages 

12 

755,59 

i4,4 

ONO.  1 

Couvert. 

12 

747,86 

5t4,8 

SSE.    I 

Beau. 

3  S. 

755,54 

16,6 

ONO.  1 

Couvert. 

3  S. 

746, a6 

a6, 1 

SSE.   I 

Beau. 

6 

756,73 

i3,6 

0.       I 

Couvert. 

6 

746,04 

aa,a 

SE.     I 

Beau. 

9 

757,83 

11,8 

0.       1 

Beau. 

9 

747,07 

ai, 6 

SE.      1 

Vapeurs. 

12 

758,61 

10,5 

0.       1 

Beau. 

12 

748,11 

ao,4 

»        3 

Couv.,  pluvieux. 

Septembre 

22.    Min.  io^2. 

Bfax.  i6<*,7. 

Septembre  30.    Min.  i6%6. 

Max.  aa",7. 

9  M. 

762,32 

i3,5 

OSO.  1 

Presque  couvert. 

9  M. 

748,19 

ai,o 

SSK.    1 

Nuageux. 

12 

763,05 

16,1 

OSO.  I 

Très-nuageux. 

12 

746,70 

aa,6 

S.        1 

Couvert. 

3  s. 

A 

» 

» 

» 

3  S. 

748, a9 

16,0 

SO.     I 

Couvert. 

6 

765,07 

i5,a 

»       0 

Beau. 

6 

749, 5i 

i5,6 

SE.      1 

Couvert. 

9 

766,43 

12,2 

0.       1 

Beau,  vapeurs. 

9 

750, 85 

14.8 

NO.    a 

Très-nuageux. 

12 

766,93 

Septembre 

11,4 

A4                     '^Z.m- 

0.       I 

Beau. 

■»  * _        A 

12 

752,37 

i3,9 

NO.     a 

Beau. 

23.    Hm.  9-,  I. 

Max.  17®,  1. 

9  M. 

767,^4 

14,3 

0.       1 

Nuageux. 

12 

766,55 

«6,4 

0.       I 

Nuageux . 

Qiianiilé  de  pluie 

recueillie 

jfcniUtnt  le 

mois  de  Septembre, 

3  S. 

765,32 

17, a 

0.       I 

Beau,  qq.  nuages. 

6 

765 , 5!I 

•4,8 

0%           W% 

»       0 

Beau. 

Valeur  en 

millimètres. 

9 

766,00 

i3,3 

0.       1 

Beau. 

12 

765,81  • 
Septembre 

12,8 
24.    Mil 

ONO.  1 
».  ia%i. 

Beau,  vapeurs. 
Max.  i8%9 

Cour... 

5o,8o. 

Terrasse. 

..     49,48. 

9  M. 

765,07 

14,5 

OSO.  1 

Couvert. 

12 

764,03 

18,2 

OSO.   I 

Couvert. 

3  s. 

763,00 

18,2 

OSO.  1 

Couvert. 

6 

763,31 

18,6 

»       0 

Couvert. 

9 

763,07 

17,2 

0.       1 

Couvert. 

12 

762,81 

16,5 

0.       1 

Couvert. 

Observations,  — 

TomkXXIV. 

C.Q 

CM 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  OCTOBRE  1869. 


Heures. 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M, 

12 

3  S. 
G 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  s. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


fiarom. 
ko». 


Therm. 
extér. 


Direction 
et  force 
du  Tent. 


Eut  du  ciel. 


Octobre  1.    Min.  io%5.    Max.  id^'^S. 


mm 
754,82 
755,00 

754,94 

754,97 
755,35 

755,35 


o 

i3,7 
18,1 
18,6 

l5,2 
l3,2 

11,5 


Octobre  2.    Min. 


753,76 
752,02 
750,70 

749) 96 

752,41 

752,09 


i3,i 
18,0 
16,3 

i3,4 
14,6 
i3,3 


S.  I  Presque  couverU 

SSO.  I  Peu  nuageux. 

SSO.  I  Peu  nuageux. 

»  o  Beau. 

SO.  I  Beau. 

SO.  I  Beau. 

9°,  7.  Max.  18°,  3. 

SO.  I  Couvert,  pluie. 

SO.  1  Nuageux. 

SSE.  I  Couv.,  pluvieux. 

SSE.  I  Couv.,  pluvieux. 

SO.  3  Couv.,  pluvieux. 

SO.  3  Beau,  vapeurs. 


Octobres.     Min.  u^i.    Max. 


17",  a. 


Octobre  4.    Min. 


762,05 
762 , I I 

» 
761,80 
762,01 
762,09 


i3,9 

16,9 

» 

i4.8 
14,0 

l3,2 


Octobre  5.  Min. 


762 , 1 o 
761,29 
760,52 
761,17 
761,57 
761,67 


11,8 
i5,i 
16,8 

l5,2 

i3,6 
11,3 


ii°,9 


NO. 
NO. 

» 
» 


10%  2. 


NE. 
NE. 

NE. 

NNE. 
NNE. 
» 


Max.  17°,  6. 

I      Couv.,  brumeux. 
I      Presque  couvert. 
» 

o  Presque  couvert. 
o  Presque  couvert, 
o      Beau. 


Max.  17°,  4. 

Brouillard . 
Nuageux. 
Couvert. 
Beau,  vapeurs. 
Beau,  vapeurs. 
Beau,  vapeurs. 


Octobre  6.    Min.  8'',9.      Max.  17*', 3. 


762 , 56 
762,01 
761,09 
761,89 
762,31 
762,71 


11,8 
16,1 

«7,4 
14,6 
12,4 
1 1 ,0 


SE. 
SE. 
E. 

SE. 

SE. 
SE. 


Nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Beau,  vapeurs. 

Beau. 

Beau. 


Octobre  7.    Min.  8%o.      Max.  i8<',9. 


763,48 
762,80 
762,16 
762, 10 

761,94 
760 ,  .5a 


11,5 
17,0 

ï9>o 
i5,8 

14,2 
12,4 


E.  I  Beau. 

E.  I  Beau. 

E.  I  Beau. 

E.  I  Beau,  vapeurs. 

E.  I  Vapeurs. 

»  o  Vapeurs. 


Octobre  8.    Min.  9^3.      Max.  23°, 9. 


762,00 
761,56 
760,84 
761,32 

761,54 
761,72 


i3,3 
»9»5 
21 ,0 
20,0 
18,0 
17,3 


» 
SE. 
ESE. 

» 


0  IVesque  couvert 

1  Nébuleux. 

I  Très-nuageux. 

o  Presque  couvert, 

o  Couvert. 

0  Couvert. 


Barom. 
Heures.       à  0°. 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


9 

12 

3 
6 

9 
12 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


M. 


M. 

S. 


M. 

S. 


Therm. 
extér. 


Direction 

et  force 

du  vent. 


État  du  del. 


Octobre  9.      Min.  io°,6.    Max.  23*^,0. 


mm 
762,48 
762,13 
761,60 
762,31 
762 , 39 
761 ,61 


o 
18,3 

311,9 
22,5 

20,0 

16,3 

14,6 


ESE. 

ESE. 

ESE. 

SE. 

SE. 

SE. 


Beau,  vapeurs. 

Beau. 

Beau. 

Vapeurs. 

Beau. 

Beau. 


Octobre  10.    Min.  ii%6.    Max.  l9^5. 
Octobre  il.    Min.  9^3.      Max.  17% 5. 


762,88 
762,14 
761,86 
762,46 
763,17 
762,99 


i3,4 
16,6 

16,2 

12,8 

11,5 

«o,9 


E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
» 


Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Couvert. 

Brouillard. 


Octobre  12.    Min.  8"*, 9.      Max.  20^8. 


763,83 
760,99 
762,43 

76^:87 
762,99 
762,99 


11,4 
16,6 

ao,9 
17,8 

14,3 
12,4 


»       o  Brouillard. 

ESE.  I  Beau. 

ESE.   1  Beau,  qq.  nuages. 

SE.     1  Beau. 

»       o  Beau. 

»       o  Beau . 


Octobre  13.    Min.  9^5.      Max.  2o'',8. 


761,82 
762,75 

759,74 
760, II 

760,79 

760,03 


17,6 
20,8 
20,3 
17,3 
16,1 
i3,8 


ESE. 

SE. 
SE. 
SO. 
SO. 
SO. 


Nuat^eux. 
Presque  cou  veil 
Couvert, 
Presque  couvert 
Couvert. 
Beau,  vapeurs. 


Octobre  14.    Min.  io%o.    Max.  i4'',2. 


762,60 
762,16 

» 
761,53 

761,44 
760 ,  37 


10,8 
12,0 

» 

11,4 
10,5 
10,3 


Octobre  15.    Min. 


758,66 
757,12 
755,51 

754,94 

754,99 
753,90 


11,4 
14.3 

14,4 
i3,i 
12,4 
11,8 


NO.  I  Beau. 

NO.  I  Couvert. 
»  » 

NO.  1  Couvert. 

NO .  i  Couvert. 

NO.  I  Couvert. 

9%9.  Max.  i4*,4. 

OSO.  1  Couvert. 

OSO.  1  Presque  couvert. 

SO.  1  Couvert. 

SO .  3  Couvert. 

SO.  3  Couvert. 

SO.  4  Couvert. 


Octobre  16.    Min.  io%8.  Max.  i6%i. 

751,34  12,4  SO.  2  Couvert. 

74o,72  i5,4  SO.  2  Couvert, 

747,60  16,2  SSO.  I  Couvert. 

746,00  14,4  SO.  4  Couvert. 

744, 5o  i3,7  SO.  I  Couv.,  pluvieux. 

744,90  12,0  SO.  I  Presque  couvert. 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  -  OCTOBRE  1809. 


C.67 


Direction 

Direction 

Barom.        Therm. 

et  force 

I!arom.        Therm. 

et  force 

Heoreft. 

àoo. 

extér. 

du  vent. 

État  du  ciel. 

Heu 

1res. 

à  o*'.            61  ter. 

du  vent. 

État  du  ciel. 

Octobre  17 

.     Min. 

9^l.     Max.  i2*,6. 

Octobre  26.    Min. 

6»,o. 

Max.  10°,  3. 

Octobre  18 

.     Min. 

2°,  8.     Max.  10°,  7. 

9 

M. 

mm                0 
753,22           8,5 

SO.     1 

Couv.,  pluvieux. 

ma 

0 

12 

753,06            9,0 

SO.     I 

Presque  couvert 

9  M. 

753,17 

7,8 

SO.     1 

Beau. 

3  S. 

»                    » 

» 

» 

12 

761,53 

10,3 

SO.     2 

Très-nuageux. 

6 

754,81          5,7 

NO.     I 

Presque  couvert. 

3  S. 

749» 55 

10,5 

SO.     I 

Très-nuageux. 

9 

755,48          3,9 

NO.     I 

Vapeurs, 

6 

747.74 

8,4 

SO.     I 

Couvert. 

12 

754,43           2,3 

NO.     1 

Vapeurs. 

9 

746,10 

8,5 

SO.     1 

Couvert, 

« 

la 

744,04 

8,9 

SSO.   3 

Couv.,  pluvieux. 

Octobre  27.    Min. 

o»,5. 

Max.  3^6. 

Octobre  19 

.     Min. 

6^9.    Max.  io'',o. 

9 

M. 

9              » 

» 

» 

9  M. 

743.31 

8,2 

SO.     1 

Presque  couvert. 

12 
3 

S. 

1              » 

» 
» 

12 

743,95 

10,0 

SO.     1 

Presque  couvert. 

1* 

6 

^^  * 

75i,ii          0,1 

NO.     I 

Vapeurs. 

3  S. 

745,75 

9,3 

0.       I 

Couvert. 

9 
12 

i  ^  '    i                                                7 

762,21          0,5 
762,80          1,3 

NO.     I 

Presque  cou\ert. 

6 

748,53 

7,5 

NNO.  I 

Couvert. 

NO.     I 

Presque  couvert 

9 

750,79 

6,5 

NNO.  2 

Couvert. 

» 

12 

752,82 

5,1 

NNO.  1 

Couvert. 

Octobre  28.    Min. 

— o^3. 

Max.  3\9. 

Octobre  20 

1.    Min. 

2^7.     Max.  8*,2. 

9 

H. 

»              » 

» 

1 

9  M. 

769,06 

5.2 

NO.     I 

Couvert. 

12 

^« 

»              » 

» 

n 

12 

3  S. 

760,73 
761,15 
762 ,  20 
762,92 

7,5 
8,2 

NO.     1 
NO.     1 

Couvert. 
Beau. 

3 
6 

S. 

»              » 

753,61          1,3 

0.       I 

Couvert,  pluie. 

6 

6,3 

NO.     I 

Beau. 

9 

760,82         3,9 

0.       1 

Couvert,  pluie. 

9 

4, a 

NO.     1 

Beau,  vapeurs. 

12 

760,92          3,6 

0.       1 

Couvert,  pluie. 

12 

762,58 

^,5 

NO.     I 

Beau,  vapeurs. 

Octobre  29.    Min. 

o%3. 

Max.  2^2. 

Octobre  21 

.    Min. 

2'', 5.     Blax.  Il^Q. 

^^                 - 

/ 

w  «r 

9 

M. 

756,99          1,9 

NO.     I 

Couvert. 

9  M. 

761,37 

6,1 

ONO.  1 

Couvert,  pluie. 

12 

769,42          1,7 

NO.     I 

Couvert. 

12 

761 , 10 

9,5 

ONO.  I 

Presque  couvert. 

3  S. 

761,17          0,6 

NO.     1 

Nuageux. 

3  S. 

761 ,04 

»",9 

NO.     1 

Très-nuageux. 

6 

»                » 

» 

» 

6 

76^,34 

10,9 

NO.     2 

Couvert. 

9 

763,62         ~0,2 

NO.     1 

Vapeurs. 

9 

763,80 

7,9 

NO.     I 

Beau,  vapeurs. 

12 

762,98         -1,2 

NO.     1 

Beau. 

12 

764, a4 

7,6 

NO.     1 

Nuageux. 

Octobre  20.    Min. 

-2«,0. 

Max.  I^2. 

Octobre  22 

.    Min. 

5%  4.    Max.  10°,  3.               ! 

# 

9 

12 

M. 

768,86         0,1 
768,53         0,9 

SO.     1 

Couvert. 

9  M. 

766,36 

8,1 

NNO.  1 

Très-nuageux. 

SO.     I 

Couvert,  pluie. 

12 

766,57 

9,9 

NNO.  I 

Couvert. 

3 

S. 

768,96         1,1 

SO.     I 

Couvert,  neige. 

3  S. 

766,47 

9,8 

NNO.  1 

Très- nuageux. 

6 

760,82         0,4 
76a, 14         0,1 
763,39      -1,9 

SO.     1 

Couvert,  pluie. 

6 

767,82 

9,» 

NNO.  1 

Couvert. 

9 
12 

»          0 

Couvert. 

9 

12 

767,54 
767,85 

8,4 
7,6 

NNO.  1 
NNO.  I 

Couvert. 
Couvert. 

»       0 

Beau,  vapeurs. 

k« 

Octobre  23 

Mio. 

_  0 

5*,  7.    Max.  io',4. 

XT/^             .             t^ , - 

Octobre  31.    Min. 

-3%o. 

Max.  9. 

9  M. 

766,55 

7,8 

NO.      1 

L.OUV.,  orumeux 

12 

765,81 

9>7 

NO.     1 

Couv.,  brumeux. 

3  S. 
6 

764,90 
764,76 

10,3 
9,5 

NO.     1 
ONO.  1 

Couvert. 
Couvert. 

<?' 

vantiié  fie  pluie  recueillie 

pendant 

le  mois  d'Octobre. 

9 

764,22 

8,9 

ONO.  1 

Couvert. 

12 

763,41 

8,6 

»      0 

Couvert. 

Valeur  en 

millimètres. 

Octobre  24 

Min. 

7^,7.     Max.  12",  I. 

Cour...    3o,66. 

Terrasse...    3o,8i. 

Octobre  25 

Min. 

8^,2.    Max.  io",3. 

9  M. 

762,77 

8,3 

NO.     I 

Beau. 

12 

762,22 

10,0 

NO.     1 

Presque  couvert. 

3  S. 

761,51 

10,1 

ONO.  I 

Couvert. 

6 

761,21 

9,3 

»      0 

Couvert. 

9 

760,8a 

7,3 

NO.     I 

Vapeurs. 

12 

759,*» 

6,3 

NO.     I 

Couvert. 

C.9. 


C.68 


Heures. 


9 
la 

3 

6 

9 

12 


9 
12 

3 

6 

9 

12 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


9 

12 

3 
6 

9 

12 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 

S. 


M. 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  NOVEMBRE  1869. 


Barom. 


Thcrm. 
ex  ter. 


Direction 

et  force 

du  vent. 


État  du  ciel. 


Novembre  1.    Min.— 1°,2.    Max.  ii,°4. 


mm 


765,39 

764 ,95 

764,90 
765,59 

765,97 

766,12 


o 

6,8 
10,5 
11,4 

8,9 
9»o 
8,9 


SO.     I  Couvert. 

ONO.  I  Presque  couvert. 

ONO.  I  Vapeurs. 

NO.     I  Presque  couvert. 

o  Couv.,  pluvieux. 

o  Couv.,  pluvieux.! 


2> 


NoTembre  2.    Min.  5^3.      Max.  12% 5. 


766,64 

765,94 

764,4» 

763,74 

761, 9« 
760,26 


10,6 
II  ,5 

12,5 

10,7 

10,4 

9,9 


NoTembre  3.    Min. 


755,68 

754,9' 
753,84 
753,71 
753, i5 
751, 12 


10,7 
12,7 
i3,6 
11,3 

8,9 
9,9 


0.  1  Couvert. 

SO.  1  Couvert. 

0.  1  Couv.,  pluvieux. 

0.  I  Couv.,  pluvieux. 

0.  I  Couv.,  pluvieux, 

0 .  I  Couvert. 

9°, 4.  Max.  i3",7. 

0.  1  Couv.,  pluvieux. 

0.  I  Couvert. 

0.  1  Couvert. 

ONO.  I  Couvert. 

ONO.  I  Couvert. 

ONO.  i  Couvert. 


Noyembre  4.    Min.  8^7.      Max.  I4^  1 


746,28 
746, 5o 

746, 9« 
748,18 

749,35 

750,23 


i3,3  0.  2  Couv.,  pluvieux. 

i3,8  0.  2  Couvert. 

12.4  0.  3  Couvert. 

10.5  NO.  2  Couvert. 
9,5  NO.  2  Couvert. 

8,3  NO.  2  BeaUf  vapeurs. 


NoTembre  5.    Min.  7^1.      Max.  ii^3. 


753 , 39 
753,65 
752,85 
750,89 

749» 5» 
748,76 


8,5 
10,2 
10,3 
10,7 
10,7 
10,9 


ONO.  I  Beau,  qq.  nuages. 

NO .    1  Couvert. 

ONO.  I  Couvert,  pluie. 

ONO.  2  Couv.,  pluvieux. 

ONO.  2  Couvert. 

ONO.  3  Couvert. 


Noyembre  6.    Min.  7°,  6.       Max.  i2%o. 


746,33 
746,60 

747,94 
751,17 
754,26 
755, o5 


11,8 

ïï,7 
10,8 

7,9 

5,9 
3.5 


OSO.  3  Couvert. 

OSO.  2  Couvert,  pluie. 

OSO.   1  Couv.,  pluvieux. 

OSO.  I  Couv.,  pluvieux. 

OSO.   1  Beau. 

OSO.  I  Beau,  vapeurs. 


Novembre  7.    Min.  i*',8.      Max.  9^8. 


Noyembre  8.    Min. 


9  M. 

756,54 

7,7 

12 

755,73 

9^5 

3  S. 

755,46 

10,7 

0 

756,12 

9,9 

9 

757,42 

10,1 

12 

757,32 

9  9 

3°,i.  Max.  10°,  6. 

SO.     2  Nuageux. 

SO.     2  Couvert. 

OSO.  2  Couvert. 

OSO.  3  Couvert. 

OSO.  2  Couv.,  pluvieux. 

OSO.  1  Couvert. 


Heures. 


9 

12 

3 
6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


9 
12 

3 

6 

9 
12 


M. 

S. 


M. 


M. 


9M. 
12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
12 


M. 


Barom. 
ào». 


l'herm. 
extér. 


Direction 
ot  force 
du  veot. 


Eut  du  ciel. 


Noyembre  9.      Min.  4'',9*      Max.  i3'',8. 


mm 
755,80 

754,64 
754,06 
753,98 
754,08 
754,81 


o 
10,9 

11,6 
12,6 
11,4 
11,4 
8,1 


SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert,  pluie. 


Noyembre  10.    Min.  5'',2.      Max.  lo'^.e. 


756,47 
756,45 

757,01 

757,98 
758, o5 

757,95 


6,8 

7»9 
6,8 

5,2 

1)9 
a, 9 


0. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 


Peu  nuageux. 

Nuageux . 

Beau. 

Beau,  vapeurs. 

Beau,  vapeurs. 

Couvert. 


Noyembre  il.    Min.  I^2.      Max.  8°,i. 


761,61 
762 , 39 
763 ,  >.  I 
764 , 88 
766,12 
767,01 


2,8 

5,7 
6,5 

4, a 

2,3 

1,4 


NO. 

NO. 
NNO. 

N. 
N. 
NO. 


Beau. 

Nuageux. 

Beau,  qq.  nua.i;i  ;$. 

Beau. 

Beau,  vapeurs. 

Beau,  vapeurs. 


Noyembre  12.    Min.— o^6    Max.  5'',  5. 


769,62 
769,53 
768,92 

769,69 
769*82 

769,78 


a, 3 

5,1 

4,9 
1,3 
0,3 
0,2 


NO.  I  Beau. 

NO.  I  Beau. 

ONO.  I  Beau. 

»   o  Beau. 

»      o  Beau,  vapeurs. 

»      o  Beau,  vapeurs. 


Noyembre  13.    Min.— 1'',5. 


767,60 

765,31 
764,36 
764,15 
764,10 


1,4 

6,0 
4,3 

5,9 
5,5 


S. 

S. 
SO. 
SO. 
SO. 


Max.  6^8. 
Presque  couvert. 


I  Presque  couvert . 

I  Vapeurs. 

1  Nuageux. 

2  Nuageux. 


Noyembre  14.    Min.  o'',3.      Max.  12"*,  6. 
Noyembre  15.    Min.  2"*,  7.      Max.  i3%6. 


760,81 
760,48 
760, 10 
760 , 22 
760,38 
760,43 


12,4 
i3,4 

l3,2 

12,6 
12,6 
11,8 


OSO.  i 

OSO.  1 

SO.     I 

»        o 

n       o 

»       o 


Couvert. 
Couv.,  pluvieux. 
Couv.,  pluvieux. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Noyembre  16.    Min.  10%  8.    Max.  I2^4. 


759,93 
759*54 
759,08 
759,55 
759,51 
759,65 


11,1 
11,6 
12,4 
11 ,5 
11,0 
10,8 


OSO. 
OSO. 

» 


I 
I 

o 
o 
o 
o 


Couvert. 
Couv.,  pluvieux. 
Couv.,  pluvieux. 
Couv.,  pluv.,  br. 
Couv.,  pluv.,  br. 
Couv.,  pluie,  br. 
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fleures. 


Barom. 


Tberm. 
exiér. 


Direetion 
et  force 
du  vent. 


Eut  du  ciel. 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 
12 

3  S. 
6 

9 
12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 

12 


9  M. 

12 

3  S. 
6 

9 


9  M. 

11 

3  S. 
6 

9 
12 


Horembre  17.   Min.  9^6.     Max.  II^5. 

ma  o 

762,58  10,5 

763,09  11,6 

763,96  11,3 

765,00  11,0 

760,94  10,9 

761,17  10,7 

Horembre  18.    Min.  9^4•     Max.  10^9. 


N. 

I 

Couvert. 

N. 

1 

Couvert. 

N. 

1 

CouY.  pluvieux 

» 

0 

Couvert. 

» 

0 

Couvert. 

N. 

1 

Couvert. 

769.27 

769i>4 
769,28 

769,88 

770,44 
770 , 55 


9>7 
10,6 
10,4 

9>9 
9i> 
8,9 


NE. 
NE. 
NE. 
NE. 


» 


I 
I 
I 
I 

o 
o 


Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


HoTembre  19.    Min.  7'',  7.      Max.  9^4• 


768,95 

767,77 
766,75 
765,32 
764,58 
764,21 


7,9 
8,7 
9,4 
6,9 
7.0 
7,0 


0.       I 

ONO.  1 

ONO.  1 

»      o 

»      o 

»      o 


Couvert. 
Couvert. 
Nuageux. 
Couvert. 
Couv.,  pluvieux. 
Couvert,  pluie. 


Horembre  20.    Min.  5^o.      Max.  7^,5. 


762,93 

762,17 

761,89 

763,87 

764,18 
764,02 


5,2 
7,5 
7iO 
4,3 

2,7 
0,9 


NO. 

N. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 


Beau^  qq.  nuages. 

Beau,  qq.  nuages. 

Beau,  qq.  nuages. 

Be^u. 

Beau. 

Beau. 


MoTombre  21.    Min.  0^9.      Max.  5^o. 
Horembre  22.    Min.— o^3.    Max.  4^3. 


747,94 
745,4» 
74a, «4 
740,28 

739,97 
7^9, ao 


2.2  S.  I  Couv.,  pluvieux. 
2,5  S.  I  Couv.,  pluvieux. 

4.3  SSO.  I  Couvert. 

4,0  SSO.  2  Couvert,  pluie. 

3,0  SSO.  2  Couv.,  pluvieux. 

2,7  SSO.  2  Couv.,  pluvieux. 


Horembre  23.    Min.  l^2.      Max.  6^2. 


740,48 
740,82 
740,85 
741,54 
741,78 
74^,34 


3,5 

5,7 
6,2 

4,8 

4,4 
4,1 


S. 

S. 
S. 
S. 
S. 


Horembre  24.    Min.  i'',8. 

SE. 


745,94 
747,00 

748,04 
749,5a 
750, 56 
751,26 


4,9 
5,5 

5,9 
5,5 

5,0 
4,9 


n 


I 
O 

o 
o 
o 
o 


Couv.,  pluvieux. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couv.,  pluvieux. 
Couvert,  pluie. 

Max.  5^9. 

Couv.,  brouillard. 
Couv.,  brouillard. 
Couv.,  brouillard. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 


Henret. 


Barom. 
àoo. 


Therm. 
extér. 


Direction 

et  force 

du  Tent. 


État  du  ciel. 


Horembre  25.    Min.  3^o.      Max.  7^,2 


9  M. 

753, o5 

4,5 

NO. 

I 

Couvert. 

12 

753,24 

6,3 

» 

0 

Couvert. 

3  S. 

753,59 

7,» 

NO. 

1 

Couv.,  brouillard 

6 

755,27 

6,7 

NO. 

I 

Presque  couvert . 

9 

755,71 

5,6 

NO. 

1 

Couvert. 

12 

756,81 

6,0 

NO. 

1 

Couvert. 

Horembre  26.    Min 

.    2»,7. 

Blax.  9^7. 

9  M. 

756,14 

6,3 

SO. 

Couvert. 

12 

755,27 

7,6 

SO. 

Couverl. 

3  S. 

754,16 

9,0 

SO. 

Couvert,  pluie. 

6 

754,57 

9,0 

SO. 

Couvert,  pluie. 

9 

754,46 

8,9 

SO. 

Couvert,  pluie. 

12 

754,20 

8,6 

SO. 

Couvert,  pluie. 

Horembre  27.    Min 

\.  5»,  6 

« 

Max.  12°,  5. 

9  M. 

755,21 

9»a 

SO. 

1 

Couvert. 

12 

755,75 

11,0 

SO. 

1 

Couvert. 

3  S. 

752,63 

10,9 

SO. 

1 

Couvert,  pluie. 

6 

750,78 

io,7 

SO. 

2 

Couvert,  pluie. 

9 

749,74 

11,8 

SO. 

2 

Couvert,  pluie. 

12 

749, "9 

12,5 

SO. 

3 

Couv.,  pluvieux. 

Horembre  28.    Min.  6^7.     Max.  14*^:2. 
Horembre  29.    Min.  3'',  3.      Max.  6"*,  3. 


9  M.' 

761,04 

4, a 

0. 

1 

Très-nuageux. 

12 

760, 12 

6,4 

0. 

1 

Couvert. 

3  S. 

758,33 

6,1 

n 

0 

Couvert. 

6 

754,39 

3,6 

0 

0 

Couvert,  pluie. 

6 

748,95 

4,4 

NO. 

1 

Couvert,  pluie. 

12 

746, 10 

10,5 

ONO. 

2 

Couvert,  variable 

Horembre  30.    Min 

.  3^l. 

Max.  11^1. 

9  M. 

741 ,9a 

10,2 

0. 

2 

Couvert. 

12 

742,04 

10,7 

NO. 

4 

Couv.,  pluvieux. 

3  S. 

745,9' 

4,1 

0. 

4 

Couv..  pluvieux. 

6 

748,94 

3,9 

NO 

I 

Couv.  par  régions 

9 

751,27 

3,1 

NO. 

1 

Beau,  vapeurs. 

12 

753,00 

3,3 

NO. 

3 

Couvert. 

Quantité  de  pluie  recueillie  pendant  le  mois  de  JVovct fibre. 

Valeur  en  millimètres. 


Cour...    59,30. 


Terrasse...    55,99. 
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Direction 

Direction 

Barom. 

Thenii. 

et  foroe 

Barom. 

Therni. 

et  force 

^      ... 

Heure*. 

àoo. 

eztér. 

du  vent. 

État  du  ciel. 

Heure». 

ào». 

extér. 

do  Tent. 

État  do  ciel. 

Décembre  1.    Min. 

0%9. 

Max.  6%3. 

Décembre  9.      Min.  l^5. 

Max.  5%  2. 

9  M. 

mm 
755,04 

0 
1,3 

NO.     I 

Très-nuageux . 

9  M. 

mm 
754 , 49 

0 
a, 3 

E.        I 

Brouillard. 

W^                            *11                   -1 

i'I 

754,68 

6,3 

NO.     I 

Couvert. 

12 

754,69 

3,7 

E.       I 

Brouillard. 

3  S. 

754,22 

i>9 

NO.     I 

Couv.,  pi.,  neige. 

3  S. 

754,29 

5,a 

E.       I 

Nuageux. 

6 

756,18 

2,5 

NO.     1 

Couvert. 

6 

755, o5 

3,5 

B              0 

Brouillard  épais 

Q 

756,00 

2,5 

NO.     2 

Couvert. 

9 

755,81 

3,4 

»            0 

Brouill.  Ir.-epais. 

•7 

755,84 

1,7 

NO.    2 

Couvert. 

12 

755,93 

3,a 

»        0 

Brouill.  tr.-é|)aûi. 

Décembre  2.    Min 

.  o»,6. 

Max.  2^4. 

Décembre  10.    1 

llin.  I^8. 

Max.  6P,6. 

9  M. 

755,59 

0,6 

NNO.  I 

Nuagetix . 

9  M. 

756,63 

a,« 

E.       I 

Brouillard. 

12 

755, 10 

1,4 

NNO.  I 

Nébuleux. 

12 

755,95 

4,8 

E.        1 

Beau,  vapeurs. 

3  S. 

754,53 

2,2 

N.        I 

Très-nuageux . 

3  S. 

755,06 

6,6 

E.       I 

Beau. 

6 

754,55 

1,9 

N.       1 

Couvert. 

6 

754,43 

4,9 

»        0 

Beau. 

9 

754,37 

o,i 

N.        I 

Beau,  vapeurs. 

9 

753,81 

4,9 

fi        0 

Beau. 

w                           'Il                    1 

la 

754 , 20 

-0,1 

• 

N.        I 

Pr.  couvert,  va  p. 

12 

753,11 

4,3 

»        0 

Brouillard 

• 

Décembre  3.    Min 

.-i»,6. 

Max.  o^3. 

Décembre  il.    1 

Min.  2",  I. 

Max.  8^5 

9  M. 

754 ,  36 

-1,4 

N.       1 

Couvert. 

9  M. 

749,98 

6,5 

S.       1 

Couvert. 

11 

753,69 

—0,2 

N.       I 

Couvert. 

12 

748,78 

7.7 

SSO.    I 

Couvert. 

3  S. 

753,36 

—0,3 

N.       I 

Couvert,  neige. 

3  S. 

747,4a 

8,7 

SSO.    1 

Couvert. 

6 

753,15 

—0,5 

NO.     i 

Couvert,  neige. 

6 

746,57 

6,6 

hSO.   1 

Couvert. 

9 

753,04 

—0,7 

NO.     I 

Couvert,  neige. 

9 

746,73 

6,5 

SSO.    I 

Beau,  vapeurs. 

12 

752 , 20 

—0,8 

N.       I 

Couvert. 

12 

745,7'^ 

5,9 

SSO.   1 

Beau. 

Décembre  4.    Min 

.  -i°,7. 

Max.— o'',4. 

Décembre  12.    J 

Min.  4^8. 

Max.  6^8. 

9  M. 

75a, 48 

-1,6 

S.       I 

Couvert. 

Décembre  13.    1 

Min.  3°,  8. 

Max.  9",  4. 

12 

752,96 

-1,1 

S.        I 

Couvert. 

r 

•^    ' 

3  S. 

» 

0 

B 

s 

9  M. 

752,95 

4,8 

S.        1 

Presque  couverL 

6 

756,62 

—0,5 

S.        I 

Couvert. 

12 

752,09 
750,73 

5,8 

SSO.    I 

Couvert. 

9 

758,63 

-0,5 

s.      I 

Couvert. 

3  S. 

6,8 

SSO.   I 

Couvert. 

12 

759,80 

-1,5 

»         0 

Couvert. 

6 

749, o5 

6,8 

SSO.    I 

Très-nuageu\. 

9 

1^1 , 49 

7,5 

SSO.   3 

Couvert. 

Décembre  5.    Min< 

.-6^2. 

Max.-  !•,  8.      . 

12 

745,9" 

8,4 

SSO.  2 

Couvert. 

Décembre  6.    Min 

.-5^4. 

Max.  o^  5. 

Décembre  U.    Min.  6^4. 

Max.  10^9. 

9  M. 

766,99 

-3,5 

NE.     I 

Beau,  qq.  nuages. 

9  M. 

746,85 

9.0 

0.       1 

Beau. 

12 

767 7 04 

—  i,a 

N.       I 

Beau. 

12 

747,97 

10,3 

SO.       2 

Nuageux . 

3  S. 

765,63 

0,3 

N.       I 

Presque  couvert. 

3  S. 

749,67 
753,98 

10, a 

OSO.  I 

Nuageux. 

6 

764 , 80 

—0,4 

N.        I 

Vapeurs. 

6 

7,5 

0.       I 

Beau,  qq.nuagw. 

9 

764,74 

—0,1 

N.        1 

Beau. 

9 

754,31 

7," 

0.       1 

Beau,  vapeurs. 

12 

763,64 

—0,4 

N.       I 

Beau,  vapeurs. 

12 

755,95 

5,5 

0.       I 

Beau. 

Décembre  7.    Min 

.-o«,9. 

Max.  4°,  6. 

Décembre  15.    Min.  3"*, 9. 

Max.  lo^4. 

9  M. 

761,49 

0,7 

E.        I 

Nuageux. 

9  M. 

75i,8i 

7,9 

SSO.   4 

Couvert. 

12 

760,36 

3,3 

KSR.    I 

Très-nuageux. 

12 

750,02 

10,2 

s.       4 

Couvert. 

3  S. 

758,70 

4,0 

ESE.  I 

Couvert. 

3  S. 

750,86 

9,9 

SO.     3 

Couv.,  pluvieux. 

6 

757,53 

3,9 

»      0 

Presque  couvert. 

6 

752 , 32 

7,9 

SO.     1 

Nuageux. 

9 

756,65 

ai9 

»      9 

Presque  couvert. 

9 

754,14 

7,3 

SO.     I 

Beau. 

12 

756,58 

a, 5 

»      0 

Couvert. 

12 

755,65 

6,3 

SO.      I 

Beau. 

Décembre  8.    Min. 

"^9• 

Max.  6%6. 

Décembre  16.    1 

Min.  3^,8. 

Max.  I2^l. 

9  M. 

755,79 
755,06 

2,6 

RSR.  I 

Peu  nuageux. 

9  M. 

758,12 

4,8 

SSO.    I 

Très-nuageux. 

12 

4,1 

ESE.    1 

Nuageux . 

12 

757,11 

7,4 

SSO.   I 

Couvert. 

3  S 

754,60 

6,6 

ESE.  1 

Presque  couvert. 

3  S. 

754,23 

8,2 

SSO.   1 

Couvert. 

6 

754,16 

5,4 

»      0 

Couvert,  pluie. 

6 

749,35 

8,1 

SO.     3 

Couvert,  pluie. 

9 

753,95 
753,63 

4,4 

»      0 

Presque  couvert. 

9 

744, i5 

II, I 

SSO.   4 

Couvert,  pluie. 

12 

3,5 

9      0 

Beau,  vapeurs. 

12 

» 

11,8 

SSO.   4 

Couvert,  pluie. 
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Direction 

Direction 

Barom. 

Therm. 

et  force 

Barom. 

Therm. 

et  force 

Heures. 

àoo. 

ex  ter. 

du  vent. 

Eut  da  ciel. 

Heares. 

ào». 

extér. 

do  Tent. 

État  du  ciel. 

Décembre  17.    Min.  4% 8. 

Max.  9",  4. 

Décembre  25.    Min.— o%5. 

Max.  o",7. 

9  M. 

mm 

75i,48 

0 
7,9 

0.       I 

Pea  nuageux. 

9  M. 

mm 
751,04 

0 
—0,2 

NNE.  1 

Peu  nuageux. 

12 

753,74 

9.» 

ONO.  I 

Beau. 

12 

749,93 

0,1 

NNE.  1 

Nuageux. 

3  S. 

755,78 

9. a 

ONO.  I 

Nuageux. 

3  s. 

749,49 

-0,1 

NNE.  I 

Peu  nuageux. 

6 

757, «8 

7,7 

ONO.  I 

Presque  couvert. 

6 

749» 46 

—0,8 

NNE.  1 

Couvert. 

9 

757,82 

7,3 

ONO.  1 

Couvert. 

9 

749,57 

-a,4 

NNE.  1 

Beau,  qq.  nuages. 

i'i 

758,28 

7,3 

NO.     I 

Couvert. 

12 

748,82 

—3,5 

»      0 

Beau. 

Décembre  18.    Min.  5'',5. 

Max.  12%  7. 

Décembre  26.    Min.  — 5%i. 

Max.— o°,9. 

9  M. 

753,70 

7y^ 

960.  2 

'Couv.,  pluvieux. 

Décembre  27.    Min.— 4'',2. 

Max.— 1°,5. 

12 

75a, 46 

9,6 

SSO.  1 

Couvert. 

• 

* 

3  S. 

751, 63 

12,8 

SSO.   I 

Couvert. 

9  M. 

744,35 

—4,0 

ONO.  I 

Couvert,  neige. 

6 

751,72 

12,6 

SSO.    I 

Couvert. 

12 

743,65 

-3,1 

0.       1 

Couvert,  neige. 

9 

75i,i2 

12,8 

0.       1 

Couvert. 

3  s. 

744,43 

-»,9 

ONO.  1 

Couvert,  neige. 

12 

750,34 

I2,*2 

SSO.    1 

Couvert. 

6 

746,00 

—  ',9 

ONO.  I 

Couvert. 

9 

747,93 

~>»9 

NO.     I 

Couvert. 

Décembre  19.    Min.  7^2. 

Max.  12^1. 

12 

749.13 

—  1,7 

NNO.  r 

Couvert. 

Décembre  20.    Min.  4^  3. 

Max.  8»,i. 

Décembre  28.    Min.— 2^7. 

Max.  o*,7. 

9  M. 

752,27 

5,3 

SO.     1 

Nébuleux. 

9  M. 

753,83 

-1,1 

NO.     1 

Couvert. 

1-2 

751,91 

7,2 

SO.     1 

Nébuleux. 

12 

754,38 

0,1 

ONO.  1 

Presque  couvert . 

3  S. 

751,35 

7,6 

SO.     I 

Nébuleux. 

3  s. 

755,26 

0,7 

ONO.  1 

Couvert. 

6 

75o,64 

5,3 

»       0 

Beau,  vapeurs. 

6. 

756,74 

0,1 

NNE.  I 

Couvert. 

9 

7^0,09 

6,4 

»          0 

Beau,  vapeurs. 

9 

758,70 

-0,7 

NNE.  I 

Couvert. 

12 

748,95 

5,1 

SO.     I 

Couvert. 

12 

759,80 

-a,5 

NNE.  1 

Beau,  vapeurs. 

Décembr 

e  21.    Min.  4^l• 

Max.  8^0. 

Décembre  29.    1 

tfin.-5^3. 

Max.  i",o. 

9  M. 

744,67 

5,1 

S.        1 

Beau,  qq.  nuages. 

9  M. 

763,91 

-}>^ 

ONO.  1 

Couvert. 

12 

743,56 

6,5 

s.      I 

Nuageux. 

12 

764,37 

—0,6 

S.       I 

Couvert. 

3  S. 

742,31 

7,3 

s.      I 

Couvert. 

3  S. 

n 

» 

n 

9 

6 

741,53 

5,9 

»           0 

Vapeurs. 

6 

765,61 

—0,5 

»          0 

Couvert. 

9 

741,37 

5,5 

»        0 

Couvert. 

9 

766,4^ 

—2,6 

»          0 

Beau,  vapeurs. 

12 

741,9^ 

4,5 

»        0 

Couv.,  pluvieux. 

12 

766,57 

-4,6 

»          0 

Beau. 

Décembre  22.    1 

Uin.  4%5. 

Max.  6^1. 

Décembre  30.    ] 

Min.— 6»,o. 

Max.— 2^4. 

9  M. 

743,4a 

4,5 

NO.     I 

Couvert,  pluie. 

9  M. 

763,84 
761,40 

-5,1 

SE.      1 

Beau,  qq.  nuages. 

Il 

743,18 

5,1 

NO.     1 

Couvert. 

12 

-îi,7 

SE.     I 

Beau,  qq.  nuages. 

3  S. 

743,98 

5,5 

N.       I 

Presque  couvert. 

3  S. 

758,76 

—1,4 

SE.      1 

Beau,  qq.  nuages. 

6 

744,74 

4,9 

NO.     I 

Presque  couvert. 

6 

757,65 

-3,1 

SE.      1 

Beau,  vapeurs. 

9 

745,70 

4,1 

»       0 

Presque  couvert. 

9 

756,87 

-3,2 

SE.     1 

Couvert. 

11 

746,00 

4,3 

»       0 

Couvert. 

12 

755,55 

-îâ,9 

»       0 

Nuageux. 

Décembre  23.    ] 

Min.  3»,  2. 

Max.  3%8. 

Décembre  31. 

Min.— 2°,  9. 

Max.  5^7. 

9  M. 

746,58 

3,8 

NO.     I 

Couvert. 

9  M. 

751,90 

0,0 

SE.      1 

Couvert. 

12 

746,76 

2,8 

NNO.  I 

Couvert. 

12 

750,62 

2,0 

SE.      1 

Couvert. 

3  S. 

747,"» 

1,3 

NO.     I 

Couvert,  pluie. 

3  S. 

748,84 

2,0 

SE.      1 

Couvert. 

G 

747,21 

1,5 

»       0 

Couvert,  pluie. 

6 

747,9^ 

3,0 

SE.      I 

Cuiiverl,  pluie. 

9 

747-4? 

2,1 

0.       I 

Couv.,  pluvieux. 

9 

747,89 

3,3 

S.       2 

Couvert. 

12 

748,27 

1,6 

»       0 

Couv.,  pluvieux. 

12 

745,95 

• 

5,6 

SSO.   4 

Couvert. 

Décembre  24. 

Min.  i°,8. 

Max.  2'',  2. 

9  M. 
12 

750,43 
750,74 

2,2 
*,9 

n^ne;  2 

NNE.  1 

Couvert. 
Couvert. 

Quantité  de  pluie 

recueillie  pendant  It 

r  piois  de  Décend)n:. 

3  S. 

751,26 

1,8 

NE.     2 

Couv.,  pluvieux. 

6 

752,14 

0,7 

NE.     2 

Couvert,  pluie. 

Valeur  < 

3n  millimètres  : 

9 

752,82 

1,3 

NE.     I 

Couv.,  pluvieux. 

12 

752,77 

i,« 

NE.     I 

Couv.,  pluvieux. 

Cour. . . 

39,93. 

Terrasse. 

..     33,74. 

C.yi 


OBSERVATIONS  PLUVIOMÉTMQUES.  —  1869. 


OBSERVATIONS    PLUVIOMÉTRIQUES 


A  9*  DU  MATIN, 


Date. 

Cour. 

Terrasse. 

Date. 

Cour. 

Terrasse.  • 

Date 

Cour. 

Ferrasse. 

1869  JANVIER. 

1869  MARS.  (Suite.) 

1869  JUIN. 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

2 

5,38 

5,02 

21 

2,o5 

2,l3 

I 

0,53 

o,5o 

4 

7,25 

7»09 

22 

0,23 

0,20 

4 

2,66 

2,68 

5 

0,01 

0,00 

27 

I.I2 

0,92 

14 

3,46 

a, 98 

6 

0,39 

0,35 

29 

i5,3i(») 

17,16 

i5 

0,53 

0,57 

7 

o,o5 

0,01 

3o 

3,28(«) 

16 

3,33 

3,87 

8 

o,o5 

o,o5 

3i 

2,44 

0,35 

17 

0,48 

0,73 

9 

t),i3 

0,18 

18 

3,o3 

3,o3 

lO 

0,01 

0,00 

'9 

4,39 

4,5o 

11 

0,08 

0,01 

1869  AVRIL.                  1 

21 

3,27 

3,5o 

i3 

0,01 

0,00 

22 

3,04 

2,62 

i4 

o,23 

o,o5 

I 

0,45 

0,45 

i5 

',9' 

1,66 

4 

8,37 

7,84 

i6 

0,11 

0,  fO 

5 

11,54 

12,76 

» 

1869  JiniJ-RT. 

17 

0,01 

0,00 

7 

0,57 

0,53 

i8 

4,63 

4,47 

8 

2,88 

2,82 

i 

0,10 

0,07 

28 

10,64 

/  9  \ 

.1 

1,39 

1,34 

2 

8,06 

9j23 

29 

2,08 

12,070 

0,01 

0,00 

24 

4i4i 

4,06 

16 

i,o5 

1,04 

25 

5,85 

6,33 

1869  FÉVRIER, 

«7 
18 

0,74 
a, 99 

0,87 
3,32 

^7 
29 

1,88 
19,63 

1,87 
17*80 

ï9 

2,07 

2,82 

9^ 

•*  # 

3 

0,93 

0,75 

M 

0,01 

0,00 

4 

1,33 

1,38 

1869  AOUT 

> 

5 

0,07 

0,07 

6 

0,17 

0,12 

1869  MAL 

» 

II 
12 

6,09 
1 ,00 

0,07 
0,90 

3 

0,62 

o,56 

2 
3 

4 

7 

9 

10 

v4 

9,99 
0,01 

o,i5 

o,i5 

0,11 

0,22 

0,20 

9»9o 
0,00 

0,17 
0,16 

0,14 
0,34 
o,23 

19 
22 

25 

28 

0,0i 

0,10 
3,10 
0,75 

0,00 
o,o5 
2,71 
0,75 

4 
5 

7 
8 

5,52 
6,3o 
7,06 
0,69 

5,85 

6,67 
7,00 
0,57 

. 

9 

4,92 

4,81 

i5 

0,28 

0,33 

10 

7i79 

7,63 

> 

1 

1869  MARS 

• 

II 
12 

2,08 
12,99 

1,97 
12, o4 

I 

0,33 

0,62 

i5 

0,18 

1  ^ 
0,16 

1869  SEFl'EMBRE. 

2 

7,80 

8.40 

16 

0,63 

0,52 

3 

6,o3 

6,38 

«7 

0,21 

0,20 

6 

4,92 

4,86 

5 

0,23 

0,21 

18 

5,06 

5,18 

7 

1,61 

1,67 

6 

o,i5 

0,17 

19 

4,67 

4,a7 

10 

4,58 

4,10 

9 

2,09 

«»37 

20 

5,46 

6,21 

II 

11,63 

11,35 

12 

0,01 

0,00 

21 

0,67 

0,65 

12 

2,23 

1.84 

i4 

0,42 

0,20 

22 

7»95 

7,59 

16 

5,68 

6,00 

16 

1,76 

0,89 

26 

4,64 

4,74 

20 

7»o4 

7.95 

18 

4,67 

a, 99 

27 

0,55 

0,45 

21 

ia,93 

11,88 

'9 

0,06 

0,90 
10,57 

28 

o,i5 

o,i5 

22 

o,i3 

0,28 

20 

10, 3i 

^9 

26,32 

28,62 

3o 

o,o5 

o,o5 

(  '  ]  Pluie  cumulée  du  28  et  du  29. 

(')  Eau  provenant  de  la  neige  des  28  et  29. 

(')  Eau  provenant  de  la  neige  des  28,  ^9  et  3o. 


OBSERVATIONS  PLUVIOMÉTMQUES.  —  1869. 


C.73 


Date.       Cour.        Terrasse. 


1809  OCTOBRE.  (  Serra.) 


a 
3 
5 

«9 
ai 

a4 
a5 

a? 
28 

3i 


3,53 
0,71 
a, 07 
0,01 
a, 07 
1,37 

0,41 
0,75 
o,3i 
4,16 
3,a9 
7,5a 
1,48 

a>97 


3,39 
0,67 
1,85 
0,00 
a,  3a 

0,9» 
0,38 

0,80 

o,a5 

5,55 

a,43 

8,46 

a, 4a 


1809  NOVEMBRE. 


3 

4 
5 


1,43 

a, 07 

1,08 

0,88 

o,aa 

o,3a 

Date.       Cour.       Terrasse. 


1869  NOVEMBRE.  (SurrB.) 


6 

7 

.1 

17 
ao 

aa 

a3 

a4 

a7 

a8 
a9 
3o 


i,aa 

4,04 
0,10 

i,a5 

i3,ai 

1,35 

0,01 

1,95 
a,5o 

5,o3 

ïi,79 
1,58 

ia,54 


i,a8 
4,04 
o,i3 

^«9 
i3,6i 

0,00 
1,40 
a,a8 

4,93 
II, a8 

0,9a 
10,37 


1869  DÉCEMBRE. 


I 

0,35 

o,3o 

a 

0,90 

0,73 

4 

4,8a 

a, 60 

Date.       Cour.       Terrasse. 


1869  DÉCEMBRE.  (Sufte.) 


5 

■m 

3,66 

o,83 

9 

5,77 

5,43 

10 

o,a3 

o,a5 

II 

0,01 

o,ia 

i3 

0,10 

0,07 

14 

1,43 

1,01 

i5 

0,10 

0,10 

16 

5,a3 

6,a5 

'Z 

7,07 

5,87 

18 

0,01 

0,00 

ï9 

1,55 

i,ao 

ao 

3,8a 

3,95 

ai 

0,01 

0,00 

aa 

o,5i 

0,43 

a3 

0,10 

0,10 

a4 

a,  40 

a»9» 

a5 

0,01 

0,00 

a6 

0,01 

0,00 

a7 

1,81 

i,oa 

a8 

o,o3 

0,57 

ObserwuhM,  —  Tmu  XXIV. 


C.IO 


C.74 


OBSERVATIONS   MAGNÉTIQUES 


1869. 


JANVIER  1869. 


Heure.    Déclinaison. 


h     m  o      / 

9.  O  M.  i8.i6/> 

12.    o  » 

4.  o  S.         « 


8,1 
6,0 

6,7 

6,0 

7.8 
6,7 

« 

3,5 
5,6 

6,4 

3,5 
8,0 
8,6 


8,4 
8,8 

3,4 
5,1 
6,8 

3,8 
6,3 


Composante       Force 
Inclinaison,  horizontale.      totale. 


9- 

0 

M. 

18.1 

12. 

0 

18. 1 

4. 

0 

S. 

18.] 

9- 

0 

M. 

18.1 

9- 

0 

M. 

18.1 

la. 

0 

18. 1 

4. 

0 

S. 

18.1 

9- 

0 

M. 

18.1 

12. 

0 

18. 1 

4. 

0 

S. 

18. 1 

9- 

0 

M. 

18. 1 

12. 

0 

18. 1 

4. 

0 

S. 

18.1 

9- 

0 

M. 

A 

12. 

0 

18.  I 

4. 

0 

S. 

18.1 

9. 

0 

M. 

18.1 

12. 

0 

18.] 

4. 

0 

S. 

18.  I 

9- 

0 

M. 

18.1 

12. 

0 

18. I 

4. 

0 

S. 

18.  I 

Janvier  i. 

o         / 

65. 40, 4 

» 

Janvier  2. 
65. 40,9 
65.39,8 
65.42,0 

Janvier  3, 
65.44,2 

Janvier  4. 

65.43,4 

» 

65 . 42 . 2 

Janvier  5. 
65.42,6 
65.43,7 

65. 42. 1 

Janvier  6. 
65. 41, 9 
65.42,5 
65.42,2 

Janvier  7. 

» 

65.42,5 

65. 41. 3 

Janvier  8. 
65.41,5 

65.43,4 
65.43,0 

Janvier  9. 

65. 41 .2 
65 .1^2 , 2 
65.42,1 


ii9432        4,7201 


1,9422        4i7i63 


i,943o 
i,95o4 


",9374 


4» 739* 
4,7439 


ï 19427       4,7228 


4,7077 


» 


",94i3        4,7159 


',9434       4,7201 


Heure.    Déclinaison. 


Composante      Force 
Inclinaison,    horikontale.     toUle. 


9.   o  M.  18.14,6 


4,6 
7.6 
6,0 


2,9 

7,1 

7,3 

5,3 

7,B 
6,3 


4,6 

6,1 
6,3 


4,3 

6,7 
7,4 

5,0 

6.7 
6,1 

4,1 

3,4 

5,7 

4iO 


9- 

0  M. 

18.1 

12. 

0 

18. 1 

4. 

0  S. 

18. 1 

9- 

0  M. 

18.1 

12. 

0 

18.1 

4. 

0  S. 

18. 1 

9- 

0  M. 

18. 1 

12. 

0 

18. 1 

4. 

0  S. 

18. 1 

9- 

0  M. 

18.1 

12. 

0 

18.1 

4. 

0  S. 

18.1 

9- 

0  M. 

18.1 

12. 

0 

18.1 

4. 

0  S. 

18. 1 

9- 

0  M. 

18.1 

12. 

0 

18.1 

4. 

0  S. 

18.1 

9- 

0  M. 

18. 1 

9- 

0  M. 

18.1 

12. 

0 

18. 1 

4. 

0  S. 

18. 1 

Janvier  10. 

o         / 

65.41,6 

Janvier  M, 
65.43,4 
65.42,8 
65.42,1 

Janvier  12. 
65.43,7 
65.41,8 
65. 41, 3 

Janvier  13. 
65.42,9 
65.43,1 
65.42,7 

Janvier  14. 

65.41 .5 
65.42,5 
65.41,8 

Janvier  15. 

65 . 4 I , 7 
65.41,4 
65.41,1 

Janvier  i6. 
65. 41, 9 

65. 41. 6 
65.41,4 

Janvier  i7. 
65.41,5 

Janvier  18. 
65.4o,8 
65.40,4 


1,9478        4,7321 


«,9436        4,7272 


1,9424        4,7255 


«,9469        4,7338 


1,9426        4,7«9« 


i,94i9        4,7181 


1,9423        4,7197 


«,9375        4,7067 


1,9411         4,7>34 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


C.75 


JANVIER  1869.  (Serra.) 


Heure.    Déclinaison. 


h      m  o       / 

9.  O  M.  i8.i3,o 

11.  o        i8.i5,8 
4.  o  S.    i8.i5,5 

9.  o  M.  18.20,5 

12.  o        18.22.4 
4>  o  S.   18.19,3 

9.  o  M.  18.23,8 

12.  o        18.28,4 

4.  o  S.   i8.i8>2 

9.  o  M.  i8.i3,i 
12.  o         18.17,4 
4.  o  S.         » 

9.  o  M.  i8.i3,9 

12.    o  l8.l6>2 

4.  o  S.    i8.i5,9 

9.  o  M.        » 

9.  o  M.  i8.i5,7 

12.  o         18.18,2 

4.  o  S.    i8.i5,i 


Composante       Force 
Inclinaison,  horisontale.      totale. 


Janvier  i9. 

o         f 

65. 41, 8 
65.42,5 
65.4i,9 

Janvier  20. 
65.43,1 
65.45,2 
65.45,0 

Janvier  21. 
65.47,8 
65.41,2 
65.40,2 

Janvier  22. 

65 . 4  '3 , 6 

65.43,8 

n 

Janvier  23. 
65.45,7 
65.41,2 
65.43,6 

Janvier  2i. 

Janvier  25. 

65.44)1 
65.43,8 
65.44,8 


i,94o5        4>7i5o 


«»94oi        4,7<8i 


1,9361        4,7aa6 


>i94io        4*7^76 


«,9443       4,7361 


«,9337        4,7064 


Composante       Force 
Hemre.    Déclinaison.     Inclinaison,  horizontale.       totale. 


h        Dl  o         / 

9.  o  M.  i8.i3,4 

12.  o  18.16,4 

4.  o  S.  i8.i5,8 


9.  o  M.  i8.i3,7 

12.  o        18.16,7 

4.  o  S.    i8.i6j7 


9.  o  M.  i8.i5,3 

12.  o        18.18,7 

4.  o  S.   18.  9,9 


9.  o  M.  18.14)2 

12.  o        i8.i5,3 

4.  o-S.   t8.i3,8 


9.  o  M.  i8.i5,i 

12.  o        18.18,4» 

4.  o  S.   18.16,1 


Janvier  26. 

65!44',3 
65.44,3 
65.44,1 

Janvier  27. 

65.45,6 
65.45,3 
65.45,4 

Janvier  28. 

65.43,8 
65.44)1 
65.44,7 

Janvier  29. 

65.42,5 
65.4i,9 
65.42> I 

Janvier  30. 

65.43,4 
65.42,0 

65.43,6 


Janvier  3i. 
9.  o  M.  18. 14, a        65.4^,1 


1,9320       4,7109 


",9389       4,7îfcoi 


1,94*^9       4,7^70 


1,9330        4,6987 


1,9316       4,6982 


1,9336        4,6991 


FËVRIER  i869. 


9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 

12.  o 
4-  o  S. 


8.i3,7 
8.i5,6 
8.16,0 

8.i3,o 
8.16,6 
8.16,4 

8.18,0 
8.25,0 
8.3i,2 

8.14,6 
8.21, I 
8.17,1 

8.12,1 

8.17,7 
8.19,1 


Février  i. 

65. 4 1.6 

65 . 42 . 7 
65.42,1 

Février  2. 
65.44,7 
65.43,0 
65.41,6 

Février  3. 

65.44,6 
65.45,9 
65.45,8 

Février  4. 
65.45,8 
65.45,0 
65.44,8 

Février  5. 
65.46,0 

» 
65.45,7 


1,9453        4,7^60 


1,9438        4,74^*7 


1,9439        4, 7318 


1,937»        4,7193 


1,9338        4,7ii3 


9.  o  M.  18.11,5 
12.  o        18.19,1 
4*  o  S.        » 


9.  o  M.  18.12,2 


9.  o  M.  18.12,2 

12.  o        18.19,6 

4*  o  S.   18.16,9 


9.  o  M.  18.12,0 
12.  o*  » 

4.  o  S.         » 


9.  o  M.  i8.i3,i 

12.  o        18.21,6 

4.  o  S.   i8.i5,6 


Février  6. 

65.43,7 

65.45,7 

» 

V 

Février"^. 
65.43,5 

Février  8. 

65.43,6 
65. 4a, 9 
65 . 4a , 2 

Février  9. 

65.43,6 

» 

Février  iO. 

65.40,9 
65. 44, a 
65.43,1 


1,9398        4,7*00 


1,9410        4,7ai3 


1,9353        4,7077 


1,9394        4,7«77 


1,9374        4,7064 


C.io 


C.76 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


FÉVRIER  i869.  (Suitb.) 


Heure.      Déclinaison. 


Composante      Force 
Inclinaison,   horisontale.      totale. 


h     m 
9.  o  M. 

12.    o 

4.  o  s. 

9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  s. 

9.  o  M. 

9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9*  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 
4-  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 


o 

8. 
8. 
8. 


8. 


4,î» 

3,0 

7,3 
4,8 

a, 8 


2,6 

7>7 
9, a 

3,5 
8 . 20 , o 
8. 

8. 
8. 
8. 

8. 

8. 
8. 
8. 

8. 
8. 
8. 

8. 
8. 
8. 

8. 
8. 
8. 

8. 
8. 
8. 


a, 7 
6,7 
6,1 

3.2 
5,5 

6,4 

4,2 
8,0 

5,7 

a, 5 

8,4 
4,8 

4,0 

9>4 
7,4 


Février  ii. 

65.43,0 
65.42,7 
65.42,7 

Février  12. 
65.43,9 
65.43,4 
65.42,7 

Février  13. 
65.45,6 

65.44,7 
65.45,5 

Février  14. 
65.45,4 

Février  15. 
65.43,3 
65.42,7 
65.42,8 

Février  16. 
65.43,4 
65.41 ,0 
65.43,6 

Février  17. 
65.43,0 
65.44,2 
65.42,2 

Février  18. 
65.43,0 
65.43,0 
65.43,1 

Février  19. 
65.42,9 
65.42,9 
65.42,6 


1,9389       4,7'46 


ï,9377        4,7>44 


1,9378       4, 7^99 


1,9410 
1,9406 


4,7^71 
4,7197 


1,9446        4,7*98 


i,94'5       4,7*09 


1,9523       4,747a 


i,94o3        4,7179 


Henre.    Déclinaison. 


Composante      Forée 
Inclinaison,  horisontale.      totale. 


h     m 

9.  O  M. 
12.  o 

4.  o  S. 


9*  o  M. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4*  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 


o 

8. 
8. 
8. 


8. 


8. 
8. 
8. 


8. 
8. 
8* 


8. 
8. 
8. 


8. 
8. 
8. 


8. 
8. 
8. 

8. 
8. 
8. 


4,3 
7,6 
5,2 


1,5 


5,2 

6,6 
6,2 


6,1 
8,0 
3,8 

3,4 
9,7 
6.1 

2,6 

7,7 
5,6 

4,6 

9i4 
4,0 

3,2 

9,4 
5,0 


9.  o  M.  18.11,9 


Février  20. 

65! 44, 3 
65.45,3 

65.48,4 

Février  21, 

65.4^,7 

Février  22. 

65.42,3 
65.42,1 
65.42,3 

Février  23. 

65.43,5 
65.44,2 

Février  24. 

65.43,8 
65.43,6 
65.43,6 

Février  25. 

65.43,2 
65.42,6 
65.43,5 

Février  26. 

65. 4a, 9 
65.42,6 
65.43,3 

Février  27. 

65.42,9 
65.42,8 
65.42,9 

Février  28. 
65.43,5 


I  9355        4,7104 


i,94"a        4,7195 


1,9399        4,7i5o 


1,9395        4,7*07 


1,9395        4,7186 


1,9395        4,7157 


i,94i8        4,7*14 


1,9446        4,7*83 


1,9426        4,7*55 


MARS  1869. 


9.  o  M.  18.12,4 

12.  o  18.12,8 

4.  o  S.  i8.i5,8 

9.  o  M.  18.12,8 

12.  o  18.16,6 

4.  o  S.  i8.i5,2 

9.  o  M.  18.17,1 

12.  o  18.16,4 

4.  o  S.  18.21,6 


Mars  1. 
65.42,3 
65.42,5 
65.42,7 

Mars  2. 
65.43,8 

65.44,* 
65.43,6 

Mars  3. 
65.43,0 
65.43,8 
65.42,7 


1)9474        4,7332 


1,9397        4,719* 


1,9495       4,7406 


Mars  4. 

9- 

0  M. 

18.16,5 

65.44,3 

12. 

0 

18.18,4 

65.44,7 

4. 

0  S. 

18.19,3 

65.44,6 
Mars  5. 

9- 

0  M. 

18.12,7 

65.44,6 

12. 

0 

18,18,6 

65.44,3 

4. 

0  S. 

9 

Mars  6. 

9- 

0  M. 

18.11,5 

•  65.45,3 

12. 

0 

18.17,8 

65.43,2 

4. 

0  S. 

18.14,8 

65.42,4 

1,937*      4,7146 


i,94o3        4,7*3o 


1,9383        4,7*^3 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


C.77 


BIARS  1869.  (Suite.) 


Gom  posante       Force 
Henre.    Déclinaiion.    IncHnaisoD.  horisonUle.      toUle. 


Mars  7. 


9- 

0  M. 

i8.io,5 

65.44i^ 
Mars  8. 

9- 
la. 

4. 

0  M. 
0 
0  S. 

i8.i3,4 
18.19,2 
18.17,0 

65.45,1 
65.44,0 
65.43,9 

Mars  9. 

9- 
la. 

4. 

0  M. 

0 
oS. 

18. II, a 
18.18,5 
i8.ao, I 

65. 4a, 7 
65.43,0 

65.44,5 
Mars  40. 

9- 
la. 

4- 

oM. 
0 
0  S. 

18.11,6 
18. ai, 7 
18.17,3 

65.45,1 

65.44.4 
65.44,8 

Mars  il. 

9- 
la. 

4. 

oM. 

0 
0  S. 

i8.i5,6 

i8.ao,4 
18.17,8 

65.45,6 

65.44,7 
65.44,3 

< 

Mars  12. 

9- 
la. 

4. 

oM. 
0 
0  S. 

9 
18. 19, a 
18.16,8 

» 
65.44,3 
65.43,0 

Mars  13. 

9- 
la. 

4. 

oM. 
0 
0  S. 

» 
18.17,7 
18.  9,9 

65.44,0 
65.43,4 

9- 
la. 

4- 


o  S. 


o  M.  18. 10, a 
o  18.17,6 
o  S.  18.16,1 


9.  o  M.  18.1a, 4 

fa.   o        i8.ao,3 

4.  o  S.   18.16,8 


9«  o  M.  18.10,0 

la.  o         18.18,6 

4.  o  S.    18.17,5 


o.  o  M.  iS.i3,6 
4.  o  S.    i9.i5,i 


Mars  14. 


Mars  15. 

65.45,7 
65.44,3 
65.44, 1 

Mars  16. 

65.46,6 
65.45,*a 

65.45,4 

Mars  17. 

65.45,3 

65.44,9 
65.44,8 

Mars  18. 

65. 4a, a 
65. 45, a 
65. 45, a 


1,9445        4,73a8 


1,9388        4,7^09 


«,9379       4,7» 44 


1,9^96       4,7aa8 


",9397        4,7^44 


",949^        4,7483 


1,9449       4,740a 


1,9469       4,7411 


1,9433       4,7^9 


Composante 

Force 

Heare.    Dëelinaifon. 

InclinaUoD. 

horizontale. 

totale. 

Mars  19. 

• 

k     ■ 

0     f 

0     1 

9.  0  M. 

18.11,0 

65.44,7 

1,9434 

4,7308 

la.  0 

18.17,6 

65.44,0 

4.  0  S. 

• 

1 

1 

18.17,0 

65.43,5 
Mars  20. 

9.  0  M. 

18.  9,9 

65.45,4 

1,9460 

4,739a 

la.  0 

18.16,6 

65.45,3 

4.  0  S. 

1 

i8.i5,7 

65.45,1 
Mars  21. 

, 

9*  0  M. 

18.10,4 

65. 4a, 7 
Mars  22. 

1,9435 

4,7a5o 

9.  0  M. 

18.  9,4 

65.44,6 

1,9439 

4,7318 

la.  0 

18.17,9 

65.44,6 

4.  0  S. 

18.17,7 

65.43,9 
Mars  23. 

9«  0  M. 

18.  9,5 

65.43,1 

1,9476 

4, 7360 

1     la.  0 

18.16,3 

65.43,0 

4.  0  S. 

1 

1 

18.16,5 

65. 41 ,9 
Mars  24. 

1       9.  0  M. 

18.10,0 

65.44,5 

1,9400 

4,7a2o 

la.  0 

18.18,5 

65.43,5 

4.  0  S. 

18.14,8 

65.43,9 
Mars  25. 

9.  0  M. 

18.  8.7 

65. 43, a 

1,9469 

4,7347 

la.  0 

18.18,4 

65. 4a, a 

4.  0  S. 

i8.i5,6 

65. 41, 6 
Mars  26. 

■ 

9.  0  M. 

18.10,8 

65.43,1 

i»94a7 

4,7*43 

la.  0 

i8.ao,4 

65. 4a, a 

4.  0  S. 

1 

18.1a, 8 

65.43,0 
Mars  27. 

9.  0  M. 

18.  9,1 

65.45,4 

1,9491 

4,7470 

la.  0 

18. ai, 4 

65.44,4 

4.  0  S. 

18. 19, a 

65. 41, 9 
Mars  28. 

9*  0  M. 

» 

Mars  29. 

9 

9 

9.  0  M. 

18.11,3 

65.44,4 

1,9384 

4,7177 

la.  0 

i8.a4,a 

65.43,6 

4.  0  S. 

9 

9 
Mars  30. 

9.  0  M. 

18. 10, a 

65.44,8 

i,95i3 

4,7504 

la.  0 

i8.aa,8 

65.44,7 

4.  0  S. 

18.17,0 

65.44,3 
Mars  31. 

9.  0  M. 

i8.ia,3 

65.45,0 

1,9457 

4,737a 

la.  0 

» 

» 

4.  0  S. 

9 

9 

C.78 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


AVRIL  1869. 


Heure.    Déclinaison. 


Composante      Force 
Inclinaison,  horizontale,      totale. 


b     m 
9.  o  M. 

12.   o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 
la.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 

.9.  o  M. 
12.  o 

9.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 


9- 
12. 

4. 


o  M. 

o 

o  s. 


9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 

12.  o 
4<  o  S. 


8.i5,8 
8.23,6 
8.16,9 

8.  7,4 
8.17,4 
8.23,4 

8.  8,7 
8.18,7 
8.17,8 

8.  8,0 

8.  9,7 
8.21,0 
8.19,3 

8.10,6 
8.18,8 
8.i5,7 

8.  7,8 
8.19,0 
8.16,1 

8.  8,4 
8.19,0 

8.25,2 

8.  8,5 
8.16,2 
8.i5,8 

8.  9>9 
8.17,5 
8.t5,8 

8.  9,8 

8.10,3 
8.17,4 
8.17,8 

8.  7,5 
8.20,3 
8.i5,6 


Avril  1. 

65!  46',  5 
65.46,6 

65.44,9 

Avril  2. 
65.43,7 

65.44,<> 
65. 4'^, 6 

Avril  3. 
65.46,8 
65.44,6 
65.43,7 

Avril  A. 
65.48,1 

Avril  5. 

65.43,6 

65.43,4 
65.42,3 

Avril  6. 

65.44,9 
65.43,8 

65. 41, 6 

Avril  7. 
65.43,5 
65.43,7 
65.41,6 

Avril  8. 

65.44,6 
65.43,3 
65.43,1 

Avril  9. 
65.4^,7 

65.44,4 
65 . 40 , I 

Avril  10. 
65.42,3 
65.41 ,6 
65.4ï,7 

Avril  il. 
65.4^,3 

Avril  12. 
65.43,4 
65.42,5 
65.40,1 

Avril  13. 

65.44,8 
65.42,8 

65.42,4 


i,94i5        4,7317 


i,943i        4,7271 


ii94io        4,73i4 


1,939»        4,7308 


*,9435        4,7î»75i 


i,94o5        4,7*ï3 


ï,946i        4,7338 


',9416        4,7221 


1,9436        4,73o3 


',9419        4,7'98 


',9407 
1,9375 


4,7ï69 
4,7125 


i,94i5        4,7263 


Heure.    Déclinaison. 


m 


9.  O  M. 
12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 


8.  7,9 
8.16,8 
8.16,1 

8.  6,7 
8.16,6 
8.14,8 

8.11,1 
8.18,7 
8.14,6 

8.  9,0 
8.17,6 

8.14,7 

8.  5,2 

8-  9,1 

8.17,1 

8.i5,9 

8.  7,9 
8.14,8 
8.14,1 

8.12,1 
8.18,9 
8.13,7 

8.  9,6 
8.16,7 
8.14,5 

8.10,3 
8.19,0 
8.14,5 


9.  o  M.        » 
12.  o        18.17,2 
4.  o  S.         » 


9.  o  S. 


» 


9.  o  M.  18.  8,0 

12.  o        18.16,9 

4.  o  S.    18.14,8 


Composante      Force 
Inclinaison,  horizontale,      totale. 

Avril  14. 


65 . 44 , I 
65.43,0 

65. 41, 4 

Avril  15. 
65.43,3 
65.44,6 
65.45,1 

Avril  16. 
65.49,0 

65.47,1 
65.45,8 

Avril  17. 

« 

65.47,5 
65.47,6 
65.44,6 

Avril  18. 
65.45,0 

Avril  19. 
65.4î,8 
65.44,5 
65.43,7 

Avril  20. 

65.45,4 
65.44,3 

65.44,1 

Avril  21. 

65.45,4 
65.44,5 

65.44,2 

Avril  22. 
65*45,2 
65.44,3 
65.44,0 

Avril  23. 

65.45,3 
65.44,8 
65.43,8 

Avril  24. 

9 
65.44,2 

A.vril  25. 

9 

Avril  26. 
65. 46,0 
65.44,6 
65.44,2 


1 ,9426        4,7270 


«,943i        4,7258 


1,9289        4,7084 


1,9381        4,7265 


ii94i7        4,7275 


i,94i3         4,7^6» 


",9434        4,7330 


1,9425         4,7307 


«,939^         4,723i 


1,9440        4,734» 


ï,9456         4,740a 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


C.79 


AVRIL  1869.  (Suite.) 


Heure.    DécUnaiftOD. 

Inclinaison. 

Avril  27. 

Composante 
horizontale. 

Force 
totale. 

Heure.    Déclinaison. 

Inclinaison. 
Avril  29. 

Composante 
horizontale. 

Force 
totale 

b      m             0       / 

9.  0  M.  18.  8,8 

12.  0        18.20,6 

4.  0  S.   18.16,7 

65%6',2 
65.44,5 
65.45,3 

Avril  28. 

I ,9435 

4,7356 

h      m             •       f 

9.  0  M.  18.  8,9 
12.  0        18*.  19,4 
4.  0  S.         » 

65".  43'  6 
65.43,6 

» 

Avril  30. 

1,9435 

4,730 

9.  0  M.  18.  8,4 

12.  0        18.18,9 

4.  0  S.   i8.i5,o 

65.45,7 
65.45,1 
65. 44,0 

1,94^7 

4,7321 

9.  0  M.  18.11 ,8 

12.  0        18.16,8 

4.  0  S.   18.16,6 

65.46,0 
65.45,0 
65.44)0 

1,9475 

4,744 

MAI  i869. 


Mai  1. 

9- 

12. 

4. 

0  M. 
0 

0  S. 

18.  8,9 
18.17,2 
18.16,3 

65.44)2 
65.45,0 
65.43,5 

Mai  2. 

9- 

oM. 

ï8-  9,9 

65.45,7 
Mai  3.  * 

9- 

4. 

oM. 
0 

0  S. 

18.  9,4 
i8.i5,4 
i8.i3,9 

65.45,4 
65.43,6 
65.43,5 

Mai  4. 

9- 

4. 

0  M. 
0 

0  S. 

i8.i5,o 
18.18,6 
i8.i5,5 

65.45,0 
65.44,6 
65.43,4 

Mai  5. 

9- 
4. 

oM. 
0 

0  S. 

18.14,8 
18.18,0 

l8.l5yO 

65.47,1 
65.45,6 
65.45,1 

• 

Mai  6. 

9- 
xa. 

4. 

oM. 
0 

0  S. 

18.  9,3 
18.21,4 
i8.i5,6 

65.44,8 
65.43,9 
65.44,3 

Mai  7. 

9- 

13. 

4. 

oM. 
0 

0  S. 

18.  9,0 

«8-«9,7 
18.14,2 

65.46,3 

65.44,4 
65.44,3 

Mai  8. 

9- 
4- 

0  H. 
0 

0  S. 

18.12,1 
18.23,5 
18.19,8 

65.46,6 
65.44,6 
65.43,7 

Mai  9. 

9- 

0  M. 

18.  8,8 

65.45,3 
Mai  iO. 

9- 
12.  < 

4.   < 

0  M. 

0 
9  S. 

18.  9,9 
18.20,4 
i8.i5,7 

65.46,4 
65.46,3 
65.44,3 

1,9472        4,7385 


1,9480        4,745i 


» 


>,947>        4,7419 


1,9427        4,7365 


»,9492        4,7452 


',939'        4,7^55 


',94 '9       4,7329 


1,9523        4,7544 


1,9383        4,7235 


9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 


9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 


9.  o  M. 


9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 


8.10,3 
8.16,9 
8.16,7 


8.  8,8 
8.17,8 
8 . 3o , 1 


8.  8,8 
8.17,5 
8.3o,i 


8.i5,8 
8.21 ,0 
8.i5,2 


8.  8,3 
8.17,9 
8.14,1 


8.i5,6 


8.  9,5 
8.17,3 
8.i5,8 


8.11,3 
8.16,4 
8.i4,8 


8.10,8 
8.17,3 
8.i3,4 


Mai  il. 

65.46,7 
65.46,6 
65.45,4 

Mai  i2. 

65.47,4 
65.44,1 

65.38,9 

Mai  13. 

65.47,0 
65.44,1 
65.38,9 

Mai  U. 

65.47,0 
65.46,0 

» 

Mai  i5. 

65.45,6 
65.44,7 
65.45,2 

Mai  i6. 
65.44,6 

Mai  il. 

65.44,6 
65.43,6 
65.43,1 

Mai  18. 

65.44,3 

65.42,4 
65.43,7 

Mai  19. 

65.43, 1 

65.42,4 
65.42,6 


1,9379  .     4,7234 


1,9375        4,7247 


1,9376        4,7236 


1,9335        4,7095 


«,9387        4,7190 


1,9414        4,7257 


1,9400        4, 721 3 


1,9380        4,7128 


C.8o 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


MAI  1869.  (Suite.) 


Heure.    Déclinaison. 


GompoBante       Force 
Inclinaison,  horixontale.       totale. 


9.   o  M.  18.   9,3 

la.  o         i8.i5,i 

4.  o  S.   18.12,1 

9.  o  M.  18.11,9 

la.  o        18.17,8 

4.  o  S.   18.11 ,6 

9.  o  M.  18.12,1 

12.  o        i8.i5,7 

4.  o  S.   18.11,9 

9.  o  M.  18.  9,7 

9.  o  M.  i8.i5,4 

12.  o        18.18,4 

4.  o  S.  18.16,7 

9.  o  M.  18.  7,0 

12.  o        18.14,1 

4.  o  S.   i8.i3,6 


Mai  20. 

o        / 

65.43,1 
65.41,2 
65.42,1 

Mai  21 . 
65.44>6 
65.42,3 
65.43,5 

Mai  22. 

65.43,4 
65.42,4 
65.43,0 

Mai  23. 
65.44)3 

Mai  24. 
65.45,8 
65.45,0 
65.44,7 

Mai  25. 

65.45,3 
65.44iO 
65.43,4 


1,9416       4,7^15 


1,9373       4,7ï56 


1,94^9       4,7256 


1,9453       4,7343 


ïf9^9a       4,7*39 


i,943a       4,7321 


Heure.    Déclinaison. 


h     m  o      / 

9.  O  M.  18.  7,9 

12.  O  18.18,0 

4.  o  s.  18.17,6 

9.  o  M.  18.  7,1 

12.  o  18.20,5 

4.  o  S.  18.16,6 

9.  o  M.  18.  7,1 

12.  o  18.16,4 

4.  o  S.  18.17,3 

9.  o  M.  18.  8,0 

12.  o  18.17,6 

4.  o  S.  18.16,1 


9.  o  M.  18.  5,8 

9.  o  M.  18.10,6 

12.  o  18.21,5 
4-  o  S.        > 


Composante     Force 
Inclinaison,  borisontale.      totale. 


Mai  26. 

o         I 

65.46,1 
65.43,3 
65.42,6 

Mai  27. 

65.44,9 
65.42,0 

65.42,3 

Mai  28. 

65.42,7 
65.42,3 
65.39,5 

Mai  29. 

65.43,3 

65.43,4 
65.41,6 

Mai  30. 
65.44,6 

Mai  31 . 

65.43,4 
65.43,7 


i,94i4       4,73o3 


i,94ao       4,7*7^ 


1,9407       4,7181 


1,9^84       4,7Mi 


1,9441        4,7ai3 
1,9440        4,7*83 


JUIN  1869. 


Juin  1. 


9- 
12. 

4. 

0  M. 
0 

0  S. 

18.  7,7 
i8.i5,8 
i8.i5,9 

65.44,8 
65.43,7 
65.42,2 

Juin  2. 

9. 

12. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.  8,7 
18.16,1 
18.19,6 

65.42,1 
65. 41, a 
65.46,4 

Juin  3. 

9- 
la. 

4. 

0  M. 

0 
0  S. 

» 
i8.ao,a 
18.17,4 

9 
65. 4a, a 
65.43,4 

Juin  4. 

9- 
la. 

4. 

0  M. 

0 
0  S. 

18.11,5 
18.19,5 
18.18,1 

65.43,5 

65.43,4 
65.41,6 

Juin  5, 

9. 
la. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.10,9 

18.17,4 

9 

65. 4a, 8 
65.41,0 

0 

',94i3       4,7*60 


^9>93        4,6644 


1,939a       4,7i3o 


1,9383        4,71*5 


9.  o  M.  18.  9,6 


9*  o  M. 

la.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 
la.  o 
4.  o  S. 

9>  o  M* 
la.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 

la.  o 

4.  o  S. 

9*  o  M. 
la.  o 
4.  o  S. 


8.  4,3 

8.17,4 
8.a6,7 

8.  7,9 
8.19,9 

8.i5,o 

8.  6,6 
8.16,7 
8.i5,4 

8.  7,7 
8.ao,i 

8.14,7 

8-  7,9 
8.16,7 

8.16,0 


Juin  6. 
65.43,4 

Juin  7. 

65.43,6 
65.43,0 
65.39,7 

Juin  8. 

65.44,8 
65.43,9 
65.43,3 

Juin  9. 
65. 45, a 
65. 4a, 9 
65. 41, 7 

Juin  iO. 
65.45,3 
65.43,6 
65.4a,o 

Juin  11. 

65.43,7 
65.43,4 
65.4a, 3 


i,94ii        4,7212 


1,9373        4,7>*6 


ii93o6        4,6999 


1,9335        4,7082 


1,9379        4,7»9* 


ii94i6        4,7^33 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


C.8i 


JUIN  1869.  (Suite.) 


Heare.    Déclinaison. 


Composante      Force 
Inclinaison,  horiiontale.      totale. 


9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  H. 

9.  o  H. 

la.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 

la.  o 
4.  o  S. 

9.  o  H. 
la.  o 
4>  o  S. 

9.  o  M. 
la.  o 

4*  o  S. 

9.  o  M. 
la.  o 

4.  o  S. 

9*  o  M. 

la.  o 
4.  o  S. 

9-  o  M. 

« 

9-  o  M. 
la.  o 

4-  0  S. 


8. II, a 
8.i5,a 
8.i5,o 

8.  4,9 

8.  6,3 

8. 

8. 


8. 
8. 
8. 


8. 
8. 
8. 

8. 
8. 
8. 


8. 
8. 
8. 

8. 
8. 
8. 


6,5 
6,8 


9i 


o 
o 
5,3 


7, 


6,a 
3,0 
4,8 


o>7 
4,1 
3,5 

7,8 
5,1 

4,0 

8,7 
6,4 
3,0 


8.  9,6 

8.  9, a 
8.17,4 
8. 14, a 


Juin  42. 

65! 43,4 
65. 4a, 8 
65.42,3 

Juin  i3. 
65.44,1 

Juin  i4. 
65.43,7 
65.43,4 
65. 41, 6 

Juin  45. 

65 . 44 , 2 
65.43,0 
65.41, I 

Juin  16. 
65.44,8 
65.4a, 7 

65. 4 1,4 

Juin  17. 
65.45,1 
65.43,7 
65.42*3 

Juin  18. 

65.44,4 
65. 4a, a 

65. 41, 6 

Juin  49. 
65.43,3 
65.43,4 
65.41,7 

Juin  20. 
65.4a,o 

Juin  21 . 
65.44,6 
65.44)1 
65.44,4 


1,9630       4,7745 


1,9395       4,7*94 


i,94o3        4,7201 


1,9380        4,7161 


»,942o        4,7276 


1,9368        4,7'59 


i,936i        4,7fai 


1,9357        4,7078 


«,9372        4,7075 


i,9a3o        4,6808 


Heure.    Déclinaison. 


Composante      Force 
Inclinaison,   horizontale,      totale. 


m 


9.  o  M. 
la.  o 

4.  o  S. 


9»  o  M. 

la.  o 
4.  o  S. 


9.  o  M. 
la.  o 
4.  o  S. 


9.  o  M. 
la.  o 

4.  o  S. 


9.  o  M. 
la.  o 

4.  o  S. 


9.  o  S. 
la.  o 

4.  S.  o 

9.  o  M. 

la.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 
la.  o 
4.  o  S. 


8.10,5 
8. 18, a 
8.16,6 


8.  8,7 
8.1a, 8 
8.16,8 


8.  6,0 
8. 16, a 
8.i5,a 


8.  4.0 
8. 16, a 
8.16,4 


8.  9i9 
8.14,0 

8.16,6 


8.  8,7 


8.  6,3 
8.14,6 
8.17,1 


8.  7,6 
8.i3,7 
8.i5,9 


8.  8,8 
8.18,9 
8. 19, a 


Juin  22. 

65. 45, a 

65.44,7 
65.43,8 

Juin  23. 

65.45,0 
65.44,6 
65.44,5 

Juin  24. 

65. 4a, 3 
65.39,9 
65.39,9 

Juin  25. 

65.44,0 
65.40,0 
65.43,8 

Juin  26. 

65.44,2 

65. 41, 4 

65. 4a, a 

Juin  27. 
65.43,0 

Juin  28. 

65.43,6 
65.4a, 5 
65.4a, I 

Juin  29. 

65.46, a 
65.43,8 
65.4a, I 

Juin  30. 

65.46,6 
65.44,4 
65. 41, 9 


1,9401        4,7243 


1,9565        4,7635 


1,9439        4,7247 


1,9341        4,7««5 


1,9408        4,7229 


«,9467        4,7445 


ïi9447        4,7306 


1,9448        4,7388 


1,9400        4,7283 


JUILLET  1869. 


M. 


o  M.  18.  7, a 
o        i8.i5,4 


9- 

4.  o  S.   18.16,1 


9.  o  M.  18,  7, a 

la.  o         i8.i3,6 

4.  o  S.    18.14,0 


Juillet  1 . 

65.46,1 
65.43,6 
65.42,5 

Juillet  2. 

65.46,0 
65,43,9 
65. 4a, 3 


1,9435        4,7>36 


«,9459        4,75i8 


Observations.  —  ToMB  XXIV. 


Juillet  3 


9.  0  M.  18.  8,3 

la.  0        i8.i5,7 

4.  0  S.   18.18,3 

65.45,0 
65.43,6 
65.42,3 

Juillet  4. 

1,9455 

4,7368 

9.  0  M.  18.10,0 

65.45,6 

1,9383 
C.II 

4,7210 

C.8a 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


JUILLET  1869.  (SutTB.) 


Heure.    Dédinaiton. 


Composante      Force 
InelinaUon.  horixontale.      totale. 


h 


lU 


9.  o  M.  f8.  9,2 

7, a 
6,6 


12.  o         18. 

4.  o  S.    18. 

9.  o  M.  18. 

12.  o        18. 

4.  o  S.   18. 

9.  o  M.  18. 
12.  o        18. 

4.  o  S.    18. 


9.  o  M.  18. 

12.  o        18. 

4.  o  S.   18. 


9.  o  M.  18. 

12.  o        18. 
4.  o  S.    18. 

9.  o  M.  18. 

12.  o        18. 
4.  o  S.   18. 


7,4 

5,2 

5,2 


7i5 
6,8 

6,7 


7,9 
77O 
4,7 


7,5 
3,4 
5,6 


6,5 
5,5 
5,0 


9.  o  M.  18.  5,8 


9.  o  M.  18.  8,0 

12.  o        i8.i3,6 

4.  o  S.   18.12,7 


9.  o  M.  18.  7,9 

12.  o        iM.i5,6 

4.  o  S.    18.14,3 


9.  o  M.  18.10,4 

12.  o        i8.i5,7 

4.  o  S. ,i8.i3,9 

9.  o  M.  18.  6,7 

12.  o        18.12,3 

4.  o  S.   i8.i3,4 

9.  o  M.  18.  7,4 

12.  o        18.14,4 

4.  o  S.    18. §5,2 


Juillet  5. 

65^44,8 
65.43,0 
65.42,1 

Juillet  6. 

65.46,1 

65.44,4 
65.43,2 

Juillet  7. 

65.44,3 
65.43,6 

65.43,4 

Juillet  8. 
65.44,8 
65.43,3 
65.44,8 

Juillet  9. 
65.43,3 
65.42,7 
65.42,3 

Juillet  10. 
65.43,3 
65.42,6 
65.41,7 

Juillet  a. 
65.43,8 

Juillet  12. 
65.42,5 
65.41,9 
65.4o,9 

Juillet  13. 
65 . 42 , 9 
65. 41, 3 
65.39,9 

Juillet  14. 

65.43,8 

65.41,4 
65.41 ,6 

Juillet  15. 
65.42,3 
65. 41, 8 
65.41,0 

Juillet  16. 
65.42,6 
65.42,7 

65 . 4 I r I 


1,9^90        4, 7^04 


1,9378       4,7^14 


1,9406       4,7^28 


1,9409        4,7î*o5 


1,9342        4,7042 


i,945o       4,7319 


1)9397        4,7i5i 


»>947o        4,736: 


1,9422        4,7206 


»j937o        4,7087 


Heure.    DéeUneiaon. 


Compoaante      Force 
Inelinalaon.  horlaontale.      totale. 


1,9382       4,7184    ; 


",939^       4,7154    ■■ 


Il      m 

9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 


9- 

0  M. 

12. 

0 

4. 

0  S. 

9* 

0  M. 

12. 

0 

4. 

0  S. 

9^ 

0  M. 

12. 

0 

4. 

0  S. 

9- 

0  M. 

12. 

0 

4. 

0  S. 

9.  o  M. 


9- 

0  M. 

12. 

0 

4. 

0  S. 

9- 

0  M. 

12. 

0 

4. 

0  S. 

9- 

0  M. 

12. 

0 

4. 

0  S. 

9- 

0  M. 

12. 

0 

4. 

0  S. 

8.  5,6 
8.i3,2 
8.21,5 

8.  8,8 

8.i3,4 
8.12,9 
8.17,1 

8.  7,0 
8.i5,6 
8.i5,7 

8.10,6 
8.18,0 
8.12,4 

8.  3,7 
8.16,9 
8.14,5 

8.  8,7 
8.17,8 
8.18,5 

8.  7,8 
8.18,1 
8.i5,o 

8.  5,9 

8.  6,8 
8.14,2 

8.17,4 

8.  6,9 
8.i3,4 
8.i3,7 

8.  8,1 
8.i5,4 
8.12,9 

8.  91» 
8.16,8 

8.i3,3 


Juillet  17. 

65.4a,o 
65.42,5 
65.38,4 

Juillet  18. 
65.45,6 

Juillet  19. 
65.47,4 
65.44,8 
65.39,7 

Juillet  20. 

65.44,2 
65.43,1 

65.43,6 

Juillet  21 . 
65.44,8 
65.43,1 
65.43,4 

Juillet  22. 
65.45,0 
65.43,6 
65.45,8 

Juillet  23. 
65.45,1 
65.42,7 
65.4^,2 

Juillet  24. 

65.44,3 

65.44,2 
65.46,0 

Juillet  25. 
65.45,3 

Juillet  26. 

65.45,2 

65.44,1 
65.42,7 

Juillet  27. 

65.44,3 
65.43,5 
65.42,3 

Juillet  28. 

65.44,4 
65.43,4 
65.41*7 

Juillet  29. 
65.44,2 

65.44,7 
65.41,9 


1,9330        4i7o58 


i,94o5 
1,9306 


4,7266 

4,7078 


1,9373        4,7145 


1,9346        4,7098 


1,9345        4,710» 


1,9353       4,7»2» 


1,9334         4,7o5i 


1,9361         4,7i5i 


1,9346         4,7109 


1,9330         4,7043 


1,9419        4,7*86 


1.9389        4,7184 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


C.83 


JUILLET  1869.  (Sum.) 


Composante     Force 
Usure.    DédinaisoD.    IncUnaison.  horixonlale.      totale. 


JuiUet  30. 


h     m            o      1 

9.  0  M.  18.  7,9 

65.43>4 

la.  0        18.17,1 

es.A^yS 

4.  0  S.  18.16,5 

65.41,7 

i,938i        4i7"4o 


Heure.    DëelinaUon. 


m 


9*  o  M.  18.  8,8 

la.  o        18.17,6 

4.  o  S.   i8.i3,3 


Composante      Force 
IncUnaison.  horizontale,      toule. 


Juillet  31 . 

o         I 

65.44 >o 
65.43,3 
65.4^,4 


> 19397        4,7*97 


AOUT  1869. 


9.  o  M.  18.  9,5 


9.  o  M. 
1%,  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 

u.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 

11.  o 

4.  o  S. 

9>  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 

12.    O 

4.  O  S. 

9.  o  H. 
12.  o 

4.  o  s. 

9.  o  H. 

9.  o  M. 
12.  o 

4'  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 

9*  o  M. 
12.  o 

4.  0  S. 


8.  8,3 
5,8 

4,1 


8. 

8. 

8. 
8. 
8. 

8. 
8. 
8. 

8. 

8. 
8. 


8. 
8. 
8. 

8. 
8. 
8. 


6,1 
5,1 
5,8 

4,9 
6,5 

4,4 


9i9 
7,4 
3,4 


9^» 

8,7 
4,5 


7,1 

7,7 
5,7 


8.  7,5 

8.10,8 
8.16,4 
8.11,5 

8.  8,1 
8.16,6 
8.11,9 

8.  7,1 
8.i3,9 
8.i3,o 


Août  1 . 
65.44,0 

Août  2. 

65.44,4 
65.44,5 
65.38,6 

Août  3. 
65.45,6 
65.43,9 
65.43,0 

Août  4. 

65.44,6 
65.43,6 
65.43,1 

Août  S. 

65.45,4 
65.44,0 
65.43,8 

Août  6. 

65.46,4 
65.46,3 
65.45,3 

Août  7. 
65.46,2 
65.45,8 
65.45,3 

Août  8. 
65.45,7 

Août  9. 

65.47,2 
65.45,1 

65.44,8 

Août  iO. 
65.48,5 
65.45,7 
65.4^,5 

Août  a. 

65.45,1 

65.45,4 
65.43,8 


",9393        4,7187 


1,9370       4,7»43 


1,9378        4,7199 


1,9367        4,7092 


1,9383       4,6960 


1.9346       4, 7146 


i,93o3        4,7oa5 


1,9375        4,7195 


1,9332        4,7134 


i,93i4        4,7i3a 


1,9343        4.7099 


9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 

12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 

9*  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 

9*  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9*  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 


8. 
8. 
8. 

8. 
8. 
8. 


8. 
8. 
8. 

8. 

8. 
8. 
8. 

8. 
8. 
8. 

8. 
8. 
8. 


22 


8. 
8. 


8. 
8. 
8. 

8. 
8. 
8. 


0,9 
6,2 

6,2 


6,0 
3,8 
3,0 

6,6 

8,4 
2.2 


1,6 


4,3 
0,7 


9,1 
,0 

7,2 


22 


8,3 
6,6 
2,8 


6,3 
3,5 

9,6 

5,8 

4,4 

9,6 
6,8 

a, 3 


9.  o  M.  18.10,5 


Août  12. 

65.47,0 
65.45,2 
65.43,7 

Août  13. 
65.46,0 
65.45,0 
65.43,7 

Août  14. 
65.46,3 
65.43,9 
65.43,4 

Août  15. 
65.43,9 

Août  16. 

65.45,7 

65.44,4 
65.45,2 

Août  17. 
65.45,7 
65.43,1 
65.45,2 

Août  18. 

65.43,9 
65.44,6 

65. 4a, 9 

Août  19. 

65.43,4 
65.43,1 

Août  20. 

65.44,2 
65.44,9 
65.44,4 

Août  21. 
65.44,3 
65.45,7 
65.44,6 

Août  22. 
65.44,7 


1,9339        4,7147 


1,9375        4,6879 


1,9362        4,7182 


1,9371        4,7i3i 


1,9339        4,7107 


1,9292        4.699a 


1,9347        4,7072 


1,9399       4,7207 


1,9335        4,7o55 


1,9363 
C.II 


4,7135 


C.84 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


AOUT  1869.  (Suite.) 


Composante 
Heure.    Déclinaison.     Inclinaison,  horizontale. 


Force 
totale. 


fa     m  o       / 

9.  o  M.        » 

la.  o  18.17,2 

4.  o  S.  18.12,4 


9.  o  M.  18.12,3 

12.  o        18.18,1 

4.  o  S.   i8.i5,o 


9.  o  M.  18. 10,7 
12.  o        18.16,8 

4.    o  S.     l8.l4;2 


9.  o  M.  18.  7,6 

12.  o        18.16,4 

4.  o  S.   ]8.i5,2 


Août  23. 


65.44,9 
65.43,8 

Août  24. 

65.46, I 

65.44 7 2 
65.46,0 

Août  25. 

65.46,8 
65.45,9 
65.44)8 

Août  26. 
65.45,6 

65.44,7 
65.43,3 


» 


1,9359        4,7168 


i,935o        4,7168 


",9373        4,7187 


Heure.    Déclinaison. 


b      ZD  o       t 

9.  O  M.  18.  9,0 

12.  o  18.16,7 

4.  o  S.  18.11,9 

9.  o  M.  18.16,1 

12.  o  18.20,8 

4*  o  S.  18.10,3 


9.  o  M.  18.  5,9 

9.  o  M.  18.  6,0 

12.  o  i8.i3,3 

4.  o  S.  18.12,3 

9.  o  M.  18.  6,2 

12.  o  i8.i5,o 

4.  o  S.  18.14,5 


Inclinaison. 
Août  27. 

65.45,2 

65.44tO 
65.45,5 

Août  28. 

65.47,5 

65.47,1 
65.45,7 

Août  29. 
65.43,9 

Août  30.  . 

65.44, I 
65.43,8 

65.43,4 
Août  31. 

65.43,4 
65.4^,6 
65. 41, 8 


Composante 
horisontale. 


Forœ 
toule. 


1,9338        4,7088 


«»  9^*90        4,7o4ïi 


1,9338        4,7049 


1,9373        4,7^4» 


ï,9379        4,7>34 


SEPTEMBRE  1869. 


9.  o  M.  18.  7,3 

12.  o  18.16,8 

4.  o  S.  18.11,9 

9.  o  M.  18.10,7 

12.  o  18.17,1 

4.  o  S.  18.14,2 

9.  o  M.  18.  8,6 

12.  o  18.16,9 

4.  o  S.  18.  9, I 

9.  o  M.  18.  8,9 

12.  o  18.18,2 

4.  o  S.  0 

9.  o  M.  18.  9,5 

9.  o  M.  18.10,1 

12.  o  18.18,1 

4.  o  S.  18.12,3 


9.  o  M.  18.  8,4 

12.  o        18,17,4 

4.  o  S.   18.  9,5 


Septembre  i. 
65.42,8 
65.42,3 
65.41,9 

Septembre  2. 

» 

65.44,6 

65.44,2 

Septembre  3. 

65.44,0 

65.44,1 
65. 44, a 

Septembre  4. 
65.44,7 
65.45,6 

» 

Septembre  5. 
65.45,5 

Septembre  6. 
65.43, I 
65.47,2 
65.46,5 

Septembre  7. 
65.46,0 
65.43,5 
65.43,1 


1,9407        4,7»84 


1,9387 


1,9359       4,7'o5 


1.9379       4,7173 


» 


» 


1,9423        4,7307 


1,9318        4,6978 


1,9343        4,7'a6 


9.  o  M.  18.  9,8 

12.  o        18.19,4 

4*  o  S.   18.14,0 

9.  o  M.  18.  8,2 

12.  o        18.17,4 

4.  o  S.   18.14,2 

9.  o  M.  18.10,9 

12.  o        18.21,2 

4.  o  S.         » 

9.  o  M.  18.  8,7 

12.  o        18.21,3 

4.  o  S.   18.20,8 

9.  o  M.  18.10,6 

.9.  o  M.  18.  5,7 

12.  o        i8.i5,2 

4.  o  S.   18.11,1 

9.  o  M.  18.  7,2 

12.  o        i8.i5,i 

4.  o  S.   i8.i5,2 


Septembre  8. 
65.46,9 
65.45,2 
65.43,6 

Septembre  9. 

65.47,6 
65.45,2 
65.44,7 

Septembre  10. 
65.46,3 
65.43,9 

» 

Septembre  11. 

65.44,4 
65.42,9 
65.43,3 

Septembre  12. 
65.46,1 

Septembre  13. 
65-46, I 

65.44,7 
65.43,1 

Septembre  14. 
65.47,6 
65.46,8 
65.45,6 


«,9334        4,71 32 


1,9307        4,7086 


i,933o        4,7102 


1,9399        4i72i3 


i,93i5        4^7061 


1,9323        4,7081 


1,9260        4,6972 


OBSERVATIONS  MAGNÉIIQUES. 


C.85 


SEPTEMBRE  1869.  (Soitb.) 


Composante 

Foroe 

Composante 

Force 

Heure.    Dédloaiioii 

.    IndînaiioD.  horiionUle. 

toule. 

Heu««e.    Dédinaiton 

Inclinaison,  horisoi^le. 

toUle. 

Septembre  1!$. 

Septembre  23. 

b 

B 

o 

t 

o          1 

fa 

m 

0 

t 

0     1 

9- 

oH. 

i8. 

5,6 

65.47,4     . 

1,9^84 

4 , 70»4 

9- 

0  M. 

18. 

6,5 

65.43,9 

1,9469 

4,7364 

12. 

o 

i8. 

i6,6 

65.46,o 

12. 

0 

18. 

17,4 

65.43,6 

4. 

o  s. 

i8. 

12,1 

65.45,7 
Septembre  16. 

4. 

0  S. 

18. 

14,4 

65.43,0 
Septembre  24. 

9- 

o  M. 

i8. 

11,0 

65.48,1 

1,9319 

4,7i32 

9- 

oM. 

18. 

7,8 

65.43,8 

1,9379 

4,7146 

12. 

o 

i8. 

i8,o 

65.47,3 

12. 

0 

18. 

i5,5 

65.42,6 

4. 

o  s. 

i8. 

«,7 

65.46,1 
Septembre  i7. 

4. 

0  S. 

18. 

l3,2 

65.42,3 
Septembre  25. 

9- 

o  M. 

i8. 

11,4 

65.46,9 

1 ,93^7 

4,7"5 

9- 

0  M. 

18. 

7,8 

65:45,5 

i,93i5 

4,7043 

12. 

o 

i8. 

l6,2 

65.46,5 

12. 

0 

18. 

16,8 

65.44,8 

4. 

o  s. 

i8. 

11,5 

65.45,9 
Septembre  18. 

• 

4. 

0  S. 

18. 

10,0 

65.43,8 
Septembre  26. 

9- 

o  M. 

i8. 

9i5 

65.47)0 

1 ,93î»7 

4,7118 

9- 

0  M. 

18. 

9,3 

65.45,3 

1 ,9330 

4,7073 

12. 

4. 

o 

o  s. 

i8. 
i8. 

i6,i 
i6,8 

65.45,3 
65.44,3 

Septembre  19. 

9- 
12. 

0  M. 
0 

18. 
18. 

5,9 

i3,8 

Septembre  27. 
65.45,7 
65.42,9 

1,9339 

4.7107 

9- 

o  M. 

i8. 

5,6 

65.44,6 
Septembre  20. 

1,9358 

4,7iai 

4. 

0  S. 

18. 

14,4 

65.41,8 
Septembre  28. 

9- 

o  M. 

i8. 

6,7 

65.45,6 

1,9352 

4, 7135 

9- 

0  M. 

18. 

9,4 

65.46,2 

i,94w 

4,73a5 

12. 

o 

i8. 

i6,3 

65.45,0 

12. 

0 

18. 

10,2 

65.41,4 

4. 

o  s. 

i8. 

11,3 

65.45,o 
Septembre  21. 

4. 

0  S 

18. 

6,2 

65.43,1 
Septembre  29. 

9- 

o  M. 

i8. 

7,5 

65.44,8 

1,9332 

4,7171 

9- 

0  M. 

18. 

8,8 

65.45,2 

1 ,9276 

4,6938 

12. 

o 

i8. 

17,3 

65.43,9 

12. 

0 

18. 

i5,o 

65.45,2 

4. 

o  s. 

i8. 

i3,i 

65. 43,0 
Septembre  22. 

4. 

0  S. 

18. 

14,6 

65.46,2 
Septembre  30. 

9- 

o  M. 

i8. 

6,7 

65.44,1 

i,93a4 

4,7021 

9- 

0  M. 

18. 

6,3 

65.45,7 

1,9370 

4,7182 

12. 

o 

i8. 

i8,o 

65.44,6 

12. 

0 

18. 

11,4 

65.45,2 

4- 

o  s. 

i8. 

i4,7 

65.43,2 

4. 

0  S 

18. 

i3,3 

65.44,0 

OCTOBl 

[Œ  1869. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

i8.  7,9 

§8.10,2 

18.12,2 

Octobre  i. 
65.45,3 
65.44,6 
65.43,3 

Octobre  2. 

9- 
12. 

4- 

0  M. 

0 
0  S. 

j8.  8,7 
18.14,6 

9 

65.47,3 

65.44,2 

» 

Octobre  3. 

9. 

0  M. 

««.  9,7 

65.44,3 
Octobre  4. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 

0 
0  S. 

18.   7,6 
i8.i5,6 

9 

65.46,2 
65.46,5 

1,9338        4,7091 


1,9272        4,7011 


1,9420        4,7^58 


1,9371        4,7«oo 


Octobre  5. 

9- 

0  M. 

18.  9,4 

65.44,9 

12. 

0 

18.17,4 

65.45,0 

4. 

0  S. 

18.11,9 

65.45,3 
Octobre  6. 

9- 

0  M. 

18.  6,9 

65.46,1 

12. 

0 

18.20,4 

65.44,7 

4. 

0  S. 

i8.i3,o 

65.44,1 
Octobre  7. 

9- 

0  M. 

18.  6,2 

65.44,2 

12. 

0 

18.16,1 

65.44,1 

4. 

0  S. 

18.10,6 

65.43,5 
Octobre  8. 

9- 

0  M. 

18.  4,7 

65.44,4 

12. 

0 

18.14,0 

65.43,5 

4. 

0  S. 

18.11,8 

65.43,0 

1,9344      4,7095 


1,9332      4,7102 


1,9332      4,7044 


1,9296      4,6904 


C.86 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQIIES. 


OCTOBRE  1869.  (SCltÉ.) 


Composante      Force 
Heure.    DôaliuaUon.    Indinalion.  horiiontale.      totale. 


Octobre  9. 

h 

9- 

12. 

4. 

m 

o  M. 

o 
o  s. 

0           1 

i8.  4,5 
i8.i3,8 
i8.io,8 

65.44,0 

65.44,2 
65.43,2 

Octobre  40. 

9- 

o  M. 

i8.  5,7 

65.46,6 
Octobre  11. 

9- 

12. 

4. 

o  M. 

o 

o  s. 

i8.  6,o 
i8.i5,8 

» 

65.44,7 
65.44,8 

Octobre  12. 

9- 

12. 

4. 

o  M. 

o 
o  s. 

i8.  6,5 
i8.i3,8 

» 

65.47,6 
65.45,1 

» 

Octobre  43. 

9- 

12. 

4. 

o  M. 

0 

o  s. 

i8.  7,4 
i8.i5,4 
i8.i3,i 

65.45,8 
65.43,9 
65.44,1 

Octobre  44. 

9- 

12. 

4. 

0  M. 

o 

o  s. 

i8.  6,4 
i8.i5,8 
i8.i3,3 

65.46,7 
65.46,6 
65.46,0 

Octobre  45. 

9- 

12. 

4. 

0  M. 
o 
o  s. 

i8.  7,9 
18.14, 3 

18.11,8 

65.44,8 

65.44,9 
65.43,8 

Octobre  46. 

9- 

12. 

4. 

0  M. 
o 

o  s. 

18.  8,2 
i8.i5,o 

18.  9,9 

65.43,5 
65.44,6 
65.43,4 

Octobre  47. 

9- 

o  M. 

18.  8,5 

65.44,1 
Octobre  48. 

9- 

12. 

4. 

o  M. 

0 

o  s. 

18.  5,5 
18.12,8 
18.  8,4 

65.43,1 
65.44,1 
65.43,5 

Octobre  49. 

9- 

12. 

4. 

o  M. 

o 

o  s. 

18.  6,4 
i8.i3,7 
i8.i5,8 

65.43,7 
65.43,6 
65.45,0 

1,9346      4,7073 


i,93a3        4,7097 


i,9359        4,7»a5 


1,9340        4,7167 


i,93i5        4,7o52 


i,93i5        4,7089 


1,9372        4,7«6o 


1,9388        4,7"59 


1,9412        4,7^35 


!,942i        4,7227 


1,9445        4,73o5 


Hèarv.    Déoliaalioo. 


Composante      Forée 
Inolinaitoil.  horiaontAto.      totale. 


h      m 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 


9.  o  M. 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 


9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 


9.  o  M. 

12.  o 
4.  o  S. 

9.  o  M. 

12.   o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 


8.  8,2 
8.14,6 
8.12,8 

8.  8,9 
8.16,9 
8.i5,8 

8.  9,1 

8.17,9 
8.16,4 

8.11,8 
8-17,9 


8.12,6 


8,  4,9 
8.i5,2 

8.i3,3 


8.  6,2 
8.i3,4 
8.11,7 

8.  6,3 
8.12,8 

» 


8.  8,4 
8.11,5 
8.  9,1 

8.  8,8 
8.14,5 
8.11,4 

8.  6,7 

8.i3,4 
8.10,7 


9.  o  M.  18.  5,7 


Octobre  20. 

o         f 

65.46,0 
65.46,1 

65.44,7 

Octobre  24 . 

65.45,8 
65.46,2 
65.45,8 

Octobre  22. 
65.45,2 
65.45,8 
65.45,4 

Octobre  23. 
65. 48,0 

65.45,7 

» 

Octobre  24. 
65.46,3 

Octobre  25. 
65.43,6 
65.45,2 
65.47,0 

Octobre  26 . 
65.47,0 
65.48,0 
65.46,2 

Octobre  27. 
65.42,3 
65.48,1 

» 

Octobre  28. 

65.42,0 
65,41,9 

65.47,1 

Octobre  29, 
65.45,6 
65.44,8 
65.45,5 

Octobre  30. 
65.45,3 
65.45,5 
65.45,1 

Octobre  34 . 
65.45,3 


1,9406       4,7280 


1,9394        4,7244 


i,936a        4,7148 


1,9374        4,726a 


1,9369        4,7198 


1,9457        4,7331 


1,9338        4,7"44 


1,9423        4,7209 


1,9368        4,7066 


i,94o3        4,7260 


1,9449        4,7362 


1,9433        4»7323 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


C.87 


NOVEMBiO;  iW9. 


Composante      Force 
Heafe.    DéçlioaisoD.    Inclinajaon.  horiionUle.     totale* 


Novembre  i. 

h      m 

9.  olf. 

12.    0 

4.  0  S. 

0     f 
18.  5,0 

i8.i5,8 

18.  9,4 

65°.  45',  4 

65.44>6 
65.44,0 

Novembre  2. 

9.  0  M. 
12.  0 

4.  0  S. 

18.  8,4 
i8.i3,6 
i8.i3,7 

65.44,8 
65.45,5 
65.45,2 

Novembre  3. 

9.  0  M. 
12.  0 

4.  0  S. 

18.14,7 
18.11,1 

65.43,9 
65.44,3 

Novembre  4. 

9.  0  M. 
12.  0 

4.  0  S. 

18.  6,7 
18.12,9 

18.  9>9 

65.44 t 3 
65.42,5 
65.43,0 

Novembre  K. 

9.  0  M. 
12.  0 

4.  0  S. 

18.  7,9 
i8.i4>2 
18.  8,7 

65.42,8 
65.43,3 
65.43,3 

Novembre  6. 

9.  0  M. 
12.  0 

4.  0  S. 

18.  5,0 
18.12,0 
18.  8,5 

65.43,4 
65.43,2 
65.43,1 

Novembre  7. 

9.  0  M. 

18.  3,4 

65.43,4 
Novembre  8 

9.  0  M. 
12.  0 

4.  0  S. 

18.  4, a 
18.11,5 
i8.io,o 

65.44,4 
65.44,3 

65.43,4 
Novembre  9. 

9.  0  M. 
12.  0 
4.  0  S. 

18.  5,6 
18.12,0 
18.10,2 

65.45,0 
65.44,8 
65.46,7 

Novembre  10. 

9.  0  M. 
12.  0 

4.  0  S. 

18.  6,2 
i8.i5,2 

i8-  7,9 

65.48,6 

65.47,3 
65.46,1 

Novembre  H 

9.  0  M. 
12.  0 
4.  0  S. 

18.  6,9 
18.12,4 

iB.  9.9 

65.47,6 
65. 46,0 

65.44,7 
Novembre  12 

9.  0  M. 

12.  0 
4.  0  S. 

§8.  8,9 
18.16,8 
18.11,5 

65.46,1 
65.43,0 
65.45,2 

«19395         4,7232 


1,9334        4,7o«3 


«,9353        4,7094 


«,9337       4,>i5 


i,938i        4,7"37 


«,9367        4.7»o8 


1,9378        4,7161 


«,9341        4,7090 


1,9357        4,7*41 


1,9323        4,7128 


1,9307        4*6999 


Composante      Force 
Heure.    Déclinaison.    Inclinaison.  hoHxootale.      totale. 


Novembre  13. 

Il 

9- 
12. 

4. 

m 

oH. 
0 
0  S. 

0     1 
18.  7,0 

18.12,6 

» 

0     1 
65.45,7 

65.44,8 
» 

Novembre  14. 

9- 

oM. 

18.  6,6 

65.45,4 
Novembre  15. 

9. 
12. 

4. 

0  M. 

0 
0  S. 

>8.  9,7 
18.12,7 

18.  9,2 

65.43,3 
65.43,3 

65.42,9 
Novembre  16. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 
0 

0  5. 

18.  6,6 
18.12,7 
18.10,6 

65.42,5 
^65.43,3 
*  65.43,7 

Novembre  17. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 
0 

0  S. 

18.10,8 
i8.i5,9 
18.12,7 

65.43,4 
65.43,2 
66.43,6 

Novembre  18. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 

0 
0  S. 

18.10,1 
i8.i3,3 
18.10,7 

65.43,9 
65.45,3 
65.44,4 

Novembre  19. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 
0 

0  S. 

18.  7,7 
18.10,5 
18.10,3 

65.42,1 
65.43,7 
65.43,1 

Novembre  20. 

9- 

12. 

4. 

0  M. 
0 
0  S. 

18.  6,1 
18.10,8 
18.  8,5 

65.45,8 
65.43,3 
65.44,2 

Novembre  21. 

9- 

0  M. 

18.  5,8 

65.46,2 
Novembre  22. 

9- 
12. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.  5,6 
i8.i3,o 
18.10,6 

65.45,0 
65.45,6 
65.46,3 

Novembre  23. 

9* 
12. 

4. 

0  M. 

0 

0  S. 

18.  7,1 
18.11,3 
18.10,3 

65.43,9 

65.45,4 
65.44,6 

Novembre  24. 

9- 

12. 

4. 

oM. 
0 

0  S. 

18.  6,2 
18.12,8 
18.11,1 

65. 44, a 

65.44,9 
65.44,7 

1,9364      4,7167 


1,9435        4,7"3 


1,9341         4,7039 


1,93*9        4,6986 


",9317         4,7089 


1,9361         4,7103 


1,9342        4,7007 


1,9334         4,7099 


>,939>        4,7*48 


1,9255        4,6881 


i,94o3        4,7*06 


«,9379        4,7»59 


C.88 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


NOVEMBRE  1869.  (Suite.) 


Composante      Force 
Heure.    Déclinaison.    Inclinaison,  horizontale,      totale. 


Novembre  25. 

h 

9- 

12. 

4. 

m 

O  M. 

o 
o  s. 

o         i 

i8.  7,7 

i8.ii,4 
i8.i5,5 

65%3',9 
65.44)2 
65.46,0 

Novembre  26. 

9- 

12. 

4. 

o  M. 

o 

o  s. 

i8.  7»9 

l8.II,2 

i8.io,3 

65.44)3 
65.44,2 
65.43,6 

Novembre  27. 

9- 

12. 

4. 

0  M. 

o 

o  s. 

i8.  7,o 
18.10, 2 
18.  9,4 

65.43,7 
65.43,2 

» 

1,9375       4)7i39 


1,9366       4)7x3i 


i,935o        4 1707a 


Composante       Force 
Heure.    Déclinaison.    Inelînaison.  horizontale,      totale. 


Novembre  28. 


b     m 


o         f 


o        / 


9.  O  M.  18.  7,6        65.44,8        i,9397        4>7243 


Novembre  29. 

9.  o  M.  18.  8,2       65.44,5 

12.  o        18.10,3       65.44,9 

4.  o  S.  18.10,8       65.43,4 


9.  o  M.  18.  9,4 

12.  o        18.  9,5 

4.  o  S.   18.  9,4 


Novembre  30. 

65.42,9 
65.42,7 

65.44)6 


1,9426        4,7283 


i,94i4        4,73u 


DÉCEMBRE  1869. 


9.  o  M.  18.  7,1 

12.  o        18.11,7 

4.  o  S.   18.10,8 


9.  o  M.  18.  8,7 
12.  o  » 

4.  o  S.  18.  8,4 

9.  o  M.  18.  5,4 

12.  o  18.11,9 

4.  o  S.  18.  9,4 


9.  o  M.  18.  7,6 

12.  o        18.10,5 

4.  o  S.   18.10,7 


9.  o  M.  18.  9,1 

9.  o  M.  18.10,5 

12.  o        18.12,5 

4.  o  S.   18.  8,8 


9.  o  M.  18.  8,4 

12.  o        18.12,5 

4.  o  S.   18.  9,8 


9.  o  M.  18.  8,7 

12.  o        18.12,5 

4.  o  S.   18.10,3 


Décembre  1. 
65.45,0 
65.43,1 
65.43,8 

Décembre  2. 
65.45,0 
65.44.3 
65.44,3 

Décembre  3. 
65.43,8 
65.45,0 
65.44,3 

Décembre  4. 
65.42,9 
65.43,5 

65.44,1 

Décembre  5. 
65.46,2 

Décembre  6. 
65.46,5 
65.46,5 
65.46,7 

Décembre  7. 
65.46,0 

65.44,7 
65.44,9 

Décembre  8. 

65.45,5 

65.45,7 
65.44,0 


ii945i        4,7360 


«,9399       4,7232 


1,9400       4,7200 


1,9464        4,7325 


1,9422        4,6889 


1,9333       4,7118 


1,9321        4,7074 


1,9355        4,7141 


Décembre  9. 

9- 

0  M. 

18.  8,7 

6545,6 

12. 

0 

18.11 ,7 

65.45,1 

4. 

0  S. 

18.10,4 

65.44,1 
Décembre  10. 

9- 

0  M. 

18.  7,6 

65.43,8 

12. 

0 

18.11,2 

65.42,1 

4. 

0  S. 

18.10,4 

65.43,3 
Décembre  11 . 

9- 

0  M. 

18.  8,6 

65.43,1 

12. 

0 

i8.i3,3 

65.44,2 

4. 

0  S. 

18.  7,4 

65.46,2 
Décembre  12 

9- 

0  M. 

18.  8,3 

65,44,2 
Décembre  13. 

9- 

0  M. 

18.  6,8 

65.46,2 

12. 

0 

18.  9,2 

65.44,5 

4. 

0  S. 

18.  9,8 

65.43,6 
Décembre  14. 

9- 

0  M. 

18.11,1 

65.46,5 

12, 

0 

18.17,3 

65.44,6 

4. 

0  S. 

18.  8,5 

65.46,8 
Décembre  15. 

9- 

0  M. 

18.  8,6 

65.46,2 

12. 

0 

18.14,2 

65.45,0 

4. 

0  S. 

18.11,6 

65.46.1 
Décembre  16. 

9- 

0  M. 

18.  8,4 

65.46,0 

12. 

0 

18.10,8 

65.44,0 

4. 

0  S. 

i8.  9,2 

65.43,5 

1,9324         4,7«70 


1,9321         4,7007 


1,9375        4,7n8 


i,935i         4,7090 


1,9347       4, 7» 40 


1,9321         4,7087 


1,9378         4,72i5 


1,9343        4 


,71^ 


OBSERVATIONS  MAGNÉTIQUES. 


C.89 


DÉCEMBRE  4869.  (Suite.) 


Composante       Force 
Heure.    Déclinaison.    Inclinaison,  horitontale.      totale. 


Décembre  17. 

h     m            0      , 

9.  0  .M.  18.  6,6 

12.  0        i8.  8,5 

4.  0  S.   18.  8,8 

65%  4, '4 
65.43,0 

65.43,4 

Décembre  48 

9.  o  M.  18.  7,2        65.43,6 

J2.  o        18.  9,8       65.4^)5 

4.  o  S.    18.  9,1        65.41 t5 


9.  o  M.  18.  7,6 


9.  o  M.  18.  7,0 

12.  o        18.  9,8 

4.  o  S.   18.  8,9 


9.  o  M.  18.  8,2 

12.  o        18.  9,9 

4.  o  S.   18. ro,i 


9.  o  M.  18.  7,0 

12.  o        18.  9,9 

4.  o  S.   18.  8,7 


9.  o  M.  18.  8,2 

12.    o  18.    9,2 

4.  o  s.         » 


Décembre  49. 
65. 41, 8 

Décembre  30, 

65.45,4 
65.39,9 
65.4o,8 

Décembre  21 

65.40,9 
65 . 4 I ) 2 
65.41, I 

Décembre  2â. 

65. 41, 7 
65. 41, 4 
65 . 4 I , 4 

Décembre  23. 

65. 40, 7 
65.40, I 


i,94i3        4,7î»45 


1,9422        4,7^47 


1,9366        4,7055 


1,9334        4wo84 


1,9422        4t7«6i 


i,94o3        4,7>4o 


1,9363        4 > 701 3 


Composante      Force 
Heure.    Déclinaison.    Inclinabon    horixontale.      totale. 


■I 


b     B 

9.  O  M. 

12.    O 

4.  O  s. 

9.  O  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 

4.  o  S. 

9.  o  M. 
12.  o 
4.  o  S. 


9.  0  M.  1 

18.  7,3 

12.  0        1 

18.  9,1 

4.  0  S. 

18.  8,0 

8.  8,4 
8.  9,6 
8.  8,8 

8.  8,5 

8.  9,4 
8.  8,4 

8.  8,2 

8.  8,8 
8.11,7 


8. 


9i« 


8.  8,7 
8.  9»3 
8.  8,4 

8.  9,2 
8.11,3 
8.  8,4 

8.  7,6 
8.  9,8 

8.  8,0 


Décembre  24. 

65. 40, 8 
65.40,6 

65.4i,4 

Décembre  25. 
65.42,8 
65 . 4 I ) 2 
65.41,2 

Décembre  26. 
65. 40,6 

Décembre  27. 
65 . 4 I ) 3 
65.40,8 
65.40,5 

Décembre  28. 
65.42,5 
65.42,0 

» 

Décembre  29. 
65.41,7 
65.41,3 

65. 41.0 

Décembre  30. 

65 . 42 . 1 
65.41,4 

65.41,2 

Décembre  34 . 
65.40,9 

65.41 )i 
65.40,9 


1,9352        4,6992 


1,9433        4,7^48 


1,9418 
1,9458 


4,7ï45 
4,7*64 


1,9414        4,7«9a 


1,9462        4,7*84 


1,9412        4,7176 


1,9454        4,7*39 


FIN  DU  TOME  VINGT-QUATRIÈME   DES  OBSERVATIONS. 


Observations .  —  Tome  XXIV. 
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